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Préface 


Cette nouvelle mise à jour du ‘Répertoire 
mondial des transistors” répond aux difficul- 
tés auxquelles les utilisateurs ont pu se 
heurter à la fin des années 80. 


Les causes en sont multiples. On sait que des 
grands fabricants de transistors au germa- 
nium ont fermé leurs chaînes de production ; 
d’autres fabricants de moindre importance se 
sont dégagés des composants faibles signaux. 
Par ailleurs, les fusions entre sociétés améri- 
caines et européennes se sont multipliées ; 
l'objectif était de constituer des groupes 
d'envergure internationale capables de tenir 
tête aux produits du sud-est asiatique. Ce 
phénomène a toutefois contribué à semer le 
désarroi chez les utilisateurs qui n'avaient pas 
suivi ces événements avec suffisamment 
d'attention. 


Pour illustrer ces mouvements, on citera les 
regroupements Harris/General Elec- 
tric/RCA/Intersil, National/Fairchild, 
SGS/Thomson/Inmos/Mostek, et à un moin- 
dre degré, Plessey/Ferranti et Motorola/TRW 
division RF. Un exemple qui témoigne de 
l'importance d'une unique identité internatio- 
nale est fourni par la disparition de la marque 
Mullard, après quinze ans d'appartenance à 
Philips. 


Un autre fait notable réside dans l'installation 
en Europe d'unités de production créées par 
de grands groupes japonais. Elles sont essen- 
tiellement consacrées au montage de biens 
électroniques grand public qui se heurte- 
raient, autrement, à des difficultés d'importa- 
tion. On constate qu'elles font parfois appel à 
des composants spécifiques qui risquent de 
n'être pas toujours distribués sur le vieux 
continent, accroissant encore les problèmes 
d'approvisionnement. 


Qu'est-il advenu de l’humble transistor bipo- 
laire d'antan? Le marché pour les compo- 
sants faibles signaux en boîtier classique 


semble se contracter; c'est dû à la fois au 
développement des composants à montage 
en surface (CMS) et au fait que le prix des 
circuits intégrés ne cesse de décroître. Utiliser 
les bons vieux composants discrets tradition- 
nels dans de nouveaux équipements n'est 
donc peut-être plus la solution économique. 


On peut supposer à juste titre que le nombre 
de fabricants qui continueront à commerciali- 
ser ces composants diminuera encore. De ce 
fait, il est concevable qu'à l'avenir certaines 
sociétés se consacrent exclusivement au 
conditionnement à la demande de compo- 
sants discrets acquis chez les rares fabricants 
qui continuent à les produire. 


Une autre tendance s'est manifestée avec 
l'application de processus de production de 
transistors plus élaborés. Les transistors 
récents et a fortiori futurs ne seront probable- 
ment plus identiques à leurs prédécesseurs, 
quand bien même ils porteraient la même 
référence. Un exemple en est fourni par le 
robuste transistor de puissance 2N3055, 
d'usage quasi universel et largement appliqué 
en audio; fabriqué selon le processus homo- 
taxial, il est désormais réalisé en épitaxial ce 
qui dégrade ses caractéristiques en seconde 
avalanche. De ce fait, il ne pourra plus 
toujours forcément se substituer à l'ancien 
2N3055. 


Avec la multiplication des alimentations à 
découpage, on a aussi assisté à une crois- 
sance importante du marché des transistors 
de puissance rapides haute tension. |! a fallu 
imaginer des transistors de commutation 
capables de supporter la tension redressée 
secteur, ou des fréquences atteignant des 
centaines de kilohertz, ou des intensités de 
plusieurs centaines d'ampères. Ces compo- 
sants sont actuellement disponibles à des prix 
très raisonnables et ont ouvert la voie à de 
nouvelles applications, telles les ballasts élec- 
troniques pour lampes fluorescentes. Des 


variantes isolées des boîtiers classiques 
TO220 et T0218 (TOP3) on été conçues pour 
ces éléments, au prix d'un accroissement de 
la résistance thermique de jonction au boîtier 
et par conséquent, d'une réduction de la 
puissance dissipée. 


Une autre tendance réside dans un abandon 
relatif des appellations Jedec/Pro-Electron au 
bénéfice des appellations maison, sur des 
codes excédant parfois les dix caractères. On 
notera à ce propos que nombre de transistors 
standards sont offerts sous le nom du fabri- 
cant d'origine par des secondes sources. 


Enfin, le développement des communications 
par satellite devrait se traduire par la nais- 
sance de composants aux caractéristiques 
encore améliorées pour ces fréquences. 


L'usage accru des composants à montage en 
surface (CMS) nous a amené à introduire de 
nouvelles références croisées dans cet 
ouvrage. Ces composants sont trop petits 
pour supporter leur code complet, aussi les 
fabricants ont-ils adopté des codes abrégés 
sur deux ou trois digits. Nos index croisés 
spécifient alors ces divers codes et leurs 
correspondances avec le composant identi- 
que ou le plus proche en boîtier conven- 
tionnel. 


Que pourrait-on encore ajouter pour caracté- 
riser cette nouvelle édition du “Répertoire 
mondial des transistors” ? Vous remarquerez 
que les adresses des fabricants sont mainte- 
nant plus accessibles ; on a indiqué à la fois 
l'adresse dans le pays d'origine et l'adresse 
en France, ou en Europe s'il y a lieu. 
Eventuellement, il s'agira de l'adresse du 
distributeur français. 


Notez que les codes fabricant utilisés dans 
cette édition ne différencient plus les produc- 
tions d'une unique société dans divers pays. 
Par exemple, le code TIS regroupe désormais 
tous les composant de 7exas Instruments 
alors que dans les éditions précédentes, on 
faisait appel aux codes TIB pour la Grande- 
Bretagne, TID pour l'Allemagne, TIF pour la 
France, TIU pour les USA et TIW pour 
l'Allemagne de l'ouest. 


D'autre part et avec la création des nouveaux 
groupes internationaux, nous avons décidé 
d'identifier le fabricant d'origine plutôt que de 
faire référence au nouveau groupe ; cela, afin 
de rester compatible avec les manuels de 
références existant encore chez les fabri- 
cants. 


Pour la clarté de la présentation, nous avons 
éliminé le point décimal des valeurs et 
homogénéisé leurs écritures. Par exemple, un 
courant de 1,5 A que nous écrivions indiffé- 
remment 1A5, ou 1.5A, ou 1.5, ou 1500MA 
viendra sous la forme de 1500MA dans cette 
édition. Lorsqu'il nous a fallu arrondir, nous 
l'avons fait par défaut ; par exemple, 12.5W 
est devenu 12W, alors que 7.5W s'écrit 
désormais 7500MW. 


Le fabricant indiqué dans la colonne ”’FAB” 
est celui dont les données ont servi pour 
l'entrée correspondante. Rappelez-vous enfin 
que les performances de composants de 
mêmes références mais provenant de divers 
fabricants pourront parfois sensiblement dif- 
férer, surtout sur des caractéristiques secon- 
daires. 


Introduction au transistor 


Inventé en 1948 aux Laboratoires de la Bell 
Telephone, aux USA, le transistor est un 
dispositif amplificateur à semiconducteur qui 
a largement supplanté les anciens tubes 
électroniques dans la majorité de leurs appli- 
cations. 


Il existe plusieurs types fondamentaux de 
transistors, mais pour bien des utilisateurs, le 
modèle de référence reste le transistor bipo- 
laire à jonction. C'est un composant à trois 
électrodes, la base (entrée), le collecteur 
(sortie) et l'émetteur (commun). Les autres 
grandes familles de transistors sont les tran- 
sistors à effet de champ à jonction ou JFET 
(‘Junction Field Effect Transistor”), les MOS- 
FET (‘Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor”) ainsi que les diverses variantes 
des MOS dont les désignations dépendent 
souvent du processus spécifique de produc- 
tion appliqué par leur fabricant. Ces derniers 
éléments sortent du cadre de ce Répertoire 
mondial des transistors, ainsi d’ailleurs que 
les transistors unijonction, les phototransis- 
tors, les thyristors et les triacs, etc. 


Les transistors sont fabriqués à partir de trois 
matériaux de base : le germanium, le premier 
a être utilisé; le silicium, aujourd'hui le 
matériau le plus exploité; l'arséniure de 
gallium, qui intervient dans les diodes électro- 
luminescentes et les composants haute fré- 
quence (gigahertz) du type MESFET. 


Depuis les origines, on a vu apparaître un 
nombre considérable de boîtiers. Certains ont 
disparu entre temps, remplacés parfois par 
des encapsulations équivalentes. Ainsi, le 
boîtier TO98 a été remplacé par le TO92 ; le 
TO220 a évincé le TO202; etc. Cela s'est 
parfois traduit par quelques avantages non 
apparents, par exemple par une meilleure 
dissipation. 


Les caractéristiques standards des boîtiers 
peuvent encore différer sensiblement d'un 
fabricant à l'autre, donnant naissance à de 
nouvelles spécifications. Le classique TO3 a 
ainsi été redessiné en TO204 avec plusieurs 
versions caractérisées par les paires de lettres 
AB, AC, AD, etc. Les différences proviennent 
de l'épaisseur des broches permettant des 


courants plus intenses, de l'isolement de 
broche à boîtier dont dépend la tension 
maximale, de variantes exclusivement dimen- 
sionnelles, etc. 


D'autres modifications portent sur le seul 
brochage. Ainsi, les premiers TO92 respec- 
taient le même pas de brochage que les 
T018. Par la suite, les connexions en ligne se 
sont imposées et le TO18 est apparu avec des 
connexions préformées. 


Afin d'éviter la multiplication des appellations 
de boîtiers dans ce livre, on a conservé la 
référence d'origine couvrant ses variantes. 
Par exemple, on a noté TOP3 toutes les 
encapsulations T0218, SOT93 ainsi que tous 
les boîtiers isolés dérivés de ce standard. On 
déduira qu'il s'agit d'une base isolée en se 
référant au brochage. 


Au fil des ans, les fabricants ont commerciali- 
sé probablement plus de 100 000 transistors 
portant des noms distincts. La majorité de ces 
composants n'a jamais atteint la célébrité car 
seuls, quelques milliers ont réellement percé 
et ont été adoptés par les utilisateurs à un 
instant donné. La multiplication des noms 
résulte d’ailleurs bien souvent des variantes 
élaborées autour d'un modèle unique. 


A l'origine, chaque fabricant faisait appel à 
des codes maison pour désigner ses produits. 
L'anarchie de ces codes et leur prolifération 
rendaient impossible tout rapprochement, 
même pour situer les grandes catégories. 
Aussi le besoin de standardiser est-il vite 
apparu. Quelques normes ont été créées à cet 
effet ; voici les principales : 


USA - L'organisation américaine EJA a ouvert 
un catalogue enregistrant les composants 
préfixés par 1N pour les diodes et 2N pour 
tous les types de transistors, thyristors et 
triacs. Un autre préfixe a été adopté pour les 
opto-coupleurs. Aucun lien n'existe, en prin- 
cipe, entre des éléments de numéros succes- 
sifs. Ces références sont souvent désignées 
par “types Jedec” 


Europe - L'Association Internationale Pro 
Electron, plus simplement appelée “Pro Elec- 
tron‘’ tout court, a créé le même type de 


catalogue d'enregistrement. Le code est diffé- 
rent puisque la première lettre spécifie le 
matériau, avec un À pour le germanium, un B 
pour le silicium, C pour l’arséniure de gallium, 
R pour les matériaux composites (par exem-. 
ple, le sulfure de cadmium). La seconde lettre 
désigne la fonction: C — audiofréquences 
faible puissance ; D=— audiofréquences, de 
puissance ; F — hautes fréquences, faible 
puissance ; L — hautes fréquences, de puis- 
sance ; S — commutation, faible puissance ; U 
= commutation, de puissance. 


Les composants faible puissance sont définis 
comme affichant une résistance thermique 
jonction à boîtier supérieure à 15 °C/W. Les 
types de puissance offrent une résistance 
thermique jonction à boîtier inférieure à 15 
0C/W. 


Les transistors pour applications grand public 
portent un numéro de série sur trois ou quatre 
digits alors que les composants pour applica- 
tions industrielles ou professionnelles utili- 
sent une lettre préfixant un numéro de série 
sur deux ou trois digits. !l s'y ajoute parfois 
une lettre en suffixe spécifiant une variante 
(par exemple, une tension, un gain, un boîtier 
ou un brochage différents), sans aucune 
normalisation cette fois sauf lorsqu'il s'agit 
d'un R indiquant une connexion inversée. 
Cette connexion inversée s'applique essen- 
tiellement aux thyristors et diodes, ainsi 
qu'aux éléments à montage en surface (X12 
dans les tableaux des boîtiers); elle signifie 
que le brochage est du type L27 au lieu du 
L29, le mode de connexion normal. 


Japon - L'organisme japonais Japanese 
Industrial Standards (JIS) a réalisé un mixage 
de ces deux méthodes, Jedec et Pro Electron. 
Les noms des transistors sont préfixés par le 
code 2S suivi par une lettre puis par le 
numéro de série. Pour les transistors bipo- 
laires, les lettres signifient : À = PNP haute 
fréquence ; B — PNP basse fréquence ; C = 
NPN haute fréquence; D — NPN basse 
fréquence. Ajoutons que le préfixe est sou- 
vent ignoré lors du marquage; ainsi, le 
transistor 2SB364 est marqué B364. 


Autres standards - On rencontrera encore 
d'autres standards frappés d'obsolescence. 
Tel est le cas d'un ancien standard européen 
appliqué surtout aux transistors au germa- 
nium, qui recourait aux préfixes OC ou OD 
plus un numéro de série sur deux ou trois 
digits. Par exemple, on traitait du transistor 
OC26. 


Un autre standard périmé est le standard 
britannique gouvernemental faisant appel au 
préfixe CV suivi par un numéro de série. Il 
s’appliquait essentiellement à des compo- 


sants sélectionnés sur des critères de fiabilité 
ou de limites, et destinés aux applications 
militaires, aux télécommunications et à l'avio- 
nique. Ce système a été remplacé un moment 
par le standard toujours britannique BS9000 
de qualification des composants. Celui-ci, à 
son tour, s'est trouvé modifié afin de tenir 
compte d'impératifs internationaux, essen- 
tiellement selon des normes définies par la 
CECC puis, ultérieurement par l'/ECQ. Nous 
vous présentons un tableau des équivalences 
CV à la fin de ce Répertoire mondial. 


On notera que certaines appellations maison 
se sont imposées comme des standards de 
fait, les autres constructeurs en secondes 
sources Ss’alignant sur ces noms. Le plus bel 
exemple en est fourni par diverses familles de 
transistors produites par Texas Instruments. 


Sélection des équivalences - Le Répertoire 
mondial des transistors suppose que l'utilisa- 
teur est confronté au problème du remplace- 
ment d'un transistor défaillant, soit par un 
composant identique, soit par l'équivalent le 
plus proche si le type référencé n'est pas 
disponible. 


La première opération consiste donc à recher- 
cher le nom du transistor défaillant dans ce 
Répertoire. On se souviendra qu'un boîtier 
ressemblant à celui d'un transistor ne 
contient pas forcément un transistor; ce 
pourra être une diode, un FET, un MOS, un 
triac, un thyristor, un circuit intégré, ou même 
un relais électromécanique, tous composants 
non listés dans cet ouvrage. 


Après avoir trouvé ce transistor et repéré ses 
caractéristiques principales, l'utilisateur 
devra examiner s'il est encore disponible dans 
le commerce ou s’il doit lui en substituer un 
autre. À cet effet, il se reportera aux colonnes 
d'équivalences notant les produits de 
rechange selon leur provenance, Europe 
(EUR) ou USA. On pourra examiner si cet 
équivalent répond aux caractéristiques 
requises par l'application. 


Il conviendra tout d’abord de prendre en 
compte la polarité et le matériau constitutif, 
spécifiés dans la seconde colonne de nos 
tableaux de références. Un PNP doit rempla- 
cer un autre PNP, et un NPN ne peut se 
substituer qu'à un autre NPN. En principe, on 
devrait remplacer un transistor au germa- 
nium par un autre transistor au germanium 
mais en adaptant la polarisation, on pourra 
souvent faire appel à des équivalents sili- 
cium ; l'inverse n'est généralement pas vrai. 


A cette étape, les caractéristiques du boîtier et 
du brochage ne sont pas encore détermi- 
nants. Toutefois, on sera amené à éliminer 


des équivalents incompatibles, par exemple, 
un modèle de remplacement en boîtier de 
puissance alors qu'on recherche un transistor 
faibles signaux. 


Si l'on compare les données fournies par les 
fabricants, on se méfiera des conditions de 
mesures. Tel transistor donné pour un Vceo 
de 700 V, par exemple, pourra être caractéri- 
sé par un Vs de 1500 V par une autre 
source. Ou encore, des courants de crête 
différents pourront avoir été mesurés en 
continu ou en impulsions. La dissipation 
pourra avoir été évaluée à une température 
donnée spécifiée ou en maintenant le boîtier 
à 25 °C (cette dernière méthode, fort pratique 
pour les fabricants et souvent adoptée, ne 
correspond pas à un usage réel). En règle 
générale, nous avons adopté des données en 
fonctionnement continu. 


La température maximale de jonction que 
nous spécifions se situe généralement entre 
60°C et 100°C pour les transistors au 
germanium, et entre 125 °C et 200 °C pour 
ceux au silicium. Les températures de jonc- 
tion de 150°C sont communes pour les 
transistors silicium en boîtier plastique, alors 
qu'on monte à 200 °C avec les boîtiers métal. 
Pour des raisons de fiabilité, on évitera de 
travailler proche des limites et l'on utilisera 
des radiateurs appropriés pour maintenir la 
température de jonction à un maximum des 
trois-quarts de la valeur spécifiée. 


La puissance totale maximale que nous 
spécifions a été établie à partir de conditions 
spécifiques de fonctionnement. Or, la tempé- 
rature interne d'un appareil mal ventilé peu 
aisément excéder les 60 °C, celle du radiateur 
se trouvant par conséquent portée au-dessus 
de cette température ambiante. De ce fait, la 
dissipation maximale réelle risquera de se 
révéler bien inférieure à celle que nous 
stipulons. Dans ce cas, on pourra la calculer à 
l'aide de la formule suivante : 


Pror (T; — T.) 
(T, — 25) 
Dans cette formule, Pr est la puissance 
maximale à 25 °C, T; est la température 


maximale de jonction et T.,, la température 
ambiante supérieure à 25 °C. 


Puissance totale dissipable — 


En dernière analyse, la puissance dissipée 
permise est une fonction des caractéristiques 
thermiques du transistor, de la résistance 
thermique entre son boîtier et le radiateur, de 
l'efficacité du radiateur, de la température 
ambiante et de l'écoulement d'air. D'autres 
notions interviennent encore, mais malheu- 
reusement, nous ne pouvons les développer 
ici; sachez que vous trouverez toutes les 


informations utiles sur ces sujets dans les 
fiches techniques des fabricants. 


Après la puissance, nous avons spécifié les 
caractéristiques en fréquence des transistors, 
Fr et Cos. Fr est la fréquence à laquelle le gain 
devient unitaire (égal à 1). La fréquence 
maximale de coupure est environ le double de 
la fréquence minimale. Co est la capacité de 
sortie maximale collecteur-base ; nous avons 
spécifié un symbole d'unité R, à l'occasion, 
pour indiquer que ce paramètre devenait Cxe, 
la capacité maximale de transfert inverse 
(réaction). Pour effectuer des substitutions en 
toute sécurité, on respectera généralement 
ces ordres de grandeurs. 


L'une des plus importante caractéristique 
d'un transistor est son gain en courant, Hrr, 
parfois désigné par gain bêta; c'est le rapport 
entre le courant de sortie (collecteur) et le 
courant d'entrée (base). On doit le connaître 
non seulement pour établir le réseau de 
polarisation en continu du transistor mais 
encore pour calculer le gain de l'étage. Le 
gain dynamique varie rapidement avec le 
courant collecteur de repos, mais peu avec la 
tension. C'est pourquoi nous avons égale- 
ment indiqué dans nos tableaux avec quel 
courant collecteur ce gain avait été mesuré. 


Nous avons également noté l'application pré- 
férentielle de chaque transistor dans la 
colonne titrée FCT, pour “fonction”, selon un 
code que nous vous indiquons à l'entrée des 
tableaux. Nous avons retenu le domaine 
d'application préconisé par le fabricant, 
encore que cette information n'ait qu'une 
valeur indicative. Tel transistor donné pour 
hautes fréquences pourra parfaitement 
convenir à des applications audio exigeantes, 
par exemple. Cette colonne fournira toutefois 
des indications précieuses sur les perfor- 
mances en bruit, la possibilité de travailler en 
commutation à grande vitesse, ou indiquera 
tout simplement si le transistor est un Dar- 
lington. 


Les colonnes des équivalences, outre le fait 
qu'elles fournissent les noms de transistors 
de substitution, nous ont servi à préciser 
d'autres caractéristiques telles que l'apparie- 
ment de transistors multiples ou la présence 
de composants internes additionnels. 


Après avoir établi une courte liste de disposi- 
tifs de substitution, on pourra enfin examiner 
les boîtiers et les brochages. Dans le cas 
idéal, on remplacera à l'identique mais ce ne 
sera, hélas, pas toujours possible. On pourra 
alors accepter le remplacement d'un transis- 
tor faible signaux en boîtier métal par un 
équivalent en boîtier plastique. Le brochage 
identique sera des plus importants pour une 


production de série mais on se résignera à 
croiser quelques connexions pour un unique 
dépannage. Si l'orientation du boîtier n'est 
pas impérative, on pourra considérer que les 
brochages suivants sont interchangeables : 
LO1, LO2, LOS, LO4, L12, L14, L15, L17, LL20, 
L23, L24, L26, L37, L38, L39, L41, L74 (voyez 
nos descriptions des brochages). 


Les caractéristiques d'encombrement et de 
montage risquent d'être contraignantes avec 
les transistors de puissance. Le boîtier TO220 
se substituera au TO202 sans difficulté, et 
même au TO66. Mais dans ce dernier cas, il 
faut ôter la broche centrale de collecteur puis 
monter le transistor de façon que les broches 
d'émetteur et de base s’alignent ;: on installe- 
ra le composant en l'isolant puis en établis- 
sant enfin la connexion de collecteur au 
boîtier (voyez les figures de brochage L32 et 
L43). On pourra procéder de façon identique 
pour installer un boîtier TOP3 à la place d'un 
TOS. 


Le plus souvent, on obtiendra d'excellents 
résultats dans tous les cas de substitution. 
Néanmoins, nous tenons à attirer votre atten- 
tion sur le fait que deux transistors de même 
référence mais issus de sources différentes 
ou même d'unités de production différentes 
peuvent offrir des caractéristiques secon- 
daires dissemblables; celles-ci interdiront 
tout montage dans une application spécifique 
dépendant de ces caractéristiques. C'est 
pourquoi nous ne pouvons garantir la parfaite 
compatibilité des transistors de remplace- 
ment dans tous les cas. 


Si l'application est critique ou s’il s’agit d’une 
production de série, on sera bien inspiré de 
demander au fabricant ses notes techniques 
spécifiques. Avec des composants tels que les 
Darlingtons ou les transistors de sortie TV, 
des diodes ou des résistances internes auront 
pu être ou non associés au transistor, selon 
son type; leurs valeurs sont également 
importantes. 


Dans les tableaux qui suivent, les transistors 
sont listés par ordre numérique-alphabétique. 
Ces tableaux sont précédés par quelques 
notes explicatives sur la façon de les lire et 
suivis par les pages de schémas consacrées 
aux brochages et aux boîtiers. Viennent 
ensuite les tableaux complémentaires : réfé- 
rences croisées pour les transistors à mon- 
tage en surface, types CV, codes fabricants, 
adresses des fabricants et/ou des distribu- 
teurs. 


Nous avons pris le plus grand soin dans la 
rédaction de ces informations mais nul 
n'étant à l'abri d'une erreur, nous déclinons 
toute responsabilité quant à celles qui pour- 
raient encore subsister dans ce livre. Nous 
vous conseillons de vous reporter aux notices 
techniques des fabricants pour vérifier ou 
compléter les informations que vous pourrez 
trouver ici. Nous vous serons gré de tous les 
commentaires que vous pourriez nous adres- 
ser mais nous ne pouvons vous assurer qu'il 
nous sera possible de répondre individuelle- 
ment à tous nos correspondants ; qu'ils soient 
donc ici remerciés par avance. 


Tableaux 
de caractéristiques 


Comment lire les tableaux 


Définitions et unités 


A ampères 

C — °C : degrés centigrades 
K — kHz : kilohertz 

M — MHz: mégahertz 

MA = mA : milliampères 


MN = minimum 

MWC = milliwatts (mW) pour boîtier à 
25 °C 

MWF = milliwatts (MW), pour ambiante à 
25 °C 


MWH = milliwatts (mW), avec radiateur 
pour ambiante à 25 °C 


N = nF : nanofarads (pour Co) 

P — pF : picofarads (pour Cos) 
= pF : picofarads (pour Cke) 

TP = typique 

UA = A: microampères 

V — volts 


WC = watts (W), pour boîtiers à 25 °C 
WF = watts (W), pour ambiante à 25 °C 


WH = watts (W), avec radiateur, pour 
ambiante de 25 °C 


Notation décimale : 


La position de l'unité situe la virgule déci- 
male (le point décimal). 


Quelques définitions 


Vcso est la tension collecteur-base, avec 
circuit d'émetteur ouvert. 


Vceo est la tension collecteur-émetteur, 
avec circuit de base ouvert. 


Vego est la tension émetteur-base, avec 
circuit de collecteur ouvert. 


lc max  eSt le courant maximal de collec- 
teur. 


Timax St la température maximale de 
jonction. 


Pror max St la dissipation maximale. 


fr min est le produit gain-bande passante 
minimal en montage à émetteur 
commun. 


Co8 max St : 
1) Avec unités P ou N, la capacité 
maximale de sortie en base com- 
mune. 
2) Avec unité notée R, la capacité 
maximale inverse de transfert (Ce) 
en émetteur commun. 


hre est le gain en courant, en émetteur 
commun, normalement en courant 
continu. 


le (pour FF) précise à quelle valeur de 
courant collecteur hF£ a été mesu- 
ré. 


TYPE 


Signification des têtes de colonnes 


VEB lc Ty 
max| max | max 


VcE 
max 


Vc8 
max 


Pol. 


Mat. Boît. 


Broch. 


TYPE 
Exemple : 2 N 909. L'ordre de classement est 
numérique-alphabétique. 


Pol. Mat. (Polarité et matériau) 
Exemple : NS. Le code est le suivant : 
N = NPN; P = PNP; 

G = germanium ; S = silicium. 


Boît. (Boîtier) 
Exemple : TO 13. La référence renvoie au 
tableau des boîtiers. 


Broch. (Brochage) 
Exemple : LO 5. La référence renvoie au 
tableau des brochages. 


Vce max 

Exemple : 400 V. Tension maximale admissi- 
ble entre collecteur et base avec circuit 
émetteur ouvert. 


Vce max 

Exemple : 350 V. Tension maximale admissi- 
ble entre collecteur et émetteur avec circuit 
base ouvert. 


Ve max 

Exemple : 5 V. Tension maximale admissible 
entre émetteur et base avec circuit collecteur 
ouvert. 


lc max 
Exemple : 7 A. Courant maximal de collecteur. 


Ts max 
Exemple : 175 C (soit 175 °C). Température 
maximale de jonction. 


P.rorT max 

Exemple : 120 MWC. Les deux premières 
lettres indiquent l'unité, ici des milliwatts 
(mW). La dernière lettre signifie: F pour 
convection naturelle à 25 °C ; C pour surface 


P.ToT fT 
max 


ic 
pour 
FE 


Co8 
max 


Equ. 


NFE EUR. 


min 


FCT | FAB 


du boîtier maintenu à 25 °C ; H pour convec- 
tion naturelle avec radiateur ; E avec boîtier à 
température élevée. 


fr min 

Exemple : 3 M. Fréquence de coupure mini- 
male à laquelle le gain bêta repasse à l'unité. 
S'exprime en hertz, avec K = kilohertz ; M = 
mégahertz ; G = gigahertz. La f; typique est 
approximativement le double de fr un. 


Cos max 

Exemple : 200 P. Capacité maximale de col- 
lecteur avec émetteur ouvert (la capacité 
typique est généralement comprise entre la 
moitié et les deux tiers de cette valeur). La 
lettre précise l'unité, avec P = picofarads, et N 
= nanofarads ; ou encore R pour picofarads 
CpaqRe de réaction CRE) pour les éléments 

F. 


HFE 

Exemple : 10/50. Gain en courant continu 
(parfois en courant alternatif) pour un courant 
collecteur l. donné. Les lettres signifient MN 
= minimal ; TP = typique. Généralement, h;, 
TP = 2 he MN. 


lc pour hFE 
Exemple : 4 À. Courant collecteur auquel est 
donné h;£* 


FCT (Fonction) 
Exemple : RHE. Le code est donné ci-après. 


FAB (Fabrication) 
Exemple : RCA. Le code est donné ci-après. 


Equ. EUR. (Equivalent européen) 
Exemple: BUX16C. Equivalent européen 
« Proélectron » suggéré. 


Equi. USA (Equivalent USA) 
Exemple : 2N5157. Equivalent américain ElA- 
Jedec-2N suggéré. 


Equ. 
USA 


Codes utilisés dans les colonnes 


Code utilisé dans la colonne 
Pol et Mat (polarité et matériau) 


NG = n-p-n germanium 
NS = n-p-n silicium 
PG = p-n-p germanium 
PS = p-n-p Silicium 


Code utilisé dans la colonne boîtierrs 


TO... — aux normes JEDEC, USA 
X... —= non standard 
OBS — obsolète (périmé) 


Code utilisé dans la colonne brochage 


L... ou M... = renvoi aux tableaux de brochage 
OBS — obsolète (périmé) 


Colonne « Fournisseur » 


Le code en trois lettres donne la référence du 
fournisseur (voir en fin d'ouvrage) 


Code « Fonction » 


Les applications des transistors sont classées 
en trois grands groupes: industriels, grand 
public, autres. 


1. Industriel 


1re lettre 

A = audio 

R = RF (radio-fréquences) 
S = SHF 

U = UHF 

V = VHF 

| = inductif 

2€ lettre 

H = fort courant 

L — faible courant 
M = moyen courant 


3° lettre 


amplificateur 
bidirectionnel 
chopper 
Darlington 

THT 

universel 

haute tension (HT) 
faible bruit 
puissance 
commutation 


SL 


OTUTZTOMOUNOW>» 


2. Grand public : 


La première lettre est un F ou un T, avec la 
signification suivante : 


FRH = radio AM/FM, applications géné- 
rales, grand gain 


FRM = radio AM/FM, applications géné- 
rales, gain moyen 

FVG = TV, FM et VHF, usages généraux 

TIA = TV, amplificateur FI 

TIG = TV, amplificateur Fl, gain commandé 

TLH = TV, sortie balayage lignes, haute 
tension 

TLM = TV, sortie balayage lignes, moyenne 
tension 

TLE = TV, sortie balayage lignes, très 
haute tension 

TUG =TV, amplificateur UHF, gain 
commandé 

TUM = TV, mélangeur UHF 

TUO = TV, oscillateur UHF 

TVE = TV, sortie vidéo, très haute tension 

TVH = TV, sortie vidéo, haute tension 

TVM = TV, sortie vidéo, moyenne tension 

3. Autres 

DUA = double, ou paire différentielle 

MPP = paire appariée 

PCT = transistor à pointe 

QUA = quadruple 

TRI = triple 

HEX — sextuple 


Ves | Vce |Ves To | P.ror fr | Cos lc 


Equ. 

max |[max| max |max! max min | max res FCT | FAB EUR. 

2CY17 P G |TO5 |LO4 70V 12V| 500MA| 100C| 240MWF 500K|  40P 35/140| 500MA| AMH | TIS | ACY17 

2CY18 P G [TO5 |LO4 50V 12V| 500MA!| 100C|  240MWF 500K|  40P 30/110| 500MA| AMG | TIS | ACY18 : 
2CY19 P G |TO5 |LO4 sov 12V| 500MA! 100C| 240MWF 750K|  40P 60/235| 500MA| AHG | TIS | ACY19 

2CY20 P G |TO5 |LO4 40V 12V| 500MA | 100C|  240MWF 500K|  40P 50/145|  50MA| AMG | TIS | ACY20 

2CY21 P G |TO5 |LO4 40V 12V| 500MA| 100C|  240MWF 650K|  40P 90/250| 50MA| AMG | TIS | ACY21 

2CY22 P G |[TO5 |LO4 20V 12V| 500MA | 100C|  240MWF 400K|  40P 20/210| 500MA| AMG | TIS | ACY22 : 
2G101 P G |TO5 |LO4 15V| 15V| 1V| 20MA]| 100C! 100MWF 180M| 5P 20MN 2MA| RLA | TIS |ASZ21  |2N2273 
2G102 P G |[TO5 |LO4 15V| 15V| 1V| 20MA]| 100C| 100MWF 200M|  5P 20MN 2MA| RLA | TIS | ASZ21 |2N2273 
2G103 P G |TO‘8 |LO1 15V| 15V| 2V| 50MA]|100C| 300MWF 200M|  5P 20MN|  10MA| RLS | TIS |ASZ21 |2N2273 
2G104 P G |TO18 |Loi 15V| 15V| 3V| 50MA!100C| 300MWF 200M|  5P 20MN| 10MA| RLS | TIS | ASZ21 | 2N2273 
2G106 P G |TO18 |LO1 18V| 15V| 4V| 100MA] 100C| 150MWF 60M| 5P 30MN| 10MA| RLA | TIS |AF124 | 2N990 
2G110 P G |TO5 |LO4 36V| 15V| 2V| 50MA]| 100C| 300MWF 100M|  5P 15MN|  50MA| RLS | TIS | ASZ21 |2N2273 
2G210 P G |TO3 |LO5 60V| 6oV| 20V 6A | 100C 75WH 200K| . 25/90 5A| AHA | TIS |ASZ15 |2N1533 
2G220 PG |TO3 |LOS5 40V| 40V| 30V 10A | 100C 80WH 200K| . 10MN 10A| AHG | TIS |ASZ16  |2N1536 
2G221 P G |TO3 |LO5 60V|  60V| 30V 10A | 100C 80WH 200K| . 10MN 10A| AHG | TIS |ASZ15 | 2N1533 
2G222 P G |TO3 |LO5 8ov|  80V| 30V 10A | 100C 80wH 200K| . 10MN 10A| AHH | TIS |ASZ15 |2N1533 
2G223 P G |TO3 |LO5 40V| 40V] 30V 15A | 100C 80WwH 200K| . 10MN 15A| AHG | TIS | AUY29  |2N1167 
2G224 P G |TO3 |LO5 60V|  6oV| 30v 15A | 100C 80WH 200K| . 10MN 15A| AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G225 P G |TO3 |LO5 40V| 40V]| 30v 15A | 100C 80WH 200K| . 10MN 15A| AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G226 P G |TO3 |LO5 40V| 40V| 30v 20A | 100C 80WH 200K| . 10MN 20A| AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G227 P G |TO3 |LO5 60V|  60V| 30V 20A | 100C 80WH 200K| . 10MN 20A | AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G228 P G |TO3 |LO5 80V|  80V| 30V 20A | 100C 80WH 200K| . 10MN 20A | AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G229 P G |TO3 |LOS5 40V| 40V| 30V 25A | 100C 80WH 200K| . 10MN 25A| AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G230 P G |TO3 |LO5 60V|  60V| 30v 25A | 100C 80WH 200K| . 10MN 25A| AHG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G231 P G |[TO3 |LO5 80V| 80V| 30V 25A | 100C 80WH 200K| . 10MN 25A| APG | TIS | AUY29-5 |2N1167 
2G240 P G |[TO3 |LO5 8ov| 80V| 1V 3A| 65C 25WH 7M| . 40MN]| 500MA| RPA | TIS | AL103  |2N2147 
2G301 P G |[TO1 |LO1 20V!I 20V| 10V| 300MA]| 100C| 200MWF 3M| 12P 30MN 1MA| RLS | TIS |OC44N | 2N2614 
2G302 P G |TO1 |LO1 20V| 20V| 10V] 300MA]| 100C| 200MWF 7M| 15P 45MN 1MA| RLS | TIS |OC44N  |2N2614 
2G303 P G [TOI |LOi 30V| 30V| 10V] 300MA]| 100C| 200MWF 3M| 15P 30MN 1MA| RLA | TIS |OC44N | 2N2614 
2G304 PG ITO1 |Lo1 30V| 30V| 10V| 300MA| 100C| 300MWF 7M| 15P 45MN 1MA| RLA | TIS |OC44N | 2N2614 
2G306 P G |TO1 |LOo1 20V| 20V| 10V| 300MA]| 100C| 300MWF 12M|  15P 90MN 1MA| RLA | TIS |OC44N | 2N2614 
2G308 P G |[TO1 |LO1 20V| 20V| 10V| 300MA| 100C| 300MWF 3M| 15P 40MN| 120MA| RLS | TIS |OC44N | 2N2614 
2G309 P G |TO1 |Loi 20V| 20V| 10V| 300MA| 100C| 300MWF 12M| 15P 120MN| 120MA| RLS | TIS |OC44N | 2N2614 
2G319 P G |TO5 |LO4 30V] 20V| 3V| 200MA| 85C| 225MWF 1M}!  50P 20MN| 20MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G320 P G |TO5 |L04 30V] 20V| 3V| 200MA| 85C| 225MWF 1M| 50P 30MN|  20MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G321 P G |TO5 |LO4 30V| 20V| 3V| 200MA| 85C| 225MWF 2M| 50P 5S0OMN| 20MA| ALA | TAD |ACY17  |2N1176 
2G322 P G |TO5 |LO4 16V| 16V] 3V| 100MA| 85C| 150MWF 1M| 50P 25MN 1MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G323 P G |TO5 |LO4 16V| 16V] 3V| 100MA| 85C| 150MWF 2M| 50P 30MN 1MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G324 P G |TO5 |LO4 16V] 16V| 3V| 100MA| 85C| 150MWF 2M| 50P 50MN 1MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G344 P G |TO1 |LO2 15V| 15V| 10V] 100MA| . 150MWF 8M| 12P 50MN 1MA| RLA | TIS |OC44N | 2N2614 
2G345 P G |TO1 |LO2 15V| 15V| 10V| 100MA| 85C| 150MWF 2M| 12P 25MN 1MA| RLA | TIS |OC44N | 2N2614 
2G371 P G |TO1 |LO2 20V| 20V] 10V] 300MA| 90C| 200MWF 1M| 40P 25MN 1MA| ALA | TIS |AC126 | 2N2431 
2G374 PG |TO1 |Lo2 20V| 20V| 10V] 100MA| 85C| 150MWF 1M|  40P 60MN 1MA| ALA | TIS | AC126 | 2N2431 
2G376 P G |[TOT& |LO2 30V| 30V| 10V| 300MA| 85C| 150MWF 1M|  40P 30MN| 100MA| ALG | TIS |AC126 | 2N2431 
2G377 P G |[TO1 |LO2 60V] 60V| 10V] 300MA| 85C| 150MWF 1M| 40P 30MN| 100MA| ALG | TIS |AC126 | 2N2431 
2G381 P G |[TO1 |LO2 20V| 15V| 3V| 400MA| 85C| 250MWF 1M| 50P 75MN| 300MA| AMG | TIS | AC128 | 2N2706 
2G382 P G |[TO1 |LO2 20V| 15V| 3V| 400MA| 85C| 250MWF 1M| 50P 75MN| 300MA| AMG | TIS |AC128  |2N2706 
2G383 P G |[TO5 |LO4 70V| 30V| 12V] 100MA| . 250MWF 1M| 70P 40MN| 50MA| ALG | TIS |ACY17 | 2N1176 
2G384 P G |TO5 |LO4 50V| 25V| 12V| 100MA| 85C| 250MWF 1M| 70P 55MN|  50MA| ALG | TIS | ACY17 | 2N1176 
2G385 P G |TO5 |LO4 50V| 25V| 12V| 100MA| 85C| 250MWF 1M| 70P 100MN|  50MA| ALA | TIS | ACY17 | 2N1176 
2G386 P G |TO5 |LO4 40V] 20V| 12V| 100MA| 85C| 250MWF 1M| 70P 55MN| 50MA| ALA | TIS |ACY17 |2N1176 
2G387 P G |[TO5 |LO4 40V] 20V| 12V| 100MA| 85C| 250MWF 1M| 70P 100MN|  50MA| ALA | TIS | ACY17  |2N1176 
2G395 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 2M| 18P 20MN|  10MA| RLS | TAD |ASY27  |2N1305 
2G39%6 P G |TO5 |LO4 3oV| 20V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4M| 18P 30MN|  10MA| RLS | TAD | ASY27  |2N1305 
2G397 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 6M| 18P 40MN| 10MA| RLS | TAD |ASY27  |2N1305 
2G398 P G |TO5 |LO2 105V| 60V| 40V! 200MA| 85C| 150MWF 800K| 30P 30MN 1MA| ALA | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G401 P G |TO12 |LO9 20V| 20V| 3V| 10MA| 85C| 100MWF 40M|  5P 25MN 1MA| RLA | TIS |AF124 | 2N990 
2G402 P G |TO12 |LO9 20V| 20V| 3V| 10MA| 85C| 100MWF 40M|  5P S0MN 1MA| RLA | TIS |AF124 | 2N990 
2G403 P G |TO12 |LO9 40V| 40V| 3V| 25MA| 85C| 100MWF 60M|  5P 50MN 1MA| RLA | TIS |AF124 | 2N990 
2G524 P G |ITO5 |LO4 45V| 30V| 15V| 500MA| 85C| 225MWF 1M| 40P 15MN 1MA! AMG | TAD |ACYI7 | 2N1176 
2G525 P G |[TO5 |LO4 45V| 30V| 15V| 500MA| 85C| 225MWF 1M| 40P 30MN 1MA| ALG | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G526 P G |TO5 |LO4 45V]  30V| 15V| 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 30MN 1MA| ALG | TAD | ACY17 | 2N1176 
2G527 P G |TO5 |LO4 45V|  30V| 15V| 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 40MN 1MA| ALG | TAD |ACY17  |2N1176 
2G577 P G |[TO5 |LO4 70V] 30V| 20V| 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 30MN 1MA| ALG | TAD |ACYI7 | 2N1176 
2G605 P G |[TO5 |LO4 30V| 20V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4M|  18P 40MN 5MA| RLA | TAD |ASY27 |2N1305 
2G1024 P G |[TO5 |LO4 70V| 40V| 20V] 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 15MN 1MA! ALA | TAD |ACYI7 | 2N1176 
2G1025 P G |[TO5 |LO4 70V| 40V| 20V| 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 20MN 1MA| ALG | TAD |ACY17 | 2N1176 
2G1026 P G |[TO5 |LO2 70V| 40V] 20V| 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 30MN 1MA| ALG | TAD |ACY17  |2N1176 
2G1027 P G |[TO5 |LO4 70V| 40V] 20V] 500MA| 85C| 225MWF 1M|  40P 40MN 1MA| ALG | TAD |ACY17 | 2N1176 
2N21 P G |TO22 |L37 100V| . 6 40MA| 85C| 120MWF 1M| . , à ALS | OBS |OC77N  |2N1176B 
2N22 P G PCT | OBS 

2N23 P G PCT | OBS 

2N24 PG PCT | OBS 

2N25 P G PCT | OBS 

2N26 PG PCT | OBS 
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Vce |Vesl lc lc 


le | he | pour | FCT | FAB | se 
hFE 

2N27 N G |OBS OBS 35V , . 100MA| 85C 50MWF 1M 16P SOTP 1MA| ALG | OBS | ASY29 2N1304 
2N28 N G |OBS OBS 30V 100MA| 85C SOMWF 500K 16P 50TP 1MA| ALG | OBS | ASY29 2N1304 
2N29 N G |OBS OBS 35V 20V| 100MA| 85C 120MWF 1M 16P 50TP 1MA| ALG | OBS | ASY29 2N1304 
2N30 PG : : ; : S PCT | OBS 7 ; 
2N31 P &G PCT | OBS 
2N32 PG PCT | OBS 
2N33 P G , ; . . ; £ PCT | OBS 4 L 
2N34 P G |ITO22 |L37 40V 25V 100MA| 75C 150MWF 200K : 35MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N34A P G |TO22 |L37 25V 25V : 100MA | 75C 150MWF 300K : 35MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N35 N G |TO22 |L37 40V 25V] 10V] 100MA| 85C 180MWF 400K : 25/125 1MA | ALG | OBS | AC176 2N2430 
2N35A N G |TO22 |L37 40V 25V]| 10V! 100MA| 85C 180MWF 400K : 35MN 1MA | ALE | OBS | AC176 2N2430 
2N36 P G |TO5 LO4 20V 20V 8MA| 50C S0OMWF 200K 3 40MN 1MA]| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2N37 P G |TOS LO4 20V 20V 8MA! 50C 50MWF 400K : 15MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N38 P G |TO5 LO4 20V 8MA| 80C S0OMWF 200K : 10MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N38A P G |TO5 LO4 20V 8MA| 80C 50MWF 200K : 15MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N39 P G |OBS OBS ALG | OBS | AC125 2N406 
2N40 P G |0BS OBS L ; - : F 4 ALG | OBS | AC125 2N406 
2N41 P G |OBS OBS 25V 15MA| 50C SOMWF 200K . 40TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N42 P G |TO22 |L37 30V 8MA| 75C S0MWF 20P 9/15 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N43 P G |TO5 LO4 45V 5V| 300MA| 85C 240MWF 80P 53TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N43A P G |[TOS5 LO4 25V 5V| 300MA| 85C 155MWF 5 80P 53TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N44 P G |TO5 LO4 45V 5V| 300MA| 85C 240MWF 200K 80P 31TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N44A P G |TO5 LO4 25V ; S0MA 155MWF 300K 80P 31TP 1MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N45 P G !OBS OBS 45V 15V 50MA! 85C 150MWF 100K 80P 127P 1MA! ALG ! OBS | AC125 2N406 
2N45A P G |X98 L98 60V 15V S0MA| 85C 150MWF 200K 80P 12MN 1MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2N46 P G |OBS O08S 25V 15MA| 50C 50MWF 40TP 1MA | ALG | OBS | AC125 2N406 
2N47 P G |OBS OBS 35V 20MA| 50C S0MWF 39TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N48 P G |OBS OBS 35V 20MA | 50C 50MWF 39TP 1MA | ALG | OBS | AC125 2N406 
2N49 P G |OBS OBS 35V 20MA |! 50C 50MWF 39TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N50 P G a 2 : 3 PCT | OBS ; ï 
2N51 P G PCT | OBS 
2N52 P G PCT | OBS 
2N53 P G . : PCT | OBS 3 ; 
2N54 P G |OBS OBS 45V 60C 200MWF AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N55 P G |OBS OBS 45V 60C 200MWF AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N56 P G |OBS OBS 60V 60C 200MWF : : : AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N57 P G |OBS OBS 60V 800MA | 85C 20WC 200K . 60TP 200MA | AMG | OBS | AD162 2N2835 
2N59 P G |TOS5 LO4 25V 10V| 200MA| 85C 180MWF 800K 80P 90TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N59A P G |TOS5 LO4 40V 10V] 200MA! 85C 180MWF 800K 80P S0TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N598 P G |TOS5 LO4 50V 10V| 200MA| 85C 180MWF 800K 80P 90TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N59C P G |TOS5 LO4 60V 10V| 200MA| 85C 180MWF 800K 80P 90TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N60 P G |TO5 LO4 25V 10V| 200MA| 85C 180MWF 600K 80P 707TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N60A P G |TO5 LO4 40V 10V| 200MA| 85C 180MWF 600K 80P 70TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N608 P G |TOS5 LO4 50V 10V| 200MA| 85C 180MWF 600K 80P 70TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N80C P G |TOS5 LO4 60V 10V| 200MA| 85C 180MWF 600K 80P 70TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N61 P G |TOS5 LO4 25V 10V! 200MA| 85C 180MWF 400K 80P 45TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N61A P G |TOS5 LO4 40V 10V| 200MA| 85C 180MWF 400K 80P 45TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N61B P G |TOS LO4 50V 10V! 200MA| 85C 180MWF 400K 80P 45TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N61C P G |TO5 LO4 60V 10V] 200MA| 85C 180MWF 400K 80P 45TP 100MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N62 P G |OBS OBS 35V 20MA S0MWF 25MN 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N63 P G |TOS5 LO4 25V 22V]| 12V 10MA| 85C 100MWF 100K : 22TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N64 P G |TOS LO4 25V 22V| 12V 10MA| 85C 100MWF 150K : 507TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N65 P G |TOS5 LO4 12V 12V 10MA]| 85C 100MWF : : 90TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N66 P G |OBS OBS 40V 49V 800MA | 80C 1WF | 100K 5 ; : AMG | OBS | AD162 2N2835 
2N67 P G |OBS OBS 25V 1500MA | 70C 2WF 100K ‘ x : AHG | OBS | AD162 2N2835 
2N68 P G |OBS OBS 30V 15V]| 15V1 1500MA| 75C 4WNC 150K : 40TP 50MA | AMG | OBS |'AC128 2N2706 
2N71 P G |OBS OBS 50V SOV 250MA| 60C 1WF 100K : : . AHG | OBS | AD162 2N2835 
2N72 P G : 4 : PCT | OBS ; 3 
2N73 P G |OBS OBS 50V 50V 200MWF ALG | OBS | AC125 2N406 
2N74 P G |OBS OBS 50V 50V 200MWF ALG | OBS | AC125 2N406 
2N75 P G |OBS OBS 50V S0V L 200MWF 5 : : : ALG | OBS | AC125 2N406 
2N76 P G |OBS OBS 20V : : 10MA! 60C 175MWF 200K : 30TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N77 N G |TOS LO4 25V . ; 15MA! 50C 35MWF 200K 80P S5TP 100UA| ALG | OBS | ASY29 2N1304 
2N78 N G |TOS LO4 15V 15V 5V 20MA| 85C 65MWF 4M 6P 90TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N78A N G |TO5 LO4 20V 20V SV 20MA1| 85C 65MWF 4M 6P 90TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N79 P G |OBS OBS 30V S0MA 35MW 300K 4 46TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N80 P G |OBS OBS 20V 15MA 50MWF 30TP 1MA! ALG | OBS | AC125 2N406 
2N81 P G |OBS OBS 20V 15MA S0MWF 30TP 1MA | ALG | OBS | AC125 2N406 
2N82 P G |OBS OBS 20V ; à 15MA 2 35MWF S : 30TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N83 P G |OBS OBS 66V 60V| 12V 2A| 85C 10WC 150K £ 18TP 500MA | AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N83A P G !O8S OBS 66V 60V]| 12V 3A| 85C 10WC 175K £ 18TP tA} AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N84 P G |O8BS OBS 50V 45V]| 12V 2A| 85C 10WC 175K : 20TP 500MA | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N84A P G |OBS OBS 50V 45V| 12V 3A! 85C 10WC 175K ; 20TP 1A! AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N85 P G |OBS 30V 100MA | 75C 200MWF 400K 60P 40MN 10MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N86 P G |OBS 45V 100MA | 75C 200MWF 400K 60P 20MN 10MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
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2N113 
2N114 
2N115 
2N117 
2N118 


2N118A 
2N119 
2N120 
2N122 
2N123 


2N124 
2N125 
2N126 
2N127 
2N128 


2N129 
2N130 
2N130A 
2N131 
2N131A 


2N132 
2N132A 
2N133 
2N133A 
2N135 


2N136 
2N137 
2N138 
2N138A 
2N138B 


2N139 
2N140 
2N141 
2N141-13 
2N142 


2N142-13 
2N143 
2N144 
2N144-13 
2N145 


2N146 
2N147 
2N148 
2N148A 
2N149 


Boit. 


OBS 

TO24 
TO24 
TO24 
TO22 


TO22 
TO22 
TO22 
OBS 
OBS 


TOS5 
TO5 
TOS5 
TO5 
TO5 


OBS 
O08S 
OBS 
TOS5 
X01 


OBS 
TO22 
OBS 
OBS 
XO1 


TO22 
OBS 
TO22 
OBS 


TO22 
TO22 
OBS 

TO22 
TO22 


TO22 
TO22 
TO22 
OBS 
OBS 


TO22 
TO22 
TO5 
TO22 
OBS 


OBS 
TO5 
TO5 
TOS 
TO5 


TO5 
TO5 
TO5 
TO5 
OBS 


OBS 
OBS 
TO22 
OBS 
OBS 


XO1 
Xo1 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
TO22 


TO22 
TO22 
TO22 
TO22 
TO22 


VcE 
max 


15V 


VeB 
max 


10V 


15V 
15V 


12V 


12V 
12V 


30V 
30V 
30V 


30v 


ic 


P.T0T 
max 


fT 
min 


Cos 


max DFE 


60P 10MN 10MA 


AC107N 
AC125 
AC125 
AC125 
AC128 


ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
ASY27 


BC107 
BC107 


BC107 
BC107 
8C107 
BSW66 
ASY27 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
AF124 


AF124 
AC125 
AC125 
AC125 
AC125 


AC125 
AC125 
AC125 
AC125 
ASY27 


ASY27 
ASY27 
AC128 
AC125 
AC125 


OC44N 
OC44N 
ACY17 
AD162 
AC176 


AD161 
AD162 
AC176 
AD161 
ASY29 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 


Vce | VeB Îc P.TOT ÎT 


Equ. Equ. 
FCT | FAB | USA 


| max |max| max max max | EUR. 
2N149A N G |TO22 |L37 32v| . ; 5MA| 75C|  65MWF 500K 2P 50TP 1MA| RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N150 N G |TO22 |L37 16V SMA| 75C|  65MWF 500K 2P 50TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 |2N1304 
2N150A N G |TO22 |L37 32V| . | 5MA| 75C|  65MWF 500K 2P SOTP 1MA | RLG | OBS |ASY29 |2N1304 
2N155 P G [TO3 |LO5 30V| 15V| 15V 3A| 85C 20WC 100K 32TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N156 P G |0BS |0Bs 30V| 30V| 15V 3A| 85C 20WC 100K 25MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N157 P G |TO3 |LOs 60v 30V 3A| 85C 20WC 100K 25MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N157A P G |TO3 |LO5 90V 30V 3A| 85C 20WC 100K 25MN| 500MA| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N158 P G |oBs |08s 60V|  60V| 30v 3A| 85C 20WC 100K 21MN| 500MA| AHH | OBS |ASZ15  |2N1536 
2N158A P G |OBS |0BS 80V|  60V| 30v 3A| 85C 20WC 100K 21MN| 500MA| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N159 P G |[TO22 |L39 50V 50V| 10MA| 85C|  80MWF 1M 3TP 1MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N160 NS |TO22 |L37 40V 1V| 25MA]175C) 150MWF 2M| 12P 15TP 1MA| RALG | OBS |BC107  |A157 
2N160A NS ITO22 |L37 40V 5V| 25MA|175C! 150MWF 2M| :12P 15TP 1MA| RLG | OBS |BC107  |A157 
2N161 N S [TO22 |L37 40V 1V| 25MA]|175C| 150MWF|  2500K| 12P 30TP 1MA | RLG | OBS |BC107  |A157 
2N161A N S [TO22 |L37 40V 5V| 25MA]|175C| 150MWF|  2500K| 12P 30TP 1MA| RALG | OBS |BC107  |A157 
2N162 N S [TO22 |L37 40V 1V| 25MA|150C! 150MWF 3M| 12P 39TP 1MA| RLG | OBS |BC107  |A157 
2N162A N S ITO22 |L37 40V 5V| 25MA]|150C| 150MWF 3M|  12P 39TP 1MA| ALG | OBS BC107  |A157 
2N163 NS |TO22 |L37 40V 1V|  25MA| 150C| 150MWF 3M| 12P 78TP 1MA | RLG | OBS |BC107  |A157 
2N163A N S [TO22 |L37 40V 1V| 25MA| 150C| 150MWF 3M| 12P 78TP 1MA| RLG | OBS |BC107  |A157 
2N164 N G |[TO5S |LO4 15V 30MA| 85C|  65MWF 4M 5P 23MN 20OUA | RLG | OBS |ASY29 |2N1304 
2N164A N G [TO5 |L04 15V| 15V 20MA| 85C|  65MWF 4M 5P 40TP 2OUA | RLG | OBS |ASY29 |2N1304 
2N165 N G |TO5 |LO4 15VI 15V 20MA| 85C|  65MWF 2M 5P 72TP 20OUA | RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N166 N G ITO5 |LO4 ev ëev| . 20MA| 50C!  35MWF 2M 5P 32TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N167 N G |TO22 |L37 30V| 30V| 5V| 75MA| 75C| 75MWF 4M 5P 65TP 1MA | ALG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N167A N G |[TO22 |L37 30V| 30V!] 5V| 25MA| 75C| 75MWF 4M gp 30TP 8MA| RLG | OBS |ASY29 |2N1304 
2N168 N G [TO5 |LO4 15V av . 20MA| 85C|  65MWF 2M 90TP 1MA| REG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N168A N G [TO22 |L37 15V| 15V| . 20MA! 85C|  65MWF 3M 5P 40TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N169 N G |TO22 |L37 15V| 15V| . 20MA| 85C|  65MWF 3M sP 72TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N169A N G TO22 |L37 25V| 25V| 5V| 25MA| 85C| 65MWF 4M 5P 50TP 1MA | RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N170 N G |TO22 |L37 ëv &ev| . 20MA| 85C|  25MWF 1M 6P 20TP 1MA | RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N172 N G |TO22 |L37 16V| 16V] 10V SMA| 75C|  65MWF 1M 2P 40TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N173 P G |TO3% |L13 60V|  45V| 40V 15A | 100C 150WC 100K 35/70 5A!| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N174 P G |[TO36 |L13 80V| 55V| 60V 15A | 100C 150WC 100K 25/50 5A| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N174A P G |TO3 |L13 80V|  40V]| 60V 15A | 100C 150WC 100K| . 40/80! 1200MA| AHG | OBS |ADZ12  |2N1100 
2N175 P G |X01 |LO3 10V| . 10V 2MA| 85C|  20MWF 300K| 70P 65TP| S0OUA| ALG | RCA |AC125 | 2N406 
2N176 P G |TO3 |LO5 40V| 12V| . 3A| 90C 90WC 125K 25/90|  500MA| AHG | MOT |ASZ16  |2N1536 
2N178 P G [TO3 |LO5 30V| 30V| 20V 3A| 90C 90WC 100K 15/45| 500MA| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N179 P G |TO3 |LO5 40V|  40V| 15V 1A| 85C 10WC 10MN! 500MA| AHG | OBS | 2N176 
2N180 P G |[TO5 |LO4 30V| 30V} 30V| 25MA| 75C| 150MWF 300K| 40P 60TP 1MA| ALG | OBS | AC128 | 2N406 
2N181 P G [TO5 |LO4 30V| 30V| 30V| 38MA| 75C| 250MWF 300K|  40P 60TP 1MA| ALG | OBS |AC128 | 2N406 
2N182 N G [TO5 |L04 25V 15V| 10MA| 75C| 100MWF 2M| 20P 25TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N183 N G [TO5 |LO4 25V 15V! 10MA| 75C| 100MWF 3M| 20P 40TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N184 N G |[TO5 |LO4 25V| . 15V| 10MA| 75C| 100MWF 7M|  20P 60TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N185 P G |ITO22 |L37 20V| 20V| 10V| 150MA| 75C| 150MWF | : 80TP| 50MA! AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N186 P G |oBs |0Bs 25V| . 5V| 200MA| 85C| 100MWF 300K|  80P 24TP 1MA | AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N186A P G |OBS |08S 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 300K|  80P 24TP| 100MA| AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N187 P G |o8s |0Bs 25V 5V| 200MA! 85C| 100MWF 400K|  80P 36TP| 100MA | AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N187A P G |0BS |0oBs 25V 5V| 200MA| 85C ; 400K|  80P 36TP| 100MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N188 P G |OBS |08S 25V 5V] 200MA| 85C| 100MWF 500K|  80P 54TP 1MA| AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N188A P G |oBs |08S 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 500K| 80P 54TP| 100MA | AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N189 P G |(0OBS |08S 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 300K|  80P 32TP 1MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N190 P G los |08s 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 400K|  80P 42TP 1MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N191 P G |OBS |0BS 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 500K|  80P 67TP 1MA | AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N192 P G |0BS |0BS 25V 5V| 200MA| 85C| 200MWF 700K|  80P 90TP 1MA | AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N193 N G [TO22 |L37 18V 5V| 50MA| 75C| 150MWF 1M| 22P 10TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N194 N G |[TO22 |L37 25V| 18V| . | 100MA| 75C| 50MWF] 1200K| 22P 10TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N194A N G |TO22 |L37 18V] 18V| 5V| 50MA| 75C| 50MWF|  1200K| 22P 107TP 1MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N195 P G |TO5 |LO4 15VI 12V] 6V| 30OMA| 75C! 200MWF 400K 180TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N196 P G [TO5 |LO4 30V| 25V| 6V| 30MA| 75C| 200MWF 350K 50TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N197 P G |TO5 |LO4 30V| 25V| 6V! 30MA| 75C| 200MWF 300K 40TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N198 P G |TO5 |LO4 30V| 25V| 6V| 30MA| 75C| 200MWF 300K 30TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
2N199 P G |[TO5 |LO4 30V| 25V| 6V! 30MA| 75C| 200MWF 200K 15TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N200 P G |TO5 |LO4 36V] 30V| 12V| 100MA| 85C| 350MWF 200K| . 30TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
2N204 P G |TO5 |LO4 36V| 30V| 12V| 100MA| 85C| 350MWF 200K| . 15TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N205 P G |TO5 |LO4 36V| 30V| 12V| 100MA| 85C| 350MWF 200K| . 15TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N206 P G |TO1 |Lo2 30V| 30V| 12V| 50MA| 85C| 75MWF 300K| 70P 47TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N2706 
2N207 P G |TO5 |LO4 12V| 12V| 12V] 20MA| 65C|  85MWF 500K|  80P 100TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
2N207A P G |TO5 |LO4 12V| 12V| 15V] 20MA| 65C|  85MWF 400K|  80P 100TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N207B P G [TO5 |LO4 12V| 12V| 12V| 20MA| 65C| 85MWF 1M|  80P 100TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
2N211 N G |TO22 |L37 10V! 10V| . 50MA| . 50MWF|  1200K|  20P 10TP 6MA| RLG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N212 N G |[TO22 |L37 18V| 18V| 5V| 100MA! 75C| 150MWF 4M| 20P 20TP 1MA | RMG | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N213 N G |TO22 |L37 40V| 25V| 10V| 100MA| 75C| 180MWF 1M| 20P 80TP 1MA | RMG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N213A N G |TO22 |L37 40V| 25V] 10V| 100MA| 75C| 180MWF 100K| . 185TP 1MA| ALG | OBS |AC176 | 2N2430 
2N214 N G |TO22 |L37 40V| 25V! 10V| 100MA| 75C| 180MWF 300K| 50P 44MN|  35MA| AMG | OBS |AC176 | 2N2430 
2N214A N G |[TO5 |LO4 40V| 25V| 10V| 100MA! 75C| 180MWF 100K| 50P 50MN| 35MA| AMG | OBS |AC176 | 2N2430 
2N215 P G [TOt |LO2 30v| . 12V| 50OMA| 85C| 150MWF 300K|  80P 44TP MA ALG | OBS |AC125 | 2N406 
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2N216 N G |TO22 |L37 18V|] 15V| . 5S0MA| 75C|  50MWF 1M| 20P 8MN 1MA}! RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N217 P G |[TO1i |LO2 25V| 25V! 12V| 70MA| 50C| 150MWF 75TP 50MA | AMG | RCA |AC128  |2N2706 
2N218 P G [TO1 |LO2 16V| 12V| . 15MA| 85C|  35MWF 6M| 18P 48TP 1MA| RLG | RCA |OC44N | 2N2614 
2N219 P G |[TO44 |L36 16V gv| . 15MA| 85C|  80MWF 4M| 15P 75MN|  60OUA| RLG | RCA |OC44N | 2N2614 
2N220 P G |[TO1 |LO2 10V . 10V 2MA| 85C|  50MWF 400K|  70P 65TP! S500OUA| ALG | RCA |AC125 | 2N406 
2N223 P G [OBS |0BS 18V| . 150MA| 65C| 250MWF 200K| 180P 39MN 2MA | AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N224 P G [OBS |0BS 25V ; ; 150MA| 75C| 250MWF 200K| 180P 60MN|  100MA| AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N225 P G |0BS |0BS 25V ; : 150MA| 75C| 250MWF 200K| 180P 60MN] 100MA| MPP | OBS | AC128x2 |2N224x2 
2N226 P G |0BS |08S 30V : . 150MA! 75C| 250MWF 150K| 250P 60TP| 100MA| AMG | OBS | AC128  |2N2706 
2N227 P G |oOBS |08S 30V | . | 150MA| 75C| 250MWF 150K| 250P 60TP| 100MA| MPP | OBS | AC128x2 |2N226x2 
2N228 N G |TO22 |L36 40V|  15V| 10V| 100MA| 75C| 180MWF 200K 80TP 1MA | AMG | OBS | AC176 | 2N2430 
2N229 : N G |TO22 |L37 10V| 10V| 20V| 100MA| 75C! 180MWF 250K 75TP 1MA| ALG | OBS | AC127 2N2430 
2N230 PG |TO8 |L12 30V|  30V| 15V 2A| 85C 15WC 60MN| 500MA| AHG | OBS . 2N5898 
2N231 P G |0BS |08S 5V 4V| 5v 3MA| 55C 9MWF 20M 6P 19MN|  50OUA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N232 P G [08S |o0Bs 4V 2 . 3MA| 55C 9MWF 20M 5P 24TP|  SOOUA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N233 N G |TO22 |L37 10V] 10V! 5V| 100MA| 75C| 150MWF 2M| 18 3MN 1MA| RLG | OBS | ASY29  |2N1304 
2N233A N G |[TO22 |L37 18V| 12V| 5V| 100MA| 75C| 150MWF 2M| 18P 15TP 1MA| RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N234 P G |TO3 |LO5 30V| 30V| . 3A| 90C 40WC 25MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N234A P G |TO3 |LO5 30V| 30V| . 3A| 90C 40WC 25MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N235 P G |[TO3 |LO5 50V| 40V| 15V 3A| 90C 40WC 40TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N235A P G [TO3 !LO5 50V| 40V| 15V 3A| 90C 40WC 40TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N235B P G |[TO3 |LO5 S0V| 40V| 15V 3A| 90C 40WC 60TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N236 P G [TO3 |LO5 50V| 40V| . 3A| 90C 40WC 40TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N236A P G |[TO3 |L05 50V| 40V| 15V 3A| 90C 40WC 40TP| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N236B P G [TO3 |LOS5 50V|  40V| . 3A| 90C 40WC 60TP| 500MA| AHG | OBS | ASZ16 |2N1536 
2N237 P G |TO5 |LO4 45V : 20V| 20MAÏ 85C| 150MWF 200K 50TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N238 P G |TO22 |L37 20V . . | 150MA| 75C| 150MWF . | 45TP 50MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
2N240 P G |OBS |0BS 6v 6V| 5V| 15MA| 85C|  30MWF 15M| 5P5 3TP 3MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N241 P G |o8s |08S 25V : 5V| 200MA| 85C| 100MWF 500K|  80P 73TP| 100MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
2N241A P G |OBS |08BS 25V ; 5V| 200MA| 85C| 200MWF 500K| 80P 73TP| 100MA| AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
2N242 P G |[TO3 |LO5 45V| 45V| 45V 2A | 100C 25WC 100K| . 60TP| 500MA| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N243 N S |OBS |OBS 60V| 60V| . 60MA | 150C| 750MWF à 20TP 5MA| ALG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N244 NS [TO5 |LO4 60V| 60V| . 60MA | 150C| 750MWF ; 59TP 5MA| ALG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N245 NS |TO5 |LO4 60V | . 60MA | 150C 1WF | À 15TP 5MA| ALG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N246 NS |TO5 |LO4 60v . E 60MA | 150C 1WF . | 50TP 5MA| ALG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N247 P G |TO7Z |LO7 35V | 1V] 10MA| 85C|  35MWF 60M 3P 60TP 1MA| VLA | RCA | AF124 2N990 
2N247-33 P G |OBS |08S 40V|  40V| . 10MA| 85C| 120MWF 60M 3P 60TP 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N248 P G |TO22 |L37 25V . . 5SMA| 85C|  30MWF 25M| . 20TP| S50OUA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N249 P G |[TO5 |LO4 25V . . | 200MA| 85C| 350MWF ; ; 50TP| 100MA| AMG | OBS | ACY17  |2N1176 
2N250 P G [TO3 |LOS 30V | . 3A| 85C 25WC . . 30/90| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N250A P G |TO3 |LO5 40V|  25V]| 20V 7A| 100C 90WC 160K| . 25/100 3A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N251 P G |[TO3 |LOS 60V ; ; 3A | 100C 25WC - 30/90| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N251A P G |TO3 |LO5 60V|  35V| 20V 7A | 100C 90WC 160K 25/100 3A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N252 P G |TO22 |L37 ; 16V| . SMA| 75C|  30MWF 2M 2P 30MN 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2N253 N G |TO22 |L37 12V sv . ; 75C|  65MWF 1M 10TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 |2N1304 
2N254 N G |ITO22 |L37 20V ; 5v 75C|  65MWF 1M 20TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 |2N1304 
2N255 P G |TO3 |LO5 30V| 15V| 15V 3A| 85C gwc 100K 30/100| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N255A P G |TO3 |LOS 15V!  15V| 15V 3A | 100C 20WC 100K 30MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N256 P G |TO3 |LO5 30V| 30V| 30V 3A| 85C 35WC 100K 30/100! 500MA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N256A P G |TO3 |LO5 30V| 25V| 15V : 85C 35WC 100K 30MN| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N257 P G [TO3 |LO5 40V|  35V]| 10V 3A| 85C 45WC 100K 40MN 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N257-B P G |TO3 |LO5 40V| 35V| 20V 3A| 85C 45WC 100K S0MN 2A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N257-G P G |TO3 |LO5 40V|  35V| 20V 3A| 85C 45WC 100K 40MN 2A| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N257-W P G |TO3 |LO5 40V]  35V| 20V 3A| 85C 45WC 100K| . 60MN 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N258 P S |[TO5 |LO4 30V! 30V| 6V| 50MA)|175C| 250MWF ; 60P 15MN 1MA| ALG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N259 P S |[TO5 |LO4 30V! 30V| 6V| 50MA|175C| 250MWF ; 60P 32MN 1MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N260 P S [OBS |OBS 10V ' . 50MA | 150C| 200MWF 800K 16TP 1MA| ALG | OBS |BC177 |2N3965 
2N260A P S |08S |0BS 30V | ; 50MA | 150C|  200MWF 800K 16TP 1MA| ALG | OBS |BC177 | 2N3965 
2N261 PS |08S |08S 75V . . 50MA | 150C| 200MWF 800K 10TP 1MA| ALG | OBS |BC177 | 2N3965 
2N262 P S [OBS |0BS 10V . . 50MA | 150C| 200MWF 2M 20TP 1MA| ALG | OBS |BC177 | 2N3965 
2N262A P S [OBS |0BS 3 . | . 50MA | 150C!  200MWF 2M 20TP 1MA| ALG | OBS |BC177 | 2N3965 
2N263 N S |TO22 |L37 45V : ; 20MA | 150C| 125MWF 10M 45MN 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 

2N264 N S [TO22 |L37 45V à ; 20MA | 150C|  125MWF 5M| . 20TP 10MA| ALG | OBS |BC107 A157 

2N265 P G |08S |085s 25V . : S0MA| 85C|  75MWF 600K| 80P 115TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N266 P G |OBS |LO3 18V| 18V| 5V| 200MA| 75C|  75MWF 400K|  35P 24TP| 150MA| ALS | OBS |AC128  |2N1176 
2N267 P G [OBS |08S 12V| 12V| . 10MA| 85C|  80MWF 30M 3P 60TP 1MA|! VLA | OBS | AF124 2N990 
2N268 P G |[TO3 |LO5 A 60V | 40V 3A| 85C 45WC 100K 40MN 2A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N268A P G |ITO3 |LO5 80V|  60V| 20V 3A| 85C 45WC 100K 20/80 2A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N269 P G |TO1 |LO2 20V| 20V| 9V| 100MA| 85C| 120MWF 4M| 30P 40TP 20MA | RMS | RCA |ASY27 | 2N1305 
2N270 P G |TO7 |LO3 25V| 12V} 12V] 150MA| 85C| 250MWF 300K 70TP| 150MA| AMG | RCA |AC128 | 2N2706 
2N271 P G |TO5 |LO4 30V|  10V! 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4M| 15P 45TP 1MA | RMG | OBS | ASY27  |2N1305 
2N271A P G |TO5 |LO4 3ov| 10V| 20v| 200MA| 85C| 150MWF 4M| 15P 45TP 1MA | RMG | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N272 P G |TO5 |LO4 24V| 24V| 10V| 100MA| 85C| 150MWF 200K| 60P 120TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N273 P G |[TO5 |LO4 30V| 30V| 10V| 100MA| 85C! 150MWF 400K|  60P 20TP|  50MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
2N274 P G |TO44 |L36 35V| 12V| . 10MA| 85C| 80MWF 12M 3P 60TP 1MA| RLA | RCA |AF124 2N990 
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Pol. 2 Vcs Vce |Ves IC TJ P.107T fT Cos 

TYPE PA Boît. [Broch} x | max |max| max |max| max min | max 
2N336 NS |[TO5 |LO4 45V 1V| 25MA] 200C| 150MWF 6M| 14 
2N336A NS [TO5 |LO4 45V| 45v| 4v| 25MA|175C| 500MWF 7M| 14P 
2N337 NS |TO5 |LO4 45vV| 30V| 1v| 20MAl175C| 125MWF 8M|  4P 
2N337A NS |TO5 |LO4 45v| 35v| 2v| 20MA|175C| 500MWF 12M| 4 
2N338 NS [TO5 |LO4 45v| 30v| 1v| 20MA|175C| 125MWF 12M|  4P 
2N338A NS |TOs |LO4 45v| 35v| 2v| 20MA|175C| 500MWF 20M| 4 
2N339 NS [TO5 |LO4 5sv| ssv| 1v| 60MA| 150€ 1WF 60P 
2N339A NS |TO5 |LO4 éov| 6ov| av! 50oMA| 200€ awC 
2N340 NS [TOS |LO4 85v| 85v| 1v| 60MA| 150C 1WE 
2N340A NS |TO5 |LO4 8sv| asv| 3v| 60MA| 200€ 3wC 
2N341 NS |TOs |LO4 125V| 85v| 1V| 60MA! 150€ 1WF 
2N341A NS |TO5 |LO4 125V| 85v| 3v| 60MA| 200€ 3wC 
2N342 N S [TO5 |LO4 6ov| 6ovi 1v| 60MA| 150€ 1WF 
2N342A NS |TO5 |LO4 85v| g85v| 1V| 60MA! 150€ 1WF . . 
2N342B NS |TO5 |LO4 a5v| g5v| 2v| 6omAl 150€ 1WE 3M| 20P 
2N343 NS |TOS |LO4 éov| 6ov| 1v| 60oMA| 150€ 1WF 
2N343A NS [TO5 |LO4 éov| 6ov| 1v| 60MA| 150€ 1WF 
2N3438 NS [TOS |LO4 ésv| 6sv| 2v| 60MA| 150€ 1WF 2M| 20P 
2N344 P G |oBs |08s sv| sv| . SMA| 85C|  40MWF 20M| 12P 
2N345 P G los |oBs sv sv| . 5MA| 85C|  40MWF 20M| 12P 
2N346 PG logs |o8s 5] sl. 5MA| 85C|  40MWF 30M| 12P 
2N347 Ns lo8s |o8s éov| 6ov| . | 40MA|150C| 750MWF 2M 
2N348 Ns |o8s |o8s gov| 90v| . | 40MA!150C| 750MWF 2M 
2N349 Ns loss logs] :125V| 125V| . | 40MA|150C| 750MWF 2M 
2N350 P G |TO3 |LO5 5ov| 40V| . 3A| 90C 90WwC|  300k 
2N350A P G |To3 |Lo5 5ov| 40v| . 3A| 90c gowc|  300k 
2N351 P G |[TO3 |LO5 50V! 40V| . 3A| 90C 90WC| _300K 
2N351A P G [TO3 |LO5 5oV| 40V 3A| 90C 90owC| _ 300k 
2N352 PG |TO3 |LO5 50V| :40V 2A | 100C 25WC|  250K 
2N353 PG |TO3 |LO5 50V| 40V 2A | 100C 30WC|  250kK 
2N354 Ps loss |0o8s 25V| 25V 50MA | 140C|  150MWF 6M 
2N355 Ps loss |oBs 10V| 10v 50MA | 140C|  150MWF 12M 
2N356 N G |[TO5 |LO4 2ov| 18vV| 20V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 25P 
2N356A N G |TO5 |LO4 3ov| 20v| 20V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 25P 
2N357 N G [TO5 |LO4 20oV| 18V| 20V| 500MA| 85C| 150MWF 2M| 25P 
2N357A NG |TO5 |LO4 3ov| 2ov| 2ov| 500MA| 85C| 150MWF 2m| 25P 
2N358 NG [TO5 |LO4 20ov| 18V| 20V| 500MA| 85C| 150MWF 4M| 25P 
2N358A NG |TO5 |LO4 3ov| 20v| 20V| 500MA| 85C| 150MWF 4M| 25P 
2N359 P G |ITO5 |LO4 25V| 18V| 6v| 200MA| 85C| 170MWF|  1500K 
2N360 P G [TO5 |LO4 32v| 18V| 6v| 200MA! 85C| 170MWF 1M 
2N361 PG |TO5 |LO4 32v| 18V| 6v| 200MA| 85C| 170MWF 1M 
2N362 P G |[TO5 |LO4 25V| 18V| 6v| 100MA| 85C| 170MWF 1M 
2N363 P G |[TO5 |LO4 32v| 30ov| 6v| 100MA! 85c| 170MWF|  600k| . 
2N364 N G |TO22 |L37 30V 2v| 50MA| 85C| 150MWF 1M| 20P 
2N365 N G |TO22 |L37 30V 2v| 50MA| 85C| 150MWF|  1200K| 20P 
2N366 N G |[TO22 |L37 30V av 50MA| 85C| 150MWF|  1500K| 20P 
2N367 P G |TO5 |LO4 30V 10V| 50MA| 75C| 150MWF]  300k 
2N368 P G |TO22 |L37 30V 10V| S50OMA! 75C| 150MWF|  400K 
2N369 P G |TO22 |L37 30V 10V| 50MA| 75C| 150MWF|  600k| . 
2N370 pG |To7 |Lo7 20V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 12M|  3P 
2N370-33 PG loss |08s 24V | 10MA| 85C| 80MWF 12M|  3P 
2N371 PG |TO7 |LO7 20V 4V| 10MA| 85C|  80MWF 12M|  3P 
2N371-33 PG logs |o8s 24V . 10MA| 85C|  80MWF 12M| 3P 
2N372 PG |TO7 |Lo7 20V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 12M|  3P 
2N372-33 P G los |o8s 24V | 10MA| 85C|  80MWF 12M|  3P 
2N373 PG |TO7 |Lo7 20V 1V| 10MA| 85c|  80MWF 12M|  3P 
2N374 P G|TO7 |Lo7 20V 4V| 10MA! 85C|  80MWF 12M| 3P 
2N375 PG |TO3 |LO5 gov| 6ov| 40v 3A| 95C 9owcC| _100K 
2N376 P G |TO3 |LO5 50V| 40V| 10V 3A | 100€ 90WC| 100K 
2N376A P G |TO3 |LO5 5ov|  4ov| 10v 3A 100€ gowc|  100k| 
2N377 NG |TO5 |LO4 25V| 20V! 15V| 200MA| 100C| 150MWF 3M| 30P 
2N377A NG [TO5 |LO4 aov| . |15V| 200MA| 100C! 150MWF 3M| 30P 
2N378 P G |TO3 |LO5 4ov| 20v| . 5A | 100C SOWC 
2N379 PG |TO3 |LO5 8ov| 40v| . 5A | 100C 50WC 
2N380 P G |TO3 |LO5 6ov| 3ov| . 5A | 100C 50WC 
2N381 PG |TO5 |LO4 sov| 25V| 20V| 400MA| 85C| 225MWF 1M| 40P 
2N382 | G |[TO5 |LO4 5ov| 25V| 20V| 400MA| 85C| 225MWF 1M| 40P 
2N383 P G |TO5 |LO4 5oV| 25V| 20V| 400MA| 85C| 225MWF 2M| 40P 
2N384 P G |[TO44 |L36 4ov| 4ov| . 10MA | 100C|  120MWF 40M|  4P 
2N384-33 P G logs |o8s 4ov| 40v| . 10MA | 100C!  120MWF 40M| 4P 
2N385 NG [TO5 |LO4 25V| 25V| 15V| 200MA! 100C| 150MWF 2M| 30P 
2N385A NG |TO5 |Lo4 40V| 15V| 15V| 200MA]| 100C| 150MWF 3M| 20P 
2N386 | PG loss loss @ov| 6ov| . 3A | 100C 12WC 
2N387 PG los |o8s gov| gov| . 3A | 100C 12WC : | 
2N388 NG |TO5 |LO4 25V| 20V 15v| 200MA | 100C|  150MWF 7M| 30P 
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Mat. Boît. |Broch. 


Pol. Vce Vce | Ves ic Ts P.TOT fT . 


max |max| max | max max min max 
2N388A N G |[TOS |LO4 40V ; 15V] 200MA | 100C|  200MWF 5M| . 60/200|  30MA| RMS | TIS | ASY29  |2N1304 
2N389 NS |0BS |0Bs 60V|  60V| 10V 2A | 200C 85WC . , 12/60 1A| AHG | TIS |BDY20  |2N3055 
2N389A N S |OBS |0BS 60V|  60V| 10V 3A | 200C 85WC 3 : 12/60 1A| AHG | OBS |BDY20  |2N3055 
2N389-1 N S |08S 1085 60V|  60V| 10V 3A | 200C 85WC iM| . 12/60 1A| AHG | OBS | BDY20 | 2N3055 
2N389A-1 NS |o8sS |08s 60V|  60V| 10V 3A | 200C 85WC 1M| . 12/60| .  1A! AHG | OBS !BDY20  |2N3055 
2N391 P G [OBS |0Bs 50V| 40V]| 20V 5A| 85C F4 : 5 30/75 3A| AHS | OBS |AD149  |2N1536 
2N392 P G [TO3 |LO5 60V ; 40V SA| 95C 48WC : ù 60/150 3A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N393 P G |OBS |OBS |. 6v 6V| 6V| 50MA|100C|  25MWF 25M 7P 20MN|  50MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2N394 P G |TO5 |LO4 30V| 10V| 20V] 200MA| 85C| 150MWF 4M|  24P 20/150 10MA| RMS | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N394A P G [TO5 |LO4 30V ; 20V| 200MA| 85C| 150MWF 3M| 24P 30/120 10MA| RMS | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N395 P G |TO5 |LO4 30V : 20V| 200MA | 100C|  200MWF 2M| 24P 20/150 10MA| RMS | RCA | ASY27 | 2N1305 
2N396 P G |TO5 |LO4 30V , 20V] 200MA | 100C|  200MWF 4M| 24P 30/150 10MA| RMS | SES | ASY27 | 2N1305 
2N396A P G |TO5 |LO4 30V] 20V| 20V] 200MA| 100C| 200MWF 4M| 20P 30/150 10MA| RMS | SES | ASY27  |2N1305 
2N397 P G |TO5 |LO4 30V : 20V]| 200MA | 100C|  200MWF 5M| 24P 40/150 10MA| RMS | SES | ASY27  |2N1305 
2N398 P G |[TO5 |LO4 105V| 105V| 50V] 100MA| 85C|  50MWF 400K| . 20MN 5MA| ALH | RCA |ACY17 | 2N2042 
2N398A P G [TO5 |LO4 105V| 105V| 50V| 200MA| 100C| 150MWF 400K| . 20MN 5MA| ALH | RCA |ACY17 | 2N2042 
2N398B P G ITO5 |LO4 105V| . 75V| 200MA| 100C| 250MWF 400K| . 20MN SMA| ALH | RCA |ACY17 | 2N2042 
2N399 P G |TO3 |LO5 . 40V| . 3A| 90C 25WC 150K| . 20/50 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N400 P G [TO3 |L05 50V|  40V| . 3A| 95C 35WC 200K| . 5OMN tA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N401 P G |TO3 |LO5 , 40V| . 3A| 90C 25WC 150K| . 40MN| 500MA]| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N402 P G |[TO5 |LO4 25V| 20V| 10V] 150MA| 85C| 180MWF 250K| 70P 25TP 1MA| ALG | OBS | ACY17  |2N1176 
2N403 P G |TO5 |LO4 25V| 20V| 10V| 200MA| 85C| 180MWF 400K| 70P 35TP 1MA | AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
2N404 P G [TO5 |LO4 25V k 12V| 100MA| 85C| 150MWF 6M| 24P 40TP 24MA| RMS | SES |ASY27  |2N1305 
2N404A P G [TO5 |LO4 40V | 25V| 150MA | 100C| 150MWF 4M| 35P 35MN 12MA| RMS | RCA |ASY27 | 2N1305 
2N405 P G |TO44 |L36 20V| 18V} 2V|] 35MA| 85C| 150MWF 300K| 70P 35TP 1MA| ALG | RCA | AC125 | 2N406 
2N406 P G |[TO1 |L02 20V| 18V| 2V! 35MA| 85C| 150MWF 300K| 70P 35TP 1MA| ALG | RCA |AC125 | 2N406 
2N407 P G |xo1 |103 20V| 18V| 2V| 70MA| 85C| 150MWF : s 65TP]  50MA| AMG | RCA |AC128  |2N2706 
2N408 P G |TO1 |Lo2 20V] 18V| 2V| 70MA| 85C| 150MWF : | 65TP| 50MA| AMG | RCA |AC128  |2N2706 
2N409 P G |X01 L03 13V . ; 15MA| 85C|  80MWF 3M| 20P 48TP 1MA! RLG | RCA |OC44N | 2N2614 
2N410 P G [TOI |LO2 13V| . | 15MA| 85C|  80MWF 3M| 20P 48TP 1MA| RLG | RCA |OC44N | 2N2614 
2N411 P G |Xxo1 LO3 13V : . 15MA| 85C|  80MWF 8M| 18P 75TP]  600UA| RLG | RCA |OC44N  |2N2614 
2N412 P G |TO1 |L02 13V | , 15MA| 85C|  80MWF 8M| 18P 75TP| 6O0OUA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
2N413 P G [TO5 |LO4 30V| 18V! 20V| 200MA| 85C| 170MWF 1M}  24P 30TP 1MA| RMS | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N413A P G |TOS |LO4 30V ; . | 200MA| 85C| 150MWF 1M| . 30TP 1MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N414 P G ITO5 |LO4 30V| 15V| 20V] 200MA| 85C| 170MWF 3M| 24P 60TP 1MA| RMG | RCA | ASY27 | 2N1305 
2N414A P G |TO5 |LO4 30V| 15V| . | 200MA| 85C| 150MWF 3M| . 6OTP 1MA| RMG | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N414B P G |[TO5 |LO4 30V . 20V| 400MA | 100C| 200MWF 3M| 24P 60TP 1MA| RMS | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N414C P G |TO5 |LO4 30V| 20V| . | 400MA]| 100C| 200MWF 3M| 24P 60TP 1MA| RMS | OBS | ASY27  |2N1305 
2N415 P G |TO5 |LO4 30V] 10V} 20V| S50OMA| 85C| 150MWF 4M| 50P 80TP 1MA! RLG | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N415A P G [TOS |LO4 30V| 10V| . | 200MA| 85C| 150MWF 4M| . 80TP 1MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N416 P G [TO5 |LO4 30V| 12V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4M| 20P 90TP 10MA| RMS | OBS | ASY27  |2N1305 
2N417 P G |TO5 |LO4 30V| 10V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 8M| 20P 140TP 1MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N418 P G |TO3 |LO5 100V|  80oV| . SA | 100C 25WC 200K| . 40MN 4A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N419 P G ITO3 |LO5 55VI 45V| . 5A | 100C 25WC 200K| . 9/44 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N420 P G [TO3 |Lo5 65V| 45V| . 5A | 100C 25WC 200K| . 40MN 4A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N420A P G |[TO3 |LO5 g0V| 70V| . 5A | 100C 25WC 200K| . 40MN 4A| AHH | OBS |ASZ15 | 2N1533 
2N421 P G |08S |0Bs 65V| 45V| . 5A| 85C ; ù e 40MN 4A| AHP | OBS |AD149  |2N1536 
2N421A P G |08S |0Bs 90V] 7OV| . 5A| 85C ; 2 ; 40MN 4A| AHP | OBS !/ASZ15 |2N1533 
2N422 P G [TO5 |LO4 35V| 20V| 12V] 100MA| 85C| 150MWF 350K| . 50TP 1MA| ALG | OBS |ACYI7  |2N1176 
2N422A P G |[TO5 |LO4 90V| 70V| . | 200MA|) 85C| 185MWF 1M| . 30MN 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
2N424 N S |OBS |0BS 80V ' 10V 2A | 200C 85WC ; | 12/60 1A| AHG | TIS |BDY20  |2N3055 
2N424A N S |OBS |0BS 80V , +0V 3A| 200C 85WC 1M| . 12/60 1A| AHG | OBS |BDY20  |2N3055 
2N424-1 N S [OBS |OBS 80V|  8ov| 10V 3A | 200C 85WC : : 12/60 1A| AHH | OBS |BDX11 |2N3442 
2N424A-1 N S [OBS |08s 80V|  80V| 10V 3A | 200C 85WC 1M| . 12/60 1A| AHH | OBS |BDX11  |2N3055 
2N425 P G [TO5 |LO4 30V| 29V] 20V! 400MA| 85C| 175MWF 2M| 25P 20/40 1MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N426 P G |TO5 |LO4 30V| 18V| 20V| 400MA| 85C| 175MWF 2M| 25P 30/60 1MA| RMS | OBS |ASY27 |2N1305 
2N427 P G [TO5 |LO4 80V] 15V| 20V| 400MA| 85C| 170MWF 5M| 25P 40/80 1MA| RMS | OBS | ASY27 | 2N1305 
2N428 P G [TO5 |LO4 30V| 12V! 20V] 400MA! 85C| 170MWF 8M| 25P 60MN 1MA| RMS | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N428A P G |TO5 |LO4 30V| 18V| 20V| 400MA| 85C| 150MWF 4M| 20P 20MN 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N432 NS ITO5 |LO4 30V| 15V| 4V| 100MA| 165C| 150MWF 10M| 25P 20MN 2MA| ALG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N433 N S [TO5 |LO4 30V! 15V] 4V| 100MA! 165C| 150MWF 10M| 25P 20MN 2MA | ALG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N438 N G |TO5 |LO4 30V| 25V| 25V| 300MA| 85C| 150MWF|  1500K| 25P 20MN 50MA| RMS | OBS | ASY29  |2N1304 
2N438A N G [TOS |LO4 25V ; 25V| 300MA| 85C| 150MWF|  1500K| 25P 20MN 50MA| RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N439 N G |TO5 |LO4 25V ; 25V| 300MA| 85C| 100MWF 3M| 18P 30MN 50MA | RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N439A N G |TO5 |LO4 25V ; 25V| 300MA| 85C| 150MWF 3M| 18P 30MN| 50MA| RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N440 N G |TO5 |L04 30V| 15V| 25V| 300MA| 85C| 150MWF 5M| 15P 40MN 50MA | RMS | OBS | ASY29 |2N1304 
2N440A N G |TO5 |LO4 25V . 25V| 300MA| 85C| 150MWF 4M| 18P 40MN 50MA | RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N441 P G |TO36 |L13 40V| 25V| 20V 4A| 95C 50WC ; : 20/40 SA! AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N442 P G [TO36 |L13 50V| 30V| 30v 4A| 95C S0WC : : 20/40 5A| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N443 P G |[TO36 |L13 60V|  45V]| 40V 4A| 95C 50WC . : 20/40 5SA| AHG | MOT | ADZ12  |2N1100 
2N444 N G |TO5 |LO4 15V | 10V| 25MA| 85C| 150MWF 400K|  30P 15TP 1MA| ALG | OBS |AC176 | 2N2430 
2N444A N G |TOS |LO4 40V : 10V| 25MA]| 100C| 150MWF 400K|  28P 20/40| 20MA| ALG | OBS | AC176 | 2N2430 
2N445 N G |TO5 |LO4 15V . 10V| 25MA| 85C| 150MWF 1M| 32P 35TP 1MA| RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N445A N G |TO5 !LO4 30V | 10V| 50MA| 100C| 150MWF 2M| 28P 40/160| 20MA] RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N446 N G [TO5 |LO4 15V É 10V| 25MA| 85C! 150MWF 4M]| 30P 60TP 1MA| RMS | OBS | ASY29 |2N1304 
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2N446A N G |TOS !LO4 30V : 10V|] S0MA| 85C|. 150MWF 8M]|  28P 60/250 20MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N447 N G |TOS |LO4 15V ; 10V|] 50MA! 85C| 150MWF 8M| 32P 125TP 1MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N447A N G |TOS |LO4 30V è 10V] 50MA]| 85C! 150MWF 8M]| 28P 80/300 20MA | RMS | OBS | ASY29 2N1306 
2N447B N G |TO5 |LO4 25V : 10V|] S0OMA| 85C| 150MWF 8M]| 28P 80/300 20MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N448 N G |TO22 |L37 15V 15V| . 20MA| 85C 65MWF 2M 5P 34MN 1MA| RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N449 N G |TO22 |L37 15V 15V| . 20MA| 85C 65MWF 3M : 34MN 1MA| RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N450 P G |TOS |104 20V 12V] 10V] 125MA]| 85C| 150MWF 4M|  20P 30MN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N451 NS |OBS |OBS : 65V| . 5A | 150C 85WC 200K : 16MN|  500MA| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N452 N S |OBS |OBS | 65V| . SA | 150C 85WC 200K : 12MN] 500MA| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N453 N S |OBS |OBS ; 65V| . SA | 150C 85WC 200K : 30MN| 500MA]| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N454 N S [OBS |OBS : 65V| . SA | 150C 85WC 200K , 15MN|  500MA]| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N456 P G |TO3 |LOS 40V 40V | 20V SA| 95C S0WC : ; 10MN 5A| AHG | RCA | ASZ16 2N1536 
2N456A P G |TO3 |LO5 40V 30V | 20V TA | 100C 9g0WC 100K : 30/90 SA | AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N456B P G |TO3 |LOS 40V 30V | 30V 7A | 100C 150WC 200K . 30/90 5A| AHG | TIS | ASZ16 2N1536 
2N457 P G |TO3 |LOS5 60V 60V | 20V 7A | 100C 5S0WC | : 10/30 5SA| AHG | TIS | ASZ16 2N1536 
2N457A P G |TO3 |LO5 60V 40V | 20V 7A | 100C g0oWC 100K É 30/90 SA| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N457B P G |TO3 7|L05 60V 40V | 30V 7A | 100C 150WC 200K . 30/90 SA! AHG | TIS | ASZ16 2N1536 
2N458 P G |TO3 LOS 80V 80V | 20V SA| 95C 50WC 100K : 10MN 5A | AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N458A P G |TO3 7|LOS 80V 45V | 20V 7A| 95C 90WC 100K é 30/90 5A | AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N458B P G |TO3 Ü|LOS5 80v 45V]| 30V 7A| 85C 150WC 200K . 30/90 SA | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N459 P G |TO3 Ÿ|LO5 105V 6OV | 25V SA | 100C 5S0WC . : 20/70 2A| AHH | MOT |ASZ15 2N1533 
2N459A P G |TO3 |LO5 105V 60V| 25V 5A | 100C 106WC 150K 4 20/70 2A| AHH | MOT |ASZ15 2N1533 
2N460 P G |TOS |LO4 45V 35V]| 10V] 400MA | 100C| 225MWF S00K|  80P 26TP 1MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N461 P G |TOS V|LO4 45V 35V| 10V] 400MA | 100C| 225MWF 1500K|  80P 49TP 1MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N462 P G |OBS |OBS 40V ; 40V] 200MA| 75C! 150MWF 200K : 20MN|  200MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N463 P G |OBS |OBS 60V ; 50V : 85C 50WC : ; 20/60 2A!} AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N464 P G |TO5 V|LO4 45V 40V| 12V] 100MA]| 85C| 170MWF 400K : 14MN 1MA| ALG | MOT | ACY17 2N1176 
2N465 P G |TO5 |LO4 45V 30V| 12V] 100MA| 85C| 170MWF S00K ; 27MN 1MA]| ALG | MOT | ACY17 2N1176 
2N466 P G |TO5 |LO4 35V 20V| 12V] 100MA| 85C| 170MWF 600K : S6MN 1MA| ALG | MOT | ACY17 2N1176 
2N467 P G |TOS |L04 35V 15V] 12V] 100MA]| 85C| 170MWF 600K : 112MN 1MA| ALG | MOT | ACY17 2N1176 
2N468 N G |0BS |OBS 60V 45V| 15V 3A| 85C 12WC 100K : 15/80 1A| AHG | OBS | AD161 2N4077 
2N470 NS |TOS |LO4 15V 15V| 2V . 200C | 200MWF 15M 5P 17TP 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N471 NS |TO5 |LO4 30V 30V| 2V ë 200C |  200MWF 15M SP 17TP 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N471A NS |TO5 |LO4 30v 30V| 2V : 200C|  200MWF 8M]| 20P 6MN 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N472 NS |TOS |LO4 45V 45V| 2V e 200C|  200MWF 15M 5P 17TP 1MA| ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N472A NS |TO5 |LO4 45V 45V| 2V - 200C| 200MWC 8M] 20P 6MN 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N473 N S |TO5 |LO4 15V 15V| 2V : 200C|  200MWF 15M 5P 3STP 1MA| ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N474 NS |TO5 |LO04 30V 30V| 2V - 200C|  200MWF 15M 5P 35TP 1MA| ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N474A NS |TO5 |LO4 30V 30V| 2V : 200C| 200MWF 8M} 20P 20MN 1MA| ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N475 N S |TO5 |LO4 45V : 2V & 200C|  200MWF 5M - 30TP 1MA | ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N475A NS |TO5 |LO4 45V 45V| 2V : 200C|  200MWF 8M| 20P 35TP 1MA | ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N476 NS |TOS |LO4 15V 15V| 2V : 200C! 200MWF ; 16P 45TP 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N477 NS |TO5 LO4 30V 30V], 2V | 200C! 200MWF 16P 45TP 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N478 N S |TO5 |LO4 15V 15V| 2V ; 200C |  200MWF 5M ; 60TP 1MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N479 NS |TO5 LO4 30V 30V| 2V : 200C|  200MWF 18M SP 60TP 1MA| ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N479A NS |TOS5 LO4 30V 30V| 2V . 200C|  200MWF 8M|  20P 70TP 1MA]| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N480 NS |TOS |LO4 45V 45V]| 2V : 200C|  200MWF 18M 5P 60TP 1MA | ALG | OBS |BFY50 2N2297 
2N480A NS |TO5 LO4 45V 45V| 2V . 200C| 200MWF 8M}| 20P 70TP 1MA | ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N481 P G |TO5 LO4 12V : : 20MA| 85C| 150MWF 1M]) 25P 50TP 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N482 P G |TOs5 LO4 12V : : 20MA| 85C| 150MWF 1500K |  24P 50TP 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N483 P G |TO5 LO4 12V - , 20MA| 85C|  150MWF 2500K |  24P 6OTP 1MA| RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N484 P G |TO5 V|LO4 12V : à 20MA| 85C| 150MWF 4M|  24P 90TP 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N485 P G |TOS V|LO4 12V ; . 10MA| 85C! 150MWF 3500K|  24P SOTP 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N486 P G |TO5 }LO4 12V . : 10MA}! 85C| 150MWF 5M| 24P 1007TP 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N487 P G |TO5 (|LO4 18V » : 25MA | 175C|  100MWF 10M|  14P 20MN 1MA| RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N495 PS |TO1 LO2 25V 25V| . 50MA | 140C|  150MWF 8M| 12P SMN 1MA | ALG | OBS |BC177 2N3965 
2N495-18 PS |TO18 |Lo1 25V 25V| . SOMA | 140C |  150MWF 8M]| 12P SMN 1MA| ALG | OBS |BC177 2N3965 
2N496 PS !TO1 LO2 10V 10VI . SOMA | 140C|  150MWF 7M| 12P SMN 1MA | ALG | OBS | BC177 2N3965 
2N496-18 ps |[TO18 |Lo1 10V 10V! . SOA) 140C!  150MWF 12M|  12P 15MN 15MA| ALG | OBS | BC177 2N3965 
2N497 NS |TO5 |LO4 60V 60V| 8V}| 600MA]| 175C | 800MWF 30M|  20P 12/36| 200MA | AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N497A NS |TOS LO4 60V 60V| 8V]| 200MA | 200C 1WF : : 12TP| 200MA | AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N498 NS |TO5 |LO4 100V] 100V] 8V] 600MA1! 175C| 800MWF 30M}!  20P 12/36| 200MA | AMH | SGS | BSW66 | 2N1893 
2N498A NS |TOS |LO4 100V] 100V] 8V] 200MA | 200C 1WF à 12TP| 200MA | AMG | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N499 P G |To1 LO2 30V 18V| . S0OMA| 85C 45MWF 80M 3P 6MN 2MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N499A P G |TO1 LO2 30V 18V] . 5S0MA:ï 85C | 60OMWF 80M 3P: S0TP 1MA] VLA | OBS | AF124 2N990 
2N500 | P G |TOt | Lo2 | | 15V| . S0MA| 85C SOMWF 80M 3P 6MN 2MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N501 P G |TO1 Lo2 15V 12V|] 2V] S0OMA| 85C 6OMWF 80M 3P 70TP 10MA | VLA | OBS | AF124 2N990 
2N501A P G |TOt Lo2 15V 12V| 2V] SOMA| 85C 6OMWF 80M 2P 95TP 10MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N501-18 P G |TO18 |LO2 15V| 12V| 2v| 200MA| 85C| 150MWF 40M 5P 20TP 10MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N502 P G ITO5 |L04 20V 20V| . SOMA| 85C 6OMWF 100M 2P SMN 2MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N502A P G |TO5 |LO4 30V 30V! . S0MA | 100C 75MWF 100M 2P 15MN 2MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N502B P G |TO5 ]|LO4 30v É | 100MA | 85C 75MWF 100M 3P 20/80 2MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N503 P G |TO5 |LO4 20V : : S0MA| 85C 40MWF 175M 2P 45TP 2MA| VLA | OBS | AF106 : 

2N504 -P G |TO1 LO2 35V 25V] 1V|] S50MA] 85C 40MWF 50M| 3P5 16MN 1MA| RLA | OBS | AF124 2N990 
2N505 P G |TO5 V|LO4 |.  40V : 40V] 250MA| 85C| 125MWF 3M]|  20P 40TP 10MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
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10V 


10V 
10V 


10V 
10V 
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min | max 
40WC | 150K 
100MWF 
100MWF 
100MWF 


150MWF 300M 6P 


500MWF 25M 8P 
S0oWC 100K ; 
150MWF 300K|  60P 
120MWF 300K|  60P 
150MWF 400K 


120MWF 400K 
150MWF S00K 
120MWF S00K 
150MWF 800K 
120MWF 800K 


150MWF 1200K 
120MWF 1200K 


200MWF : 
187WC 75K 
187WC 75K 


187WC 100K 
187WC 100K 4 
200MWF 3M|  30P 


200MWF 3M]| 30P 
120MWF 2M 
120MWF 3M 
120MWF 6M $ 
150MWF 3M|  20P 
150MWF 8M| 20P 
120MWF 3M] 20P 
120MWF 8M| 20P 
120MWF 2M| 30P 
250MWF : 
200MWF 30P 
40MWF 60M 3P 
60OMWF 60M 3P 


125MWF 100K 
125MWF 120K 


150MWF 1M 
150MWF 2M 
150MWF 4M ; 
250MWF 2M] 20P 
250MWF 2M 
250MWF 10M|  20P 
750MWF 5M|  20P 
750MWF 10M]|  20P 
120MWF 5M 8P 
120MWF 5M 7P 
120MWF 15M 6P 
120MWF 15M 6P 
+20MWF 25M 6P 
120MWF 25M 5P 
120MWF 

120MWF 

120MWF 

120MWF 


180MWF 700K|  70P 


180MWF 600K|  70P 
180MWF 400K| 70P 
180MWF 200K| 70P 
180MWF 350K| 70P 
125MWF 600K 


125MWF 1M 
125MWF 2M 
125MWF 1500K 

9g0WC 100K 


175MWF 100K 


175MWF 100K 
175MWF 100K 
400MWF 100K 

40MWF 40M : 
100MWF 6M 3P 
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Equ. 
EUR. 


ASZ16 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
AF106 


BSX33 
ASZ15 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ASZ16 
ASZ15 


ASY29 
ASY29 
ASY27 


ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
ASY29 
AC128 
AC176 
AF124 


AF124 
ASZ15 
AC125 
AC125 
AC125 


AC125 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
ACY17 


ACY17 
ASY27 


AF124 


AF124 
AF124 
AF124 
AF124 
AF124 


AC125 
AC125 
AC125 
AC125 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
AC125 
AC125 
OC44N 


OC44N 
OC44N 
OC44N 
ASZ15 
BC107 


BC107 
BC107 
BFY50 
AF124 
AF124 


2N1536 
2N1304 
2N1304 
2N1304 


2N731 

2N1533 
2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1536 
2N1533 


2N1304 
2N1176 


2N1176 
2N1305 


2N1176 


2N1176 
2N1176 


Vcs VceE |VE8 ic P.TOT fT Co8 


max | max [max max |max| max min | max NFE 


2N625 N G |TO8 j}L12 40V è 30V| 500MA | 100C 2WC : : 20MN| 500MA! AHG | OBS | AD161 2N4077 
2N626 N G [OBS |OBS 30V : 30v 3A| 90C 10WC 50K ; 18KMN 1A! AHD | OBS : : 
2N627 P G |TO3 ]|105 40V 30V| 20V 10A | 100C 90WC 100K : 10/30 10A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N628 P G |TO3 ]|L105 60V 45V| . 10A | 100C SOWC 100K ; 10/30 10A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N629 P G |TO3 V|LO5 80V 60V]| 40V 10A | 100C 90WC 100K ; 10/30 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N630 P G |TO5 |LO4 100V 60V| 50V ; 100C 90WC 100K ; 10/30 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N631 P G |TOS |LO4 25V 18V] 6V] 100MA| 85C| 170MWF 1500K | 150TP 10MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N632 P G |TO5 |LO4 30V 24V| 6V] 100MA! 85C| 170MWF 1M À 120TP 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N633 P G |TO5 V|LO4 32V 20V| 6V| 100MA| 85C| 170MWF 600K : 60TP 50MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N634 N G |TO5 |LO4 20V 15V! 15V] 300MA| 85C| 150MWF 3M| 20P 15MN! 200MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N634A N G |TO5 |LO4 25V 20V| 25V|] 300MA| 85C| 150MWF 3M| 20P 40MN 10MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N635 N G |TOS |LO4 20V 15V] 15V| 300MA] 85C| 150MWF SM]  20P 25MN| 200MA} RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N635A N G |TO5 |LO4 25V 20V| 25V| 300MA| 85C| 150MWF 5M|  20P 40MN 10MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N636 N G |TO5S |LO4 20V 15V| 15V] 300MA| 85C! 150MWF 8M]| 20P 35MN| 200MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N636A N G |TO5 |LO4 25V 45V| 25V! 300MA| 85C| 150MWF 8M| 20P 100MN 10MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N637 P G |TO3 |LOS5 60V 30V! . SA | 100C 60WC 30/60 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N637A P G |TO3 |LOS 90v 55V 5A| 100C 60WC 30/60 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N637B P G |TO3 |LO5 100V 65V 5A| 100€ 60WC 30/60 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N638 P G |TO3 |LO5 60V 30V| . SA | 100C 60WC 20/40 8A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N638A P G |TO3 }|LOS 90V 55V| . SA | 100C 60WC 20/40 8A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N638B P G |T03 |LOS 100V 65V SA | 100C 60WC 20/40 3A| AHH | OBS | ASZ16 2N1536 
2N639 P G |T03 |LOS5 . 40V| . SA ! 100C 3S7WC 15/30 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N639A P G |TO3 |LOS : 70V| . SA | 100C 3S7WC 15/30 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N639B P G |TO3 |LO5 : 80V| . | 5A | 100C 3S7WC : F 15/30 3A |! AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N640 P G |TO7 LO7 30vV : 1V] 10MA| 85C 80MWF 20M 3P 60TP 1MA| RLA | RCA | AF124 2N990 
2N641 P G |TO7 |LO7 30V à 1V] 10MA! 85C 80MWF 20M 3P 60TP 1MA| RLA | RCA | AF124 2N990 
2N642 P G |TO7 |LO7 30V , 14V] 10MA| 85C 80MWF 20M 3P GOTP 1MA| RLA | RCA | AF124 2N990 
2N643 P G |TO5 |L04 30v . 2V| 100MA| 85C! 120MWF 15M 4P 20MN 10MA | RLG | RCA | AF124 2N990 
2N644 P G |TO5 |104 30V : 2V| 100MA| 85Ci 120MWF 20M 4P 20MN 10MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N645 P G |TO5 .|104 30V : 2V| 100MA]| 85C)] 120MWF 25M 4P 20MN 10MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N646 N G |T01 LO2 25V 25V| 12V| S50OMA| 85C! 100MWF 50/150 30MA | AMG | OBS | AC176 2N2430 
2N647 N G |TO1 LO2 25V 25V] 12V|] SOMA| 85C| 100MWF 70TP 50MA | AMG | RCA | AC176 2N2430 
2N647-22 N G |TO22 |L37 25V 25V| 12V|] SOMA| 85C| 180MWF 70TP 50MA | AMG | OBS | AC176 2N2430 
2N649 N G |TO1 Lo2 20V 148V! 2V] 50MA| 85C| 100MWF 65TP 50MA | AMG | RCA | AC176 2N2430 
2N649-22 N G |TO22 |L37 20V 18V! 2V| 50MA| 85C| 180MWF 65TP 50MA | AMG | OBS | AC176 2N2430 
2N650 P G |TO5 7|L04 45V 30V! 30V] 500MA! 100C|  200MWF 600K|  20P 30MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N650A P G |TO5 V|LO4 45V 30V]| 30V| 500MA| 100C|  200MWF 600K|  25P 33MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N651 P G |TO5 7|L04 45V 30V]| 30V]| 500MA | 100C| 200MWF 800K|  20P 45MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N651A P G |TO5 |L04 45V 30V]| 30V| 500MA | 100C|  200MWF 800K|  25P 45MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N652 P G |TO5 |LO4 45V 30V]| 30V| 500MA]| 100C|  200MWF 1M|  20P 80MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N652A P G |TO5 |LO4 45V 30V]| 30V| 500MA| 100C|  200MWF 1M|  25P 80MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N653 P G |TO5 Ÿ}LO4 30v 25V| 25V| 250MA]| 100C| 200MWF 600K| 20P 20MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N654 P G |TO5 |LO4 30V 25V| 25V| 250MA]| 100C| 200MWF 800K]|  20P 40MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N655 P G |TO5 |LO4 30V 25V]| 25V| 250MA]| 100C| 200MWF 1M) 20P} 7OMN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N656 NS |TOS5 |LO4 60v 60V| 8V| 600MA]| 175C| 800MWF 40M|  20P 30/90, 200MA | AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N656A N S |TO5 |LO4 60V 60V] 8V| 600MA | 200C 1WF , - 30/90] 200MA | AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N656S N S |TO39 |LO4 60V 60V| 8V| 600MA]|175C| 800MWF 40M|  20P 30/90! 200MA| AMG | MOT | BFY50 2N2297 
2N657 NS |TOS5 |LO4 100V} 100V] 8V| 600MA| 175C| 800MWF 40M|  20P 30/90| 200MA| AMH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N657A NS |TO5 |LO4 100V] 100V] 8V| 600MA | 200C 1WF : ‘ 30/90] 200MA| AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N657S N S |TO39 |LO4 100V| 100V] 8V] 600MA| 175C| 800MWF 40M| 20P 30/90] 200MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N4001 
2N658 P G |TO5 V|LO4 30V 18V! 12V 1A! 85C| 210MWF 2M| 24P 25/80 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N659 P G |TO5 V|LO4 30V 16V]| 12V 1A} 85C| 210MWF 4M!  24P 40/110 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N660 P G |TOS |LO4 30V 14V| 12V 1A| 85C| 210MWF 6M| 24P 60/150 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N661 P G |TO5 V|L04 30V 9V| 12V 1A| 85C| 210MWF 8M]| 24P 80TP S0MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N662 P G |TO5 |LO4 30V 14V] 12V 1A| 85C| 210MWF 3M| 24P 30MN 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N663 P G |TO3 7|LOS 50V 25V| 20V 4A | 100C 35WC 150K : 25/75| 500MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N665 P G |TO3 |LOS 80V 40V | 40V SA| 95C 35WC 40/80| 500MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N669 P G |TO3 7|LOS 40V 30V| . 3A | 100C 63WC ; ; 75/250!  500MA | AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N670 P G |TO5 |LO4 40V : 40V 2A| 85C| 300MWF 300K : 40/250 1A! AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N671 P G |TO5 |LO4 40V : 40V 2A! 85C| 800MWC 300K : 40/250 1A | AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N672 P G |TO5 V|L04 25V £ 25V 2A! 85C| 300MWF 200K | | 40/250| 400MA | AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N673 P G |TOS V|LO4 25V : 25V 2A! 85C| 800MWC 200K s 40/250| 400MA}! AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N674 P G |TOS |LO4 75V £ 70V 2A! 85C] 300MWF 200K : 40/250 1A! AHH | OBS | ACY17 2N1176 
2N675 P G |TO5 1|LO4 75V : 70V 2A! 85C| 800MWC 200K - 40/250 1A! AHH | OBS | ACY17 2N1176 
2N676 P G |OBS OBS 30V : 30V 3A! 90C 10WC 50K - 15KTP 1A| AHD | OBS ; : 
2N677 P G |TO3 J|LO5 50V 20V| . 15A | 100C 9gOWC : 20/60 10A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N677A P G |TO3 }LOS 60V 30V| . 15A | 100C 90WC - 20/60 10A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N677B P G |7T03 1|LO5 9gov 60V| . 15A | 100C 90WC | 20/60 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N677C P G |TO3 |LO5 100V 70V! . 15A | 100C Sg0WC 20/60 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N678 P G |TO3 LOS 50V 30V) . 15A | 100C 90WC 50/100 10A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N678A P G |TO3 1LO5 60V 40V| . 15A | 100C 90WC 50/100 10A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N678B P G |T03 LOS 90Vv 70V| . 15A | 100C gowcC 50/100 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N678C P G |TO03 |LOS 100V 80V| . 15A | 100C 90WC + : 50/100 10A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N679 N G |TO5 |LO4 25V 20V| . 200MA] 85C| 150MWF 1M À 20MN 30MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N680 P G |TO5 |LO4 20V 20V| . 100MA}! 75C| 150MWF 18/165 50MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
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2N694 P G |0BS |0BS 30V] 15V| 1V| 50MA]| 100C| 100MWF £ 2P 10MN 2MA | RLA | OBS | AF124 2N990 
2N695 P G |[TO72 |LO6 15V| 15V] 3V| 50MA]| 100C|  75MWF 125M 6P 25MN 10MA| VLA | OBS | AF106 : 
2N696 N S |[TO5 |LO4 60V|  40V] 5V| 500MA]|175C| 600MWF 40M| 35P 20/60! 150MA| AMG | SGS | BFY50 | 2N2297 
2N696A N S [TO5 |LO4 60V|  35V : 200C|  800MWF 40M| . 20/60| 150MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N696S N S |TO39 |L04 60V|  40V] 5V] 500MA!| 175C| 600MWF 40M| 35P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N697 N S |TO5 |LO4 60V| 40V] 5V| 500MA| 175C| 600MWF 50M| 35P 40/120| 150MA| AMG | SGS | BFY50  |2N2297 
2N697A N S |TO5 |LO4 60V|  35V|] 5V| 500MA]| 200C| 800MWF 50M| 35P 40/120| 150MA| AMG | OBS | BFY50  |2N2297 
2N697S N S |TO39 |LO4 60V| 35V| 5V| 500MA| 175C| 600MWF 50M| 35P 40/120|  150MA | AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N698 NS [TO5 |LO4 120V|  60V| 7V| 500MA!175C| 800MWF 40M| 13P 20/60| 150MA| AMG | SGS | BFY50 | 2N2297 
2N699 N S |TO5 |LO4 120V|  80V| 5V] 500MA| 175C| 600MWF 50M| 20P 40/120| 150MA| AMH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N699A NS [TO5 |LO4 120V|  80V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 50M|  20P 40/120| 150MA| AMH | OBS | BSW66 | 2N1893 
2N699B NS |TO5 |LO4 120V|  80V! 7V| 500MA]|200C| 870MWF 60M| 15P 40/120|  150MA| AMH | SGS | BSW66 | 2N1893 
2N699S N S |[TO39 |LO4 120V]  80V| 5V| 500MA]| 175C| 800MWF 5S0M|  20P 40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N700 P G |TO72 |LO6 25V 50MA | 100C|  75MWF 400M 2P 10TP 2MA| ULA | OBS | AF239S : 
2N700A P G |TO72 |LO6 25V 50MA | 100C! 75MWF 400M 2P| 4MN 2MA | ULA | OBS | AF239S 

2N700-18 P G |TO18 |LO1 25V 50MA | 100C|  75MWF 400M 2P 10TP 2MA| ULA | OBS | AF239S 
2N700A-18 P G |TO18 |101 25V . 50MA | 100C| 75MWF 400M 2P 4MN 2MA | ULA | OBS | AF239S : 
2N702 NS |[TO18 |Lo1 25V| 25V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 75M 6P 20/60 10MA| RLS | OBS | BSX20 | 2N2369 
2N703 NS |TO18 |Lo1 25V| 25V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 70M 6P 40/100 10MA| RLS | MOT | BSX20  |2N2369 
2N705 P G |[TO18 |Lo1 15V 3V| 50MA| 100C| 300MWF 120M| 10P 25MN 10MA| VES | TIS | AF106 | 
2N705A P G |[TO18 |LO1 15V : 3V] 50MA| 100C| 150MWF 120M|  10P 25MN 10MA| VLS | OBS | AF106 ; 
2N706 N S |[TO18 |LO1 25V| 20V|] 3V| 200MA| 150C| 300MWF 200M 6P 20MN 10MA| RLS | SGS | BSX20  |2N2369 
2N706A NS |[TO18 |Lo1 25V| 15V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | SGS | BSX20  |2N2369 
2N706B NS |TO18 |Lo1 25V| 15V| 5V| 200MA!175C| 300MWF 200M 5P 20/60 10MA | RLS | SGS | BSX20  |2N2369 
2N706C NS |[TO18 |LO1 40V|  15V] 5V] 200MA | 200C! 360MWF 200M 5P 20/60 10MA | RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N706-46 N S |[TO46 |L01 25V| 20V] 3V| 200MA| 150C| 400MWF 200M 6P 20MN 10MA| RLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N706-51 NS |0BS |08S 25V|] 20V| 3V| 200MA]| 150C| 300MWF 200M 6P 20MN 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N706A-46 N S |TO4 |LOo1 25V| 15V| 5V| 200MA| 175C| 400MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N706A-51 NS [OBS |08s 25V| 15V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N706B-46 N S [TO46 |Lo1 25V] 15V| 5V| 200MA| 175C| 400MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N706B-51 N S |0BS |08S 25V| 15V| 5V| 200MA]| 175C| 300MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | OBS | BSX20  |2N2369 
2N706C-46 N S |TO4 |LOoi 40V| 15V] 5V]| 200MA! 200C| 400MWF 200M 5P 20/60 10MA | RLS | OBS | BSX20 | 2N2369 
2N706C-51 NS |0BS |0BS 40V| 15V] 5V] 200MA | 200C| 300MWF 200M 5P 20/60 10MA| RLS | OBS | BSX20  |2N2369 
2N707 N S [TO18 |LO1 56V| 25V| 4V] 200MA| 175C| 300MWF 200M 5P 9MN 10MA| RLG | SGS |BSW64  |2N2222A 
2N707A NS TO18 |LO1 70V] 40V] 5V} 200MA! 175C! 300MWF 200M 8P 9/50 10MA| RLS | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N708 NS |TO18 |LO1 40V| 15V] 5V| 200MA]| 200C| 300MWF 300M 6P 30/120 10MA| RLS | SGS |BSX20  |2N2369 
2N708A N S |TO18 |LO1 50V| 20V] 5V| 200MA]| 200C| 360MWF 300M 6P 40/120 10MA| RLS | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N708-46 N S |[TO46 |LO1 40V| 15V] 5V] 200MA| 200C| 360MWF 300M 6P 30/120 10MA| RLS | OBS | BSX20  |2N2369 
2N708-51 NS |/OBS |0BS 40V] 15V] 5V] 200MA]| 200C| 360MWF 300M 6P 30/120 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N709 N S |TO18 |LO1i 15V 6V| 4V| 200MA| 175C| 300MWF 600M 3P 20/120 10MA| ULS | SGS |BSX20 | 2N2369 
2N709A NS |[TO18 |LO1 15V 6V| 4V| 200MA| 200C| 300MWF 800M 3P 30/90 10MA| ULS | SGS |BSX20  |2N2369 
2N709-46 N S |[TO46 |LO1 15V 6V| 4V] 200MA]| 200C| 400MWF 600M 3P 20/120 10MA| ULS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N709A-46 N S |TO46 |LO1 15V 6V| 4V|] 200MA]| 200C| 400MWF 800M 3P 30/90 10MA| ULS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N709A-51 NS [OBS |0BS 15V 6V| 4V| 200MA|200C| 300MWF 800M 3P 30/90 10MA| ULS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N710 P G |TO18 |LO1 12V . 1V| 50MA!| 100C| 300MWF 120M|  10P 25MN 10MA| VLS | ACA | ASZ21 2N838 
2N710A P G |TO18 |LO1 15V ; 1V]  50MA]| 100C| 300MWF 120M|  10P 25MN 10MA| VLS | OBS | ASZ21 ; 
2N711 P G |TO18 |LO1 12V ’ 1V|  50MA| 100C| 150MWF 150M 9P 20MN 10MA| VLS | MOT | ASZ21 2N838 
2N711A P G |TO18 |LO1 15V 7V| 1V| 100MA| 100C| 150MWF 150M 6P 25/150 10MA| VLS | MOT | ASZ21 

2N711B P G |TO18 |LO1 18V 7V] 2V| 100MA| 100C| 150MWF 150M 6P 30/150 10MA| VLS | MOT | ASZ21 : 
2N715 NS |[TO18 |LO1 50V| 35V| 5v 175C|  500MWF 70M 6P 10/50 15MA | RMG | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N716 NS |TO18 |LO1 50V|  40V| 5v ; 175C|  500MWF 70M 6P 10/50 15MA | RMG | OBS | BSW64 | 2N2222A 
2N717 N S |[TO18 |LO1 60V| 28V| 5V| -500MA | 175C| 400MWF 40M| 35P 20/60| 150MA| AMG | SGS | BSX33  |2N731 
2N717A NS |[TO18 |LO1 75V| 32V| 5V! 500MA| 175C| 400MWF 40M|  35P 20/60| 150MA| AMG | OBS | BSX73 | 2N731 
2N718 N S |[TO18 |LO1 60V| 28V| 5V| 500MA]| 175C|  400MWF 50M|  35P 40/120| 150MA| AMG | FCD |BSX33  |2N731 
2N718A N S |TO18 |LO1 75V] 32V] 7V| 500MA] 175C| 500MWF 60M| 25P 40/120| 150MA| AMG | SGS |BSX33  |2N731 
2N719 N S |TO18 |LO1 120V| 60V] 5V| 500MA!| 175C| 500MWF 60M|  20P 20/60| 150MA| AMH | SGS : 2N3700 
2N719A NS |[TO18 |Lo1 120V| 60V! 7V 1A|175C|  500MWF 40M| 15P 20/60| 150MA| AMH | SGS ; 2N3700 
2N720 NS |TO1I8 |LO1 120V|  60V| 5V| 500MA| 175C| 500MWF 50M|  20P 40/120| 150MA| AMH | SGS | 2N3700 
2N720A NS |TO18 |LO1 120V|  80V] 7V| 500MA| 175C) 500MWF 50M|  15P 40/120| 150MA| AMH | SGS x 2N3700 
2N721 P S |TO18 |LO1 S0V| 35V| 5V] 500MA! 175C| 400MWF 50M|  45P 25/45| 150MA| AMS | SGS | BSW24 | 2N2907A 
2N721A P S |TO18 |Lo1 50V| 35V| 5V| 500MA| 200C! 500MWF 50M|  40P 20/45| 150MA| AMS | OBS | BSW24 | 2N2907A 
2N722 P S |TO18 |Lo1 50V| 35V! 5V! 500MA| 175C| 400MWF 60M| 45P 30/90| 150MA| AMG | SGS | BSW24 |2N2907A 
2N722A PS |TO18 |Lo1 50V! 35V| 5V| 500MA!200C| 500MWF 60M| 45P 30/90| 150MA| AMS | OBS | BSW24 | 2N2907A 
2N725 P G |TO18 |LO1 15V 2V| 50MA| 100C| 150MWF 300M| . 20MN 10MA| VLA | OBS | AF106 : 
2N726 PS |TO18 |Lo1 | 25V| 20V|] 5V|] 50MA|175C| 300MWF 140M 5P 15/45 10MA| ALG | FER |BC177 |2N3965 
2N727 P S |TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 140M 5P 30/120 10MA | ALG | FER |BC177  |2N3965 
2N728 NS |[TO18 |LO1 15V| 15V| 3V 175C|  300MWF 70M|  16P 20/200 10MA | RMS | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N729 N S [TO18 |LO1 30V| 30V| 3v 175C|  300MWF 70M| 16P 20/200 10MA | RMS | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N730 N S |TO18 |Lo1 60V| 40V| 5v 1A! 200C| 500MWF 40M} 35P 40MN|  150MA | AMG | TIS |BSX33 | 2N731 
2N731 N S |[TO18 |LO1 60V|  40V| 5v 1A| 200C| 500MWF 50M| 35P 80MN| 150MA| ALG | TIS |BSX33  |2N731 
2N734 N S |TO1I8 |LO1 80V|  60V| 5V| 100MA]| 175C| 500MWF 60M|  10P 15/50 5MA| RLA | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N734A N S |TO18 |Lo1 80V|  60V| 5V| 100MA]| 200C| 500MWF 60M| 10P 15/50 5MA| RLA | OBS |BSW64 |2N2222A 
2N735 N S |[TO18 |LO1 80V| 60V| 5v 1A|175C!|  500MWF 60M| 10P 30/100 SMA | AMH | MOT |BSW64 | 2N2222A 
2N735A N S |[TOI8 |LO1 80V|  60V| 5V 1A| 200C| 500MWF 60M|  10P 30/100 5MA | AMH | MOT |BSW64 | 2N2222A 
2N736 N S ITO18 |LO1 80V|  60V| 5v 1A! 200C|  500MWF 60M|  10P 60/200 5MA | AMH | MOT |BSW64  |2N2222A 
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2N736A NS |Tot8 |Loi gov| eov| 5v 1a| 200c| 500mwr| 60m! 10P|  60/200|  5MA| AMH | MOT |Bswés |2N2222A 
2N7368B NS |[Toi8 |Lo gov| 6ov| 5v 1A|200c! 500MwF|  6oM| 10P|  60/200|  5MA| AMH | MOT |BSw6a |2N2222A 
2N738 NS |To18 |Lo1 125V| 8ov| 5v 1A|200C| 500MWF|  30M| 10P 15/50|  5MA| AMH | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N738A NS |TOt8 |Lo1 125V| 8ov| 5v 1A| 200C| 500MWF|  30M| 10P 15/50|  5MA| AMH | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N739 NS [Tot8 |Lo1 125V| 8oV| 5v 1A|200c!| 500MwF|  6oM| 10P| 30/100]  5MA| AMH | MOT|BSW64 |2N2222A 
2N739A NS |Tois |Lo1 125V| sov| 5v 1A|200c| 500mMwr|  6oml 10Pl 30/100|  5MA| AMH | MOT Bsw6s |2N2222A 
2N740 NS |Tot8 |Loi 125V| 8ov| 5v 1A| 200€! 500MWwF| 60m! 10P|  60/200|  5MA| AMH|MOT|BSW64 |2N2222A 
2N740A NS |To18 |Lo1 125V| 8ov| 5v 1A| 200C| 500MwF|  60M| 10P|  60/200|  5MA| AMH | MOT |BSW64 |2N2222A 
2N741 p G |To18 |Lot 1svl 15V| 1V| 100MAl 100€! 150MwF|  180M| 10P|  10MN|  5MA| VLA | MOT | AF106 | 
2N741A P G |To18 |Lo1 2ov| 20v| 1V| 100MAl 100€! 150MwF|  300M| 10P]  10MN]  5MA| VLA | MOT | AF106 
2N742 NS |Toi8 |Loi gov| eov| av! 100MA|200c| 500MWF| . , 20MN| 100MA| RMS | OBS BsW64 | 2N2222A 
2N742A NS |Tot8 |Lo 6ov| eov| 8v| 100MA|200C| 500MWF|  . | 20MN| 100MA| RMS | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N743 NS |To’8 |Lo1 20v| 12V| 5V! 200MA|175C| 300MWF|  280M| 5P 20/60! 10MA| ALS | sGs |BSx20 |2N2369 
2N743A NS |TOt8 |Lo1 2ov| 12V| 5V| 200MA|175C| 300MWF|  500M|  4P 20/60|  10MA| ALS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N743-46 NS ITO4 |Lo1 2ov| 12V| 5V| 200MAl175C| 400MWF|  280M|  5P 20/60! 10MA| RMS | oBs |BSx20 |2N2369 
2N743-51 Ns loss |o8s 2ov| 12v| 5v| 200MA|175c| 300MWF|  280M| 5P 20/60! 10MA| ALS | os |Bsx20 |2N2369 
2N744 NS Trois |Lo1 20v| 12V| 5v| 200MA! 175C| 300MWF|  280M| sp! 407120! 10MA| RLS | SGs |BSx20 |2N2369 
2N7A4A NS |To18 |LOt 20v| 12v| sv] 200MA|175C| 300MWwF| 500M| 4P| 407120] 10MA| RLS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N744-46 NS |[TO4 |Lot 20v| 12V| 5v| 200MA|175C| 400MWF|  280M| 5p| 40/120| 10MA| RMS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N744-51 NS |To18 |Lo1 2ov| 12v| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  280M| sp]  40/120| 10MA| RLS | OBS |BSx20 |2N2369 
2N745 NS |Toi8 |Loi 45v| 30v| . … |47scl 150MWF|  10M| . 20/55| 10MA| RLG | oBs |Bsw64 |2N2222A 
2N746 NS |To18 |Lo1 45v| 30v| . | 20MA|175C| 150MWF| 10M| . 451150!  10MA| RLG | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N747 NS |TOt8 |Lo1 3ov| 30v| . | 20MA|175C| 200MWF| 10M| . 30/90!  10MA| RLS | OBS [BSW6S  |2N2222A 
2N748 NS |To18 |Loi 3ov| 30v| . | 20MA|175C| 200MWF|  10M| . 20/40|  10MA| RLS | OBS |BSW6S  |2N2222A 
2N749 NS |TO18 |L01 45V| 25V! . | 20MA!175C| 200MWF|  50M| . 15/55! 10MA| RLG | OBS |BSW66 | 2N2222A 
2N750 NS |Toi8 |Loi sov| 5ov| . | somAl175c| 200MWF| 20M| 7P amMN| 1MAl RLG | oBs [Bswes |2N2222A 
2N751 NS |To18 |Lo1 2ov| 20V| . | 20MA|175C| 200MWF| 20M| . 30/150|  10MA| RLG | OBS |BSW66  |2N2222A 
2N752 NS |To18 |Lo1 8sv| 45v| . | 100MA|200C| 500MWF|  200M| . 207120 1MA| RMS | OBS |BSW6s  |2N2222A 
2N753 NS |Toi8 |Loi 25v| 15V| 5v| 200MAl175c| 300mMwr|  200M| spl 40/120! 10MA| RMS | sGS |BSx20 |2N2369 
2N753-46 NS |TO4 |Loi 25v| 15V| 5V| 200MA|175C| 400MwFr|  200M| 5P| 40/120| 10MA| RLS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N753-51 Ns loss loss 25v| 15v| sv! 200MA! 175c| 300MWF|  200M| sp] 40/20] 10MA| RMS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N754 NS ITot8 |Lot 6ov| eov| 3v| 5oMA|175C| 300MWF|  20M| 10P 20/80| 5MA| RLG | OBS |BSW66 |2N2222A 
2N755 ns [rois |Lot 100V| 100v| 3v| 5oMA|175C| 300MWF|  20M| 10P 20/80| SMA| RLH | OBS ._ [2N3019 
2N756 NS [Toi8 |Lo1 45V| 45V| 6v| 100MA|200C| 500MWF| 50M| 8P 12/22] 1MA| RLG | OBS |Bsw6s |2N2222A 
2N756A NS |To18 |Lot eov| 6ov| 6v| 100MA|200C| 500MWF|  50M| 10P 12/22| 1MA| RLG | OBS |BSW66  |2N2222A 
2N757 NS [Toi |Loi 45V| 45v| 6v! 100MA| 200c| 500MWF|  50M|  &p 1840| 1MA| RLG | oBs |Bsw6s |2N2222A 
2N757A NS |TO18 |Lot sov| gov| ev| 100MA|200c| 500MWwF| 50M| sp 20/40|  1MA| RLG | OBS |BSW&6  |2N2222A 
2N758 NS [Toi8 |Lo1 45V| 45v| ev| 100MA|200C| 500MWF| 50M|  6p 18/90]  1MA| RLG | OBS [BSW66 | 2N2222A 
2N758A NS |Toi8 |Loi gov| 6ov| av] 100MA| 200€! 500MWF| 50M|  8P 35/65! 1MA| RLG | OBS |Bsw66 |2N2222A 
2N758B NS |To18 |Loi éov| eovl avl 100MA|175c| 500MWwF| 50M| gpl  18MN|] 1MA| RLG | OBS |BSWw6s |2N2222A 
2N759 NS [rois |Loi 45v| 45v| ev| 100MA|200C| 500MWF|  50M|  8p 36/20| 1MA| ALG |oBs |Bswes |2N2222A 
2N759A NS Trois |Loi gov| éov! ev| 100MA|200C| 500MWF|  50M| sp 36/90| 1MA| RLG | OBS |BSW66  |2N2222A 
2N759B NS |To‘8 |LOI gov| 6ovl avl 100MA|200C| 500MWwF| som| 8P|l  25MN| 1MA| RLG | OBS |Bsw6s |2N22224 
2N760 NS IToi8 |Lo1 asv| 4svl av! 100MA|175c| 300MwF|  soml gpl  76/333|  1MA| ALG | SGs |BSWw66 |2N2222A 
2N760A NS |Toi8 |Lot éov| eov| av! 100MA|175c| 500MWF| 50m] 10P|  40MN| 1ooUA| RLG | SGs |BSWwes |2N2222A 
2N760B NS [Trois |Lo1 eov| 6ovl avi 100MA|175c| 500MwF|  5om| 10P|  50MN| 1mA| RLG | oBs |Bswes |2N2222A 
2N761 NS |Toi8 |Lo1 45v| 30ov| 6v| 100MA| 200C| 500MWF|  50M|  p 20/55|  10MA| RLS | OBS |BSW6S  |2N2222A 
2N762 NS |To18 |Lot 4sv| 3ov| evl 100MA| 200€! 500Mwr| som| ap| 45/150| 10MA| RLS | oBs |Bsw6s  |2N2222A 
2N768 p G |To18 |Lot 12v| 10v| 1v| 100MA| 100c| 35MWF|  125M|  3P 25/60|  2MA| VLS | OBS |AF124  |2N990 
2N769 P G |Tot8 |Lo1 sovl rvl o2vl 100MAl 100€! 35MwF|  100M| 3P|  25MN|  20MA| vis | OBS |AF124  |2N990 
2N770 NS ITOs |Lo4 2ov| 15V| . | 100MA| 150c| 150MWF|  75M| . 12/60| 20MA| RMS | OBS . [2N3014 
2N771 NS |TOs |LO4 20v| 15V| : | 100MA!150C| 150MWF|  100M| . 30/150| 20MA| RMS | OBS . |2Nso14 
2N772 NS|TOs |LO4 25V| 25v| . | 100MA| 150C| 150MWF| 75M| . 20MN| 10MA| RMS | OBS . [an3o14 
2N773 NS |TOs |Lo4 20V| 15V| . | 100MA|150C| 150MWF|  100M| . an6|  1MA| RMG | OBS . | 2N3014 
2N774 NS |TOs |Los 20V| 15V| . | 100MA|150C| 150MWF|  100M| . 7/30|  1MA| RMG | OBS . |2N3014 
2N775 NS|Tos |Los 2ov| 15V| . | 100MAl150c| 150MwF|  100M| . 2080! 1MA| RMG | oBs . [anso14 
2N776 NS |TOs |LO4 20V| 15V| . | 100MA|150C| 150MWF|  100M| . 46|  1MA| RMG | OBS .  [anso14 
| 2N777 NS |TO5s |LO4 2ov| 15V| . | 100MAl150C| 150MWF|  100M| . 7/30|  1MA| RMG | OBS ._ |2n014 
2N778 NS |TOS |LO4 2ov| 15V| . | 100MA|150C| 150MWF|  100M| . 20/80| 1MA| RMG | 08s . |2N3014 
2N779 p G |To‘8 |Loi 1svl 15V| . | 5oMAl100c| 6omwr| 320M| 3p| 50/200| 10MA| VLS | OBS |AF106  |2N964 
2N779A p G |To18 |Lot svl 15v| . | 100Ma| 100€! 6omwr| 320M| 3P| 507200! 10MA| vis |oBs |aF106 |2N964 
2N779B P G |[Tot8 |Lot il ! | 100MAl 100€! 150MwF|  320M| 3P| 50/200|  10MA! vLS | OBS lAF106 | 2N964 
2N780 NS [rois |Loi asv| 45v| . | 5oMA|175C| 300MWF| 6om| 6pl 35/140| soouA| ALG | oBs |8c107  |A157 
2N781 p G |To18 |Lo1 15v| 15V| 1v| 200MA| 100C| 150MWF|  . À 25/65| 10MA| VMS | OBS |AF106 | 2N3783 
2N782 P G |To18 |Loi 15V| 12v| 2v| 200MA| 100€! 150MWF|  . 20/80|  10MA| VMS | OBS |AF106 | 2N3783 
2N783 NS |To18 |Loi av! 2ov| 5v! 200MA| 175C| 300MWF|  200M| 3P5 20/60! 10MA| RLS | FcD |Bsx20 |2N2369 
2N784 NS |Toi8 |Lo 3ov| 15V| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  200M| 3P5 20/60| 10MA| RLS | FCD |BSX20 |2N2369 
2N784A NS |Toi8 |Lot sov| 15V! 5v| 200MA|200c| 350MwFr|  300M| 3P5| 207150! 10MA| RLS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N784A-46 | NS |TO46 |Lot 4ovl 15v| 5v| 200MA|200c| 360MWwF|  300M| 3P5| 20/50! 10MA| RLS | OBS |BSx20  |2N2369 
2784451 | NS |oBs |oBs avl 15v| 5vl 200MA|200c| 360mMwr|  300M| 3P5| 207150! 10MA| ALS | oBs |Bsx20 |2N2369 
2N785 P Gloss los 1vl . . | soma! 85c| 50MWF| . 407P| 1MAl vLA [OBS |AFI24  |2N990 
2N789 NS |TOs |Lo4 45V| 3ov| . | 25MAl175C| 150MWF Ml . 9MN| 1MA| ALA |oBS|BC107 |2N929 
2N790 NS |TOS |LO4 45V| 3ovl . | 25MA|175C| 150MWF 2M| . 18MN| 1MA| ALA |oBs |BC107  |2N929 
2N791 NS /|TOS |Los 45V| 30ov| . | 25MA|175C| 150MWF 8M| . 18MN| 1MA| ALA |oBs |BC107  |2N929 
2N792 NS |TOs |L04 45v| 30v| . | 25MA|175C| 150MWF 2M| . 36MN| 1MA| ALA | oBs |BC107 |2N929 
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2N793 NS |[TO5 |LO4 45V|  30V 25MA | 175C| 150MWF 2M 76MN 1MA| ALA | OBS |BC107 |2No929 
2N794 P G |TOi8 |Lo1 13V| 12V| 1V| 100MA| 85C| 150MWF 25M| 16P 30MN 10MA | RLS | RCA | AF124 2N990 
2N795 P G |TO18 |L01 13V| 12V| 4V| 100MA| 85C| 150MWF 50M| 16P 50MN 10MA| RLS | RCA | AF124 2N990 
2N796 P G |TO18 |LO1 13V] 12V| 4V| 100MA| 85C| 150MWF 35M|  16P 50MN 10MA| RLS | RCA | AF124 2N990 
2N797 N G |TO18 |LO1 20V 7V] 4V| 150MA| 100C| 150MWF 600M|  6P 40/120|  10MA| VMS | OBS 

2N799 P G |08S |0BS 25V| 12V 100MA| 85C|  75MWF 4M 30/90!  10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N800 P G [OBS |0BS 25V| 12V 100MA| 85C|  75MWF 4M 30/90| 10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N801 P G |oBS |0BS 30V| 18V 400MA | 85C|  75MWF 30/60|  10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N802 P G |0BS |0BS 30V| 18V 400MA| 85C|  75MWF 30/60| 10MA| RLS | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N803 P G |0BS |0BS 30V| 15V 400MA| 85C|  75MWF 40/80]  10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N804 P G |0OBs |085s 30V|  15V 400MA| 85C|  75MWF 40/80|  10MA| ALS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N805 P G |OBS |0BS 30V| 12V 100MA! 85C| 75MWF 60MN 10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N806 P G |08S |08s 30V| 12V 400MA| 85C|  75MWF | > 85TP| 100MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N807 P G |o8Bs |oBs 25V| 14V 100MA| 85C|  70OMWF 14M| . 40MN|  20MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N808 P G |08s |08s 25V| 14V 100MA| 85C|  70MWF 14M| . 40MN| 20MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N809 P G |0BS |08s 30V|  15V 200MA| 85C!  75MWF 3M 25/110|  25MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N810 P G |0BS |0BS 30V|  15V 200MA| 85C|  75MWF 3M 25/110|  25MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N811 P G |0oBsS |0Bs 30V| 12V 200MA! 85C!  75MWF 5M 45/180| 45MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N812 P G |oBs |085s 30V| 12V 200MA| 85C|  75MWF 5M 45/180| 45MA| RMS | OBS | ASY27  |2N1305 
2N813 P G |0o8S |08s 30V| 10V 200MA| 85C|  75MWF 15M 55/220|  55MA]| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N814 P G |0OBS |0Bs 30V| 10V 200MA! 85C|  75MWF 15M 55/220|  55MA]| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N815 N G [OBS |0BS 25V|  15V 200MA| 85C|  75MWF 60/180| 30MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N816 N G |0BS |0BS 25V| 15V 1A| 85C| 75MWF 60/180| 30MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N817 N G [OBS |0Bs 30V|  15V 400MA| 85C|  75MWF 20MN|  50MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N818 N G |0BS |08s 30V| 15V 400MA | 85C|  75MWF 20MN| 50MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N819 N G |08S |085 30V| 20V 400MA | 85C|  75MWF 30MN| 50MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N820 N G |08S |08s 30V| 20V 400MA| 85C|  75MWF 30MN|  50MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N821 N G |08S |0Bs 30V|  25V 400MA| 85C|  75MWF 40MN|  50MA| RMG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N822 N G |08S |0BS 30V|  25V 400MA | 85C|  75MWF 40MN| 50MA| RMS | OBS | ASY29  |2N1304 
2N823 N G |0BS |0BS 25V|  12V 100MA| 85C|  75MWF 4M 40MN|  20MA| RMG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N824 P G |oBs |08s 30V| 18V 100MA| 85C|  70MWF 2M 30/150| 10MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N825 P G |0BS |08S 30V| 20V 200MA| 85C|  70MWF 2M 30/150| 10MA| RMS | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N826 P G |OBS |085S 30V| 20V 200MA| 85C|  70MWF 2M| . 30/150| 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N827 P G |TO18 |LO1 20V] 15V] 4V] 100MA| 100C| 150MWF 125M|  7P 100MN 10MA | VMS | OBS :BSW25 | 2N3546 
2N828 P G |TO18 |LO1 15V] 15V] 2V] 200MA| 100C| 150MWF 150M|  7P 25MN 10MA | VMS | RCA |BSW25 | 2N3546 
2N828A P G |TO18 |Lo1 15V 2V! 200MA | 100C| 150MWF 150M|  7P 50MN 10MA | VMS | OBS |BSW25 | 2N3548 
2N829 P G |TO18 |LO1 15V 2V| 200MA | 100C|  150MWF 150M|  7P 25MN 10MA | VMS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N834 N S [TO1I8 |LO1 40V|  30V| 5V| 200MA | 175C| 300MWF 350M|  4P 25MN 10MA | RLS | SGS |BSX20 | 2N2389 
2N834A NS |TO18 |L01 40V| 15V| 5V| 200MA|175C| 360MWF 500M| 4P 25MN 10MA| VLS | SGS |BSX20  |2N2369 
2N834-46 N S |[TO46 |LO1 40V| 30V| 5V]| 200MA | 200C| 360MWF 350M| 4P 25MN 10MA | RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N834-51 N S |0BS |08S 40V|  30V| 5V] 200MA|175C| 300MWF 350M| 4 25MN 10MA | RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N835 NS |TO18 |LO1 25V| 20V] 3V| 200MA] 175C| 300MWF 300M|  4P 20MN 10MA| RLS | FCD |BSX20 | 2N2369 
2N835-46 N S |TO48 |LO1 25V| 20V| 3V] 200MA | 200C| 360MWF 300M| 4 20MN 10MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N835-51 N S |0BS |0Bs 25V| 20V] 3V| 200MA]!175C| 300MWF 300M| 4P 20MN 10MA | RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N837 P G |TO18 |LO1 12V 6V| 1V] 100MA| 100C| 150MWF 300M| 9 25MN 10MA| VLS | OBS 2N838 
2N838 P G |TO18 |LO1 30V| 15V| 2V| 100MA| 100C| 150MWF 300M|  9P 25MN 10MA| VLS | MOT 2N838 
2N839 NS [TO18 |L01 45V|  45V| 2V| 50MA]|175C| 300MWF 30M| 16P 15/50| 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N840 NS |TO18 |LO1 45V|  45V| 2V| 50MA]|175C| 300MWF 30M| 16P 30/100|  10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N841 N S |TO18 |LO1 45V| 45V| 2V| 50MA|175C! 300MWF 40M| 16P 60/400| 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N841-46 N S |TO46 |LOo1 45V|  45V| 2V|] 50MA!175C| 300MWF 40M| 16P 60/400| 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N841-51 NS [OBS |0Bs 45V]  45V] 2V| 50MA]|175C| 300MWF 40M|  16P 60/400 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N842 NS |TO18 |L01 45V| 45V| 2V] 50MA|175C| 300MWF 30M| 12P 20/55 10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2N843 NS |TO18 |LO1 45V|  45V| 2V| 50MA|175C| 300MWF 40M| 15P 45/150 10MA | ALG | OBS |BC107  |A157 
2N844 NS |TO18 |L01 60V| 60V| 3V| 50MA|175C| 300MWF 50M|  12P 40/120 5MA| ALG | OBS |BC107 |2N929 
2N845 NS |TO18 |LO1 100V|  80V| 3V| S50MA]|175C| 300MWF 25M| 12P 40/120 5MA| ALH | OBS |BSX21 | 2N2896 
2N846 P G |[TO18 |LO1 15V|  15V 50MA | 100C|  60MWF 320M 25/125|  10MA| VLS | OBS 2N960 
2N846A P G |TO18 |Lo1 15VI  15V 100MA | 100C|  60MWF 320M 20/125 10MA| VLS | OBS 2N960 
2N846B P G |TO18 |L01 15V|  15V 100MA | 100C|  150MWF 320M 20/125 10MA| VLS | OBS . 2N960 
2N847 NS [OBS |0BS 20V|  15V 50MA | 175C|  200MWF 600M 20/60 10MA| VLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N848 NS [OBS |OBS 40V|  25V S0MA | 175C|  200MWF 600M 40/120 10MA| VLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N849 NS [OBS |0BS 25V|  15V 50MA | 175C|  300MWF 600M 20/60| 10MA| VLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N850 NS [OBS |0Bs 25V|  5V 50MA | 175C|  300MWF 600M 40/120 10MA| VLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N851 NS |OBS |0BS 20V| 12V 200MA | 175C|  300MWF 300M 20/60!  10MA| VLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N852 N S l0OBS 10B5S 2ov| 12v| 200MA | 175C|  300MWF 300M 40/120 10MA| VLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N858 P S |TO18 |LO1 40V| 40V| 25V| 50MA| 140C| 150MWF 5M|  10P 10/60 5MA| ALS | OBS |BSw24  |2N2907A 
2N859 P S |TO18 |L01 40V] 40V] 25V| 50MA]| 140C| 150MWF 6M| 10P 25/100 5MA| ALS | OBS |BSW24 |2N2907A 
2N860 P S |TO18 |LO1 25V| 25V| 20V|] 50MA| 140C| 150MWF 7M| 10P 10/40 5MA | ALS | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N861 P S |TO18 |Lo1 25V| 25V| 20V| 50MA]| 140C| 150MWF 8M| 10P 25/75 5SMA| ALS | OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N862 P S |TOi8 |Lo1 30V|  15V| 30V . 140C| _ 150MWF 8M| 10P 12/48 5MA | ALS | OBS |BSW24 |2N2907A 
2N863 P S |TO18 |LO1 15V] 15V| 10V| 50MA| 140C| 150MWF 10M|  10P 25/100 5MA | ALS | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N864 P S |TO18 |LO1 6v 6V| 6V| 50MA| 140C| 150MWF 16M|  10P 20/100 5MA| ALS | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N864A P S |[TO18 |LOt 6v 6V| 6V| 50MA|140C| 300MWF 16M|  10P 20/250 5MA | ALS | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N865 P S |TO18 |LO1 10V 6V| 10V| 50MA| 140C| 150MWF 24M| 10P 45/125 5MA| ALS | OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N865A P S |TO18 |LO1 10V| 10V] 10V|] 50MA! 140C| 300MWF 24M| 10P 45/400 5MA | ALS | OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N866 NS [TO5 |LO4 30V| 20V 300MA | 175C|  500MWF 40M 15/45!  150MA | RMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
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2N914-51 
2N915 
2N915A 
2N916 
2N916A 


2N916B 
2N917 
2N917A 
2N917-46 
2N917-51 


2N918 
2N918-46 
2N918-51 
2N919 
2N920 


2N921 
2N922 
2N923 
2N924 
2N925 
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Boît. 


Broch. 


Vce 
max 


VcE 
max 
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Ves 
max 


32322: 


22 


2229 geuug oy 


ic 
max 


TJ 
max 


ic 


500MWF 60M] 15P 75MN 
5S00MWF 50M|  15P 35MN 


10MA| ALH | SGS 
10MA | ALH | SGS 


S00MWF 40M| 15P 15MN 
360MWF 175M!  12P 75TP 
S60MWF 300M 6P 30/120 
360MWF 300M 6P 30/120 
360MWF 300M 6P 30/120 


10MA| ALH | SGS 
10MA | RLG | OBS 
10MA | RLS | SGS 
10MA| RLS | OBS 
10MA| RLS | OBS 


P.TOT fT Co8 
max max pour | FCT re 
hFE 

500MWF 50M| . 30/90|  150MA| RMG | OBS 
360MWF|  100M|  9P 20MN| 10MA| ALG | SGS 
360MWF|  400M|  6P|  40/120|  30MA| VLS | SGS 
500MWF 50M| 15P|  40/120| 150MA| AMH | SGS 
500MWF 60M| 15P| 100MN| 150MA| AMH | SGS 
150MWF 1M| . 9/20 1MA| RLA | OBS 
150MWF 2M| . 18/40 1MA| RALA | OBS 
150MWF 8M| . 18/90 1MA| RLA | OBS 
150MWF 2M| . 36/88 1MA| RLA | OBS 
150MWF 2M| . 78/330 1MA| ALA | OBS 
150MWF 25M| . 20/55| 10MA| RLA | OBS 
150MWF 25M| . 45/150| 10MA| ALA | OBS 
500MWF 50M| 25P = 50MA| AMG | SGS 


360MWF 300M 6P 30/120 
360MWF 250M 4P 50/200 
S60MWF 600M 4P 50/250 
360MWF 300M 6P 50/200 
360MWF 300M 6P 50/200 


10MA | RLS | OBS 
10MA | RLG | SGS 
10MA | VLH | OBS 
10MA| RLG | SGS 
10MA| RLG | OBS 


1200MWC 500M 6P 50/200 
200MWF 500M|  1P7 20/200 
200MWF 600M| 1P7 20/200 
400MWF 500M}|  1P7 20/200 
300MWF 500M]|  1P7 20/200 


10MA | RLG | OBS 
8MA| VLA | FCD 
3MA| VLA | OBS 
3SMA]| VLA | OBS 
3MA| VLA | OBS 


200MWF 600M|  1P7 20MN 
400MWF 600M|  1P7 20MN 
300MWF 600M|  1P7 20MN 
360MWF 200M 9P 20/60 


3MA| VLA | FCD 
3MA| VLA | OBS 
3MA| VLA | OBS 
10MA | RMS | OBS 


360MWF 200M 9P 40/120 10MA | RMS | OBS 
360MWF 200M 9Pp 20/60 10MA| RMS | OBS 
360MWF 200M 9P 40/120 10MA| RMS | OBS 
250MWF 800K|  20P 12/30 1MA| ALA | OBS 
250MWF 800K|  20P 24/60 1MA| ALA | OBS 
250MWF 800K|  20P 10/25 1MA | ALA | OBS 
250MWF 800K|  20P 20/55 1MA| ALA | OBS 
250MWF 800K|  20P 8/22 1MA]| ALA | OBS 
250MWF 800K|  20P 18/50 1MA| ALA | OBS 
300MWF 30M 6P 40/120 1OUA| ALN | SGS 
S00MWF 45M 6P 40/120 1OUA!| ALN | NAT 


300MWF 30M 6P 40/120 
300MWF 30M 6P 40/120 


1OUA| ALN | OBS 
1OUA| ALN | OBS 


300MWF 30M 6P 100MN 1OUA| ALN | SGS 
500MWF 45M 6P 100MN 1OUA| ALN |-NAT 
5S00MWF 45M 6P 100MN OUA| ALN | OBS 


400MWF 30M 6P 100MN 
300MWF 30M 6P 100MN 


1OUA| ALN | OBS 
1OUA| ALN | OBS 


400MWF 45M 6P 100MN 1OUA| ALN | OBS 
150MWF 45M 6P 100MN 1OUA| ALN | OBS 
150MWF 35M|  16P 40MN 40MA | RMS | OBS 
LS 
385MWF 100K| 70P 9/22 1MA! ALA | OBS 
385MWF 150K| 70P 18/44 1MA| ALA | OBS 
385MWF 200K|  70P 36/88 1MA| ALA | OBS 
250MWF 1M;  14P: 9/22 1MA| ALA | OBS 
250MWF . 2M|  14P 30TP 1MA| ALA | OBS 
250MWF 2M|  14P 36/88 1MA| ALA | OBS 
250MWF 16M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 
250MWF 10M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 
250MWF 1M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 
250MWF 1M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 
250MWF 1M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 
250MWF 1M|  14P 10MN 1MA| ALA | OBS 


360MWF 200M 8P 30MN 
150MWF 500M 8P 30MN 
150MWF 500M 6P 30MN 


10MA! RLS | SGS 
30MA} ULS | RCA 
30MA| ULS | RCA 


S00MWF 70M| 25P 100MN! 150MA| AMG | SGS 
250MWF 200M 6P 45MN 10MA| VLS | OBS 
250MWF 200M / 20MN 10MA| VLS | OBS 


250MWF 200M ; 40MN 
150MWF 300M 4P 20TP 


10MA| ViS | OBS 
10MA| VES | TIS 


a ——_—_—_—_—_—_—_——— —_—_————— “<< ————— ———" —— "" ——" ——"—— 
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Equ. 


EUR. 


BSW54 
BSW24 
BSW25 
BSX21 
BSX21 


BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 
BSX33 
BSX21 
BSX21 


BSX21 
BC107 
BSX20 
BSX20 
BSX20 


BSX20 
BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BFX73 
BFX73 
BFX73 
BFX73 


BFX73 
BFX73 
BFX73 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 
BC177 
BC177 
BC177 


BC177 
BC177 
BC177 
BC109 
BC109 


BC109 
BC109 
BC109 
BC109 
BC109 


BC109 
BC109 
BC109 
BC109 
BSW25 


BSW24 
BSW24 
BSW24 
BSW24 
BSW24 


BSW24 
BSW24 
BSW24 
BSW24 
BSW24 


BSW24 
BSW24 
BSX20 


BSX33 
BSX20 
BSX20 
BSX20 
BSW25 


2N2219A 
2N2907 A 
2N3546 

2N1990R 
2N1990R 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N731 

2N1990R 
2N1990R 


2N1990R 
A157 
2N2369 
2N2369 
2N2369 


2N2369 

2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N918 
2N918 
2N918 
2N918 


2N918 
2N918 
2N918 
2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N3965 
2N3965 
2N3965 


2N3965 
2N3965 
2N3965 
2N930 


. [Broch. 


Vce Vce |Ves ic T P.TOT fT Co8 
max | max [max] max |max| max min | max 


Equ. 
FCT | FAB EUR. 


P G |TO48 |LO1 15V 15V| 2V] 100MA! 100C| 150MWF 300M 4P 20MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N961 P G |TO18 |Lo1 12V 12V| 2V] 100MA| 100C| 150MWF 300M 4P 20MN 10MA| VLS | TIS |BSW25  |2N3548 
2N961-46 P G |TO46 |Lo1 12V 12V] 2V] 100MA|100C| 150MWF 300M 4 20MN 10MA| VLS | OBS |BSW25  |2N3546 
2N962 P G |TO18 |Lo1 12V 12V} 1V] 100MA] 100C| 150MWF 300M 4P 20MN 10MA} VLS | TIS |BSW25  |2N3548 
2N962-46 P G |TO46 |LO1 12V 12V] 1V] 100MA}! 100C|  150MWF 300M 4 20MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N963 P G |TO18 |LO1 12V 12V| 1V] 100MA| 100C| 150MWF 250M 5P 20MN 10MA| VLS | RCA |BSW25 | 2N3548 
2N964 P G |TOi8 |LO1 15V 15V] 2V] 150MA| 100C| 150MWF 300M 4 40MN 10MA| VLS | TIS |BSW25 | 2N3548 
2N964A P G |TO18 |L01 15V 15V] 2V] 100MA| 100C| 150MWF 300M 4P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N964-46 P G |TO4 |LOo1 15V 15V} 2V] 150MA| 100C| 150MWF 300M 4 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N965 P G |TO18 |L01 32V 12V| 2V] 150MA) 100C| 150MWF 300M 4P 40MN 10MA}! VLS | TIS |BSW25 | 2N3548 
2N966 P G |TO18 |LO1 12V 12V| 1V] 150MA| 100C| 150MWF 300M 4P 40MN 10MA} VLS | TIS |BSW25 | 2N3546 
2N967 P G |TOÏY8 |LO1 12V 12V] 2V] 150MA| 100C| 150MWF 250M sp 40MN 10MA| VLS | RCA |BSW25 | 2N3546 
2N968 P G |TO18 |Lo1 15V 15V| 2V] 200MA]| 100C| 150MWF 300M 8P 17MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N969 P G |TO18 |LOo1 12V 12V] 2V] 200MA| 100C| 150MWF 300M 8P 17MN 10MA| VLS | OBS |BSW25  |2N3548 
2N970 P G |TO18 |LO1 12V 12V] 1V] 200MA| 100C! 150MWF 300M 8P 17MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N971 P G |TO18 |LO1 TN TV] 1V] 200MA] 100C| 150MWF 300M 8P 17MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N972 P G |TO18 |Lo1 15V 15V] 2V] 200MA] 100C| 150MWF 300M 8P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N973 P G |TO18 |LO1 12V 12V] 2V] 200MA| 100C| 150MWF 300M 8P 40MN 10MA | VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N974 P G |TO18 |Lo1 12V 12V| 1V] 200MA]| 100C| 150MWF 300M 8P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N975 P G |TO18 |Lo1 14 TV] 1V} 200MA)| 100C| 150MWF 300M 8P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N976 P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 100MA | 100C | 100MWF 250M 3P 30MN 20MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N977 P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 100MA | 100C|  150MWF 400M 3P 50MN 40MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N978 P S |TO18 |LO1 30V 20V| 5V] 500MA!175C| 380MWF 40M]| 45P 15/60| 150MA | AMG | SGS | BSW24 | 2N2907A 
2N979 P G |TO18 |LO1 20V 15V| 2V| 100MA| 100C 60OMWF 100M 3P 30MN 10MA}| VLS | OBS |BSW25 | 2N3545 
2N980 P G |TOI8 |Lo1 20V 12V| 2V] 100MA]| 100C 6OMWF 100M 3P 30MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N981 NS |TO18 |LO1 80V 80V} 8V] 100MA]175C| 500MWF 50M SP 36/100 1MA]| ALG | NAT |BC107 A157 
2N982 P G |TO18 |Lo1 20V 15V] 2V] 100MA| 100C 60MWF 225M 3P S0MN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N983 P G |TO18 |L01 15V 15V| 2V] 100MA| 100C 6OMWF 225M 4P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25  |2N3548 
2N984 P G |TO18 |LO1 15V 10V] 2V] 100MA| 100C 60MWF 175M 4P SOMN 10MA| VLS | OBS |BSW25 | 2N3548 
2N985 P G |TO18 |Lo1 15V 7V| 3V] 200MA]| 100C| 150MWF 150M]|  12P 40MN 10MA| VLS | OBS |BSW25  |2N3548 
2N987 P G |TO72 |L51 40V 40V} 1V|] 10MA| 75C 86MWF 50M 4P 40MN 1MA| RLA | MUL | AF124 2N990 
2N988 NS |TO18 |LO1 20V 10V] 3V] 200MA | 175C| 300MWF 300M 8P 20/120 10MA | RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N989 NS |TO18 |LO1 20V 10V] 3V] 200MA| 175C| 300MWF 300M 7P 20/200 10MA | RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N990 P G |TO18 |Lo1 20V 20V| 1V] 10MA| 75C 67MWF 44M 5P 40MN 1MA| VLA | AMP | AF124 2N990 
2N991 P G |TO72 |L06 20V 20V| 1V] 10MA| 75C 67MWF 44M 5P 40MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N992 P G |TO72 |LO6 20V 20V| 1V|] 10MA| 75C 67MWF 44M SP 40MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N993 P G |TO18 |Lo1 20V 20V| 1V] 10MA]| 75C 67MWF 44M 5P 40MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2N994 P G |TO18 |LO1 15V 6V| . 150MA | 150C |  200MWF : à 45/140 10MA| VES | OBS |BSW25 | 2N3548 
2N995 PS |TO18 |LO1 20V 15V| 4V] 200MA|175C| 360MWF 100M|  10P 35MN 20MA| ALG | SGS |BSW24 | 2N2907A 
2N995A P S |TO18 |LO1 20V 15V] 4V] 200MA| 175C| 360MWF 100M 6P 35/140 20MA| ALG | SGS |BSW24 |2N2907A 
2N996 P S |TO18 |LO1 15V 12V] 4V] 200MA|175C| 360MWF 100M|  10P 30MN 60MA| ALG | SGS |BSW24  |2N2807A 
2N997 NS |TO18 |LO1 75V 40V| 7V] 300MA | 200C| 500MWF 35P| 1000MN]  100UA| ALD | SES . : 
2N998 N S |TO72 |L62 100V 60V| 15V] 500MA | 200C|  500MWF 30P|  1600MN 10MA | ALD | SES 
2N999 NS |TO72 |L162 60V 60V| 15V] 500MA | 200C|  500MWF - 20P| 7000MN] 100MA| ALD | SES : : 
2N1000 N G |TO5 |LO4 40V 25V | 40V , 100C|  150MWF 6M}| .20P 40MN 10MA | RLS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1003 P G |OBS |0BS 35V 20V| . k 100C|  120MWF | . 10MN 1MA| RLS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1004 P G |OBS |0BS 35V 20V}) . - 100C|  120MWF - : 10MN 1MA| RLS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1005 N S |OBS |0BS 15V 15V| . . 175C|  150MWF s : 10/37 10MA | ALA | OBS | BC107 A157 
2N1006 NS |OBS |0BS 15V 15V| . - 175C|  150MWF ; 25/150 10MA | RLA | OBS |BC107 A157 
2N1007 P G |TO3 |LO5 40V 30V | 15V 3A| 95C 35WC 60K : 50/250 1A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1008 P G |TO5 |LO4 20V 15V! . 300MA| 85C| 300MWF 400K : 40/150 10MA | AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1008A P G |TOS  |LO4 40V 35V| . 300MA| 85C| 300MWF 400K . 40/150 10MA | AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1008B P G |TO5 |LO4 60V 55V| . 300MA | 85C| 300MWF 400K . 40/150 10MA | AHG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1009 P G |0BS |0BS 35V 25V| . 20MA| 85C| 300MWF 400K E 40MN 10MA | ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1010 N G |TO1 LO2 10V 10V| 10V 2MA] 85C 20MWF 1M . 3SMN|  30O0OUA| ALG | RCA | ASY29 2N1304 
2N1011 P G |TO3 |LO5 80v 40V | 40V SA| 95C 45WC 100K : 30/75 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1012 N G |TOS |LO4 40V 22V | 35V & ; 150MWF 3M} 20P 40MN|  100MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1013 PS |0BS |OBS ; : ; 2A| 180C| 750MWF : ; 75TP 1A| AHG | OBS | BDX14 2N3740 
2N1014 P G |OBS |0BS 100V 60V! . 12A | 100C 50WC 200K : 20MN 1A! AHH | RCA | ASZ15 2N1533 
2N1015 N S |OBS |0BS sov 30V | 25V | 7500MA | 150C 150WC 20M : 10MN 2A| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N1015A NS |08BS |0BS 60V 60V| 25V | 7500MA | 150C 150WC 20M : 10MN 2A| AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N10158 NS |OBS |08S 100V] 100V]| 25V| 7500MA | 150C 150WC 20M : 10MN 2A| AHH | OBS | BDX50 2N3773 
2N1015C N S |OBS |0BS 150V! 150V] 25V| 7500MA | 150C 150WC 20M 5 10MN 2A| AHH | OBS | BDX50 2N3773 
2N1015D N S |OBS |0BS 200V] 200V} 25V]| 7500MA | 150C 150WC 20M : 10MN 2A| AHE | OBS | BU120 . 
2N1015E N S |0BS ]|0BS 250V| 250V] 25V]| 7500MA | 150C 150WC 20M : 10MN 2A| AHE | OBS | 8U120 
2N1015F N S |OBS |0OBS 300V] 300V] 25V | 7500MA | 150C 150WC 20M 2 10MN 2A| AHE | OBS | BU120 . 
2N1016 N S |OBS |OBS 30V 30V | 25V | 7500MA | 150C 150WC 3 : 10MN SA | AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N1016A N S |0BS ]|0BS 60V 60V | .25V | 7500MA | 150C 150WC : . 10MN SA} AHG | OBS | BDY20 2N3055 
2N1016B N S |0BS ]|0BS 100V| 100V]| 25V] 7500MA | 150C 150WC . É 10MN 5A| AHH | OBS | BDX50 2N3773 
2N1016C NS |0BS |OBS 150V| 150V] 25V | 7500MA | 150C 150WC | ; 10MN | SA| AHE | OBS | BDX50 2N3773 
2N1016D NS |08S ]|0BS 200V| 200V] 25V| 7500MA | 150C 150WC : : 10MN SA! AHE | OBS | BU120 
2N1016E N S |OBS |0BS 250V] 250V]| 25V| 7500MA | 150C 150WC - : 10MN 5A| AHE | OBS | BU120 
2N1016F N S |0BS |0BS 300V| 300V]| 25V | 7500MA | 150C 150WC ? £ 10MN 2A| AHE | OBS | BU120 : 
2N1017 P G |TOS |L04 30V 10V] 20V] 400MA| 85C| 170MWF 10M| 24P 70MN 20MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1018 P G |TO5 |L04 30V 6V| 20V] 400MA| 100C|  170MWF 12M| 24P 70OMN 1MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
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2N1050C N S |OBS |OBS 120V 80V | 10V] 500MA | 200C 20WC 2M | 30/90] 500MA | RHH | OBS | BDY79 2N5050 
2N1051 NS [TO5 |L04 60V 40V] 8V] 100MA| 150C| 500MWF 60M 7P 30/100 5MA| RLG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1052 NS |TOS5 LO4 200V} 155V| 6V| 500MA]|200C| 600MWF 2M]| 100P 20/80] 200MA | AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N1053 NS |TO5 LO4 180V] 135V! 6V| 500MA]200C| 600MWF 2M| 100P 20/80] 200MA| AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N1054 NS |TOS |L04 125V] 115V] 6V] 500MA! 200C| 600MWF 2M| 100P 20MN| 200MA | AMH | OBS | BSW66 | 2N1893 
2N1055 NS |TO5 |LO4 100V| 100V| 6V]| 500MA]| 200C 3WC 2M| 160P 20/80 50MA | AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N1056 P G TOS V|LO4 75V 50V]| 15V] 100MA]| 100C| 240MWF 400K|  60P 18/43 20MA | AMH | OBS | ACY17 2N1176 
2N1057 P G |TO5 |LO4 45V 45V| 5V| 300MA]| 100C| 240MWF 1M]|  80P 34/90 20MA | AMH | OBS | ACY17 2N1176 
2N1058 N G |TO22 |L37 20V 18v S0OMA| 75C SOMWF 4M| 20P 50/100 10MA | RLS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1059 N G |TO22 |L37 40V 15V| 10V} 100MA]| 75C| 180MWF 50/100 10MA | RLS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1060: NS |TO18 |LO1 40V 40V S0MA | 150C| 250MWF ï 17MN SMA | RLS | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N1065 P G |TO5 1|LO4 40V 20V| 1V| 5S0OMA| 85C| 120MWF 18M 8P 20/80 2MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2N1066 P G |TO12 |Log 40V 40V| . S0MA | 100C|  120MWF 60M 4 20/175 2MA | RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1067 NS |TO8 !L12 60V 30V| 12V| 500MA| 175C SWC 750K 15/75] 200MA| AHG | RCA |ZT1486 | 2N1486 
2N1068 NS |TO8 L12 60V 30V | 12V]| 1500MA | 175C 10WC 750K 15/75| 750MA| AHG | RCA |ZT1486 | 2N1486 
2N1069 NS |TO3 LO5 60v 45V| 9V 4A| 175C 50WC 600K 20/50| 1500MA| AHG | RCA | BDY20 2N3055 
2N1070 NS |TO3 LO5 60V 45V| 9V 4A| 175C 50WC 600K . 20/50! 1500MA! AHG | RCA | BDY20 2N3055 
2N1072 N S |08BS |OBS 75V 6v 2A| 150C 13WC 30M : 20MN| 750MA| AHG | OBS | BDY78 
2N1073 P G |TO3 LOS 40V É 10A | 110C 60WC 700K 20/60 5A | RHG | OBS | AL100 2N2147 
2N1073A P G |TO3 LO5 80V ; 10A | 110C 60WC 700K 20/60 5A | RHG | OBS | AL100 2N2147 
2N10738 P G |TO3 LO5 120V ‘ 10A | 110C 60WC 700K 20/60 5A | RHH | OBS | AL100 2N2147 
2N1074 NS |TO5 |LO4 50V 4V! . S0OMA | 160C|  250MWF 200K 9/44 SMA| ALA | OBS à ; 
2N1075 NS |TO5 |LO4 50V 35V! . S0MA | 160C| 250MWF 250K 18/44 SMA| ALA | OBS 

2N1076 NS |TO5 |LO4 50V 30V| . S0MA | 160C| 250MWF 300K 36/88 1MA| ALA | OBS 

2N1077 N S |TO5 |LO4 50V 35V| . S0OMA | 160C| 250MWF 200K 9/44 SMA| ALA | OBS 

2N1078 P G |0BS |OBS 60V 45V| . 3A| 85C 20WC 100K 30MN| 500MA| AHG | OBS | AD162 2N2835 
2N1079 NS |OBS |0BS 60V 6OV | 10V SA | 200C 60WC 5M 20/80 1A| RHG | OBS | BDY23 2N3445 
2N1080 N S |OBS OBS 60V 6OV | 10V SA | 200C 60WC 5M : 20/80 2A | RHG | OBS | BDY23 2N3445 
2N1081 NS |TO5 |LO4 40V 40V] 10V] 750MA | 200C|  600MWF 100P 20/100| 500MA| AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1082 NS |TO5 LO4 25V Ê 2V| 50MA]200C| 200MWF 17M sP 10/50 10MA| ALA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1084 PS |TOS LO4 60V S0V| 5V 2A| 100C| 600MWF 10M 15/60! 1500MA| AHG | OBS | BFS95 2N4036 
2N1085 NS |TO5 LO4 60V 50V| 5V 2A| 100C! 600MWF 5M 40/120| 500MA| AHG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1086 N G |TO22 |L37 9V 9v| . 20MA | 100C 65MWF 4M 17/195 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1086A N G |TO22 |L37 9v 9V| . 20MA | 100C 65MWF 4M 17/195 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1087 N G |TO22 |L37 9V gv' . 20MA | 100C 65MWF 4M 17/195 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1090 N G |TOS LO4 25V 15V| 20V] 400MA]| 85C) 120MWF 3M]| 30P 30MN 20MA | RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1091 .N G |TOS5 LO4 25V 15V| 20V] 400MA| 85C| 120MWF 6M| 30P 40MN 20MA | RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1092 NS |TO5 LO4 60V 30V| 12V] 500MA| 175C 2WC 600K . 15/75!  200MA | AMG | RCA | BFY50 2N2297 
2N1093 P G |TOS5 LO4 30V 15V| 15V] 250MA| 95C| 150MWF 4M|  24P 50/150 50MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1094 P G |TO18 |LO1 30V 15V| 1V)  40MA] 100C!  150MWF 300M 4P 15MN 4MA| VLA | OBS | AF106 

2N1095 NS |TO22 |L37 60V à : ; 200C|  500MWF 3M 30TP 20MA| ALB | OBS | BFY50 2N2297 
2N1096 NS |TO22 |L37 90v : 3 : 200C|  500MWF 3M 30TP 15MA| ALS | OBS | BFY65 2N1990 
2N1097 P G |TOS5 LO4 18V 16V| . 100MA | 100C |  200MWF 1M 34/90 20MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N1098 P G |TOS5 LO4 18V 16V| . 100MA | 100C|  200MWF . 25/90 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2N1099 P G |TO36 |L13 80v 55V| 40V 15A| 95C 50WC 150K 35/70 5A | AKG | MUL | ADZ12 2N1100 
2N1100 P G |TO36 |L13 100V 80V | 65V 15A| 95C S0WC 150K 25/50 5A| AHH | MUL | ADZ12 2N1100 
2N1101 N G |TO22 |L37 20V 15V| . 100MA| 75C|  180MWF 100K 25/50 10MA| ALG | OBS | AC176 2N2430 
2N1102 N G |TO22 }L37 40V 25V| . 100MA| 75C| 180MWF 100K ; 25/50 35MA | AMG | OBS | AC176 2N2430 
2N1103 NS |TOS5 LO4 45V 35V| 1V] 20MA]150C| 125MWF 12M 3P 30/65 10MA | ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1104 NS |TO5 LO4 45V 35V] 1V] 20MA]150C| 125MWF 25M 3P 45/150 10MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1105 NS |TO5 LO4 60V 60V| 8V] 500MA]175C| 800MWF 12MN]|  200MA | AMG | TIS | BFY50 2N2297 
2N1106 NS |TO5 LO4 100V| 100V| . 500MA | 175C|  800MWF | 12/36| 200MA | AMH | OBS | BFY65 2N1990 
2N1107 P G |TO22 1|L37 16V | - 5SMA | 100C 30OMWF 20M 3P 18MN]|  SOOUA | RLA | OBS | AF124 2N990 
2N1108 P G |TO22 |L37 16V £ : SMA | 100C 30MWF 15M 3P 16MN|  500OUA| RLA | OBS | AF124 2N990 
2N1109 P G |TO22 |L37 16V . : SMA | 100C 30OMWF 15M 3P 11MN]|  SOOUA | RLA | OBS | AF124 2N990 
2N1110 P G |TO22 |L37 16V . . 5SMA | 100C 30MWF 15M 3P 15MN]  50OOUA | RLA | OBS | AF124 2N990 
2N1111 P G |TO22 1|L37 20V ; : 5MA | 100C 30MWF 15M 3P 13MN|  SOOUA | RLA | OBS | AF124 2N990 
2N1111A | P G |TO22 |L37 20V. : 9 SMA | 100C | 30MWF 15M 3P 15MN]  S5OOUA| RLA | OBS | AF124 2N990 
2N11118 P G |TO22 |L37 | 27V | CR Ee 5MA | 100C | 30MWF 15M 3P 30TP|  SOOUA| RLA | OBS | AF124 2N991 
2N1114 N G |TOS5 LO4 25V : 15V| 200MA} 100C|  150MWF 4M 40/180 20MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1115 P G |TO22 |L37 20V 15V| . 125MA| 85c | 150MWF 4M 35MN 60MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1115A P G |TO22 1|L37 35V 20V! . 125MA| 85C| 150MWF 4M ; 35MN 60MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1116 NS |TO5 |LO4 60V 60V| 6V 200C|  600MWF 4M}! 120P 40/150| 500MA | AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1117 NS |TO5 LO4 60V 60V| 6V ; 200C |  600MWF 4M]| 100P 40/150| 200MA | AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1118 PS |TOS LO4 25V 25V| 10V] 50MA] 140C| 150MWF 20M}  12P 15MN 1MA | RLG | OBS | BFX29 2N2905A 
2N1118A PS |TO5 LO4 25V 25V| 10V] 50MA} 140C|  150MWF 20M| 12P 15/35 1MA | RLG | OBS | BFX29 2N2905A 
2N1119 PS |TO5 LO4 10V 10V| 10V}  50MA| 140C|  150MWF 20M|  12P 18MN 5SMA | RLG | OBS | BFX29 2N2905A 
2N1120 P G |X07 LOS 80V SOV | 40V 15A| 95C A45WC 75K 20/50 10A! AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1121 ING TO22 !L37 15V 15V 20MA| 85C 65MWF 4M . 32/110 1MA| RLA | OBS | ASY29 2N1304 
2N1122 P G |OBS 1|08S 12V 11V S0MA | 100C 25MWF 40M 6P 25MN 10MA| VLS | OBS | AF124 2N990 
2N1122A P G |0BS |OBS 15V 14V| . SOMA | 100C 25MWF 40M 6P 25MN 10MA} VLS | OBS | AF124 2N990 
2N1123 P G OBS |10BS 45V 40V| 45V] 500MA | 100C| 750MWF 3M| 15P 70OTP| 100MA| AMS | OBS . k 
2N1124 P G |TOS | LO4 40V ; 40V| 250MA| 85C| 300MWF 600K 40MN 10MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1125 P G |ITO5 |Lo4 40V : 40V| 500MA| 85C| 300MWF 600K 50/150! 500MA| AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1126 P G |TO5 |LO4 40V 35V | 150MA | 85C 1WF 400K 10MN 1MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
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2N1127 P G |TO5 |LO4 40V : 150MA| 85C WF 1M : 50/150| 500MA| AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1128 P G |TO5 |LO4 25V 18v 250MA| 85C| 150MWF 500K| 80P 70/150 2MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1129 P G |TO5 |L104 25V : 250MA| 85C| 150MWF 300K|  80P 100MN] 200MA| AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1130 ‘P G |TOS |LO4 30V | à 250MA| 85C| 150MWF 300K| 80P 50/165| 100MA| AMG | ELN | ACY17 2N1176 
2N1131 PS |TOS V|LO4 S0V 35V| 5V| 600MA| 175C| 600MWF 50M| 45P 20/45| 150MA! AMG | MUL | BFX30 2N2905A 
2N1131A PS |TOS |LO4 50V 35V| 5V| 600MA|175C| 600MWF 50M| 30P 20/45| 150MA| AMG | FCD | BFX30 2N2905A 
2N1131-46 P S |TO46 |L01 S0V 35V! 5V] 600MA|175C| 600MWF 50M| 45P 20/45| 150MA| AMG | OBS | BFX30 2N2905A 
2N1131-51 P S |OBS |OBS 50V 35V| 5V| 600MA)175C] 300MWF 50M]| 45P 20/45| 150MA]| AMG | OBS | BFX30 2N2905A 
2N1132 P S |TO39 |LO4 50V 35V| 5V| 600MA| 175C| 600MWF 60M| 45P 30/90| 150MA| AMG | SGS | BFS95 2N4036 
2N1132A PS |TO5 ]|LO4 60V 40V] 5V] 600MA) 175C) 600MWF 60M] 30P 30/90| 150MA| AMG | SGS | BFS95 2N4036 
2N1132B PS |TO5 |LO4 70V 45V| 6V| 600MA| 175C| 600MWF 60M| 50P 30/90| 150MA! AMG | SGS | BFX29 2N2905A 
2N1132-46 P S |TO46 |LO1 50V 35V| 5V] 600MA]175C) 400MWF 60M|  45P 30/90| 150MA| AMG | OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N1132-51 PS [OBS |OBS 50V 35V| 5V| 600MA|175C| 300MWF 60M| 45P 30/90! 150MA| AMG | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N1135 P S |TO18 |LO1 12V 12V 140C|  100MWF 6M . : RLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N1135A P S |T018 |L0O1 12V 42V 140C|  100MWF 6M : à RLS | OBS |BSW25 | 2N3546 
2N1136 P G |TO3 |LO5 60V 30V 6A | 100C S4WC ; : 50/100 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1136A P G |TO3 V|LO5 90V 55V 6A | 100C S4WC - à 50/100 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1136B P G |TO3 7|LO5 100V 65V 6A | 100C 9S4WC : : 50/100 8A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1137 P G |TO3 V|LO5 60V 30V 6A | 100C S4WC + : 75/170 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1137A P G |TO3 V|LO5 90V 55V 6A | 100C 94WC ; ; 75/150 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1137B P G |TO3 |LOS 100V 65V 6A | 100C 9S4WC ; : 75/150 8A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1138 P G |TO3 |LO5 60V 25V 5A | 100C 60WC 5 à 100MN 3A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1138A P G |TO3 |105 gov 55V SA | 100C 9g4WC ï : 100MN 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 

| 2N1138B P G |TO3 !LO5 100V 65V SA | 100C S4WC 100MN 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1139 NS |TO5 |LO4 15V 15V] 3V] 100MA|175C| 500MWF 100M|  15P 20/200 10MA| RLS | OBS |BSWS54 | 2N2219A 
2N1140 NS |TO5 |LO4 40V 40V| 5V] 100MA| 175C 1WF 35M|  20P 20MN 50MA | AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1141 P G |TO5 |LO4 35V 1V] 100MA1! 100C| 300MWF 350M 3P 10MN 10MA| VLA | TIS | AF106 
2N1141A P G |TOS |L04 35V 1V] 100MA) 100C|  300MWF 250M 3P 15MN 10MA| VLA | OBS | AF106 
2N1142 P G |TOS |LO4 30V 100MA | 100C |  300MWF 300M 3P 10MN 10MAÏ VLA | TIS | AF106 
2N1142A P G |TO5 |LO4 30vV 100MA | 100C|  300MWF 200M 3P 15MN 10MA | VLA | OBS | AF106 
2N1143 P G |TO5 |L04 30V 100MA | 100C|  300MWF 200M 3P 10MN 10MA| VLA | TIS | AF106 
2N1143A P G |TOS |LO4 30V : 100MA | 100C|  300MWF 200M 3P 15MN t0MA]| VLA | OBS | AF106 : 
2N1144 P G |OBS |OBS 16V 15V 100MA| 85C| 175MWF 1M| 70P 34/90 20MA| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1145 P G |OBS OBS 16V 15V| . 100MA| 85C| 175MWF 1M| 70P 25/90 20MA| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2N1146 P G |TO3 |LO5 40V 20V| 30V 15A| 95C 90WC 125K 60/150 5A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1146A P G |TO3 7|105 60V 30V | 30V 15A! 95C 90WC 125K 60/150 5A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1146B P G |TO3 j|LO5 80V 40V | 30V 15A| 95C gowc 125K 60/150 SA | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1146C P G |TO3 }LO5 100V 50V| 30V 15A| 95C 9S0OWC 125K 60/150 5A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1147 P G |X07 LOS 40V 20V| 30V 15A| 95C 90WC 125K 60/150 5A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1147A P G |X07 LOS 60V 30V | 30V 15A| 95C 90WC 125K 60/150 5A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1147B P G |X07 LOS 80V 40V| 30V 15A! 95C S0WC 125K 60/150 5A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1147C P G |X07 LOS 100V 50V | 30V 15A| 95C 90WC 125K : 60/150 5A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1149 NS |TO22 |L37 45V ; 4V} 25MA]175C| 150MWF 6M| 12P 9/20 25MA| RLG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1150 NS |TO22 |L37 45V ; 14Vi 25MA]|175C| 150MWF 6M| 12P 18/40 25MA| RLG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1151 NS |TO22 |L37 45V ? 1V] 25MA|175C| 150MWF 7M| 12P 18/90 25MA | RLG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1152 NS |TO22 |L37 45V ; 1V|  25MA]175C) 150MWF 7M| 12P 36/90 25MA| RLG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1153 NS |[TO22 |L37 45V ; 1V! 25MA]175C| 150MWF 8M| 12P 76/333 25MA| RLG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1154 NS |TO22 |L37 50V : 1VI  60MA]| 165C| 750MWC 400K SMN 60MA! ALG | OBS | BC107 A157 
2N1155 NS |TO22 |L37 80V ; 1V]  50MA| 165C| 750MWC 400K SMN 50MA| ALG | OBS | BC107 A157 
2N1156 NS |[TO22 |137 420V : 1V]  40MA|165C| 750MWC 400K 9IMN 40MA| ALG | OBS | BC107 A157 
2N1157 P G jOBS OBS 60V 45V]| 28V 40A | 100C 187WC 100K & 10MN 40A | AHH | OBS 
2N1157A P G |0BS |OBS 80V 5S0V | 28V 40A | 100C 187WC 100K . 10MN 40A | AHH | OBS . 
2N1158 P G |TO5 |L04 20V ; k 100MA | 100C 75MWF ‘ . 6MN 50MA | ULA | OBS | AF239S 
2N1158A P G |TOS |L04 20V - : 100MA | 100C 75MWF à SP S0TP 3MA| ULA | OBS | AF239S ; 
2N1159 P G |TO3 }|LO5 80v 60V | 20V SA | 100C 9OWC 100K : 30/75 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1160 P G |TO3 |LOS5 80V 6OV | 20V 5A | 100C 90WC 100K : 20/50 3A| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1162 P G |TO3 V|LOs 50V 35V} 25V 25A | 100C 9SOWC 100K : 15/65 25A | AHG | MOT 3 2N1162 
2N1162A P G |ITO3 |LO5 50V 35V! 25V 25A | 100C 90WC 100K : 15/65 25A | AHG | MOT : 2N1162 
2N1163 P G |X07 LO5 50V 35V1 25V 25A | 100C 9S0WC 100K à 15/65 25A| AHG | MOT . 2N1162 
2N1163A P G |X07 Los 50V 35V| 25V 25A | 100C 9S0WC 100K : 15/65 25A| AHG | MOT : 2N1162 
2N1164 P G |TO3 |105 80V 60V| 40V 25A | 100C 9S0WC 100K ; 15/65 25A | AHH | MOT ï 2N1166 
2N1164A P G ITO3 |LO5 80v 60V| 40V 25A ! 100C 90WC 100K : 15/65 25A| AHH | MOT . 2N1166 
2N1165 P G |X07 LOS 80vV 60V| 40V 25A | 100C 90WC 100K ï 15/65 25A | AHH | MOT : 2N1166 
2N1165A P G |X07 LO5 80V 60V]| 40V 25A | 100C 90WC 100K - 15/65 25A | AHH |! MOT : 2N1166 
2N1166 P G |TO3 |LO5 100V 75V| 50V 25A | 100C 90WC 100K : 15/65 25A | AHH | MOT ; 2N1166 
2N1166A P G |TO3 V|105 100V 75V| 50V 25A | 100C 90WC 100K : 15/65 25A| AHH | MOT : 2N1166 
2N1167 P G |X07 LO5 100V 75V| 50V 25A | 100C 90WC 100K : 15/65 25A| AHH | MOT . 2N1166 
2N1167A P G | X07 LOS 100V 75V| 50V 25A | 100C 90WC 100K : 15/65 25A| AHH | MOT ; 2N1166 
2N1168 P G |TO3 |LOS5 50V 30V | 20V 5A| 95C 45WC : - 7OMN 1A! AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2N1169 N G |TO5 |LO4 25V 18V! 25V| 400MA| 85C| 120MWF 3M ; 20MN| 200MA| RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1170 N G |TO5 |LO4 40V 20V| 40V] 400MA]) 85C! 120MWF 3M à 20MN| 200MA| RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1171 P G |TO5 V|L04 30V 12V] 20V| 400MA]| 85C|] 170MWF 8M| 25P 30MN 30MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1172 P G.ITO37 !L47 40V 30V| . |1500MA| 95C INC < ; 30/90| 100MA| AMG | OBS | AD162 2N2137 
2N1173 N G |TO5 |LO4 35V 20V] 35V| 200MA1| 100C|  250MWF 3M| 25P 50/200 10MA | RMS | OBS | ASY29 2N1304 
2N1174 P G |TOS |LO4 35V 20V| 35V! 200MA| 100C|  250MWF 3M| 25P 50/200 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
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2N1175 P G |TO5 |LO4 35V| 25V| 10V| 200MA| 85C| 200MWF 1M| 50P 70/140|  20MA| AMG | MOT |ACY17  |2N1176 
2N1175A P G |ITOS5 |LO4 35V| 25V| 10V| 200MA| 85C| 200MWF 1M| 50P 70/140| 20MA! AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
2N1176 P G |TOS |LO4 85V| 35V| 10V| 300MA| 100C| 300MWF 300K| 70P 20MN| 10MA! ALG | ELN |ACY17  |2N1176B 
2N1176A P G |TO5 |LO4 40V| 40V| 10V] 300MA| 100C| 300MWF 300K| 70P 20MN| 10MA]| ALG | ELN |ACY17  |2N1176B 
2N1176B P G |TO5 |LO4 60V|  60V]| 10V| 300MA | 100C| 300MWF 300K|  90P 20MN|  10MA| ALS | ELN |OC77N |2N1176B 
2N1177 P G |TO7Z |LO7 30V] 20V| 1V| 10MA| 100C|  80MWF 60M|  4P 100TP 1MA | RLG | RCA | AF124 2N990 

2N1178 P G |TO7 |LO7 30V| 25V| 1V| 10MA]| 100C|  80MWF 60M| 4P 40TP 1MA | RLG | RCA | AF124 2N990 

2N1179 P G |TO7 |LO7 30V| 20V| 1V| 10MA| 100C|  80MWF 60M|  4P 80TP 1MA| RLG | RCA |AF124 | 2N990 

2N1180 P G [TO7 |Lo7 20V| 10V| . 10MA | 100C|  80MWF 50M| 4 80TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 

2N1182 P G |0OBS |08s 60V| 60V| . ; 100C 106WC ; | 30/85| 500MA| AHG | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N1183 P G |TO8 |L12 45V| 20V]| 20V 3A | 100C TWC 350K| . 20/60| 400MA| AHG | RCA | AD136 | 2N1184B 
2N1183A P G |TO8 |L12 60V|  30V]| 20V ; 100C TWC 500K| . 20/60! 400MA| AHG | RCA | AD136  |2N1184B 
2N1183B PG |TO8 |L12 80V| 40V| 20V 3A| 85C 10WC 500K| . 20/60| 400MA| AHG | RCA | AD136 | 2N1184B 
2N1184 P G |TO8 |L12 45V| 20V| 20V 3A | 100€ TWC 500K| . 40/120| 400MA| AHG | RCA | AD136 | 2N1184B 
2N1184A P G |TO8 |L12 60ov|  30V| 20v 3A | 100C TWC 500K| . 40/120| 400MA| AHG | RCA | AD136  |2N11848 
2N1184B P G |TO8 |L12 80V| 40V| 20V 3A | 100C TWC 500K| . 40/120| 400MA| AHG | RCA | AD136  |2N11848 
2N1185 P G |TO5 |LO4 45V| 30V| 30V| 500MA | 100C| 200MWF|  1400K| 25P 130MN|  10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1186 P G |TO5 |L04 60V|  45V| 30V| 500MA| 100C| 200MWF 600K|  25P 33MN|  10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1187 P G |TO5 |Lo4 60V| 45V| 30V| 500MA | 100C| 200MWF 800K|  25P 45MN|  10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1188 P G [ITOS |Lo4 60V| 45V| 30V|] 500MA]| 100C| 200MWF 1M| 25P 80MN| 10MA| AMG | MOT|ACY17  |2N1188 
2N1189 P G |[TO5 |LO4 45V| 30V| 15V| 500MA| 100C| 200MWF|  1500K| 25P 60/115|] 10MA| AMG | MOT|ACY17  |2N1188 
2N1190 P G |TOS |LO4 45V| 30V] 15V| 500MA| 100C| 200MWF 2M| 25P 100MN|  10MA| AMG | MOT |ACY17  |2N1188 
2N1191 P G |TO5 |LO4 40V| 25V| 25V] 200MA| 100C| 200MWF 600K|  40P 20/80] 10MA| AMG | MOT |ACY17  |2N1188 
2N1192 P G |[TO5 |LO4 40V| 25V] 25V] 200MA | 100C| 200MWF 1M| 40P 40/135|  10MA| AMG | MOT|ACYI7  |2N1188 
2N1193 P G |TO5 |LO4 40V| 25V| 25V] 200MA| 100C| 200MWF 1M| 40P 70/300| 10MA| AMG | MOT |ACY17  |2N1188 
2N1194 P G |TO5 |LO4 40V] 25V| 25V| 200MA | 100C| 200MWF|  1200K|  40P 125MN|  10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1195 P G [TOS |LO4 30V| 20V| 1V| 50MA]|100C| 300MWF 275M| 4P 50TP|  10MA| VLA | OBS | AF106 ; 

2N1196 P S |[TO5 |LO4 70V| 70V| 4V| 15MA|200C| 350MWF 40M|  4P 5/30 2MA| ALH | OBS |BC177 |2N3965 
2N1197 P S |[TO5 |LO4 70V| . 4V| 15MA| 200C| 350MWF 45M|  5P 5/30 2MA| RALG | OBS |BC177 |2N3965 
2N1198 N G |[TO5 |LO4 25V| 25V| . 75MA| 85C|  75MWF 2M| . 20/200 8MA| RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1199 NS [OBS |08s 20V| 15V| 3V| 100MA|.150C| 150MWF 75M| 2P5 12/60]  20MA| VLA | OBS |BFX73  |2N918 

2N1199A NS |0OBS |085S 20V| 15V| 3V| 100MA| 150C| 150MWF 75M| 2P5 12/60|  20MA| VLA | OBS |BFX73  |2N918 

2N1200 NS |0BS |08s 20V| 14V| 1V|] 50MA]|150C| 100MWF 25M| 3P5 7/200 2MA| VLA | OBS |BFX73  |2N918 

2N1201 NS |08S |08s 20V| 14V| 1V|  50MA]150C| 100MWF 30M| 3P5 7/200 2MA| VLA | OBS |BFX73 |2N918 

2N1202 P G |OBS |0BS 80V|  60V| 28V| 3500MA| 95C SAWC 200K| . 40/120| 500MA| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N1203 P G |OBS |0BS 120V| 70V| 28V]| 3500MA| 95C 34WC 200K 25/75 2A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N1204 P G |TO5 |LO4 20V|] 12V| 4V| 500MA!| 100C| 300MWF| 1100M| 6P5 15MN|  400MA | UMS | MOT : | 

2N1204A P G |TO5 |LO4 20V| 12V] 4V] 500MA|100C| 300MWF| 1100M| 6P5 25MN|  200MA | UMS | MOT : : 

2N1205 NS |[TO5 |LO4 20V| 20V| 1V| 100MA| 200C| 150MWF 17M|  10P 10MN 1MA| RLA | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1206 NS [TOS |LO4 60V|  60V| 3V| 100MA| 200€ 3WC 10M| 10P 20/80 5MA | RMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1207 NS [TOS |LO4 125V] 125V| 3V] 100MA | 200€ 3awC 10M|  10P 20/80 5MA | RMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1208 N S |OBS |0BS 60V|  60V| 10V 5A | 200C 45WC 3M 15MN 2A| AHG | SES |BUY38  |2N3054 
2N1208-1 N S |OBS |0BS 60V|  60V| 10V 6A | 200C 45WC|  1200K 15MN 2A| AHG | OBS |BUY54 | 2N3054 
2N1209 NS [OBS |0BS 45V|  45V| 5V SA | 200C 45WC 3M| . 20/80 2A| AHG | SES |BUY38 | 2N3054 
2N1209-1 NS |[OBS |0BS 45V|  45V| 5V 5A | 200C 45WC|  1200K| . 20/80 2A| AHG | OBS |BUY38 | 2N3054 
2N1210 NS [OBS |08S 60V| 60V| av 5A | 175C 30WC 3M 15/75 2A| AHG | OBS |BUY38  |2N3054 
2N1210-1 NS [OBS |0BS 60V| 60ovV| 8v 5A | 175C 30WC| 1200K 15/75 2A| AHG | OBS |BUY38  |2N3054 
2N1211 N S |OBS |0BS 80V| 70V| 8v 5A | 175C 30WC 3M 15/75 2A| AHG | OBS |BUY38  |2N3054 
2N1211-1 NS |08S |0Bs 80oV| 70V| 8v 5A | 175C 30WC| 1200K| . 15/75 2A| AHG | OBS |BUY38  |2N3054 
2N1212 NS |OBS |0BS 6ov|  60V| 10V 5A | 200C 45WC 3M| . 12/36 1A| AHG | OBS | BUY38 |2N3054 
2N1212-1 NS |[oBs |08s 60V|  60V| 10V | 200C 45WC|  1200K| . 12/36 1A| AHG | OBS |BUY38 |2N3054 
2N1217 N G |TO22 |L37 20V| 20V| 5V| 25MA| 85C| 75MWF 4M| 5 40/100|  50OUA| RMS | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N1218 N G [TO3 |LO5 45V|  30V| 15V 3A! 90C 20WC 70K| . 30/120 tA| AHG | OBS | AD161  |2N4077 
2N1219 PS [TO5 |LO4 30V| 25V] 20V| 100MA]|175C| 250MWF 4M| 15P 18MN 5MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N1220 P S |TO5 |LO4 30V| 25V| 20V| 100MA | 175C| 250MWF 2M| 18P 9MN 5MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N1221 PS [TO5 |Lo4 30V| 25V| 20V| 100MA| 175C| 250MWF 4M| 15P 18MN 5MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N1222 PS [TO5 |LO4 30V] 25V| 20V| 100MA | 175C! 250MWF 2M| 18P 9MN 1MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N1223 P S |TO5 |LO4 30V] 25V] 20V| 100MA|175C| 250MWF|  1500K|  18P 6MN 1MA| ALG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N1224 P G |TO12 |LO9 40V| . à 10MA| 85C| 120MWF 12M| 4 20/60 1MA| RLA | RCA | AF124 2N990 

2N1225 P G |TO12 |LO9 4V| . ' 10MA| 85C| 120MWF 40M| 4P 20/175 1MA| RLA | RCA |AF124  |2N990 

2N1226 P G |TO12 |LO9 6ov| . . 10MA| 85C| 120MWF 12M| 4 20/175 1MA| RLA | RCA |AF124 | 2N990 

2N1227 P G [TO3 (|LOS 35V| 30V| 15V 3A| 95C 40WC 100K| . 50/350| 500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N1228 P S |TO5 |LO4 15V| 15V| 15V] 100MA]| 200C| 400MWF 500K| 180P 14/32 1MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1229 P S |TO5 |LO4 15V| 15V] 15V] 100MA | 200C| 400MWF 500K| 180P 28/65 1MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1230 P S |[TO5 |LO4 35V| 35V| 35V| 100MA| 200C| 400MWF 500K| 180P 14/32 1MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1231 PS |TO5 |LO4 35V!  35V| 35V| 100MA]| 200C| 400MWF 500K| 180P 28/65 1MA]| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1232 P S [TO5 |LO4 60V| 60V| 60V| 100MA | 200C| 400MWF 400K| 180P 14/32 1MA! ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1233 P S |TO5 |LO4 60V| 60V| 60V| 100MA | 200C| 400MWF 500K| 180P 28/67 1MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1234 P S [TOS |LO4 110V| 110V| 99V| 100MA | 200C| 400MWF 500K| 180P 14/32 1MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1235 NS |TO61 |L46 60V| 60V| 6v 5A | 175C 85WC . | 12/36 1A| AHG | OBS |BLY72  |2N1618 
2N1238 P s |oBS |0BS 15V| 15V] 15V| 100MA| 160€ 1WF ; 180P 14MN| 10MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1239 Ps |oBs |08s 15V] 15V] 15V| 100MA| 160C 1WF . 180P 24MN|  10MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1240 PS [OBS |08S 35V| 35V| 35V| 100MA | 160€ 1WF | 180P 14MN| 10MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
2N1241 PS [OBS |0BS 35V| 35V| 35V| 100MA | 160C 1WF ; 180P 24MN|  10MA! ALA | OBS /BCY32  |2N1475 
2N1242 PS |OBS |O0BS 60V|  60V| 60V| 100MA | 160C 1WF ; 180P 14MN| 10MA| ALA | OBS |BCY32  |2N1475 
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2N1243 P S |OBS |OBS 60V 6OV | 60V 180P 24MN 10MA| ALA | OBS | BCY32 
2N1244 P S |OBS |OBS 110V| 110V] 99V 180P 14MN 10MA| ALA | OBS | BCY32 
2N1245 P G |TO3 |LOSs 30V 25V| 15V : 50MN| 500MA]| AHG | OBS | AD167 
2N1246 P G |TO3 |LO5 30V 25V! 15V 150MN| 500MA| AHG | OBS | AD167 
2N1247 N S |TOS |L04 6v 6V| 2V 2M| 24P 15MN SUA| ALN | OBS | BC109 
2N1248 N S |TOS |LO4 6v 6v| 1V 2M| 14P 15MN 20OUA| ALN | OBS | BC109 
2N1249 N S |TOS |LO4 6V 6v| 2V 2M| 14P 20MN SOUA| ALN | OBS | BC109 
2N1250 N S |OBS |OBS 60V 60V | 10V 1M 15MN 2A | AHG | OBS | BDY20 
2N1250-1 N S [OBS 1|0BS 60V 6OV| 10V 1M 15MN 2A| AHG | OBS | BDY20 
2N1251 N G I TO22 |L37 20V 15V}! 10V 75MN 1MA| ALG | OBS | AC176 
2N1252 N S |TO5 |LO4 30V 20V| 5V 80M] 45P 15/45| 150MA]| AMS | SGS | BFY50 
2N1252A N S |TOS |LO4 60V 30V] 5V 40M| 45P 15/45] 150MA | RMG | OBS | BSW66 
2N1253 NS |TO5 |LO4 30V 20V| 5V 50M]| 45P 30/90| 150MA]| AMS | SGS | BFY50 
2N1253A NS |TO5 |LO4 6ov 30V]| 5V 50M]|  45P 30/90! 150MA | RMG | OBS | BSW66 
2N1254 P S |TO5 |LO4 30V 30V| 5V 30M| 10P 25MN 10MA| ALG | OBS | BFS95 
2N1255 PS |TO5 |LO4 30V 30V! 5V 50M]| 10P 40MN 10MA| ALG | OBS | BFS95 
2N1256 P S |TO5 |LO4 60V 6OV] 5V 30M| 10P 25MN 10MA| ALG | OBS | BFS95 
2N1257 P S | TO5 |L04 40V 40V| 5V 35M}| 10P 40MN 10MA| AMG | OBS | BFX29 
2N1258 P S |TO5 |LO4 30V 30V| 5V 50M| 10P 75MN 10MA]| ALG | OBS | BFS95 
2N1259 P S | TOS |LO4 50V 50V| 5V 40M] 10P 25MN 10MA]| ALG | OBS | BFS95 
2N1260 NS |X51 X51 120V] 120V]| 10V 12MN 1A| AMH | OBS 

2N1261 P G |0BS |OBS 80v 45V | 28V 100K 20/50 2A| AHG | SOT | ASZ16 
2N1262 P G OBS |OBS 80v 45V| 28V 100K 30/75 2A| AHG | SOT | ASZ16 
2N1263 P G |OBS |OBS 80v 45V| 28V 100K 45/113 2A| AHG | SOT | ASZ16 
2N1264 P G |TO7 |LO7 20V 15V 1M 8P 15MN 1MA| RLG | OBS | AFY18 
2N1265 P G |TOS |LO4 20V 10V]| 10V 25P 50MN 1MA| ALG | OBS | ACY17 
2N1266 P G |TO5 |LO4 20V 10V]| 10V 300K 22MN 1MA| ALG | OBS | ACY17 
2N1267 N S.|TOS |L04 20V 2 3P 11TP 2MA| VLA | OBS | BSW64 
2N1268 NS |TO5 |LO4 20V 15V 2P5 11/36 2MA| ULA | OBS | BFY90 
2N1269 NS |TO5 |L04 20V 15V 3P5 28/90 2MA| ULA | OBS | BFY90 
2N1270 NS |TO5 |LO4 20V 15V 3P5 6/18 2MA | ULA | OBS | BFY90 
2N1271 NS |TOS |LO4 20V 15V 3P5 11/36 2MA| ULA | OBS | BFY90 
2N1272 NS |TOS |L04 20V 15V 3P5 28/90 2MA| ULA | OBS | BFY90 
2N1273 P G |TO5 |LO4 15V 15V| 10V 300K d 27/165 50MA | AMG | OBS | ACY17 
2N1273-BN P G |TO5 |LO4 15V 15V| 10V 300K : 30/38 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1273-R P G |TO5 |L04 15V 15V! 10V 300K : 38/50 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1273-0 P G |TOS |LO4 15V 15V| 10V 300K 50/60 50MA| AMG | OBS | AC188 
2N1273-Y P G |TO5 |L04 15V 15V| 10V 300K 60/75 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1273-GN P G |TO5 V|L04 15V 15V! 10V 300K : 75/95 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1273-BL P G |TO5 |L04 15V 15V] 10V 300K : 95/120 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1273-V P G |TO5 |LO4 15V 15V| 10V 300K : 120MN 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1274 P G |TO5 |L04 25V 25V| 10V 300K 27/165 50MA| AMG | MOT | ACY17 
2N1274-BN P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V 300K 30/38 50MA| AMG | OBS | AC188 
2N1274R P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V 300K : 38/50 50MA| AMG | OBS | AC188 
2N1274-O P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V 300K : 50/60 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1274-Y P G |TO5 |L04 25V 25V| 10V S00K . 60/75 5S0MA | AMG | OBS | AC188 
2N1274-GN P G |TOS |LO4 25V 25V| 10V 300K 75/95 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1274-BL P G |TO5 |LO04 25V 25V| 10V 300K 95/120 S0MA | AMG | OBS | AC188 
2N1274-V P G |TO5 |LO4 25V 25V]| 10V 300K : 120MN 50MA | AMG | OBS | AC188 
2N1275 P S |TO5 |LO4 80v 80V| 5V 110P 9/25 1MA| ALH | OBS | BFW44 
2N1276 NS |TO5 |LO4 45V 30V 15M 5sP 9/22 1MA| RLA | OBS |BF115 
2N1277 NS |TOS |L04 45V 30V 15M 5P 18/44 1MA| RLA | OBS |BF115 
2N1278 NS |TO5 |LO4 45V 30V 15M 5P 37/90 1MA | RLA | OBS | BF115 
2N1279 NS |TO5 |LO4 45V 30V 15M 5P 7T6MN 1MA| RLA | OBS |BF115 
2N1280 P G |TO5 |LO4 16V SM}  20P 40MN 20MA | RMS | OBS | ASY27 
2N1281 P G |TO5 |LO4 12V 7M] 20P 60MN 20MA | RMS | OBS | ASY27 
2N1282 P G |TO5 |LO4 6v 10M| 20P 70MN 20MA | RMS | OBS | ASY27 
2N1284 P G |TO5 |104 15V 5M| 20TP 30/150 10MA | RMS | OBS | ASY27 
2N1285 P G |TO12 |LO9 40V 50M 3P 30/100 2MA| RLG | OBS | AF106 
2N1287 P G |TO61 |L46 20V S00K : 40TP 10MA | AMG | OBS | AC128 
2N1287A P G |TO61 |L46 20V 500K . 6OTP 10MA| AMG | OBS | AC128 
2N1288 N G |TO39 |LO4 15V 30M| 10P 5S0MN 10MA | RMS | OBS | ASY29 
2N1289 N G |TO39 |LO04 20V 30M|  10P SOMN 10MA | RMS | OBS | ASY29 
2N1291 P G |TO3 |LOS 30V 30V 40MN| 500MA! AHG | OBS | ASZ16 
2N1292 N G [TO3 |LO5 35V 30V| 15V 30MN| 500MA] AHG | GPD 
2N1293 P G |TO3 . |LOS 6oV 6oV 40MN| 500MA| AHG | OBS | AD132-5 
2N1294 N G |TO3 |LO5 60V 45V| 15V 30MN| 500MA! AHG | GPD £ 
2N1295 P G |TO3 |LOS5 80V 80V| . 40MN]| 500MA | AHH | OBS | ASZ15 
2N1296 N G |TO3 |L05 80V 60V| 15V 30MN] 500MA| AHG | GPD : 
2N1297 P G |TO3 LOS 100V| 100V 40MN| 500MA| AHH | OBS | AU106 
2N1298 N G |TO3 |LO5 100V 80V| 15V 30MN! 500MA| AHG | GPD . 
2N1299 N G |TO5 |104 40V . ‘ 35MN S0MA| ALG | OBS | AC176 
2N1300 P G |TO5 |LO4 13V 12VI 1V 20M $ 30MN 10MA | RLG | RCA | AF1324 
2N1301 P G |TO5 |LO4 13V 12V) 4V 30M : SOMN 10MA | RLG | RCA | AF124 
2N1302 N G |TO5 |L04 25V 25V| 25V 1M]  20P 20/80 10MA | RMS | RCA | ASY29 
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2N1303 P G |TOS5 LO4 30V 25V] 25V| 300MA| 85C| 150MWF .1M}) 20P 20/80 10MA | RMS | RCA | ASY27 2N1305 
2N1304 N G |TO5 |LO4 25V 20V| 25V| 300MA| 85C| 150MWF 4M|  20P 40/200 10MA | RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1305 P G |TO5 |LO4 30V 20V| 25V]| 300MA| 85C| 150MWF 4M| 20P 40/200 10MA | RMS | SES | ASY27 2N1305 
2N1306 N G |TOS |L04 25V 15V| 25V] 300MA| 85C| 150MWF 8M| 20P 60/300 10MA | RMS | RCA | ASY29 2N1304 
‘2N1307 P G |TO5 |LO4 30V 15V]| 25V] 300MA| 85C|] 150MWF 8M| 20P 60/300 10MA | RMS | SES | ASY27 2N1305 
2N1308 N G |TO5S |LO4 25V 15V| 25V! 300MA| 85C| 150MWF 12M| 20P 80MN 10MA | RMS | RCA | ASY29 2N1304 
2N1309 P G |TO5 V|LO4 30V 15V]| 25V! 300MA| 85C! 150MWF 12M| 20P 80MN 10MA | RMS | SES | ASY27 2N1305 
2N1309A P G |TOS |LO4 35V ; 6 300MA| 75C! 150MWF 15M]|  20P 80MN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1310 N G |TOS |LO4 90v : . 200MA | 75C| 120MWF 5S00K|  20P 20MN 20MA | AMH | OBS & ; 
2N1311 N G |TO5 |LO4 75V ‘ . 200MA| 75C| 120MWF 750K|  20P 15MN 20MA | AMH | OBS 

2N1312 N G |TO5 |LO4 50v : ; 200MA! 75C| 120MWF 1M|  20P 20MN 20MA | AMH | OBS ; : 
2N1313 P G |TO5 LO4 15V 15V| . 400MA | 75C| 180MWF 6M]| 20P 40MN 1MA | RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2N1314 P G |TO3 |LOS5 40V : . | 3500MA| 80C 12WC 100K : 20MN 1A| AHG | OBS | AD132-5 |2N1536 
2N1315 P G |TO3 |L05 32V ; . | 3500MA| 80C 12WC 150K 6 45MN 1A| AHG | OBS | AD132-5 | 2N1538 
2N1316 P G |[TO5 |L04 : 15V 400MA| 80C| 120MWF 10M]|  20P SOMN 1MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1317 P G |TO5 |LO4 12V 400MA! 80C|  120MWF 10M]  20P 45MN 1MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1318 P G |TO5 |LO4 6v 400MA | 80C| 120MWF 10M|  20P 40MN 1MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1319 P G |TOS |LO4 20V , . 400MA| 80C| 120MWF 3M]| 35P 15MN|  400MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1320 P G |TO10 |L93 35V 30V | 15V 3A| 85C 20WC . : 40MN] 500MA! AHG | OBS | AD163-4 |2N1363 
2N1321 N G |OBS |0BS 35V 30V| 15V 3A| 85C 25WC 30MN]| 500MA| AHG | GPD È ; 
2N1322 P G |TO10 |L93 60V 40V| 15V SA! 85C 20WC : : 40MN]|  500MA! AHG | OBS | AD163-4 |2N1383 
2N1323 N G |OBS |OBS 60V 45V| 15V 3A| 85C 25WC ; : 30MN| 500MA| AHG | GPD ; : 
2N1324 P G |TO10 |L93 80V 80V| 15V 3A| 85C 20WC ; ; 40MN]|  500MA| AHH | OBS | AD163-4 |2N1383 
2N1325 N G OBS |0BS 80v |” 60v| 15v 3A! 85C 25WC . : 30MN| 500MA| AHG | GPD à : 
2N1326 P G |TO10 |L93 100V |  100V]| 15V 3A| 85C 20WC : ; 40MN] 500MA| AHH | OBS | AD163-4 |2N1363 
2N1327 N G |OBS |OBS 100V 80V| 15V 3A| 85C 25WC 30MN| 500MA| AHG | GPD 

2N1328 P G |0BS |0BS 35V 30V| 15V 3A! 85C 20WC 40MN]| 500MA| AHG | GPD 

2N1329 N G |OBS |08S 35V 30V| 15V 3A| 85C 25WC 30MN| 500MA| AHG | GPD 

2N1330 N G |OBS |0BS 60Vv 45V | 15V 3A| 85C 25WC 30MN]|  500MA | AHG | GPD 

2N1331 P G |OBS |0BS 80V 80V]| 15V 3A| 85C 20WC 40MN]|  500MA| AHG | GPD 

2N1332 N G |OBS |OBS 80V 60V | 15V 3A| 85C 25WC : : 30MN]| 500MA| AHG | GPD s : 
2N1333 P G |0BS |08S 100V] 100V} . 3A| 85C 20WC ; : 40MN| 500MA| AHH | OBS | ASZ15 2N1533 
2N1334 N G |OBS |0BS 100V 80V| 15V 3A| 85C 25WC : : 30MN| 500MA| AHG | GPD . : 
2N1335 NS |TO5 |LO4 120V 80V} 3V] 300MA]| 175C| 800MWF 70M 8P 10/150 30MA| VMP | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1336 NS |TO5 |LO4 120V 80V} 3V! 300MA]| 175C| 800MWF 70M| 10P 10/150 30MA | VMP | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1337 NS |TOS |LO4 120V 80V| 3V] 300MA] 175C| B800MWF 70M| 10P 10/150 30MA | VMP | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1338 NS |[TOS |LO4 80V 50V| 3V] 300MA]175C| B800MWF 70M| 20P 10/150 30MA | VMA | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1339 NS |TO5 |LO4 120V 80V| 3V] 300MA!175C| 800MWF 70M 8P 10/150 30MA | VMP | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1340 NS |TO5 |LO4 80V 50V| 3V] 300MA]175C| 800MWF 70M} 20P 10/150 30MA | RMS | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N1341 NS |TO5 |LO4 120V 80V| 3V] 300MA]175C| 800MWF 70M 8P 10/150 30MA| VMP | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1342 NS |TO5 LO4 150V 65V| 5V] 300MA] 175C| B800MWF 70M} 16P 10/150 30MA | RMG | OBS |BSW54 |2N2219A 
2N1343 P G |TO5 |L04 16V 16V 400MA| 75C| 150MWF 3M|  20P 15MN 5S0MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1344 P G |TO5 |LO4 16V 10V 400MA | 75C| 150MWF 7M| 20P 6OMN 20MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1345 P G |TOS |LO4 12V 8v 400MA} 75C| 150MWF 10M] 20P 30MN|  400MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1346 P G |TO5 |LO4 15V 10V 400MA | 75C| 150MWF 10M|  20P 40MN| 350MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1347 P G |TO5 |LO4 15V 12V 200MA| 75C| 150MWF 5M}|  20P 30MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1348 P G |TOS |LO4 40V 400MA| 75C| 200MWF 3M| 20P 45MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1349 P G |TO5 V|LO4 40V 400MA| 75C! 200MWF SM|  20P SOMN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1350 P G |TO5 V|LO4 S0V 400MA| 75C| 200MWF 4M| 20P SOMN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1351 P G |TOS V|LO4 40V 400MA| 75C|  200MWF 4M] 20P 35MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1352 P G |TOS5 LO4 20V 200MA | 75C| 150MWF 2500K|  30P 40MN 1MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1353 P G |TO5 LO4 10V 200MA| 75C| 200MWF 2M| 20P 25MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1354 P G |TOS5 LO4 15V 200MA| 75C| 200MWF 20P 25MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1355 P G |TOS |L04 20V 200MA| 75C| 200MWF 4M]|  20P 30MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1356 P G |TO5 |L04 20V 200MA | 75C| 200MWF 5M|  20P 40MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1357 P G |TO5 |LO4 : 15V| . 200MA| 75C| 200MWF 6M| 20P 40MN 10MA | RHG | OBS | AC128 2N2706 
2N1358 P G |TO36 |L13 80v ; 60v #6A | 110C 150WC 80K : 25MN 5A| AHH | MOT | ADZ12 2N1100 
2N1358A P G |TO36 |L13 80v . 60V 15A | 110C 150WC 80K | 25MN 5A| AHH | MOT | ADZ12 2N1100 
2N1359 P G |TO3 7|LO5 50V : 25V 10A | 110C 106WC 100K : 35/90 1A| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N1360 P G |TO3 LOS S0V . 25V 10A | 110C 106WC 100K : 60/140 1A! AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N1361 P G |TO5 |LO04 . 20V| . 200MA| 75C! 150MWF 2M| 20P 40MN 25MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1361A P G |TO5 |LO4 É 20V| . 200MA| 75C| 200MWF 2M| 20P 40MN 25MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1362 P G |TO3 |LOS 100V . 50V 10A | 110C 106WC 100K . 35/90 1A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N1363 P G |TO3 LOS 100V : 50V 10A | 110C 106WC 100K ; 60/140 1A| AHH | MOT |ASZ15 2N1533 
2N1364 P G |TO3 |LO5 120V à 60V 10A | 110C 106WC 100K . 35/90 1A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N1365 P G |TO3 |LO5 120V / S0V 10A | 110C 106WC 100K : 60/140 1A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N1366 N G |ITOS |LO4 18V : ‘ 25MA| 75C| 100MWF 5M|  18P 20MN 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1367 N G |TO5 |LO4 18v 2 è 25MA| 75C| 100MWF| _. 12P 10MN 1MA| RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1370 P G |TO5 LO4 25V 25V] 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K | 45/165 1MA | AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1370-O P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K : 50/60 50MA | AMG | OBS | ACY33-6 

2N1370-Y P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V] 200MA| 85C! 250MWF 400K : 60/75 S0OMA | AMG | OBS | ACY33-6 
2N1370-GN P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K : 75/95 50MA | AMG | OBS | ACY33-6 
2N1370-BL P G |TO5 |LO4 25V 25V| 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K | 95/120 50MA | AMG | OBS | ACY33-7 

2N1370-V P G |ITOS |L04 25V 25V| 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K - 120MN 50MA | AMG | OBS | ACY33-7 . 
2N1371 P G |TOS LO4 45V 45V| 10V] 200MA| 85C| 250MWF 400K . 45/165 1MA| AMG | TIS | ACY17 2N1188 
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2N1371-0 P G |TOS |LO4 45V 400K . AMG | OBS | ACY33-6 
2N1371-Y P G |TO5 |L104 45V 400K à AMG | OBS | ACY33-6 
2N1371-GN P G |TOS |LO4 45V 400K : AMG | OBS | ACY33-6 
2N1371-BL P G |[TO5 |LO4 45V 400K - AMG | OBS | ACY33-7 
2N1371-V P G |TO5 |L04 45V 400K : AMG | OBS | ACY33-7 

2N1372 P G |TO5 V|LO4 25V 400K . AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1373 P G |TOS |LO4 45V 400K ; AMG | MOT | ACY17 2N1188 
2N1374 P G |TOS |LO4 25V 400K ë AMG | MOT | ACY17 2N1188 
2N1375 P G |TOS |L04 45V 400K | AMG | MOT | ACY17 2Nt188 
2N1376 P G |TO5 |LO4 25V 400K . AMG | GIC | ACY17 2N1188 
2N1377 P G |TOS V|LO4 45V 400K . AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1378 P G |TOS |LO4 12V 400K : AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1379 P G ITOS V|LO4 25V 400K . AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1380 P G |TO5 |LO4 12V 400K : AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1381 P G |TOS |LO4 25V 400K | AMG | TIS | ACY17 2N1188 
2N1382 P G |TO5 |LO4 25V 1M ; AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N1382-BN P G |TO5 V|LO4 25V 400K . AMG | OBS | ASY26 ; 
2N1382-R P G |TOS |104 25V 400K . AMG | OBS | ASY26 

2N1382-O P G |TO5 |L04 25V 400K ; AMG | OBS | ASY26 

2N1382-Y P G |TO5 |LO4 25V 400K - AMG | OBS | ASY27 
2N1382-GN P G |TO5 |LO4 25V 400K < AMG | OBS | ASY27 

2N1382-BL P G |TOS |LO4 25V 400K ; AMG | OBS | ASY27 

2N1382-V P G |TO5 |LO4 25V 400K : AMG | OBS | ASY27 à 
2N1383 P G |[TOS |LO4 25V 750K " AMG | OBS | AC128 2N2706 
2N1383-BN P G |TO5 |LO4 25V 1M : AMG | OBS | ASY26 : 
2N1383-R P G |TO5 |LO4 25V 1M - AMG | OBS | ASY26 

2N1383-0 P G |TOS |LO4 25V 1M . AMG | OBS | ASY26 

2N1383-Y P G |TO5 |LO4 25V 1M : AMG | OBS | ASY26 
2N1383-GN P G |[TO5 |LO4 25V 1M ; AMG | OBS | ASY27 

2N1383-BL P G |TO5  |LO4 25V 1M ; AMG | OBS | ASY27 

2N1383-V P G |TO5 |LO4 25V 1M : AMG | OBS | ASY27 . 
2N1384 P G |TO5 V|LO4 20M ? RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2N1385 P G |TO5 V|L04 15V 250M| 2P5 VLA | OBS | AFY18 2N2382 
2N1386 NS |TO5 |LO4 30M 8P ALS | OBS | BFY50 2N2297 
2N1387 N S |TO5 |L04 25M 8P RLS | OBS | BFY50 2N2297 
2N1388 N S |TO5 |LO4 50M|  10P RLA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1389 NS |TO5 |LO04 50V 25M 6P RLA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1390 NS |TOS |L04 20M| 10P RLA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1391 N G |TO5 V|LO4 3M : RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2N1395 P G |TO12 |LO9 40V 12M 4P RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1396 P G |TO12 |L0O9 40V 12M : RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1397 P G |TO12 |LOS 40V 12M 6 RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1398 P G |TO12 |LO9 140M 3P ULA | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1399 P G |TO12 |LO9 140M 3P il ULA | OBS | AF239S  |2N3783 
2N1400 P G |TO12 |L09 100M 3P ULA | OBS | AF239S |2N3783 
2N1401 P G |TO12 |LO9 120M 3P ULA | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1401A P G |TO12 |LO9 120M 3P ULA | OBS | AF239S  |2N3783 
2N1402 P G !TO12 |LO9 100M 3P . ULA | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1403 P G |TO5 7|LO4 ; 200M : ULA | OBS | AFY18 2N2382 
2N1404 P G |TOS |LO4 25V 2M - RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N1404A P G |TO5 |LO4 25V 4M|  20P RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2N1405 P G |TO12 |LO9 600M 3P ULG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1406 P G |TO12 |LO9 600M 3P ULG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1407 P G |TO12 |LO9 600M 3P ULG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N1408 P G |TOS |LO04 50V ALH | MOT | ACY17 2N1188 
2N1409 NS |TO5 |LO4 30V 50M| 35P AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1409A NS |TO5 |LO04 30V 120M| 35P AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1410 N S |TO5 V|L04 45V 50M| 24P AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1410A NS |TO5 |LO4 45V 120M]  24P AMG | OBS | BFY50 2N2297 
2N1411 P G |TO1 Lo2 40M 6P ALG | OBS | AC128 2N2706 
2N1412 P G |TO36 |L13 100V AHH | MOT | ADZ12 2N1100 
2N1412A P G |TO36 |L13 100V . | AHH | MOT | ADZÿ2 2N1100 
2N1413 P G |TO5 |L04 35V 600K|  40P AMG | MOT | ACY17 2N1188 
2N1414 P G |TO5 }|LO4 35V 800K|  40P AMG | MOT | ACY17 2N1188 
2N1415 P G |TO5 |LO4 35V 900K|  40P AMG | MOT | ACY17 2N1188 
2N1416 P G |X1i8 . PAIR OF 2N223 
2Nt417 NS |TO5 |LO4 20M 3P RLA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1418 NS |TOS |LO4 20M 3P ALA | OBS | BFY50 2N2297 
2N1419 P G |TO3 V|LO5 40V . . AHG | OBS à 2N4283 
2N1420 NS |TOS |LO4 60v 50M| 35P AMG | MUL | BFY50 2N2297 
2N1420A NS |TO5 |LO04 60V 60M| 25P AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N1421 NS |TO61 |L46 60V 10M : AHG | OBS | BDY63 2N1618 
2N1422 NS |TO3 |LO5 60V 10M : AHG | OBS | BDX91 2N3235 
2N1423 NS |TO3 ]|LO5 60V 10M : AHG | OBS | BDX91 2N3235 
2N1424 N S |TO61 |L46 60V 10M : AHG | OBS | BDY63 2N1618 
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2N1425 PG |To7 |Lo7 2av| . . | 10MA| s85c|  80oMwF 15M| 4 sore | 1MA| RLG | RCA|AF124 | 2N990 
2N1426 P G|To7 |Lo7 24V| . . | 10MA| 85c|  80MWF 15M| 4P|  130TP|]  1MA| RLG | RCA |AF124 | 2N990 
2N1427 P G |x18 . ev| . 6v| 50MA| 85sc| 25MWF| 6oM| 3P5| :1207P| 5oouA| RALS | oBs 
2N1428 PS |TO1 |Lo2 6v| ev| . | 5oMA|140C| 100MWF 16M| 14P 12MN|  5SMA| RLA | OBS |BFx29  |2N2905A 
2N1429 PS |[TOS |LO4 ev| e6v| . | 50MA!140C| 100MWF 16M| _14P 12MN|  5MA| RLA | OBS |BFX29 |2N2905A 
2N1430 P G|rTos |Los 10ov| 100v| . 10A | 100€ : 750k| . 30/120 5sA| AHH | GPD , 
2N1431 N G |TO22 |L37 | 15V 100MA| 75C| 180MWF|  . 3P 75MN|  35MA| ALG | OBS |ASv2æ  |2N1304 
2N1432 p G |[To12 |Lo9 av . | 10MAÏ 75C| 100MWF| 3P|  30MN| 2MA| RLG | OBS |AFY18 | 2N2416 
2N1433 PG los |o8s gov| 5ov| 25V| 3500MA| 85c 12WC| 200kK| . 20/50 2A| AHS | OBS | AD163-2 
2N1434 P G logs |o8s gov| 50V| 25V| 3500MA| 85C 12WC| 200kK| . 45/115 2A| AHS | OBS | AD163-3 
2N1435 PG loss |o8s gov| sov| 25v| 3500MA| 85c 12WC| 200K| . 30/75 2A| AHS | OBS | AD1634 
2N1436 P G|Tos |Lo4 15V| . . | S0MA| 75C| 5oMWwF| . 5P| 20MN| 50MA| RALG | oBs |AFY18 | 2N2382 
2N1437 PG lo8s |o8s gov| eov| . 3A| 75C 23WC| . | 20MN| 500MA| AHS | OBS | 
2N1438 PG logs |o8s éov| 6ov| . 3A| 75C 2zWC| . | 20MN| 500MA| AHS | OBS 
2N1439 PS |[TO5 |Lo4 . 50v| . | 100MA| 175C| 400MWF 1M| 5P 9TP| 1MA| ALG | OBS |BFS95  |2N4036 
2N1440 PS |Tos |Lo4 50V 100MA | 175C|  400MWF 1M| 5P 15TP| 1MA| ALG | ous |Brses |2N4036 
2N1441 PS |TO5 |LO4 35V 100MA | 175C | 400MWF 1M| 5P 27P| 1MA| ALG | oBs |BFS95  |2N4036 
2N1442 PS |TO5 |Lo4 30V 100MA | 175C|  400MWF 1M| 5P 43TP|  1MA| ALG | OBS |BFSos  |2N4036 
2N1443 PS |[TOS |Lo4 15V 100MA | 175C|  400MWF 1M| 5P 6sTP| 1MA| ALG | OBS |BFS95s |2N4036 
2N1444 NS |TOs |Lo4 60v 500MA | 175C| _500MWF 50M| 37P|  20MN| 250MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2207 
2N1445 NS |Tos |Lo4 120V| . ev| 750MA| 175C| 800MwF|  . . 20/80| 200MA| AME | oBs |Bswe7  |2N5682 
2N1446 P G |[TOS |LO4 30v| 25V| . | 400MA| 75C| 200MWF 1M|  40P 16MN| _20MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1447 P G |TOS |LO4 3oV| 25V 400MA| 75C| 200MWF 40P|  35MN|  20MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1448 P G |TO5 |LO4 30V| » 25V 400MA | 75C|  200MWF 2M| 40P|  50MN| 20MA| RMS | oBs |ASY27  |2N1305 
2N1449 P G |TO5 |LO4 30V| 25V 400MA| 75C| 200MWF 40P| 7OMN|  20MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1450 PG |Tos |LOo4 3ov| 20ov| . | 100MA! 75c| 120MwF| : 20MN| 10MA| ALS |oBs |ASv27  |2N1305 
2N1451 P G |TOS |LO4 20V| 20V| . | 400MA| 80C| 200MWF 1M| 40P 20/65|  20MA| AMG | OBS |AC128 |2N2706 
2N1452 P G [TO5 |LO4 20V| 20V| . | 400MA| 80C| 200MWF 1M| 40P 30/90| 20MA| AMG | OBS |AC128 |2N2706 
2N1453 P G loss |o8s 20v| . 5A| 75C| 43WC| . . 40/90 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1454 P G logs |o8s ; 20V| . 5A| 75C|  43WC| . À 70/150 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1455 P G loës |o8s , 4! . 5A| 75c| 43WwC| . : 40/90 1A| AHG | oBs |AD132-5 |2N1536 
2N1456 P Gloss |o8s | av! . 5A| 75C| 43WC| . 70/150 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1457 PG logs |o8s eov| . 5A| 75C 4wc| . . 40/90 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1458 P G logs |oBs 6ov| . 5A| 75C|  43WC| . . 70/150 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1461 P G lo8s |o8s . 2sv| . 5A| 75C|  43WC| . | 40/90 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1462 P G lo8s |o8s . 2sv| . 5A| 75C awc| . . 70/150 1A| AHG | oBs |AD132-5 |2N1536 
2N1463 PG loss |o8s 5ov| . -5A| 75C awc| . : 40/90 1A| AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1464 p G los |08s 5sov| . 5A| 75C awc| . À 70/150 1A! AHG | OBS |AD132-5 |2N1536 
2N1465 p G los |o8s 7oV| . 3A| 75C 20WC| . . 20MN| 500MA| AHH | OBS |ASZ15 |2N1166 
2N1466 P G los |oBs 70V| . 3A| 75C 20WC| . | 20MN| 500MA| AHH | OBS |ASZ15  |2N1166 
-2N1468 NS |Tos |Lo4 . . . | 10MAl 160c| 250MWF 2M| . 30/90| 1MA| RLS | oBs | : 
2N1469 pP G |TO5 |Lo4 35V| 35v| 6v| 100MA| 75C| 250MWF 2M| 12P| 36MN| 1MAÏ RLG | OBS |AsyY27  |2N1305 
2N1470 NS |TO3 |Los 6ov| . | 3A|175C|  55WC 1M| . 15MN 1A| AHG | oBs |BDxo1 |2N5069 
2N1471 PG |[TOS |LO4 15V| 12V| . | 200MA| 75C| 200MWF 3M| 30P|  100MN| 1MA| ALG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1472 NS |TOS |LO4 , 25V| . | 100MA! 175C| 150MWF 70M| 3P5|  20MN|  10MA| RLA | OBS |BSw54 |2N22194 
2N1473 NG|To5 |Lo4 4v| . . | 400MA! 75c| 250MWF 4M| 30P| 25MN| 400MA| RMS | oBs |Asy29  |2N1304 
2N1474 PS |TO5 |LO4 6ov| 6ov| 6ov| 100MA| 175C| 250MWF 1M| 12P 12MN|  1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N2946A 
2N1474A PS [TO5 |LO4 6ov| 6ov| 60V| 100MA| 175C| 250MWF 2M| 12P 18MN|  1MA| ALC | OBS |BCy94 |2N2946A 
2N1475 PS |TOS |LO4 6ov| 6ov| 60v| 100MA| 150C| 250MWF 1M| 15P|  SOMN| 1MA| ALA | ELN |BCY32  |2N1475 
2N1476 PS |TO5 |LO4 100V| 100v| 9ov| 100MA | 175C| 250MWF 1M| 12P 12MN| _1MA| ALC | OBS . . 
2N1477 PS [TO5 |LO4 100v| 100v| 9ov| 100MA | 175C| 250MWF 1M| 12P|  30MN| 1mA| Acc | o8s . 
2N1478 P G [TOS |LO4 30V| 20V| 20V| 500MA| 100C| 250MWF 3M| 30P|.  40MN| 100MA| AMG |oBs |AcY17 |2N1188 
2N1479 NS |TO5 |Lo4 6ov| 40v| 12V| 1500MA | 200€ sWC 1M| . 20/60| 200MA| AMG | RCA |BFY50 | 2N2297 
2N1480 NS |TOS |LO4 100V| 55v| 12V| 1500MA | 200€ SWC 1M| . 20/60] 200MA| AMH | RCA |BSW6s  |2N1893 
2N1481 NS |TOS |LO4 éov| 4ov| 12V| 1500MA | 200€ SWC 1M| . 35/100| 200MA| AMG | RCA |BFY50 | 2N2297 
2N1482 NS |TOs |Lo4 100V| 55v| 12V| 1500MA| 200€ ÊTe 1M| . 35100! 200MA| AMH | RCA |BSw6s  |2N1893 
2N1483 NS |TOS |LO4 6ov| 4ov| 12V 3A| 200C|  25WC 1M| . 20/60| 750MA| AHG | RCA |BSV64 | 2N4877 
2N1484 NS |TOS |Lo4 | 100v| s5v| 12V 3A | 200€ 25WC 1M| . 20/60| 750MA| AHG | RCA |BSV64 | 2N4877 
2N1485 NS [TO5 |LO4 gov| 40V| 12V 3A| 200C|  25Wwc 1M| 35/100| 750MA| AHG | RCA |BSV64 |2N4877 
2N1486 NS |TO5 |Lo4 100V| _55v| 12V 3A| 200C|  25WC 1M| . 35/100| 750MA| AHG | RCA |BSV64 | 2N4877 
2N1487 NS |TOs |Lo4 gov| 4ov| 12V 6A | 200€ 70WC 1M| 15/45| 1500MA| AHG | RCA |BSV64  |2N4877 
2N1488 NS |TOS |LO4 100vV| 55v| 12v 6A | 200€ 7OWC 1M| . 15/45! 1500MA| AHG | RCA |BSV64 | 2N4877 
2N1489 NS [TO5 |LO4 6ov| 4ov| 12V 6A | 200€ TOWC 1M| 25/75| 1500MA| AHG | RCA |BSV64 | 2N4877 
2N1490 NS |TO5s |Lo4 10ov| 55v| 12V 6A | 200€ TOWC 1M| . | . 25/75| 1500MA| AHG | RCA |BSV64  |2N4877 
2N1491 NS |TO12 |Lo9 3oV| 30V| 1V| 100MA|175C| 500MWF|  100M| 10P| 15/200| 15MA| ALG | RCA |Bsws54 |2N22194 
2N1492 NS |To12 |Lo9 éov| 6ov| 2v| 100MA|175C| 500MWwF|  120M| 10P| 15/20!  15MA! RLG | RCA |Bsws4a |2N22194 
2N1493 NS |To12 |Lo9 100V| 100V| 4V| 100MA|175C| 500MWF|  130M| 10P|  15/200|  15MA| RALG | RCA |BsWw54 |2N22194 
2N1494 p G |x26 |L59 20V| . 4av| 500MA!| 100C| 500MWF|  110M| 7P 15MN|  400MA| VMS | MOT .  |2N2382 
2N1494A pG|x26 |L59 20V| 15V| 4V| 500MA| 100C| 500MWF|  110M|  7P 25MN| 200MA| VMS | MOT . | 2N2382 
2N1495 P G [TO5 |Lo4 40V| 25V| 4v| 500MA| 100€! 300MWF|  150M|  7P 25MN|  200MA| VMS | MOT . |2N2382 
2N1496 PG x? |L59 40V] 25V| 4V| 500MA| 100€! 500MWF|  150M| 7P|  25MN| 200MA| vms | MOT | 2N2382 
2N1499 P G |TO5 |LO4 20v| . 2V| 50MA| 85C| 25MWF|  100M| 3P|  20MN|  10MA| vLS | MOT . 
2N1499A p G |TO5 |Lo4 2ov| . . | 100MA| 100€!  6oMWF|  100M| 3P|  30oMN|  10MA| vus | MOT 
2N1499B p G |TO5 |LO4 3ov| 2ov| 2v| 100MA|100€| 75MwF|  150M|  3P 40MN| 10MA| VLS | MOT 
2N1500 p G.|To18 |Lo1 15V| 12V| 2V| 50oMA|100c| 6omMwr|  120M|  3P 20MN| 10MA| VLS | MOT 
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2N1501 P Gloss loss éov| 4ov| 28v| 3500MA| 95c|  32wc!  200k| . 25/100 2A| AHG |oBs |ASZ16  |2N1536 
2N1502 PG los |o8s 40v| 4ov| 28v| 3500MA| 95c| sowc|  200k| . 25/100 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N1504 P Gloss |oBs gov| 6ov| 30v 3A| 95C| 23WC| . ; 21MN|  500MA| AHS | OBS | AD163-3 : 
2N1505 NS |TOS |LO4 50oV| 20V| 4V| 500MA!175C| 800MWF| 70M| . 71100! 100MA| RMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1506 NS |TOs |L04 gov| 2ov| 3v| 500MA|175C| 800MWF|  140M| . 10/100| 100MA | RMG | OBS |BSW54  |2N22194 
2N1506A NS |Tos |Lo4 gov| sov| s5v| 500mMA|:175C| 800MWF|  140M| . 10/100|  100MA | AMG | oBs |Bss15 . 
2N1507 NS |TO5s |Lo4 eov| sov| 5v 1A| 175C| 600MWF 50M| 35P| 100MN| 150MA| RMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
2N1508 N S |TO39 |L04 | ssv| . 1A | 175C WC soM| 50P 20/60| 600MA| RMG | o8s |BFY30  |2N2297 
2N1509 N S [TO3 |Lo4 . ssv| . 1A | 175C IWC 50M| 50P 20/60|  600MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1510 N G|TO22 |L37 75V| 30V| . | 20MA| 75C| 75MWF| . 8MN| 1MA| ALG | OBS |AC176 |2N1310 
2N1511 NS |Tos |L13 6ov| . . 6Al175c|  7swc|  300k| . 15/45| 1500MA| AHG | oBs |8Lyi7  |2N2016 
À 2N1512 NS |TOo3% |L13 100V| . : 6A|175C| 75WC|  300kK| . 15/45| 1500MA| AHG | OBS |BLY17  |2N2016 
2N1513 NS |To3 |L13 eov| . : 6A|175C|  7swC|  300k| . 25/75| 1500MA| AHG | OBS |BLY17  |2N2016 
2N1514 NS |TOs |L13 100v| : 6A|175C| 75WC|  300kK| . 25/75| 1500MA| AHG | OBS |BLY17  |2N2016 
2N1515 P G |TO7 |Lo7 20v| . . | 10MAl 75C| 83MWF| 35M| 5p|  1007P|  1MA| RALA | OBS |AF124  |2N990 
2N1516 PG |To7 |Lo7 25v| 25sv| . | 10MA| 75c| 8smMwF|  35M| 5p 20MN| 1MAÏ RLA |oBs|AFi24  |2N090 
2N1517 PG|TO7 |Lo7 20v| 20V| . | 10MA| 75C| gsmwr|  35M| 5p e7tP| 1MA| RLA | OBS |AF124 | 2N990 
2N1517A PG|To7 |Lo7 4ov| 2ovl 1v| 10MA| 75C| gsmwr| 35M| spl 1507P|  1MA| RLP | OBS |AF124 | 2N990 
2N1518 P G |Tos |L13 éov| 4ov| 3ov| 25A| 85c| 7owc| . : 15/60 15A| AHS | GPD . |ani519 
2N1519 p G |Tos |L13 gov| éov| 3ov| 25A| 85c| 7owc| . | 15/60 15A| AHS | GPD . |2N2154 
2N1520 P G |ros |L13 éov| 4ov| 3ov|  ssAl escl 7owcl . . 17/68 15A| AHS | GPD . |2N1503 
2N1521 P G |TO3% |L13 gov| eov| sov| 35A| 85c| 7owc| . 17/68 15A| AHS | GPD . |2N1523 
2N1522 P G |[TO3 |L13 eov| 4ov| 3ov| soal 85c| 7owc| . 25/100 15A| AHS | GPD . [2N1523 
2N1523 P G |TO36 |L13 gov| 6ov| 3ov| soal 85c| 7owc| . 25/100 15A| AHS | GPD . . 
2N1524 PG|TOi’ |Lo2 24V| . . | 10MA| 85C|  80MWF 12M|  4P 20MN|  1MA! RLG | RCA |AF124  |2N990 
2N1525 p G |Tos |Lo4 24V| . . | 10MA| 85c|  80MWF 15M| 4 15/40|  1MA| RLG | RCA |AF124  |2N990 
2N1526 pG|To1 !|Lo2 24V| . . | 10MAl 85c|  80MWF 15M| 4 15MN|  1MA| RLG | RCA |AF124  |2N990 
2N1527 pG|To1 |Lo2 24| . . | 10MA| 75C|  80MWF 15M| 4P| 1307TP| 1MA! RLG | RCA |AF124  |2N990 
2N1528 NG|TOSs |LO4 25V| . : | 20MA| 75C| 150MWF 10M| 8P 4MN| 1MA| RLA | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1529 P G TO3 |LO5 4ov| 2ov| 2ov| 10A|110c|  106Wc| . | 20/40 3A| AHG | MOT |ASZ16  |2N1536 
2N1529A PG|xo7 |LOo5 4ov| 2ov| 2ov| 104! 110c| 106wc| . , 20/40 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1530 PG|To3 |Los eov| gov| 3ov| 10A!110C| 106WC| . 20/40 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1530A p G|xo3 |LO5 éov| sov| 3ov| 10A|110C| 106Wc| . 20/40 3A| AHG | MOT |ASZ16 |2N1536 
2N1581 P G ITO3 |LO5 gov| 4ov| 4ov| 10A|110C| 106wc| . : 20/40 3A| AHH | MOT |ASZ15  |2N1533 
2N1531A P G|xo7 |LOS gov| 4ov| 4ov| 10A|110C| 106WC| . : 20/40 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1532 PG |To3 |Lo5 10ov| sov! sov| 10al110c| 108wc| . . 20/40 3A| AHH |MOT|ASZI5  |2N1533 
2N1532A pG|xo7 |Los 100v| sov| sov| 10A|110C| 106Wc| . 20/40 3A| AHH | MOT|ASZ15  |2N1535 
2N1533 PG|ros |Los 120v| eov| eov| 10A| 1100]  106WcC| . 20/40 3A| AHH | MOT |ASZ15  |2N1533 
2N1533A P G |TO3 |LO5 120V) 6ov| 6ov| 10A|110C| 106WC| . . 20/40 3A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N1534 PG|TO3 |LO5 aov| 2ov| 2ov| 10A| 110€] 106wc| . . 35/70 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1534A PG|xo7 |Lo5 4ov| 2ov| 2ov| 1oal110c| 106wc| . . 35/70 3A| AHG | MOT |ASZ18  |2N1536 
2N1535 PG |TOs |L05 éov| 3ov| 3ov| 104! 110c| 106wc| . | 35/70 3A| AHG | MOT |ASZ16 |2N1536 
2N1535A pPG|xo3 |LO5 gov| sov| 3ov| 10A|110C| 106WC| . 35/70 3A| AHG | MOT |ASZ16  |2N1536 
2N1536 pG|To3 |Lo5 gov| 4ov| 40v| 10A|110C| 106WC| . 35/70 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1536A pG!xo3 |LOs gov| 4ov| 4ov|  10A|110C| 106WC| . 35/70 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1537 PG |To3 |Los 1oov|  sov| sovl ioal110c| 1o6wc| . , 35/70 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1537A p G |xo7 |LO5 10ov| sov| sov| 10A|110C|  106wC| . | 35/70 3A| AHH | MOT |ASZ15  |2N1533 
2N1538 PG|Tos |L05 120V| eov| eov| 10A!110C| 106wc| . , 35/70 3A| AHH | MOT |ASZ1I5  |2N1533 
2N1538A PG|To3 |Lo5 120V| 6éov| 6ov| 1oal110C| 106wc| . . 35/70 3A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N1539 P G|TO3 |LO5 4ov| 2ov| 2ov| 10A|110C|  106wc| 100k| . 50/100 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1539A pPG|xo7 |Lo5 4ov| 2ov| 2ov| 104A|110c|  106wc| 100k| . 50/100 sA| AHG [MOT |ASZI6  |2N1536 
2N1540 PG |TO3 |LO5 eov| 3ov| 3ov! 10A|110C|  106wc| 100k| . 50/100 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1540A p G |xo7 |LO5 gov| 3ov| 3ov! 10A|110C|  106wc| :100k| . 50/100 3A| AHG | MOT |ASZ16 | 2N1536 
2N1541 PG|TO3 |Lo5 gov| 4ov| 4ov| 104! 110C|  106WC| :100k| . 50/100 3A| AHG | MOT |ASZ16  |2N1536 
2N1541A pG|xo7 |Lo5 gov| 4ov| 4ov| 104! 110C|  106wc| :100k| . 50/100 3A| AHG | MOT |ASZ18  |2N1536 
2N1542 PG|To3 |Lo5 10ov| sov| sov| 104! 110c|  106wc|  100k| . 50/100 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1542A PG|Xx07 |LO5 10ov| sov| sov! 104] 110C|  106WC|  100k| . 50/100 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1543 PG|TO3 |LO5 120V| 6ov| 6ov! 10A|110c!  106wWC|  100k| . 50/100 3A| AHH |MOT|ASZ15  |2N1533 
2N1543A PG|TO3 |LO5 120V| 6ov| 6ov! 104! 1100!  106wc| 100k| . 50/100 3A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2N154 PG|To3 |Lo5 4ov| 2ov| 2ov| 10A| 1100]  106wc| 100k| . 75/150 3A| AHG | MOT |ASZ16 |2N1536 
2N1544A P &G |xo7 |Los qov| 2ov| 2ov| 10a!110c|  10ewc!  100k| . 75/150 3A| AHG | MOT |ASZ16  |2N1536 
2N1545 P G |TO3 |LO5 gov| sov| 3ov| 10A|110c|  106Wc|  100k| . 75/150 3A| AHG | MOT |ASZ16 |2N1536 
2N1545A PG|xo7 |LO5 gov| sov| 3ov| 10A|110c|  106wc| 100k| . 75/150 3A| AHG | MOT |ASZ16 |2N1536 
2N1546 pG|To3 |Lo5 gov| 4ov| 4ov| 10A|110C|  106wc|  100k| . 75/150 3A| AHG | MOT ASZ16  |2N1536 
2N1546A p G|xo7 |LO5 gov| 4ov| 4ov| 10A|110c|  106wc|  100k| . 75/150 3A| AHG | MOT |ASZI6  |2N1533 
2N1547 PG|ros |Los s0ov| 5ov| 5sov|  1oA|110c|  1o6wc| 100k| . 75/150 3A| AHH | MOT |ASZ15  |2N1533 
2N1547A P G |xo7 |LO5 10ov] sov| sov|  10A| 1100]  106Wc|  100k| . 75/150 3A| AHH | MOT |ASZ15 |2N1533 
2N1548 PG |TO3 |LO5 120V| 6ov| 6ov|  10A| 1100!  106wc| 100k| . 75/150 3A| AHH | MOT |ASZ15  |2N1533 
2N1548A PG|To3 |Lo5 120v| 6ov| éovl 10A|110c| 1o6wc| . | 75/150 3A| AHH | oBs |ASZ15  |2N1533 
2N1549 PG |T03 |Lo5 aov| 2ov| 2ov| 20A|110c| 106Wc| . . 10/30 10A| AHG | MOT .… |2N1166 
2N1549A P G |Tos |Los 4ov| 2ov| 2ov| 20a|110c| io6wc| . . 10/30 10A | AHG | MOT .… [2n1166 
2N1550 PG|To3 |Los éov| sov| 30v| 20A|110C| 106WC| . 10/30 10A | AHG | MOT . [2N1166 
2N1550A PG|TO3 |LO5 eov| sov| 3ov| 20a!110c| 106wc| . | 10/30 10A | AHG | MOT . |2N1166 
2N1551 P.G |[TO3 |Lo5 gov| 40v| 40v|  20A|110C| 106Wc| . . 10/30 10A| AHG | MOT . |2N1166 
2N1551A pG|To3 |Los gov| 4ov| 40v| 20A|110C| 106Wc| . | 10/30 10A | AHG | MOT . |2N1166 
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max | max [max] max | max max min | max EUR. USA 
2N1552 P G |TO3 |LO5 100V| 50V| 50V 20A | 110C 106WC ; : 10/30 10A| AHH | MOT ; 2N1166 
2N1552A P G [TO3 |LO5 100V| 50V}! 50V 20A | 110C 106WC . . 10/30 10A| AHH | MOT ; 2N1166 
2N1553 P G |TO3 |LO5 40V| 20V}| 20V 20A | 110C 106WC ; ; 30/60 10A| AHG | MOT : 2N1168 
2N1553A P G |TO3 |LO5 40V| 20V| 20V 20A | 110C 106WC . : 30/60 10A| AHG | MOT : 2N1168 
2N1554 P G |TO3 |LO5 60V| 30V| 30v 20A | 110C 108WC . : 30/60 10A| AHG | MOT ; 2N1165 
2N1554A P G |TO3 |LO5 60V|  30V| 30V 20A | 110C 106WC . | 30/60 10A| AHG | MOT . 2N1166 
2N1555 P G |TO3 |LOS 80V| 40V| 40V 20A | 110C 106WC F ; 30/60 10A| AHG | MOT ; 2N1168 
2N1555A P G |TO3 |LO5 80V| 40V| 40V 20A | 110C 106WC . : 30/60 10A| AHG | MOT | 2N1168 
2N1556 P G |TO3 |LO5 100V| 50V| 50V 20A | 110C 106WC | | 30/60 10A| AHH | MOT : 2N1166 
2N1556A P G |TO3 |LO5 100V|  50V| 50V 20A | 110C 106WC : ; 30/60 10A| AHH | MOT è 2N1166 
2N1557 P G |TO3 |LO5 40V| 20V]| 20V 20A | 110C 106WC . ; 50/100 10A| AHG | MOT . 2N1166 
2N1557A P G |TO3 |LO5 40V| 20V| 20V 20A | 110C 106WC . . 50/100 10A| AHG | MOT ; 2N1168 
2N1558 P G |TO3 |LOS 6oV| 30V]| 30V 20A | 110C 106WC | | 50/100 10A| AHG | MOT s 2N1166 
2N1558A P G |TO3 |LO5 60V|  30V| 30V 20A | 110C 106WC | ; 50/100 10A| AHG | MOT | 2N1168 
2N1559 P G |TO3 |LOS 80V| 40V| 40V 20A | 110C 106WC ; . 50/100 10A| AHG | MOT ; 2N1168 
2N1559A P G |[TO3 |LO5 80V| 40V| 40V 20A | 110C 106WC . : 50/100 10A!| AHG | MOT . 2N1166 
2N1560 P G |[TO3 |LO5 100V!  50V| 50V 20A | 110C 106WC ; . 50/100 10A| AHH | MOT | 2N1166 
2N1560A P G |TO3 |LO5 100V|  50V| 50V 20A | 110C 106WC | ; 50/100 10A| AHH | MOT : 2N1166 
2N1561 P G |TO107 | LO4 25V| 25V| 3V| 500MA| 100C| 250MWF 250M| 10P 5MN]| 200MA| VMP | MOT : à 
2N1562 P G |TO107 |LO4 25V| 25V| 2V| 500MA|100C| 250MWF 225M|  10P 5MN| 200MA| VMP | MOT ; 2N1561 
2N1564 NS |[TO5 |LO4 80V|  60V| 5V| 100MA]| 175C| 600MWF 60M| 10P 15/50 5MA| RLH | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1565 NS |[TO39 |LO4 80V|  60V| 5V| 100MA]| 175C| 600MWF 60M| 10P 30MN 5MA| RLH | SES |BSW54 | 2N2219A 
2N1566 N S |TO39 |LO4 80V] 60V| 5V| 100MA| 175C| 600MWF 60M|  10P 60/200 5MA!| RALH | SES |BSW54 | 2N2219A 
2N1566A N S |[TO39 |LO4 80ov|* 60V| avi 100MA! 175C| 600MWF 100M|  6P 60/200 5MA| RLH | SES |BSW54 | 2N2219A 
2N1572 NS |[TO5 |LO4 125V|  80V| 5V| 100MA| 175C| 600MWF 12M|  10P 15/50 5MA| ALH | TIS |BFY65 | 2N1990 
2N1573 NS [TOS |LO4 125V|  80V| 5V| 100MA| 175C| 600MWF 30M| 10P 30/100 5MA| ALH | TIS |BFY65 | 2N1990 
2N1574 N S [TO5 |LO4 125V| 80V| 5V| 100MA]| 175C| 600MWF 30M| 10P 60/200 5MA| ALH | TIS |BFY65 | 2N1990 
2N1585 N G |[TO5 |LO4 25V|  15V 100MA | 175C|  300MWF 200M| 3P5 20MN 10MA | RMG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2N1586 N S |[TO22 |L37 x 10V| 6V| 25MAI| :175C| 125MWF 5M| 30P 9/27 1MA| RLG | OBS |BC107B |2N930 
2N1587 N S |TO22 |L37 | 20V| 6V| 25MA|175C| 125MWF 5M| 30P 9/27 1MA| RLG | OBS |BC107B |2N930 
2N1588 NS |[TO22 |L37 : 40V| 6V| 25MA]|175C| 125MWF 5M|  30P 9/27 1MA| RLG | OBS |BC107B |2N930 
2N1589 NS [TO22 |L37 : 10V| 6V| 25MA|175C| 125MWF 5M|  30P 25/75 1MA| RLG | OBS |BC107B | 2N930 
2N1590 NS [TO22 |L37 . 20V| 6V| 25MA|175C| 125MWF 5SM| 30P 25/75 1MA | RLG | OBS |BC107B |2N930 
2N1591 NS |[TO22 |L37 | 40V| 6V| 25MA|175C| 125MWF 5M|  30P 25/75 1MA| ALG | OBS |BC107B |2N930 
2N1592 NS |TO22 |L37 | 10V| 6V| 25MA]|175C!| 125MWF 5M|  30P 70/210 1MA| RLG | OBS |BC107B | 2N930 
2N1593 N S |TO22 |L37 ; 20V| 6V| 25MA|175C| 125MWF 5M| 30P 70/210 1MA| RLG | OBS |BC107B |2N930 
2N1594 NS |TO22 |L37 ; 40V| 6V| 25MA]|175C| 125MWF 5M|  30P 70/210 1MA! RLG | OBS |BC107B | 2N930 
2N1605 N G |TO5 |LO4 25V| 24V| 12V| 100MA! 100C| 200MWF 6M| 24P 40/120| 20MA| RMS | RCA |ASY29 | 2N1304 
2N1605A N G |TO5 |LO4 40V 12V] 100MA | 100C|  200MWF 2M| 24P 40MN| 20MA| RMS | RCA |ASY29 | 2N1304 
2N1606 P S |TO5 |LO4 10V 6V| 50MA|175C| 100MWF 7M| . 6/30|  15MA| RLG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N1607 P S |TO5 |LO4 19V 6V| 50MA| :75C| 100MWF 10M| . 6/30!  15MA| RLG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N1608 P S |TO5 |LO4 10V| . 6V| 50MA| 175C| 100MWF 25M| . 6/30]  15MA| RLG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N1609 P G |TO37 |L47 | 60V 1500MA| 75C| 4500MWC : . 30/75| 100MA| RHS | OBS : 2N2284 
2N1610 P G |TO37 |L47 : 60v 1500MA| 75C| 4500MWC ; : 50/125| 100MA| RHS | OBS ; 2N2284 
2N1611 P G |TO37 |L47 - 40V 1500MA| 75C| 4500MWC s . 30/75| 100MA| RHS | OBS É 2N2284 
2N1612 P G |TO37 |L47 : 40V| . |1500MA| 75C| 4500MWC | ; 50/125| 100MA| RHS | OBS ; 2N2284 
2N1613 NS [TO5 |L04 75V| 50V| 7V| 600MA| 175C| 800MWF 80M| 25P 40/120| 150MA| AMG | SGS | BFY50 | 2N2297 
2N1613A NS [TOS |LO4 75V| 50V| 7V 1A| 175C 1WF 60M]| 25P 40/120| 150MA| AMH | OBS |BC141 | 2N2297 
2N16138 NS [TO5 |LO4 120V| 75V| 7V 1A| 175C 1WF 60M| 25P 40/120| 150MA| AMH | OBS |BC141 | 2N2297 
2N1613S N S [TO39 |LO4 75V| 50V| 7V 1A1175C| 800MWF 60M| 25P 40/120| 150MA| RMG | MOT |BFY50 | 2N1613 
2N1613-46 N S |[TO46 |LO1 75V| 50V| 7V] 500MA| 175C| 509MWF 80M| 25P 40/120| 150MA | RMG | O3S |BFY50 | 2N1613 
2N1614 P G |o8s |08s 65V|  40V| 12V] 300MA| 85C| 240MWF 500K|  60P 18/43|  20MA| ALS | OBS | ASY77 . 
2N1615 NS |TO5 |LO4 120V| 100V 200MA | 175C|  600MWF 2M| 100P 25MN 5MA| ALE | OBS | BF257 2N4927 
2N1616 NS |[TO61 |L46 60V| 60v| 8v SA | 175C 85WC 3M| . 15/75 2A| AHH | SES . 2N1618 
2N1616A N S |TO61 |L46 60V| 60V| 8V|7500MA| 175C 85WC 3M| . 20/60 2A| AHH | OBS |BDY63  |2N1618 
2N1617 N S |TO61: |L46 80V| 70V| 8v 5A | 175C 85WC 3M| . 15/75 2A| AHH | SES : 2N1618 
2N1617A N S [TO61 |L46 80V| 80V| 8v SA | 175C 85WC 3M| . 20/60 2A| AHH | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1618 NS |TO61 |L46 100V| 80V| 8v SA | 175C 85WC 3M| . 15/75 2A| AHH | SES ; 2N1618 
2N1618A N S |TO61 |L45 100V|  80V| 8v 5A | 175C 85WC 3M| . 20/60 2A| AHH | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1619 NS |OBS |085s Ë 80V SA | 175C 60WC 3M| . 12MN 2A| AHH | OBS |BDYI1 | 2N5758 
2N1620 NS |TO61 |L46 100V| 80V| 8V|7500MA| 175C 60WC 3M| . 15/75 2A! AHH | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1622 N G |[TO5 |LO4 90V!I  60V| 20V| 100MA| 75C| 120MWF 500K| . 40MN 5MA| ALG | OBS | AC176 | 2N2430 
2N1623 P S |TO5 |LO4 | 20V 50MA | 175C| 250MWF 100K| 100P 9/40 1MA| ALG | OBS |BFS95 | 2N4036. 
2N1624 N G |[TO5 |LO4 : 20V 300MA| 75C| 150MWF 5M|  25P 60/180|  30MA| RMG | OBS | ASY29 |2N1304 
2N1631 P G [TOS |LO4 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M|  4P 80TP 1MA| ALG | RCA |AF124 | 2N990 
2N1632 P G |[TOS |LO4 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M| 4P 80TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1633 P G [TO5 |LO4 34V 1V| 10MA! 85C|  80MWF 20M| 4P 75TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1634 P G |[TO5 |LO4 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M| 4 75TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1635 P G |[TO5 |LO4 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M|  4P 7STP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1636 P G [TO5 |LO4 34V 1V| 10MA! 85C|  80MWF 20M 4P 75TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1637 P G |[TO5 |LO4 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M| 4P 80TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1638 P G [TOI |LO2 34V 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M 4 75TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1639 P G [TO5 |LO4 34V| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 50M 4 75TP 1MA| RLG | RCA | AF124 2N990 
2N1640 P S |TO5 |LO4 : 20V| . 50MA | 175C| 250MWF 200K| 75P 6MN|  100OUA| ALG | OBS |BC177  |2N3965 
2N1641 | P S [TO5 |LO4 Ç 10V| . 50MA| 175C| 250MWF 400K| 75P 10MN|  100UA| ALG | OBS |BC177  |2N3965 
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max | max [max] max |max| max min | max FCT | FAB EUR. 
2NT642 PS |TO5 |LO4 | ev| . 50MA| 175C| 250MWF|  600K| 75P 15MN|  100UA| ALG | OBS |BC177 |2N3965 
2N1643 PS [TO5 |LO4 25V| . : 50MA| 175C| 250MWF| 350K| 75P 10/25 1MA| ALG | OBS |BC177  |2N3965 
2N1644 NS |TO5 |LO4 6ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 50M| 35P| 40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1644A NS |TO5 |LO4 6ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 75M| 40P|  40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1645 P G [OBS |LO4 35v| 20v| 1V| 300MA| 85c 1WF| 600M| :12P 20MN| 200MA| RMG | OBS | ASY27 
2N1646 P G |TO18 |Loi 15V| 12V| 3V| 50MA| 75C| 150MWF|  150M|  5P 20MN|  10MA| VLA | OBS |AF139  |2N964 
2N1647 Ns |o8s |ogs 8ov| 8ov| 6v 5A | 175C 40WC 3M| . 15/45| 500MA| AHG | OBS | BD550 
2N1648 Ns loss |o8s 12V] aov| 6v 5A | 175C 40WC 2M| . 15/45| 500MA| AHG | OBS | BD550 
2N1649 NS |OBS |0Bs 120V| 80ov| 6v 5A | 175C 40WC 3M| . 30/20] 500MA| AHG | OBS | BD550 
2N1650 NS |oBs |o8s 120V| 8ov| 6v 5A | 175C 40WC 2M| . 30/30| 500MA| AHG | OBS | BD550 
2N1651 PG |xo7 |LO5 gov| 3ov| 1v 25A| 110C|  108WC|  6ook| . 35/140 10A| RHG | MOT . 2N2287 
2N1652 PG!X07 |LO5 100V|  60V| 1v 25A| 110C|  106WC| 600k| . 35/140 10A| RHH | MOT . 2N2287 
2N1653 p G |xo7 |LO5 120V| 8ov| 1v 25A| 110C|  106WC|  600k| . 35/140 10A| RHH | MOT . 2N2287 
2N1654 PS |[TO5S |L04 : 80V| . | 100MA!175C| 250MWF 100K| 110P 20/45 1MA| ALH | OBS |BFT19  |2N5415 
2N1655 PS |TO5 |LO4 | 100V| . | 100MA|175C| 250MWF 100K| 110P 10/22 1MA| ALH | OBS |BFT19  |2N5415 
2N1656 PS |TO5 |Lo4 . 100V| . | 100MA|175C| 250MWF 100K| 110P 20/45 1MA| ALH | OBS |BFTI9  |2N5415 
2N1657 NS |x51 |Xx51 6ov| . : 2A | 175C 55WC 1M| . 15MN 1A| AHP | OBS . 1 
2N1658 pP G |oBs |08s 8ov| 5ov| 40v 1A| 100C 85WC 20M| . 30/90] 200MA| AMG | OBS | AD163-4 
2N1658-13 p G logs |o8s 80v| 50v| 40v 1A | 100C 85WC 20M! . 30/90| 200MA! AMG | OBS | AD163-4 
2N1658A-13 | P G |0BS |0BS 80vV| 50V| 40V 1A | 100C 85WC 20M| . 30/90| 200MA| AMG | OBS | AD163-4 
2N1659 P G |oBs |08s 6ov|  40v| 40v 1A | 100C 85WC 20M| . 30/20| 200MA| AMG | OBS | AD163-4 
2N1659-13 P G |oBs |08s 6ov|  40v| 40v 1A | 100C 85WC 20M| . 30/20! 200MA | AMG | OBS | AD163-4 
2N16594-13 | P G [OBS |0Bs 6ov|  40v| 40v 1A| 100C 85WC 20M| . 30/20 |  200MA | AMG | OBS | AD163-4 : 
2N1660 NS Ix5s1 |xs1 ; 6ov| . 2A | 175C 85WC 25M| . 45/135 1A| RHG | OBS |BUY92  |2N4915 
2N1661 NS !x51 |xs1 : 8ov| . 2A | 175C 85WC 25M| . 45/135 1A| RHH | OBS |BUY92 |2N4915 
2N1662 NS |xs1 |xs1 . 100V| . 2A | 175C 85WC 25M| . 45/135 1A| RHH | OBS |BDx95  |2N5759 
2N1663 NS |TO5 |Lo4 25V| 15V| . | 100MA|175C| 150MWF| . 75M| 3P5|  30/150|  20MA| ALG | OBS |BFY50 |2N2207 
2N1664 P G |[TO5 |LO4 40V] 40vV] . | 200MA| 75C| 200MWF 2M| 25P| 45/120| 10MA| RLG | OBS |ACY17  |2N1188 
2N1665 P G [TO5 |LO4 15V| 12V| . | 150MA| 75C| 150MWF|  300M|  3P 5MN|  10MA| VLA | OBS |AFYI18 |2N2382 
2N1666 PG |TO3 |Lo5 6ov| 32v| 2v 10A| 90C 30WC 100K| . 15/30 6A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
2N1667 P G |TO3 |LOS éov| 32v| 2v 10A| 90C 30WC 100K| . 35/80 6A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N1668 PG |TO3 |LO5 6ov| s32v| 2v 10A| 90C 30WC 100K| . 20/45 6A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2N1669 P G [TO3 |Lo5 éov| 32v| 2v 10A| 90C 30WC 1005| . 20/65 6A| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
2N1670 P G |[TO5 |LO4 100V| 60ov| . | 200MA| 75C| 120MWF 10M| 10P 15MN| 10MA| RLE | OBS |OC77N  |2N11768 
2N1672 N G |[TO5 |LO4 4wv| . . | 100MA| 75C| 120MWF 2M| 4 15MN 1MA| ALG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1672A NG |TO5 |L04 40v| . . | 100MA| 75C| 120MWF 2M| 4 15MN 1MA| RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1673 P G |[TO12 |Lo9 35V| 20V| 6v| 10MA| 75C|  80MWF : 3P 20/175 1MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1674 NS |TOS |LO4 45V| 45v| . 25MA | 175C| 200MWF 20M| 20P 50MN 1MA| ALG | OBS |BC237  |2N5825 
2N1675 NS |0BS |L04 100V| 60v| 5v 10A | 150C| 100WC|  120M| . 25/100 1A| RHG | OBS | BUX10A ; 
2N1676 PS |TOS |LO4 4V| 4V| 4V] 50MA|175C| 100MWF 16M) 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |[BCY94  |2N2946A 
2N1677 PS [TO5 |LO4 4v| 4v| 4v| 50MA|175C| 100MWF 16M| 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N2945A 
2N1678 P G |TO5 |LO4 6ov| 30v| . | 200MA| 75C| 120MWF 25M| 5P 25MN| 20MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1679 NS |[TO39 |Lo4 75V| 55V| 6v 1A | 175C 1WF 50M| 50P|  40/120| 600MA| AHG | OBS |[BFY50  |2N2297 
2N1680 N S [TO39 |Lo4 75V| 35V| 6v 1A | 175C 1WF 50M| 50P|  40/120| 600MA| RHG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1681 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V] . | 200MA| 75C| 180MWF 5M| 20P|  30/120| 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1682 NS |TO5 |LO4 15V| i2V| . | 200MA|175C| 500MWF|  200M|  6p 20MN|  10MA| VLG | OBS |BSW54 |2N2219A 
2N1683 P G [TO5 |LO4 15V| 12V| . | 100MA| 75C| 150MWF 40M|  6P 50MN|  40MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1684 P G | TO46 |Lo1 25V| 12V| . | 100MA| 75C| 100MWF 4M| 20P 30MN|  12MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1685 N G | TO4 |LO1 25V| 12V| . | 200MA| 75C| 100MWF 8M| Z20P| 60/180|  30MA| RMG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1690 Ns loss |oBs gov| sov| 10V| 500MA| 200€ 40WC . . 20/60| 500MA| AHH | OBS | BD550 | 2N5050 
2N1691 ns |oBs |oBs 120V| 120V| 10V| 500MA| 200€ 40WC ; : 20/60| 500MA| AHH | OBS |BD550 | 2N5050 
2N1692 P G |TO102 | LO4 25V| 25V| 3V| 500MA!100C| 350MWF|  250M| 10P 5MN| 10MA| VMP | MOT . 2N1561 
2N1693 P G |TO102 |LO4 25V| 25V| 2V| 500MA|100C| 350MWF|  225M| 10P 5MN| 10MA| VMP | MOT | 2N1561 
2N1694 N G [TO5 |LO4 30V| 20V| . 25MA| 75C|  75MWF 3M|  6P 17/50 1MA| RLG | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1699 PG |o8s |o8s awv| . . 20MA| 90C| 100MWF 50M| . 100TP| 1500UA| RLP | OBS | AF181 . 
2N1700 NS |TO5 |LO4 6ov| 4ov! 6v 1A | 200€ 5WC 40M|  20P 20/80| 100MA| AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
2N1701 NS |TO8 |L12 6ov| 40v| 6v| 2500MA | 200€ 25WC 100K| . 20/80] 300MA| AHG | RCA |ZT1486  |2N1486 
2N1702 NS |TO3 |Lo5 6ov| 6ov| 6v 5A | 200C 75WC 100K| . 15/60| 800MA| AHG | RCA |BDY20  |2N3055 
2N1703 NS |TO36 |L13 6ov| 40v| . 5A | 180C 75WC|  500K| 200P 15/60] 800MA| AHG | OBS |BLY17  |2N2016 
2N1704 NS |TO5 |LO4 6ov| 45v| . 50MA | 175C|  500MWF . 30P 50/200 1MA| ALG | OBS |BFY50  |2N2207 
2N1705 P G [TO5 |LO4 18V| . 5Vi 400MA| 100C| 200MWF|  1500K| 40P 7OMN| 10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1158 
2N1706 P G |[TO5 |LO4 25v| . 5V| 400MA| 100C| 200MWF|  1200K| 40P|  60/120|]  20MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1707 P G |[TO5 |Lo4 30V| . |10V] 400MA| 1000! 200MWF|  1200K| 40P|  40/150|  10MA| AMG | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1708 N S [TO4 |Lo1 25V| 20V| 3V! 200MA|175C| 300MWF|  200M| 6p|  40/120|  10MA| vLS | MOT |Bsx20  |2N2369 
2N1708A NS [TO4 |LO1 25V| 12V| av) 500MA|175C| 300MWF|  300M|  6P 30/120|  10MA| RLS | RCA |BSX20 |2N2369 
2N1709 NS |TO8 |L12 6ov| 45V| 4v 2A| 175C 15WC|  150M| . 8/75| 350MA| VHG | TRW ; 2N2782 
2N1710 NS [TO8 |L12 6ov| 45v| av 2A | 175C 15WC|  120M| . 8/75| 350MA| VHG | TRW . 2N2782 
2N1711 NS |TO5 |LO4 75V| 50V| 7V| 600MA|175C| 800MWF 70M| 25P| 100MN| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N1711A NS |TO5 |LO4 75V| 50V| 7v 1A| 175C 1WF 70M| 25P| 100MN| 150MA| AMG | SGS |BFY50 | 2N2297 
2N1711B NS |TO5 |LO4 120V| 50v| 7v 2A | 175C 1WF 70M| 25P 20MN| 100MA| AMH | OBS |BF257 | 2N1990 
2N1711S NS |[TO39 |LO4 75V| 5ov| 7 1A| 175C|  800MWF 70M| 25P| 100MN| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N1711-46 N S [TO46 |LO1 75V| 50V| 7V| 500MA|175C| 500MWF 70M| 25P|  100MN| 150MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1713 P G |ITO7 |LO7 15V| 12V| . 10MA| 75C . 100M|  6P 40MN 1MA| VLA | OBS |AF106  |2N3283 
2N1714 NS |TO5 |LO4 gov| 6ov| . 1A| 200C 15WC 16M| . 20/60| 200MA! AMG | TIS : ; 
2N1715 NS |TO5 |LO4 150V| 100V| . 1A | 200C 15WC 16M| .. 20/60| 200MA! AMH | TIS 
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AF106 
AF106 
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AF124 
AF124 
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AF124 
AF124 
AF124 
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BFY50 
BFY50 
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ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
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ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
ASY27 
ASY29 
BDY29 
BDY29 


BDY29 
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BUX12 
BUX13 
BUX13 


BDY29 
BDY29 
BDY29 
BUX22 
BUX22 


BUX23 
BUX24 
BDY29 
BDY29 
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2N3716 
2N3442 
2N3442 
2N1725 


2N1725 
2N1725 
2N3283 
2N3283 
2N3283 


2N1305 
2N1304 
2N1305 
2N1304 


2N3283 
2N3283 
2N3283 
2N990 
2N990 


2N990 
2N990 
2N990 


2N2287 


2N3773 
2N6561 
2N6561 
2N6561 
2N6251 


2N3773 
2N3773 
2N3773 


2N3773 
2N3773 
2N3773 


max ee ne a . . . FCT (re Se 
2N1826 NS [OBS |08s 200V| 200V| 15V 20A! 175C|  250WC|  500K| . 10MN 20A | AHH | OBS | BUX21 
2N1827 NS |o8s |08s 250V| 250V]| 15V 20A| 175C| 250WC| 500k| . 10MN 20A| AHH | OBS | BUX22 
2N1828 Ns loss |0o8s 300V| 300v| 15V 20A| 175C|  250WC|  500k| . 10MN 20A| AHH | OBS | BUX23 
2N1829 NS |08S |oBs 350V| 350V| 15V 20A| 175C| 250WC| 500kK| . 10MN 20A| AHH | OBS | BUX23 . 
2N1830 NS |oBs |08s sov| 50V| 15V 25A| 175C| 250WC| 500K| . 10MN 25A| AHG | OBS | BDY29  |2N3773 
2N1831 NS |o8s |08s 100V| 100V| 15V 25A| 175C| 250WC| 500k| . 10MN 25A| AHH | OBS [BDY29 |2N3773 
2N1832 Ns |08s |0oBs 150V| 150V| 15V 25A| 175C| 250WC| 500K| . 10MN 25A| AHH | OBS |BDY29 |2N3773 
2N1833 Ns |o8s |08s 200v| 200V| 15V 25A| 175C|  250WC| 500K| . 10MN 25A| AHH | OBS | BUX21 É 
2N1834 NS |o8s |oBs 250V| 250V| 15V 25A| 175C| 250WC|  500k| . 10MN 25A| AHH | OBS | BUX22 
2N1835 NS |o8s |o8s 300v| 300V| 15V 25A| 175C|  250WC| 500K| . 10MN 25A| AHH | OBS | BUX23 
2N1836 NS logs |oBs | 350ov! 35ov| 15vV 25A| 175C| 250WC|  500K| . 10MN 25A| AHH | OBS | BUX24 ; 
2N1837 NS [TO5 |LO4 8ov| 30V| . | 500MA|175C| 800MWF|  140M| 18P 40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1837A NS |TO5 |LO4 8ov| 3ov| . | 500MA|:75C| 800MWF|  140M| 18P|  40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1837B NS |TO5 |L04 8ov| 30oV| . | 500MA]|200C| 800MWF|  140M|  18P 40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1838 NS [TO5 |LO4 45V| 20V| . | 500MA!175C|) 600MWF 90M| 27P| 40/50] 100MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N1839 NS ITO5 |LO4 45V| 20V| . | 500MA|175C|  60MWF goM| 27P 12/50| 100MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1839A NS |TO5 |L04 45V! 20V| . | 150MA]| 175C| 2800MWC 90M| 27P 12/50| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1840 NS [TO5 |L04 25V| 15V| . | 500MA|175C| 600MWF 90M| 27P 10MN| 150MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N1841 N S |O8S |o8s 100V| 5ov| . 2A | 150C 13WC 39M|  40P 15/50|  15MA| RLG | OBS ; 2N2197 
2N1853 P G |[TO5 |LO4 18V 6v| . | 100MA| 85C| 150MWF 40M| 12P 30MN 6MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1854 P G |TO5 |LO4 18v| 6v|] . | 100MA! 85C| 150MWF 40M| 12P 40MN|  20MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1864 P G |[TO5 |LO4 20V| . À 50MA| 100C|  60MWF 5M|  3P 20MN 1MA| VLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1865 P G [TO5 |LO4 20V| . L 50MA | 100C!  60MWF 30M|  3P6 60MN 1MA| VLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1866 P G [TO5 |LO4 35v| . 2 50MA | 100C|  60MWF 30M| 3P6 40MN 1MA| VLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1867 P G [TO5 |LO4 35V| . . 50MA | 100C|  60MWF 30M| 2P5 10MN 1MA| VLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1868 P G [TO5 |LO4 20v| . 5 50MA | 100C|  60MWF 80oM| 1P5 10MN 1MA| VLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1889 NS |[TOS |LO4 100V] 60V| 7V| 500MA]| 200C| 800MWF 70M| 19P|  40/120| 150MA| AMH | SGS |BSW66  |2N4001 
2N1886 NS |oBs |0Bs 6ov| 60v| 5v 5A | 175C 20WC 1M| . 20/80| 500MA| AHG | UTD ! ; 
2N1890 NS |TO5 |Lo4 100V| 6ov| 7V| 600MA|200C| 800MWF 60M| 15P| 100MN] 150MA| AMH | SGS [BSW66 | 2N4001 
2N1891 N G [TO5 |LO4 25V| 15V| . | 300MA| 85C| 150MWF 5M| 20P 25MN| 100MA| RMS | OBS |ASY29 |2N1304 
2N1892 p G [TOS |LO4 3ov| 15V| . | 300MA| 85C| 150MWF 5M| 20P| 40/200| 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1893 NS |TO5 |LO4 120VI 8ov| 7V| 500MA!200C| 800MWF 50M| 15P|  40/120| 150MA| AMH | MUL |BSW66 | 2N4001 
2N1693A NS |TO5 |Lo4 140V| eov| 7V| 500MA|200C| 800MWF|  100M! 15P|  40/120| 150MA| AMH | OBS |BSW67  |2N5682 
2N1893S NS [TO39 |Lo3 120V| 8ov| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 50M| 15P|  40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66  |2N4001 
2N1893-46 N S |TO4 |Lo1 120V| 8ov| 7V| 500MA!200C| 800MWF 50M| 15P|  40/120| 150MA| AMH | OBS |BSW66 |2N4001 
2N1894 NS [TO61 |L46 6ov| . ; 2A | 200C 85WC 25M| . 12/60 1A| RMS | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1895 NS [TO61 |L46 8ov| . : 2A | 200C 85WC 25M| . 12/60 1A| RMS | OBS |BDY63 |2N1725 
2N1896 NS |TO61 |L46 6ov| . : 2A | 200C 85WC 25M| . 45/135 1A| RMS | OBS |[BDY63  |2N1725 
2N1897 NS |TO61 |L46 8ov| . ë 2A | 200C 85WC 25M| . 45/135 1A| RMS | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1898 N S |TO81 |L46 100V| . . 2A | 200C 85WC 25M| . 45/135 1A| RMS | OBS |BDY63  |2N1725 
2N1899 NS |xa7 |xa7 140V|  50v| . 20A | 200C|  125WC 50M| IN 10/30 10A| RHS | OBS |BUYS54  |2N6563 
2N1900 NS |x47 |xa7 140V| 50V| . 20A | 200C|  125WC 50M| IN 8MN 10A| RHS | OBS |BUYS54  |2N6563 
2N1901 NS [|X47 |xa7 140V] 50V| . 20A | 200C|  125WC 50M| IN 20/60 10A| RHS | OBS |BUY54  |2N6563 
2N1902 N S |TO61 |L46 140V|  50V| . 20A | 200C|  125WC 50M| iN 10/30 10A| RHS | OBS |BUYS54 | 2N6563 
2N1903 NS |[TO61 |L46 140V!  50V| . 20A | 200C|  125WC 50M| IN 8MN 10A| RHS | OBS |BUY54  |2N6563 
2N1904 NS |TO61 |L46 140V] 50V| . 20A | 200C|  125WC 50M| IN 20/60 10A| RHS | OBS |BUY54 | 2N6563 
2N1905 P G ITO3 |LO5 6ov| 40v! 1v 10A | 100C 50WC 50K| . 50/150 1A| AHG | RCA |ASZ16  |2N1536 
2N1906 P G |[TO3 |LOS5 130V| 60ov| 2v 10A | 100€ 30WH 2M| . 40MN 1A! RHG | SGS | AL103  |2N2147 
2N1907 P G |TO3 |LOos 100V| 40V| 1V 20A | 100C 60WC 10M| . 30/170 10A| AKG | TIS : ! 
2N1907A p G |TO3 |LO5 100V] 40V| 2v 20A | 100C 60wC 20M| . 30/170 10A| RHG | OBS : 2N2287 
2N1908 P G |TO3 |LO5 130vV| 50ov| 1v 20A | 100C 60WwC 10M| . 30/170 10A| RHG | TIS . . 
2N1908A P G |TO3 |LO5 130V! 50V] 2V 20A | 100C 60WC 20M| . 30/170 10A| RHG | OBS . 2N2287 
2N1917 P S |[TO5 |LO4 25V ev| . 50MA | 175C|  250MWF 16M|  14P 25MN 1MA| ALC |oBs |BcY94 |2N6567 
2N1918 PS |[TO5 |LO4 25V 8v| . 50MA | 175C|  250MWF 10M| 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N1919 PS [TO5 |LO4 4ov| 18V| . 50MA | 175C|  250MWF 1M| 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N1920 PS |TOS |LO4 40V| 18V| . 50MA | 175C|  250MWF 1M| 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N1921 p S |[TOS |LO4 50V| 50V| . 50MA | 175C|  250MWF 1M| 14P 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N1922 p S |[TO5 |LO4 8ov| aov| . 50MA | 175C|  250MWF 1M| 14 25MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N1923 NS |TOS |LO4 85V| 85v| . 60MA | 150C|  750MWF 45M| 15P 4MN 5MA| ALA | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1924 P G |ITO5 |LO4 6ov| 40V| 25V| 500MA| 100C| 225MWF|  800k| 30P 30MN| 100MA| AMH | MOT |ACYI7  |2N1188 
2N1925 p G |TO5 |L04 éov|  4ov| 25V| 500MA]| 100C| 225MWF 1M| 30P 47MN| 100MA| AMH | MOT |ACY17 | 2N1188 
2N1926 P G [TO5 |LO4 éov| 40v| 25V| 500MA| 100C| 225MWF|  1200K| 30P 65MN| 100MA| AMH | MOT |ACY17  |2N1188 
2N1936 N S |[TO63 |L60 125V| 6ov| 6v 20A | 200C|  200WC 4M| 1N8 10/50 10A| AHG | SES |BDY20  |2N3055 
2N1937 NS |[TO63 |L60 125V] 80ov| 6v 20A | 200C|  200WC am) 1N8 10/50 10A| AHH | SES |BDY20  |2N3055 
2N1940 P G |TO102 |L59 3ov| 15V| . | 250MA| 100C| 3500MWC ; 12P 5MN|  40MA| AMG | OBS : | 
2N1941 NS/|TOS |L04 |  45V| 30v| . 1A|175C| 600MWF 6oM| 35P| 30/150!  10MA| RMG | OBS |BFY50 |2N2297 
2N1942 P G |TO5 |LO4 20V] 10V| . | 500MA| 85C| 200MWF 5M| 20P 20/60| 200MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1943 NS |TO5 |Lo4 6ov| 6ov| . | 500MA]|200C| 800MWF : . 30/90| 200MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N1944 NS |TO5 |LO4 20vV| . . | 500MA| 175C| 600MWF 60M! 40P|  150MN 1MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1945 NS |TOS |LO4 3ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 60M| 40P| 150MN 1MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1946 NS |TOS |LOo4 40v| . . | 500MA| 175C| 600MWF 60M| 40P| 150MN 1MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1947 NS |TO5 |LO4 20V| . . | 500MA| 175C| 600MWF 60M| 40P| 500MN| 100MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1948 NS |TO5 |L04 3ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 60M| 40P| 500MN| 100MA| RMG | OBS |BFY50 |2N2297 
2N1949 NS ITO5 |LO4 av! . . | 500MA!| 175C| 600MWF 60M| 40P|  500MN| 100MA| RMG | OBS |BFY50 |2N2207 
2N1950 NS |TO5 |LO4 20v| . . | 500MA! 175C| 600MWF 60M| 40P|  250MN| 100MA! RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
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2N1951 NS [TO5 |LO4 3ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 60M| 40P|  250MN| 100MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2207 
2N1952 NS-|TO5 |LO4 4ov| . . | 500MA! 175C| 600MWF 60M| 40P]  250MN| 100MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1953 NS [TO5 |LO4 20vV| . . | 500MA!| 175C| 600MWF 60M| 40P| 15/150|  10MA! RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1954 P G |TO5 |LO4 6ov| 20vV| . | 200MA! 100C| 200MWF . . 30/120|  20MA| ALG | OBS |ACY17  |2N1188 
2N1955 P G |[TO5 |LO4 6ov| 18V| . | 200MA| 100C| 200MWF | : 50/200!  20MA| ALG | OBS |ACYI7  |2N1188 
2N1956 P G |[TO5 |LO4 6ov| 16V| . | 200MA! 100C| 200MWF . : 30/120|  20MA| ALG | OBS |ACYI7  |2N1188 
2N1957 P G [TO5 |LO4 60V| 14V| . | 200MA! 100C| 200MWF | | 30/120|  20MA| ALG | OBS |ACYI7  |2N1188 
2N1958 NS [TO5 |LO4 6ov| . 5V| 500MA| 175C| 600MWF| 100M| 18P 20/60| 150MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N1958A NS [TO5 |LO4 60v 5V| 500MA| 175C| 600MWF| 100M| 18P 20/60| 150MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N1959 NS [TO5 |LO4 60v 5V| 500MA| 175C| 600MWF| 100M| 18P|  40/120| 150MA| VMS | MOT . 2N5859 
2N1959A NS |[TO5 |Lo4 6ov| . 5V| 500MA| 175C| 600MWF|  100M| 18P|  40/120| 150MA| RMG | OBS |BFY50 |2N2207 
2N1960 P G [TO4 |Lo1 15V| 15V| . | 200MA| 100C| 150MWF : k 25MN|  10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1961 P G |[TO4 |Lo1 12V| 12V] . | 200MA| 100C| 150MWF - : 20MN| 10MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1962 N S |[TO46 |Lo1 40V| 20V| . | 200MA|175C| 400MWF|  200M| 3P5 20/80| 10MA| VLS | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N1963 NS |[TO4 |Loi 30V| 15V| . | 200MA!175C| 400MWF|  200M| 3P5 25MN|  10MA| VLS | OBS |BSW54 |2N2219A 
2N1964 NS |[TO46 |Lot 6ov| . . | 200MA|175C| 400MWF| 100M! 3P5 20/60| 10MA| VLS | OBS [BSW54  |2N22194A 
2N1965 N S |TO4 |LO1 4oV| 20V| . | 200MA|175C| 400MWF|  100M| 3P5|  40/120|  10MA| VLS | OBS |BSW54 |2N22194 
2N1969 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V| . | 400MA| 85C| 150MWF 10M| 20P!  50/200| 200OUA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1970 P G |TO36 |L13 100vV| 5ov| 40v 15A| 110C| 170WC . : 10MN 10A| AHG | MOT|ADZ1I2  |2N1100 
2N1971 P G |TO3 |LOS 8ov| 40V| 40v 4A| 100€ 38WC 25MN| 500MA| AHG | GPD . à 

2N1972 NS [TO5 |LO4 6ov| 3ov!] 5Vv| 200MA| 175C| 800MWF 50M| 25P|  110MN|  50MA| AMG | FCD |BFY50  |2N2297 
2N1973 NS |[TO5 |LO4 6ov| 4ov| 5V| 750MA| 175C| 800MWF 60M| 15P 75MN| 10MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N1974 NS |[TO5 |LO4 100V|  60vV| 7V| 250MA| 175C| 800MWF 50M| 15P 35MN|  10MA| ALH | SGS |BSWw66  |2N1893 
2N1975 NS [TO5 |LO4 100V|  6ov| 7V| 200MA]| 175C| 800MWF 40M| 15P 15MN| 10MA! ALH | FCD |BSW66  |2N1893 
2N1978 Ns |lo8s |o8s 6ov| 25V| 5v . | 200€ 30WC 4M| . 20MN| 500MA! AHS | OBS |BUY92  |2N4114 
2N1980 P G |TO36 |L13 5ov| 30V| 20v 15A| 110C|  170WC ; . 50/100 5A| AHG | MOT|ADZ12  |2N1100 
2N1981 P G |TO3% |L13 70V| 40V| 20v 15A| 110C|  170WC . : 50/100 5A| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N1982 P G |TO3% |L13 gov| sov| 20v 15A| 110C|  170WC : . 50/100 5A| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N1983 NS |[TO5 |LO4 50V| 25V| 5v 1A| 175C| 600MWF 40M| 45P 75MN| 10MA| ALG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N1984 NS |TO5 |LO4 50V| 25V| 5V 1A| 175C| 800MWF 40M|  45P 35MN| 10MA| ALG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N1985 NS |TO5 |LO4 5ov| 25V| 5v 1A! 175C|  800MWF 40M| 15P 15MN| 10MA| ALG | SGS |BFY50 |2N2297 
2N1986 NS |TO5 |LO4 5oV| 25V| 5v 1A|175C|  600MWF 40M| 35P|  60/240| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2207 
2N1987 NS |TO5 |LO4 50V| 25V| 5v 1A|175C| 600MWF 40M| 35P 20/80| 150MA| AMG | SGS |BFY50 | 2N2297 
2N1988 NS |TO5 |LO4 100V| 45v| 5v 1A|175C| 600MWF 40M| 20P| 35/120|  30MA| ALH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N1989 N S [TO5 |LO4 400V| 45V) 5v 1A|175C| 600MWF 40M| 20P 20/60| 30MA| ALH | SGS |BSW66  |2N1893 
2N1990 NS |[TO5 |LO4 100V| 6ov| 3v 1A|175C| 600MWF 40M| 20P 20MN|  30MA| ALH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N1990R NS |TO18 |Lo1 100V| 6ov| 3v 1A|175C| 250MWF | 25MN|  30MA| ALH | SES |BC394  |2N4390 
2N1990S N S |TO39 |LO4 100V|  6ov| 3v 1A|175C| 600MWF 40M| 20P 20MN|  30MA| ALH | MOT|BFY65  |2N1990 
2N1990W N S |TO106 | L17 100V 3V| 200MA| 125C| 360MWF . 25MN 2MA| ALH | OBS |BC394 |2N1990R 
2N1991 PS |[TO5 |LO4 3ov| 20V| 5v 1A| 175C| 600MWF 40M| 45P 15/60| 150MA| ALG | SGS |BFS95  |2N4056 
2N1991S P S |TO39 |LO4 3ov| 20V| 5v 1A| 175C| 600MWF 40M| 45P 15/60! 150MA| ALG | MOT |BFS95 | 2N4036 
2N1992 NS |TO18 |Loi 15V| 15V 50MA| 200C| 350MWF| 300M|  5P|  20/120 1MA| VLA | OBS |BSW64  |2N2222A 
2N1993 NG |TO5 |LO4 3ov| 18V 300MA | 100C|  150MWF 3M| 20P| 50/300|  10MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1994 N G |[TO5 |LO4 30V|  15V 300MA! 85C| 150MWF 3M| 20P 15MN| 10MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1995 N G |[TOS |LO4 25V| 15V 300MA| 85C| 150MWF 5M|  20P 25MN| 10MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
2N1996 NG |TO5 |LO4 20V| 15V 300MA| 85C| 150MWF 8M| 20P 35MN| 10MA| RMS | OBS |ASY29 | 2N1304 
2N1997 P G |[TO5 |LO4 45V|  15V 500MA | 100C|  250MWF 3M| 20P|  40/200| 100MA!| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1998 P G [TO5 |LO4 35V|  15V 500MA | 100C|  250MWF 5M| 20P| 70/225| 100MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N1999 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V| 20V| 500MA| 100C| 250MWF 3M| 20P| 40/200| 100MA| AMS | OBS |AC128  |2N1188 
2N2000 P G |TO5 |LO4 5oV| 20V| 20V 1A| 100C| 300MWF 2M| 35P| 50/300| 100MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2N2001 P G [TO5 |LO4 3ov| 20V| 20v 1A| 100C| 300MWF 6M| 35P 60MN| 100MA| RMG | OBS |ASY27 | 2N1305 
2N2002 PS |[TO5 |LO4 30v 5V| 30V| 100MA | 200C| 250MWF 500K| 20P . . ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N2003 PS |[TO5 |LO4 30v 5V| 30V| 100MA | 200C| 250MWF 500K|  20P | . ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N2004 PS |[TO5 |LO4 50V| 15V| 50V| 100MA]| 175C| 250MWF 500K| 20P 12MN 1MA| ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N2005 PS [TO5 |LO4 50V| 15V| 50V| 100MA| 200C| 250MWF 500K| 10P . . ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N2006 PS [TO5 |LO4 6oV| 35V| 60V| 100MA| 200C| 250MWF|  500K| 10P : ; ALC | OBS |BCY94 |2N6567 
2N2007 PS |TO5 |L04 60V| 35V| 60V! 100MA] 200C| 250MWF 500K| 10P . ; ALC | OBS |BCY94  |2N6567 
2N2008 NS [TO5 |LO4 175V| 110V| 8V| 300MA]| 200C| 800MWF 40M| 15P|  40/120| 50MA| ALH | OBS |BSW66 | 2N4001 
2N2015 NS |[TO36 |L13 100V| 50v| 10v 10A | 200C|  150WC 500K| . 15/50 5A| AHG | RCA |ZT2016  |2N2016 
2N2016 NS |TO36 |L13 130V|  65V| 10V 10A| 200C|  150WC|  500k| . 15/50 5A| AHG | RCA |ZT2016  |2N2016 
2N2017 NS |[TO5 |LO4 6ov| 6ov| av 1A| 175C 1WF 8oM| :10P| 50/200| 200MA| AMG | NAT |BFY50 |2N2297 
2N2018 NS |oBs |08s 150V| 125V| 6v 2A | 175C 40WC 10M| . 20/60| 500MA| RHH | OBS |BDY25 | 2N5051 
2N2019 NS |oBs |oBs| 200v| 140V| 6v 2A | 175C 40WC 10M| . 20/60| 500MA| RHH | OBS |BDY25 | 2N5052 
2N2020 NS |oBs |oBs| 200V| 140V| 6v 2A | 175C 40WC 10M| . 40/120| 500MA| RHH | OBS |BDY25 | 2N5050 
2N2021 NS |loBs |oBs| 200vV| 140V| 6v 2A | 175C 40WC 10M| . 40/120| 500MA| RHH | OBS |BDY25  |2N5051 
2N2022 p G |TO18 |Lo1 15V| 12V| . 50MA | 100C| 150MWF| 250M| 8P| 25/150|  10MA| VLS | OBS |ASZ21 |2N838 

2N2032 NS IX51 |x51 45V| 45V| . 5A | 200C 85WC 3M| . 20MN 2A| RHS | OBS |BDX91 |2N4915 
2N2033 NS [TOS |LO4 8ov| 6ov| . 8A | 200C 5WC 1M| . 20/60| 500MA| AMH | OBS |BSV64 | 2N4877 
2N2034 NS [TOS |LO4 8ov| 40v| . 3A | 200€ SWC 1M| . 20/60 1A| AMH | OBS |BSV64  |2N4877 
2N2035 NS |TO8 |L12 8ov|  6ov| 10V 3A | 200C 25WC 1M| . 20/60! 1500MA| AHG | OBS ; 2N1486 
2N2036 NS |TO37 |L47 8ov| 6ov| 10V 3A | 200C 17WC 1M| . 20/60 2A| AHS | OBS |BD163  |2N6372 
2N2038 NS |TOs |Lo4 45V| 45V| . | 500MA!200C| 600MWF 2M| 100P 12/36| 200MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N2039 NS [TO5 |LO4 75V| 75V| . | 500MA]|200C| 600MWF 2M| 100P 12/36| 200MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N2040 NS [TO5 |LO4 45V| 45V| . | 500MA]| 200C| 600MWF 2M| 100P 30/20| 200MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N2041 NS [TO5 |LO4 75V| 75V| . | 500MA]|200C| 600MWF 2M| 100P 30/20| 200MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
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Pol. Vcs Vce ic 


Mat, | Boït. |Broch| 53% | max max 
2N2042 p G |Tos |Lo4 105V| . |75v| 200MA|100c| 200MwF|  400K| 25p 20/40| _5MA| AMH | MOT | ACY17 
2N2042A p G |TOS |LO4 105V 75V| 200MA| 100C| 200MWF|  500k| 25p 20/50| sMA| ALE [OBS |ACYI7  |2N1188 
2N2043 p G |TOs |Lo4 105V 75V| 200MA| 100C| 200MWF|  400k| 25P|  40/100|  5MA| AMH | MOT | ACY17 
2N2043A p G |TOs |Lo4 105V| . !|75v| 200MA| 100c| 200MWwF|  500Kk| 25P| 40/100| 5MA| ALE |ous|Acvi7 |2n1188 
2N2048 P G |TOs |Lo4 20V| 15V| . | 100MA|100€| 150MWF|  150M| 3P| 50/300| 10MA| vLs |oBs |AFYi8  |2N2382 
2N2048A PG|Tos |Lo4 gov| 20v| . | 100MA| 100€! 150MwF|  150M| spl  50/300! 10MA| vus |omslarvi8  |2N2382 
2N2049 NS |Tos |Lo4 75V| sov| 7v| 500MA!175C| 800MWwF|  soM| 25P|  100MN| 150MA| AMG | sGs |BFv50 | 2N2297 
2N2059 PG|TO1 |Lo2 10] 8v 50MA | 100C|  60MWF|  25M| 3P| 20MN| 10MA| RLS | oBs . |2N964 
2N2060 NS |To77 [Not 100V| 6ov| 7v| 500MA|200C| 600MwF|  6omM| 15P| 50150!  10MA| DUA | MOT 5% DVB 
2N2060A NS |To77 |Not 100V| 6ov| 7v| 500MA|200C| 600MWF|  60M| :15P| 50150!  10MA| DUA | MOT 3% DVB 
2N20608 NS |To77 |Noi toov| 6ov| 7v| 500MA|200C| 600MwF|  6om| 15P| 507150!  10MA| oua | MOT … |[15%Dv 
2N2061 p G |TO3. |Los 2ov| 10v| 10v 3A| 85c| 4owc| . 10/60| 500MA| ALS | oBs . |an1s38 
2N2061A p G|TOs |Los 20V| 15V| 10v 5A| 100C|  gowc| . 20/60 2A| ALS | OBS . [2N1536 
2N2062 P G|Tos |Los 20V| 10V| 10v sA| 85c|  4owc| | 20/200 2A| ALS | OBS [anis 
2N2062A PG|TO3 |Los 2ov| 15v| 10vV 5A| 100C| s9owc| | 50/140 2A| ALS | OBS .  l2n1536 
2N2063 pG|Tos |Lo5 4v| 15v| 20v sal sscl saswc| . 10/200 2A| ALS | o8s ._ [anis 
2N2063A pG|TO3 |Lo5 4ov| 20v| 20v 5A|100C|  gowc| | 20/60 2A| ALS | OBS . [2N1536 
2N2064 p G|TO3 |Los 4V|  15V| 20V 3A| 8sc| 35wc| . 20/200 2A| ALS | OBS ._ |ani536 
2N2064A pG|To3 |Los 4ov| 2ov| 20v 5A|100C| gowc| : 50/140 2A| ALS | OBS . lan1536 
2N2065 p G |TO3 |LO5 gov| 25v| 30v 3A| 85C| 3swc| . 10/200 2A| ALS | oBs ._ |2N1536 
2N2065A PG|To3 |Los sov| 4ov| 30v 5A| 100c|  sgowc| . 20/60 za! AUS | o8s . |2n1536 
2N2066 p G|To3 |Los sov| 25v| 30v 3A| 85c| 3swc| . 20/200 2A| ALS | o8S ._ |2n1536 
2N2066A pG |Tos |Los gov| 4ov| 30v 5A|100C|  gowc| . 50/140 2A| AUS | o8s [21536 
2N2067 PG| . . 4V| 25v| 20V 3A| 9oc|  10wc| 20MN| 500MA| AHG | GPD ._ |2N2068 
2N2067-B P@ loss logs!  4ov| 25v| 20v 3A| 90c| 1owc| . | 15MN| 500MA| AHS | OBS |AD131  |2N1536 
2N2067-6 |P Gloss |oss 4v| 25v| 20v 3A| 90c|  1owc| . 25MN| 500MA| AHS | o8s | AD131 
2N2067-0  |PG loss |oBs 40v|  25v| 20V 3A| 90c|  10WC| 20MN| 500MA| AHS | OBS | AD131 
2N2067-W  |P G loss |o8s 4aov| 25v| 20V 3A| 90C|  10WC| 30MN| 500MA| AHS | OBS | AD131 | 
2N2068-G |P G logs |o8s &ov| 55v| 20v 3A| 90c| 1owc| . | 20MN| 500MA| AHS | oBs |AD1633 |2N1531 
2N20680 |P Gloss |o8s gov| 55v| 20V 3A| 90C| 10WC| | 25MN| 500MA| AUS | OBS | AD163-4 
2N2068 PG loss |o8s gov| 5sv| 20v 3A| 90oc|  1owcl . . 20MN| 500MA| AHG | GPD 
2N2069 P G|TO3 |Los 40V 12A| 100C|  75WC 30/200 5sA| AHG | OBS 2N1558 
2N2070 P G |TO3 |Los 80V 12A| 95C|  75WwC 30/200 5sA| AHG | OBS 2N1558 
2N2071 p G |xo7 |Los 4V| 2A| 95sc| 7swcl 30/200 sA| AHG | OBS ._ |2N1558 
2N2072 p G |xo7 |Los sov| ! 12A! 95c| 7sWwcl . 30/200 sA | AHG | OBS ._ |2N1558 
2N2075 P G |Tos |L13 gov| 6sv| 4ov| 15Al110c| 170wc|  100k| . 20/40 sA| AHG |MoT|ADz12  |2N1100 
2N2075A P G |TO3 |L13 gov| 6sv| 40v| 15A|110c| 170Wc|  100k| | 20/40 5A| AHG | MOT |ADZ1I2  |2N1100 
2N2076 p G |TO3 |L13 70V| 55v| 35V| 15Al110c| 170Wc|  100k| . 20/40 5A| AHG MOT |ADZ12  |2N1100 
2N2076A P G |To3 |L13 70V| 5sv| 35v| 15A|110C|  :170Wc|  100K| 20/40 sA| AHG | MOT |ADZ12 | 2N1100 
2N2077 P G |To3 |L13 sov| 45v| 25V| 15A|110c| 170Wc|  :100k| . 20/40 5A| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N2077A P G |Tos |L13 sov| 4sv| 25V| 15Al110c| 170wc|  100k| . 20/40 sA| AHG | MOT |ADz12  |2N1100 
2N2078 p G |TO36 |L13 aov| 25v| 20v| 15A/110C| 170wWc|  :100K| 20/40 sA| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N2078A p G |Tos |L13 4ov| 2sv| 20ov] 15A|110C| 170Wc|  100k| 20/40 sA| AHG | MOT |ADZI2  |2N1100 
2N2079 p G [TO |L13 gov| 6sv| 40v| 15Al110c| 170Wc|  100k| 35/70 sA| AHG | MOT |ADZI2  |2N1100 
2N2079A P G |To3% |L13 gov| esv| 40v| 15Al110c| 170Wc|  100k| 35/70 5A| AHG | MOT |ADZ12 |2N1100 
2N2080 P G |Tos |L13 7oV| ssv| 35v| 15Al110c| 170wc|  :100k| . 35/70 5sA| AHG [MOT |ADz12  |2N1100 
2N2080A P G |To3 |L13 7ov| 5sv| 35V! 15A!110C| 170WC|  100k| . 35/70 sA| AHG | MOT |ADZ12 |2N1100 
2N2081 p G [To |L13 sov| 45v| 25V| 15A|110c| 170wWc|  100K| 35/70 5sA| AHG | MOT |ADZ12 | 2N1100 
2N2081A P G |To36 |L13 sov| 4sv| 2ov| 15A!110C| 170Wc|  :100k| 35/70 sA| AHG | MOT |ADZ12  |2N1100 
2N2082 p @ |Tos6 |L13 aov| 2sv| 20v| 15Al110C| 170WC|  :100k| . 35/70 5A| AHG | MOT |ADZ12 | 2N1100 
2N2082A P @ |Tos |L13 4ov| 25v| 2ov| 15Al110c| 170owc|  100k| . 35/70 sA| AHG |MoT |ADZ12  |2N1100 
2N2083 p @ |TO7 |LO7 gov| . | . | 10MA| 85c| 6omwrl  30M| 3p2l 25MN| 1mAl RLA |oBs |AFYi9  |2N1017 
2N2084 p G |TO12 |LO9 4ov| 2ov| . | 10MAl 100€! 125MWF|  100M| 4P5|  40/250| 1MA| VLA | os |AFY18 | 2N2382 
2N2085 NG|TOs |Lo4 gavl . . | 500MA! 100C| 150MWF 4M| 100P! 50300!  10MA! RMG | oBs |ASY29  |2N1304 
2N2086 NS |TOos |L04 420V| sov| : | 500MA|175c| 600MwF|  150M| 12P|  20MN| 150MA| RME | oBs |Bswe7  |2N5682 
2N2087 Ns|Tos |Lo4 120V| eov| . | s50omA|175c| 600MwF|  150M| 12P|  40/120| 150MA| RME | oBs |Bswe7 |2N5682 
2N2089 p G|To7 |LO7 2v| . . | 10MA! sc] 100MwF|  44M| 2P5|  40MN|  1MAÏ RLA |oBs |AF124 |2N900 
2N2090 PG|To7 |Lo7 20V| | . | 10MA| e5c| 100MWF| 44M| 2P5|  40MN|  1MA! RLA | oBs |AF124 | 2N990 
2N2091 pG |To7 |Lo7 20V| . | . | 10MA| 85c| 100MWwF| 44m] 2P5|  40MN| 1MA| RLA | OBS |AF124  |2N900 
2N2092 p G |To7 |Lo7 2| . | 10MA| 85C| 100MWF|  30M| 2P5| 40MN] 1MA| RLA | oBs |AF124 | 2N990 
2N2093 PG|To7 |Lo7 2sv| . . | 10MAl asc] 100MwF|  3oM| 2P5|  40MN|  1MA| RLA los |AFi24 |2N990 
2N2094 NS/|Tos |Lo4 4aov| . | 100MA|175C| 600MWwF|  200M! spl  25MN| 1MA| vLA |oBs |Bsw54 |2N22194 
2N2094A NS |Tos |Lo4 gov| eovl sv . |175c 1WF| 500M| sp 4oTP| 1MA| ALG |oBs |BSx59 |2N3725 
2N2095 PG|x6 |L50 3ov| 15V| 4v| 300MA| 100€ 1Wwr| 500M| sp UMP | OBS ! 
2N2096 PG|x26 |L5o 25V| 12V| 4V| 500MA! 100C| 500MWF 1G| 20P|  15MN| 400MA| UMS | MOT 
2N2097 Palxe |Ls 4ov| 2ov| 4v| 500MA| 100c| 500MWF 1G| 20P| 20MN| 400MA| ums | Mor 
2N2098 p G|TO5 |L04 sov| 15V| 4V| 300Ma| 100€ 1Wwr! sooM| 8P UMP | OBS 
2N2099 p G |TOs |Lo4 25v| 12V| 4v| 500MA| 100C| 300MWF 1G| 20P| 15MN| 400MA| UMS | MOT 
2N2100 pG|Tos |Lo4 4ov| 2ov| 4v| 500MA| 100€! 300MWF 1G| 20P| 20MN| 400MA| UMS | MOT 
2N2100A pG |Tos |L04 4ov| 2ov| 4v| 500MA| 100€! 300MWF 1G| 20P| 20MN| 400MA| UMP | oBs 
2N2101 NS |Tos1 |L46 gov| 4ov| . 3A| 200c| 7swcl . 15/60 1Al Ans loss |Bnyes  |2N1725 
2N2102 NS |Tos |L04 120v| eovl 7 1A | 175C 1WF| 60M| . 40/120| 10MA| AMH | RCA |BSW6s  |2N4001 
2N2102A NS |Tos |L04 120v| evl nv 1A | 200€ 1wr| 120M| 8p| 40/120| 150MA| RMH | RAY |BFR22  |2N2270 
2N2102S NS |Tos |Lo4 120V| 6ovl 7v 1A | 175C 1WF|  60M| . 40/120|  10MA| RMH | MOT |BSw66s | 2N4001 
2N2104 ps |TO5 |L04 sov| 35vV| . | 60omA|200c| s00MwF|  6oM| 35p 15/80!  150MA| RMG | OBS |BFX29  |2N2905A 
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TYPE | 


2N2105 
2N2106 
2N2107 
2N2108 
2N2109 


2N2110 
2N2111 
2N2112 
2N2113 
2N2114 


2N2115 
2N2116 
2N2117 
2N2118 
2N2119 


2N2120 
2N2121 
2N2122 
2N2123 
2N2124 


2N2125 
2N2126 
2N2127 
2N2128 
2N2129 


2N2130 
2N2131 
2N2132 
2N2133 
2N2134 


2N2135 
2N2136 
2N2137 
2N2137A 
2N2138 


2N2138A 
2N2139 
2N2139A 
2N2140 
2N2140A 


2N2141 
2N2141A 
2N2142 
2N2142A 
2N2143 


2N2143A 
2N2144 
2N2144A 
2N2145 
2N2145A 


2N2146 
2N2146A 
2N2147 
2N2148 
2N2150 


2N2151 
2N2152 
2N2153 
2N2154 
2N2155 


2N2156 
2N2157 
2N2158 
2N2159 
2N2161 


2N2162 
2N2163 
2N2164 
2N2165 
2N2166 


2N2167 
2N2168 
2N2169 
2N2170 
2N2171 


Pol. 
Mat 


UUUTUDT VUDUDUVU ZUVUTU UVUTUUZ ZUVUV UVUUUUU VUUUV VVTTVDVD VTUTUZZ ZZ2ZZZ ZZZZZ 2ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZTD 


O00Oou vowuwn non Dh non DO O HOGOO 00000 OHOOwn non UM NU UUNUM NUM UN wuouuwun 


VeB 
max 


ic 
max 


Vce 
max 


35V| . 600MA 


20V| 15V 3A 
20V| 15V 3A 
30V| 25V 3A 
30V| 25V 3A 
45V| 30V 3A 
45V| 30V 3A 
60v| 40V 3A 
60V| 40V 3A 
65V| 45V 3A 
65V| 45V 3A 
20V| 15V 3A 
20V| 15V 3A 
30v| 25V 3A 
30V| 25V 3A 
45V | 30V 3A 
45V| 30V 3A 
60V | 40V 3A 
60V | 40V 3A 
65V| 45V 3A 
65V| 45V 3A 
50V 1V 5A 
40V| 1V 5A 
8ov| 8v 2A 
80ov| 8v 2A 


60V| 40V 30A 
75V| 40V 30A 
35V 50MA 
30V 50MA 
15V 50MA 

8v 50MA 
30V 50MA 
15V SOMA 

8v 50MA 
15V 100MA 
15V 100MA 
10V 100MA 


TJ 
max 


fT 
min 


P.T0T 
max 


200C |  800MWF 50M 


170WC 
200MWF 10M 
150MWF 14M 
150MWF 14M 
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Co8 
max 


hFE | 


15/40 
12/36 
30/90 
75/200 
10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


t0MN 
10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
10MN 
+10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
30/60 
30/60 
30/60 


30/60 
30/60 
30/60 
30/60 
30/60 


30/60 
30/60 
50/100 
50/100 
50/100 


50/100 
50/100 
50/100 
50/100 
50/100 


50/100 
50/100 
100MN 
40/160 

20/60 


40/120 
25MN 
25MN 
25MN 

50/100 


40MN 
40MN 
40MN 
80/160 
60/160 


20MN 
20MN 
25MN 
15MN 
15MN 


20MN 
SOMN 
40MN 
20MN 
110MN 


ic 
pour 
FE 


Equ. 
EUR. 


FCT | FAB 


Vcs | Vce |Vesl lc TJ P.TOT ÎT Co ect least Eu 
max | max [max] max |max| max min | max EUR. 

2N2172 P G |TO5 |LO4 20V| 15V] . | 500MA| 85C| 200MWF 5M| 20P| 30/150|  10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N2173 P G |TO3 |LO4 25V| 15V| . | 750MA]|100C| 240MWF : 6p 30MN| 200MA| RMS | OBS | ASY27  |2N1305 
2N2175 PS |TO5 |LO4 6V| 6V| . | 50MA|175C| 100MWF 10M| 10P 30MN| 2OUA| ALN | OBS |BC326  |2N2605 
2N2176- PS |TO18 |LO1 6V|] 6V| . | 50MA|175C| 100MWF 10M|  10P 3OMN|  2OUA| ALN | OBS |BC326  |2N2605 
2N2177 PS |[TOS |LO4 6V| 6V| . | S0MA|160C| 100MWF 8M| 14P 15MN SUA| ALN | OBS |BC326  |2N2605 
2N2178 PS |[TO18 |LO1 6V| 6V| . | 50MA]160C| 100MWF 8M| 14P 15MN SUA| ALN | OBS |BC326 | 2N2605 
2N2180 PGIx18 |Mi 15V|  6V| 15V| 50MA|100C|  50MWF 60M| 6P 120TP|  SOOUA| ALS | OBS |OC44  |2N2614 
2N2181 PS |TO1 |Lo2 25V| 25V] . | 50MA| 140C| 150MWF 6M| 12P 10MN 5MA| ALC | OBS |BCY94 |2N2946A 
2N2182 PS [TOI |LO2 25V| 25V] . | 50MA]| 140C| 150MWF 6M| 12P 10MN 5MA| ALC | OBS |BCY94 |2N2946A 
2N2183 PS |TO1 |Lo2 15V| 10V] . | 50MA|140C| 150MWF 6M| 12P 10MN SMA| ALC | OBS |BCY94 |2N2946A 
2N2184 PS |TO1 |Lo2 15V] 10V| . | 50MA| 140C| 150MWF 6M| 12P 10MN|  5MA| ALC | OBS |BCY94 |2N2946A 
2N2185 PS |TO18 |LO1 30V} 30V] . | 50MA|140C| 150MWF|  6500K|  9P 10MN|  S5MA| ALC | OBS |BCY94  |2N2946A 
2N2186 PS |[TO18 |LO1 30V| 30V] . | 50MA|140C| 150MWF| 6500K|  9P 10MN 5MA| MPP | OBS | BCY94x2 | 2N2946A 
2N2187 PS |[TO18 |Lo1 30V| 30V] . | 50MA|140C| 150MWF| 6500K|  9P 10MN|]  5MA| MPP | OBS | BCY94x2 | 2N2946A 
2N2188 P G |TOTH |LO2 40V] 40V| . | 30MA| 75C| 125MWF 60M| 2P5 40MN 2MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 

2N2189 P G |TOiH |LO2 40V| 40V] . | 30MA| 75C| 125MWF|  102M| 2P5 60MN 2MA} RLG | OBS |AF124  |2N990 

2N2190 P G |TO1H |LO2 60V| 60V] . | 30MA| 75C| 125MWF 60M| 2P5 40MN|  2MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 

2N2191 P G |TO1H |LO2 6OV| 60V| . | 30MA| 75C| 125MWF|  102M| 2P5 60MN 2MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 

2N2192 NS |TO5 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P|  100MN| 150MA| RMS | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N2192A NS |[TO5 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P| 100MN| 150MA| RMS | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2192B NS [TOS |LO4 6ov| 4ov| 5v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P| 100MN] 150MA| AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N2193 NS |TOS |LO4 8ov| 5ov| 8v 1A| 175C| 800MWF 50M| 20P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BSW66 | 2N4001 

2N2193A NS |[TO5 |LO4 8ov| 5ov| 8v 1A| 175C| 800MWF 50M| 20P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2193B NS |TOS |LO4 8ov| 50v| 8v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2193S N S [TO39 |LO4 gov| 5ov| av 1A| 175C| 800MWF 50M| 20P|  40/120 1A| AMG | MOT BFY50 | 2N2297 
2N2193AS N S |TO39 |LO4 8ov| 50ov| 8v 14! 175C|  800MWF 50M| 20P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N2193BS N S |TO39 |L04 8ov| 5ov| sv 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2194 NS |TO5 |LO4 6ov| 40vV| 5v A! 200C|  800MWF 50M| 20P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2194A NS |TOS |LO4 6ov| 40vV| 5v 1A| 200C | _800MWF 50M|  20P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2194B NS |TO5 |LO4 6ov] 40V| 5v 1A|200C|  800MWF 50M| 20P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2194S N S |TO39 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2194AS N S |TO39 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A! 200C|  800MWF 50M| 20P 20/60| 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N21948S N S |[TO39 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A| 200C| 800MWF 50M|  20P 20/60] 150MA| AMG | MOT |BFY50  |2N2297 
2N2195 NS |TO5 |LO4 45V| 25V| 5v 1A| 175C|  600MWF 50M|  20P 20MN| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N2195A NS |TOS |LO4 45V] 25V| 5v 1A| 175C|  600MWF 50M| 20P 20MN| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
2N2195B NS |TO5 |LO4 45V] 25V| 5v 1A| 200C|  600MWF 50M| 20P 20MN|  150MA| AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N2195S N S |TO39 |L04 45V] 25V| 5v 1A|175C| 600MWF 50M| 20P 20MN|  150MA| AMG | MOT BFY50  |2N2297 
2N2195AS N S |[TO39 |LO4 45V| 25V| 5v 1A} 175C|  600MWF 50M| 20P 20MN |  150MA| AMG | MOT BFY50  |2N2297 
2N2195BS NS |TO39 |LO4 a5V| 25V| 5v 1A| 175C|  600MWF 50M|  20P 20MN| 150MA| AMG | MOT |BFY50 | 2N2297 
2N2196 NS |TOSF |L44 8ov| 6ov| 8v 1A | 175C 2WF| . 30/90| 200MA| AMH | SES .  [2N2197 
2N2197 NS |TO5F |L44 8ov| 6ov| 8v 1A| 175C 2WF| . ; 75/200|  200MA| AMH | SES .  [2N2197 
2N2198 NS |TO5 |L04 80V| 80V| . | 200MA]|200C| 600MWF 4M| 120P 35/55]  100MA| AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2N2199 P G |TOS |LO4 15V| 10V] . | 100MA|100C| 75MWF|  120M| 2P8 SMN]  3MA| VLA | OBS |AF106  |2N3283 
2N2200 P G |TOS |LO4 15V] 10V| . | 100MA|100C| 75MWF]  120M| 2P8 SMN|  3MA| VLA | OBS |AF106 | 2N3283 
2N2201 NS |TO5F |L44 120V| 100V| . 1A| 175C 2WC 10M| 75P 25/90| 200MA| RME | OBS |BSW67 | 2N5682 
2N2202 N S [OBS |LO4 120V| 100V} 10V 1A| 175C 1WF 10M| 75P 25/90| 200MA| RMS | OBS |BSW6B  |2N5681 

2N2203 NS |OBS |LO6 120V| 100V| 10vV 1A| 175C 1WF 10M}| 75P 25/90| 200MA| RHS | OBS |BSW68 | 2N5681 

2N2204 NS |OBS |OBS| 120V| 100V| 10v 1A | 175C 1WF 10M] 75P 25/90|  200MA| RMS | OBS |BSW68 | 2N5181 

2N2205 NS |TOi8 |LO1 25V| 12V] 3V| 200MA|175C| 300MWF|  200M|]  6P|  40/120| 10MA| RLS | SGs |Bsx20 |2N2369 
2N2206 N S [TO46 |LO1 25V} 12V] 3V] 200MA]|175C| 300MWF|  200M|  6P|  40/120|  10MA| RLS | SGs |BsxX20 |2N2369 
2N2207 P G |TO7 |LO7 7OV| 50V| . | S50MA! 75C| 260MWF| 140M| 13P|  36/370|  10MA| vLA | oBs : : 

2N2208 P G |TO1H |LO6 40V| 10V| . 10MA| 85C| 120MWF : 3P 3OMN| 1500UA| RLA | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2209 P G |TO5 |LO4 30V| 12V] . | 100MA| 85C| 150MWF 6M| 20P SOMN| 24MA}! RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N2210 N S |TO39 |LO4 6ov| 45V| 7v] . |200c 1WF| 100M| 15P]  50/200| 150MA| AMG | MCE |BFY50  |2N2297 
2N2211 P G |TO3 |L05 sv! . à 5A | 100C SOWC 60/140 1A| AHG | OBS | AD132-5 |2N1542 
2N2212 -PG TO3 |LO5 120V| 120V) 1V 10A | 100C 60WC|  450K| . 50/120 SA| AHH | GPD |AU106  |2N5155 
2N2214 NS |X41 |L84 25V| 15V] . | 200MA]|150C| 250MWF|  200M|  7P 25MN| 10MA| VLS | OBS : 

2N2216 PS |[TO5 |LO4 150V| 100V] . | 250MA]|200C| 800MWF 50M| 15P|]  25/120|  50MA| RME | OBS |BFT19  |2N4929 
2N2217 NS |TO5 |LO4 60V| 30V} 5V| 800MA|175C| 800MWF|  250M|  8P 20MN| 150MA| RMS | MOT |BFX97  |2N2219A 
2N2217A NS |TO5 |LO4 7SV| 40V] 6V] 800MA]|175C| 800MWF|  250M|  8P 20MN| 150MA| RMS | MOT |BFX97  |2N2219A 
2N2218 NS |TO5 |LO4 60V| 30V| 5V| 800MA]|175C| 800MWF|  250M|]  8P|  40/120| 150MA| RMG | SGS |BSW54  |2N2219A 
2N2218A NS |TO5 |L04 75V] 40V| 6V] 800MA]|175C| 800MWF|  250M)  8P|  40/120| 150MA| RMG | SGS |BSW54  |2N22194 
2N2218S N S |TO39 |LO4 6OV!| S30V] 6V] 800MA]|175C| 800MWF|  250M| 8P|  40/120| 150MA| RMG | MOT |BSW54 |2N2218 
2N2218AS N S |TO39 |LO4 75V| 40V] 6V| 800MA]|175C| 800MWF|  250M|]  &P|  40/120| 150MA| RMG | MOT BSW54 |2N2218A 
2N2219 NS |TO5 |LO4 6OV| 30V| 5V| 800MA])175C| 800MWF|  250M|  8P| 100MN| 150MA| RMG | SGS |BSW54  |2N22194 
2N2219A NS |TO5 |LO4 SV! SOV] 6V| 800MA]|175C| 800MWF| 300M|  8P| 100MN| 150MA| RMG | SGS |BSW54  |2N22194 
2N2219S N S |TO39 |LO4 6OV| 30V| 5V| 800MA]|175C| 800MWF|  250M|  8P| 100MN| 150MA| RMG | MOT |BSW54  |2N2219 
2N2219AS NS |TO39 |LO4 75V| SOV| 6V] 800MA|175C| 800MWF| 300M|  8P| 100MN| 150MA| RMG | MOT |BSW54  |2N22194 
2N2220 NS |TOI8 |Lo1 60V| 30V|] 5V] 800MA|175C| 500MWF|  250M| sp 20MN |  150MA| RMS | MOT |BFX95 | 2N2222A 
2N2220A N S |TO‘8 |Lo1 75V] 40V| 6V| 800MA|175C| 500MWF|  250M|  8P 20MN| 150MA| RMS | MOT BFX95  |2N2222A 
2N2221 NS |TO18 |Lo1 6OV| 30V] 5V| 800MA]|175C| 500MWF|  250M|]  &P|  40/120| 150MA| RMG | SGS |BSW64  |2N22224 
2N2221A NS |TO18 |Lo1 75V] 40V! 6V] 800MA]|175C| 500MWF|  250M|]  8P|  40/120| 150MA| RMG | SGs |BSW64 | 2N22224 
2N2222 NS |TO18 |LO1 60V| 30V] 5V| 800MA|175C| 500MWF|  250M]  8P| 100MN| 150MA| RMG | SGS |BSW64  |2N2222A 
2N2222A N S |[TO18 |LO1 75V]  40V] 6V| 800MA]175C| 500MWF| 300M|  8P|  100MN| 150MA| RMG | SGs |BSW64 | 2N2222A 
2N2223 NS |TO77 |Noi 100V| 60V| 7V| 500MA]|200C| 600MWF 50M|  15P SOMN|  10MA| DUA | TIS |BFX71 |20% DVBE 
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2N2306 NS |TO8 L12 75V 50V| . 2A| 175C 13WC 175M]  40P 12/75| 350MA| RHG | TRW | BSV64 2N5784 
2N2308 NS |TO8 L12 100V 80V| . 3A | 200C 25WC 1M ; 20/60 1A| AHH | OBS . 2N1486 
2N2309 NS |TO5 LO4 30V 30V] 5V]| 500MA]| 200C| 600MWF 40M| 25P 25/125| 200UA| ALN | OBS |BC109C |2N930 
2N2310 N S |TO46 |LO1 60V 60V| . S00MA | 200C |  350MWF 20M| 40P 12/36! 200MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2311 N S | TO46 |LO1 100V] 100V! . 500MA | 200C!  350MWF 20M| 40P 12/36! 200MA!| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2312 N S |TO46 |LO1 60V 60V| . S00MA | 200C|  350MWF 20M|  40P 30/90! 200MA | RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2313 NS |TO46 |LO1 100V| 100V! . 500MA | 200C|  350MWF 20M|  40P 30/90| 200MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2314 N S |TO46 |LO1 60Vv : £ S00MA | 200C |  350MWF 40M| 35P 20/60! 150MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2315 N S |TO46 |LO1 60v 2 : S00MA | 200C|  350MWF 50M| 35P 40/120|] 150MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2316 N S |TO46 |LO1 120V : ; 5S00MA | 200C |  350MWF 50M| 20P 40/120] 150MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2317 N S |TO46 |L01 75V 3 = 500MA | 200C|  350MWF 60M| 25P 40/120| 150MA| RHG | OBS | BFT29 2N2896 
2N2318 N S |TO18 |L01 30V 15V| 5V] 100MA| 200C| 360MWF 300M SP 3S0MN 10MA | VLS | OBS | BSX20 2N2369A 
2N2319 NS |X10H |L20 30V 15V] 5V] 100MA]200C| 300MWF 300M 5P 30MN 10MA| VLS | OBS | BSX20 2N2369A 
2N2320 NS |TO5 LO4 30V 15V] 5V] 100MA]200C| 600MWF 300M SP SOMN 10MA| VLS | OBS | BSX12 2N3303 
2N2330 NS |TO5 LO4 30V 20V| 5V]| 500MA]|175C| 800MWF 100M 10P SOMN 10MA | RMS | MOT | BSW64 2N2222A 
2N2331 NS |TO18 |LO1 30V 20V| 5V] 500MA]!175C| 500MWF 100M 10P SOMN 10MA| RMS | MOT | BSW54 2N2219A 
2N2332 P S |TO18 |Lo1 15V 5V| 15V] 100MA} 200C|  150MWF 1M| 20P : ; ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2333 PS |TO18 |Lo1 15V 5V} 15V] 100MA | 200C|  150MWF 1M]  20P ; ; ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2334 PS |TOi8 |Lo1 30V 15V] 30V]| 100MA | 200C!|  150MWF 1M|!  20P s : ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2335 P S |TO18 |Lo1 30V 15V]| 30V! 100MA | 200C|  150MWF 1M]|  20P ; : ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2336 PS |TO1i8 |LO1 50V 35V| 50V] 100MA]| 200C|  150MWF 1M]!  20P £ 5 ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2337 P S |TO18 |LO1 50V 35V| 50V| 100MA | 200C| 150MWF 1M|  20P ; : ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2338 NS |TO36 |L13 60V 40V]| 6V]|7500MA | 200C 150WC ‘ 600P 15/60 3A| AHP | RCA : : 
2N2339 NS |OBS |OBS 60V 40V] 6V]|2500MA | 200C A40WC 700K| 300P 20/80! 300MA| AHG | OBS | BUY92 2N3446 
2N2340 N S |TO37 |L47 50V 40V| . 1A| 175C 15WC 990K : 10/40! 750MA]| AMG | OBS | BD260 2N3583 
2N2341 NS |TO37 |L47 50V 40V| . 1A| 175C 15WC 550K : 40/100| 750MA | AMG | OBS | BD260 2N3583 
2N2342 NS |TO37 |L47 100V 60V| . 1A| 175C 15WC 900K à 10/40| 750MA| AMH | OBS | BD260 2N3583 
2N2343 NS |TO37 |L47 |  100V 60V| . 1A) 175C 15WC 550K ; 40/100! 750MA | AMH | OBS | BD260 2N3583 
2N2349 NS |TOS5 LO4 40V 24V| . 25MA | 200C| 150MWF ; 4 120MN 10MA | VLA | OBS |BF115 2N3856 
2N2350 N S |TO46 |LO1 60V 40V]| 5V 1A] 200C|  400MWF 50M) 20P 100MN |  150MA | RMG | OBS | BFX95 2N2222A 
2N2351 N S |TO46 |L01 80V 50V| 8V 1A! 200C|  400MWF 50M|  20P 40/120| 150MA | RMG | FCD | BSW64  |2N2222A 
2N2351A N S |TO46 |LO1 80V 50V| 8v 1A| 200C| 400MWF 2500K : 40/120} 150MA | RMG | FCD | BSW64 2N2222A 
2N2352 N S |TO46 |L01 60V 40V] 5V 1A| 200C| 400MWF 50M|  20P "20/60| 150MA| AMG | FCD | BSX33 2N731 
2N2352A N S |TO46 |LO1 60V 40V] 5V 1A| 200C|  400MWF 50M|  20P 20/60| 150MA | AMG | FCD | BSX33 2N731 
2N2353 NS |TO46 |L01 45V 25V! 5V 1A| 200C|  400MWF 50M| 20P 10MN|  150MA | AMG | FCD | BSX33 2N731 
2N2353A N S |TO46 |LO1 45V 25V| 5V 1A| 200C|  400MWF 50M]| 20P 20MN|  150MA | AMG | FCD | BSW64 2N731 
2N2354 N G |TO22 |L37 20V 15V| . 150MA]| 85C| 180MWF e : 50/150 35MA | RLS | OBS | ASY29 2N1304 
2N2356 NS |X28 L65 25V IN! . S00MA | 200C|  600MWF 50M|  20P 3 à RMS | OBS 
2N2357 P G |X07 LO5 60V 30V| 2V SOA | 110C 170WC 600K : 30/90 20A| AHG | MOT 
2N2358 P G |X07 LO5 100V 60V| 2V 50A | 110C 170WC 600K : 30/90 20A| AHG | MOT 
2N2359 P G |X07 LOS 120V 80V| 2V S0A | 110C 170WC 600K à 39/90 20A| AHH | MOT : ; 
2N2360 P G |TO12 |LO9 20V : : 50MA | 100C 6OMWF 800M : 10MN 2MA| TUG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2361 P G |TO12 !LO9 20V : ; 5S0MA | 100C 60MWF 800M 5 10MN 2MA | TUM | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2362 P G |TO12 |LO9 20V : ; S0MA | 100C 6OMWF 800M : 10MN 2MA| TUO | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2363 P G |TO72 |LO6 30V 20V) . 50MA | 100C 75MWF 800M 3P 10/200 2MA| ULA | OBS | AF239S |2N3783 
2N2364 N S |TO46 |L01 120V 80V| 7V 1A| 200C|  400MWF 50M 15P 40/120| 150MA | RMH | OBS } BFT29 2N2896 
2N2364A N S ITO46 |LOo1 120V 80V| 7V 1A! 200C! 400MWF S0M 15P 40/120| 150MA | RMH | OBS | BFT29 2N2896 
2N2368 N S |ITO18 |LO1 40V 15V| 4V] 500MA|175C| 360MWF 400M 4 : 10MA | ULS | SGS | BSX20 2N2369 
2N2369 NS |TOi8 |LOt 40V 15V] 4V] 500MA] 175C| 360MWF 500M 4P 40/120 10MA| ULS | SGS | BSX20 2N2369 
2N2369A NS |TO18 |LO1 40V 15V] 4V]| 500MA| 175C| 360MWF 500M 4P 40/120 10MA| ULS | SGS | BSX20 2N2369 
2N2370 P S |TO5 LO4 15V 15V| 15V] 100MA | 200C| 200MWF 1M 15P 15MN 25UA| ALC | OBS | BCY94 2N2846A 
2N2371 PS |TO5 LO4 15V 15V]| 15V] 100MA]200C| 200MWF 1M 15P 20MN 2SUA | ALC | OBS | BCY94 2N2946A 
2N2372 P S |TOi8 |Lo1 15V 15V| 15V] 100MA) 200C| 200MWF 1M 15P 15MN 25UA| ALC | OBS | BCY94 2N2946A 
2N2373 PS |TO18 |LO1 15V 15V| 15V] 100MA | 200C| 200MWF 1M 15P 20MN 2SUA | ALC | OBS | BCY94 2N2946A 
2N2374 P G |TO5 LO4 35V 5 35V| 500MA | 100C| 250MWF 15M]|  20P 100MN |  100MA | RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2N2375 P G |TO5 L04 35V . 35V| 500MA | 100C|  250MWF 9M| 20P 35/1101 100MA | RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2N2376 P G |TO5 LO4 35V ; 35V! 500MA | 100C| 250MWF 9M| 20P 35/110| 100MA| MPP | OBS | ASY27x2 |2N1305 
2N2377 PS ITO18 |LOo1 25V 25V| 25V| 50MA]|140C| 150MWF 8M 12P 10/100 5MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2378 PS |TOi8 |Lo1 10V 10V| 10V] 50MA] 140C| 150MWF 7M 12P 15MN 15MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N2379 P G |TO36 |L13 100V 80V}| . 15A| 95C 150WC ; ; 25/37 5A| AHH | OBS : 2N2492 
2N2380 NS |TO5 LO4 80v 40V| . 500MA | 175C|  600MWF 100M 14P 20/120| 150MA | RMG | OBS | BFT39 2N2219A 
2N2380A NS |TO5 LO4 80v 4V| . 5S00MA | 175C| 600MWF 100M 14P 20/120| 150MA | RMG | OBS | BFT39 2N2219A 
2N2381 P G |TO5 LO4 30V 15V] 4V] S500MA)| 100C| 300MWF 300M 6P 25MN|  400MA | VMS | MOT | 2N2382 
2N2382 P G |TO5 LO4 45V 20V] 4V] 500MA]| 100C| 300MWF 300M 6P 25MN!  400MA| VMS | MOT : 2N2382 
2N2383 NS |X51 X51 80V 60V| . 2A | 180C 85WC 1500K ; 20/60| 1500MA| AHG | OBS . 
2N2384 N S |TO61 |L46 80v 60V| . SA | 180C 85WC 1500K : 20/60 | 1500MA| AHG | OBS | BDY63 2N1725 
2N2387 NS |X41 L82 45V 45V| 5V| 30MA]175C|] 300MWF 30M 8P 40/120 1OUA | ALN | TIS : k 
2N2388 N S |Xx41 L82 45V 45V] 5V 30MA | 175C| 300MWF 30M 8P 100MN 1OUA| ALN | TIS 
2N2389 NS |Xx41 L82 75V 35V| 7V! 500MA]|200C| 450MWF 60M| 25P 40/120| 150MA | RMS | TIS 
2N2390 NS |X41 L82 75V 35V| 7V| 500MA!|200C| 450MWF 70M]| 25P 100MN |  150MA | RMS | TIS 
2N2391 PS |Xx41 L82 25V 20V| . 5S0MA | 175C!,  300MWF 100M SP 15/45 10MA | RLG | OBS 
2N2392 PS |X41 L82 25V 20V| . 5S0MA | 175C|  300MWF 100M 5P 30/90 10MA | RLG | OBS 
2N2393 PS |Xx41 L82 50V 35V| 5V] 300MA]| 175C| 450MWF 50M|  45P 20/45] 150MA| RMS | TIS 
2N2394 PS |X41 L82 50V 35V| 5V] 300MA]| 175C| 450MWF 60M|  45P 30/90| 150MA | RMS | TIS 
2N2395 NS |X41 L82 60V 40V]| 5V! 300MA]|200C| 450MWF 40M|  30P 20/60| 150MA]| RMS | TIS 
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2N2396 NS |Xxdi L82 60V 40V| 5V]| 300MA | 200C| 450MWF 40M|  30P 40/120| 150MA]| RMS | TIS 

2N2397 NS |X41i L84 35V 15V] 5V]| 200MA]| 200C| 300MWF 200M sP 25/120 10MA | VMS | OBS 5 3 
2N2398 P G [TO12 |LO9 20V : ‘ 50MA | 100C 60MWF 200M|  1P3 10MN 2MA| FVG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2399 P G |TO12 |LO9 20V : : SOMA | 100C 6OMWF 200M| 1P3 10MN 2MA| FVG | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2400 P G |TO18 |LO1 12V TV] 1V] 100MA]| 100C| 150MWF 150M 4P 30MN 10MA| VES | OBS | ASZ21 2N964 
2N2401 P G |TO18 ]|LO1 15V 10V| 1V] 100MA| 100C|  150MWF 200M 4P SOMN 10MA| VLS | OBS | ASZ21 2N838 
2N2402 P G |TO18 |LOt 18V 12V] 2V] 100MA}; 100C| 150MWF 250M 4P 60MN 10MA! VLS | OBS | ASZ21 2N838 
2N2403 NS |[TO5 |LO4 60V 60V| . 1A | 200C 1WF 150M|  25P 20/60| 600MA| VMS | OBS | BSX59 2N3725 
2N2404 NS |TO5 |L04 60v 60oV| . 1A | 200C 1WF 150M|  25P 40/120|] 600MA| VMS | OBS | BSX59 2N3725 
2N2405 NS |TO5 |LO4 140V 90V| 7V 1A | 200C 1WF 50M| 15P 60/200| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N2405S N S |TO39 |L04 140V 90V| 7V 1A | 200C WF 50M| 15P 60/200| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N2410 N S |TO5 |LO4 60V 30V! 5V]| 800MA!175C| 800MWF 200M| 11P 30/120| 150MA| RMS | MUL | BSW54 | 2N2219A 
2N2411 P S |TO18 |LO1 25V 20V| 5V] 100MA | 200C| 300MWF 140M 5P 20/60 10MA| ALG | NAT |BC177 2N3965 
2N2412 PS |TO18 |Lo1 25V 20V| 5V]| 100MA]|200C| 300MWF 140M sp 40/120 10MA! ALG | NAT |BC177 2N3965 
2N2413 NS |TO18 |L01 40V 18V| 5V]| 200MA| 175C| 300MWF 300M 5P 30/120 10MA| VLG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2414 N S |TO77 |NO1 60V 30V| 5V]| 500MA]|175C| 6O9MWF 50M| 25P 30/120 10MA | DUA | OBS : 2N2060 
2N2415 P G |TO72 |L06 15V 10V| . 20MA | 100C 75MWF 500M 2P 10/200 2MA| ULA | MOT | AF239 

2N2416 P G |TO72 |L06 15V 10V| . 20MA | 100C 75MWF 400M 2P 8/200 2MA| ULA | MOT | AF239 : 
2N2423 P G |TO3 |LOS5 100V 80V| . 5A | 100C 90WC 600K ; 20/100 2A| AHH | OBS | 2N1538 
2N2424 P S |TO5 |LO4 40V 5V| . 50MA | 160C| 375MWF 15M|  14P 30/200 5MA| RLS | OBS | BFX29 2N2905A 
2N2425 PS [TO5 |L04 50V 10V| . 5S0MA | 160C| 375MWF 10M|  14P 25/110 5MA| RLS | OBS | BFX29 2N2905A 
2N2426 N G |ITOS |LO4 40V ; : 100MA | 100C |  150MWF 25M|  40P 35/125 1MA| RLA | OBS | ASY29 2N1304 
2N2427 NS |TO18 |L01 40V 4V| . 50MA | 200C|  500MWF 50M 8P 20/60 1OUA | ALN | OBS |BC109 2N930 
2N2428 P G |TO1 LO2 32V| + 12V} 10V] 100MA| 75C| 500MWF 1300K|  50P SOMN 2MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2N2429 P G |TOi LO2 32V 12V| 10V] 100MA| 75C! 500MWF 1700K}  50P 65/300 2MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2N2430 N G |TOi LO2 32V 32V| 10V] 500MA| 75C| 280MWF 1M| 140P 60/210 50MA | AMG | AMP | AC176 2N2430 
2N2431 P G |TOi LO2 32V 32V| 10V| 500MA! 90C| 165MWF 1M| 100P 60/175| 300MA : OBS | AC128 2N2706 
2N2432 NS |TO18 |L01 30V 30V! 15V| 100MA | 175C|  300MWF 20M À SOMN MA] ALC | TIS . : 
2N2432A NS |TO18 |LO1 45V 45V| 18V| 100MA]| 175C| 300MWF 20M : SOMN 1MA| ALC | TIS ; . 
2N2433 NS |TO46 |Lo1 75V 45V| . 1A| 200C|  500MWF 80M| 20P 40/120| 150MA| RMS | OBS | BFT29 2N2897 
2N2434 N S |TO46 |L01 75V 45V| . 1A| 200C|  500MWF 90M]|  20P 100MN|  150MA| RMS | OBS | BFT29 2N2897 
2N2435 N S |TO46 |L01 120V 80V| . 500MA | 200C|  500MWF 80M| 15P 40/120| 150MA| RHE | OBS | BFT29 2N2896 
2N2436 NS |TO46 |LO1 120V 80V| . 500MA | 200C |  500MWF 90M| 15P 100MN| 150MA | RHE | OBS | BFT29 2N2896 
2N2437 NS |TO46 |LO1 100V 75V| . 500MA | 200C|  500MWF 70M| 15P 15MN 10MA | RHH | OBS | BFT29 2N2896 
2N2438 N S |TO46 |LO1 100V 75V| . 500MA | 200C|  500MWF 80M| 15P 35MN 10MA| RHH | OBS | BFT29 2N2896 
2N2439 N S |TO46 |LO1 100V 75V| . 500MA | 200C | 500MWF 90M|  15P 75MN 10MA | RHH | OBS | BFT29 2N2896 
2N2440 NS |TOS |LO4 120V 80V| . 500MA | 200C|  800MWF 90M|  15P 100MN| 150MA | RME | OBS | BFT39 2N4001 
2N2443 NS |TO5 |LO4 120V| 100V| 7V] 200MA]| 175C|. 800MWF 50M| 15P 50/150 50MA| ALH | SGS | BSW66 | 2N4001 
2N2444 P G |TO3 |LO5 80V 80V| 1V 10A | 100C 85WC 4500K ; 90/120 3A| RHG | GPD . - 
2N2445 P G |X07 LO5 100V 5S0V| . 15A | 100C 90WC 100K . 30/60 10A| AHG | OBS . 2N1166 
2N2446 P G |TO3 |LOS 60V 50V| . 7A| 100C 90WC - - 15/45 5A| AHG | OBS | ASZ15 2N1166 
2N2447 P G |OBS |OBS 45V 25V| 12V| 100MA| 85C 75MWF 1M|  10P 25/100 1MA| ALG | OBS | AC125 

2N2448 P G |0BS |0BS 45V 25V| 12V] 100MA| 85C 75MWF 1M]  10P 25/100 1MA | ALG | OBS | AC125 

2N2449 P G |OBS |OBS 35V 20V] 12V] 100MA| 85C 75MWF 1M|  10P 50/200 1MA| ALG | OBS | AC125 

2N2450 P G |0BS |08S 35V 20V] 12V| 100MA| 85C 75MWF 1M|  10P 50/200 1MA | ALG | OBS | AC125 

2N2451 P G |X18 M11 6v 5V| 6V| S5OMA| 85C 25MWF 80M 6P 40MN|  5OOUA| RLS | OBS | AF124 2N2635 
2N2453 N S |TO77 |NOt 60V 30V! 7V} 50MA]| 200C| 300MWF 60M 8P 150MN 1MA| DUA | MOT | BFY82 

2N2453A N S |TO77 |Noï 80V 50V| 7V| S0OMA!200C| 300MWF 60M 8P 150MN 1MA | DUA | MOT | BFY83 

2N2455 P G |TO18 |LO1 15V 8V]| 2V] 200MA]| 100C| 150MWF 600M 4P 20/100 2MA} ULS | OBS | ASZ21 

2N2456 P G |TO18 |LO1 15V 8V| 2V] 200MA]| 100C|  150MWF 1G 3P 20/100 2MA| SLS | OBS | ASZ21 

2N2459 N S |TO46 |LO1 100V 60V|] 8V| 50MA)200C| 400MWF 100M 5P 20MN 1MA | ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2460 N S |TO46 }|LO1 100V 60V] 8V| 50MA]200C| 400MWF 120M 5P 35MN MA! ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2461 N S |TO46 |LO1 100V 60V|] 8V| 50MA]200C| 400MWF 140M 5P 70MN 1MA| ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2462 N S |TO46 |LO1 100V 60V| 8V]| S50MA]|200C| 400MWF 160M 5P 100MN 1MA| ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2463 N S |TO18 |LO1 100V 60V| 8V| 50MA]|200C| 500MWF 100M 5P 20MN 1MA| ALH | OBS |BSX21 2N3700 
2N2464 NS |TO18 |LO1 100V 60V| 8V]| 50MA]200C| 500MWF 120M 5P 35MN 1MA| ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2465 NS |TO18 |LO1 100V 60V|] 8V| S0MA]200C| 500MWF 140M 5P 7OMN 1MA | ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2466 NS |ITO18 |LO1 100V 60V|] 8V| S50OMA]200C| 500MWF 160M sp 100MN 1MA | ALH | OBS | BSX21 2N3700 
2N2467 P G [TO5 |LO4 60V 30V| . 3A| 110C SWC 20M| 75P 30/90| 500MA| RHG | OBS : 2N2567 
2N2468 P G |TO5 |LO4 100V 60V| . 3A| 110C 5sWC 20M| 75P 30/90| 500MA| RHH | OBS 2N2567 
2N2469 P G |TO5 |LO4 200V | 100V| . 8A| 110C 5SWC 20M} 75P 30/90] 500MA! RHE | OBS : : 
2N2472 NS |OBS |LO4 120V! 100V] 10V 1A| 175C 1WF 10M : 30/90| 200MA| AHS | OBS |BSW66 | 2N4001 
2N2473 NS |OBS |LO6 120V| 100V| 10V 1A}| 175C WF 10M : 30/90| 200MA]| AHS | OBS | BSW66 | 2N4001 
2N2474 PS |TOS }LO4 30V 15V) . 50MA | 160C|  250MWF ; : 8MN|  100UA! ALC | OBS | BCYS4 2N6567 
2N2475 NS TO18 |LO1 15V 6V| 4V] 200MA]| 175C| 500MWF 600M 3P 30/150 20MA| ULS | SGS | BSX20 2N2369 
2N2476 NS |TO5 |LO4 60V 20V] 5V| 500MA|175C| 600MWF 250M|  10P 20MN| 150MA| RMS | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N2477 NS |TO5S |LO4 60V 20V| 5V] 500MA!175C| 600MWF 250M| 10P 40MN| 150MA| RMS | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N2478 NS |[TO5 |LO4 120V 40V| 5V]| 500MA]|175C|  600MWF 200M| 12P 30MN| 150MA| VMH | OBS | BSS14 2N3735 
2N2479 NS |TO5 |LO4 80v 40V| 5V| 500MA]|175C| 600MWF 150M|  14P 30/120| 150MA| VMS | OBS | BSS14 2N3735 
2N2480 NS |TO77 |NOï 75V 35V| 5V| 500MA]| 200C! 600MWF 50M]|  20P 30/350 1MA! DUA | MOT | BFY83 2N2060 
2N2480A NS |TO77 |NO1 80V 40V| 5V]| 500MA]| 200C| 600MWF 50M|  18P 50/200 1MA| DUA | MOT | BFY83 2N2369 
2N2481 NS |TO18 |LO1 40V 15V| 5V] 200MA| 200C| 360MWF 300M 5P 40/120 10MA| VLS | MOT | BSX20 2N2369 
2N2482 N G |TO18 |LO1 20V 12V| 3V| 100MA]| 100C| 150MWF 300M|  4P5 25/200 2MA | ULG | OBS . . 
2N2483 NS |TO18 |LO1 60V 60V| 6V| 50MA]|175C! 360MWF 50M 6P 40MN 1OUA | ALN | SGS | BC109 2N930 
2N2484 NS |TO18 |LO1 60V 60V| 6V| 50MA|175C| 360MWF 50M 6P 100MN 1OUA | ALN | SGS | BC109 2N930 
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2N2484A NS |TO18 |L04 60V 60V| 6V| 50MA | 200C|  360MWF 50M 3P 100MN 1OUA| ALN | MOT |BC107B |2N930 
2N2485 NS |TOS |LO4 120V] 120V| . 2A| 200C| 8700MWC 100M| 12P 10MN] 500MA]| RMP | OBS | BUY48 2N5238 
2N2486 . NS |TO5 |LO4 140V] 140V| . 2A| 200C| 8700MWC 100M]  12P 10MN| 500MA | RMP | OBS | BUY48 2N5238 
2N2487 P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 100MA | 100C 6OMWF 360M 3P 20MN 10MA} VLS | OBS | ASZ21 2N838 
2N2488 P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 100MA | 100C 60OMWF 360M 3P 20MN S0OMA! VLS | OBS | ASZ21 2N838 
2N2489 P G |TO18 |LO1 20V 15V| . 100MA | 100C 6OMWF 360M 3P 20MN 10MA| VLS | OBS | ASZ21 2N838 
2N2490 P G |TO36 |L13 70V SOV| 40V 15A | 110C 170WC 100K 20/40 5A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N2491 P G |TO36 |L13 60V 40V| 30V 15A | 110C 170WC 185K 35/70 SA| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N2492 P G |TO36 |L13 80V 65V| 60V 15A | 110C 170WC 125K 25/50 SA} AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N2493 P G |TO36 |L13 100V 75V| 80V 15A | 110C 170WC 125K 25/50 SA| AHH | MOT | ADZ12 2N1100 
2N2494 P G |TO7 LO7 20V s : 10MA | 75C 83MWF 135M 2P 20MN 1MA| RLA | OBS | AF139 2N3283 
2N2495 P G |TO12 |LO9 40V : à 10MA | 100C!  125MWF 135M 2P 20MN 1MA| RLA | OBS | AF139 2N3283 
2N2496 P G |TO72 |LO6 40V ; . 10MA | 100C|  100MWF 135M 2P 25MN 1MA| RLA | OBS | AF139 2N3283 
2N2501 NS |TO18 |Lo1 40V 20V| 6V] 500MA} 200C| 360MWF 350M 4P 50/150 10MA! VLS | MOT | BSX20 2N2369 
2N2509 NS |TO18 :Lo1 125V 80V| 7V| S50MA)175C| 350MWF 45M 6P 40MN 10MA| ALH | FCD | BSX21 2N1990R 
2N2510 NS |TOI8 |LO1 100V 65V| 7V|] S50MA]|175C| 350MWF 45M 6P 150MN 10MA| ALG | FCD |BC107 A157 
2N25i1 NS |TO18 |£01 80V S0V| 7V] 50MA]|175C| 350MWF 45M 6P 240MN 10MA| ALH | FCD |BC107C |A157 
2N2512 P G |TO12 |LO9 . 70OV . à 30MA| 75C| 150MWF 140M 5P 40MN 10MA | RLA | OBS | AF106 2N3283 
2N2514 N S |TO46 }LO1 80V 60V| . 100MA | 200C|  400MWF 30M 6P 15/50 SMA]| RLG | OBS |BSX21 2N2484 
2N2515 N S |TO46 |L01 80V 60v| . 100MA | 200C|  400MWF 60M 6P 30/100 5MA| RALG | OBS | BSX21 2N2484 
2N2516 N S |TO46 |LO1 80v 6oV| . 100MA | 200C|  400MWF 100M 6P 60/200 5MA]| RLG | OBS | BSX21 2N2484 
2N2517 N S |TO46 |L01 125V 80V| . SOMA | 200C|  400MWF 30M 6P 15/50 5MA! RLH | OBS | BC394 2N2896 
2N2518 N S |TO46 |LO1 125V 80V| . SOMA | 200C|  400MWF 60M 6P 30/100 5MA| RALH | OBS | BC394 2N2896 
2N2519 NS |TO46 |Lo1 125V 80vV\ . SOMA | 200C|  400MWF 100M 6P 60/200 5MA| RLH | OBS | BC394 2N2896 
2N2520 N S |TO46 |LO1 60V 6oV| . 100MA | 200C|  400MWF 50M 6P 18MN 1MA| RLG | OBS | BSX21 2N2484 
2N2521 N S |TO46 |LO1 60V 60oV| . 100MA | 200C|  400MWF 50M 6P 36MN 1MA| RLG | OBS | BSX21 2N2484 
2N2522 N S |TO46 ]|LO1 60V 60V| . 100MA | 200C|  400MWF 50M 6P 76MN MA! RLG | OBS | BSX21 2N2484 
2N2523 NS |TO18 |LO1 60V 45V! . 30MA | 200C|  400MWF 70M 6P 40/120 10UA| ALN | OBS |BC107C | 2N2484 
2N2524 NS |TO18 |LO1 60V 45V| . 30MA | 200C|  400MWF 70M 6P 100MN 1OUA| ALN | OBS |BC107C |2N2484 
2N2525 NS |TO61 |L46 100V 80V| . 1A | 200C 16WC 145M|  25P 10MN]| 350MA| RMP | OBS | BDY63 

2N2526 P G |TO3 LO5 80v 80V| 5V 10A | 110C 85WC 300K : 20/50 3A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N2527 P G |TO3 LOS 120V] 120V] 5v 10A | 110C 85WC 300K , 20/50 3A| AHE | MOT | AL100 2N1906 
2N2528 P G |TO3 |L05 160V| 160V| 5V 10A | 110C 85WC 300K . 20/50 3A| AHE | MOT | AL100 2N1906 
2N2529 N S |TO18 |Lo1 45V 40V| . 25MA | 175C|  150MWF 6M 3P 10/20 1MA| RLA | OBS |BC107B |2N930 
2N2530 N S |TO18 |LOo1 45V 40V| . 25MA | 175C| 150MWF 10M 3P 12/35 1MA| RLA | OBS |BC107B | 2N930 
2N2530A N S |TO46 |LO01 60v 40V| 5V 1A| 200C|  400MWF 50M| 20P 100MN |  150MA | RMG | OBS | BFX95 2N2222A 
2N2531 NS |TO18 |Lo1 45V 4V| . 25MA | 175C| 150MWF 12M 3P 20/80 1MA| RLA | OBS |BC107B |2N930 
2N2532 NS |TO18 |Loi 45V 40V| . 25MA| 175C!  150MWF 16M « 45/185 1MA| RLA | OBS |BC107B | 2N930 
2N2533 N S |TO18 |LO1 45V 40V| . 25MA | 175C|  150MWF 10M 3P 20/55 10MA | RLA | OBS |BC107B | 2N930 
2N2534 N S |TO18 |Lo1 45V 40V}! . 25MA| 175C|  150MWF 20M 3P 45/150 10MA| RLA | OBS |BC107B |2N930 
2N2535 P G |TO59 |L63 60V 30V| . 3A ! 100C 10WC . ; 40/120| 400MA]| AHG | OBS 2N2670 
2N2536 P G |TO58 |L63 80V 4V| . 3A | 100C 10WC : ë 40/120| 400MA| AHG | OBS 2N2670 
2N2537 NS |TOS5 LO4 60V 30V] 5V] 500MA]|200C| 800MWF 250M 8P 50/150| 150MA]| VMS | MOT 2N5859 
2N2538 NS |TOS |LO4 60V 30V] 5V] 500MA]|200C| 800MWF 250M 8P 100MN] 150MA| VMS | MOT 2N5859 
2N2539 NS |TO18 |LO1 60V 30V] 5V] 500MA]|200C| 500MWF 250M 8P 50/150! 150MA} VMS | MOT 2N5859 
2N2540 NS |TO18 |LO1 60v 30V| 5V] 500MA]|200C| 500MWF 250M 8P 100MN| 150MA| VMS | MOT ; 2N5859 
2N2541 P G |TO5 |LO4 30V 14V| . 1A| 100C| 215MWF 10M|  20P 60/250 50MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2N2551 PS |TOS5 LO4 150V| 150V| . 1A] 200C| 400MWF . : 15/45!  100MA | RMS | OBS | BFT19 2N3637 
2N2552 P G |X26 L59 40V 30V | 20V 8A| 100C| 450MWF 225K : 20/60 3A| AHG | MOT 2N2555 
2N2553 P G | X26 L59 60V 40V| 20V 8A| 100C| 450MWF 225K ; 20/60 3A| AHG | MOT 2N2555 
2N2554 P G |X26 L59 80V 50V| 20V |. 3A| 100C| 450MWF 225K ; 20/60 3A| AHH | MOT 2N2555 
2N2555 P G | X26 L59 100V 6OV | 20V 3A| 100C| 450MWF 225K - 20/60 3A| AHH | MOT 2N2559 
2N2556 P G |SPEC |L59 40V 30V | 20V 3A| 100C| 450MWF 225K à 20/60 SA} AHG | MOT 2N2559 
2N2557 P G : L59 60V 40V | 20V 3A| 100C| 450MWF 225K . 20/60 3A| AHG | MOT 2N2559 
2N2558 P G L59 80V 50V | 20V 3A| 100C| 450MWF 225K . 20/60 3A| AHH | MOT 2N2559 
2N2559 P G ’ L59 : 100V 60V| 20V 3A | 100C| 450MWF 225K : 20/60 3A| AHH | MOT 2N2555 
2N2560 P G |X26 L59 40V 30V| 20V]| 3500MA | 100C| 450MWF 250K ; 20/60 38A| AHG | MOT 

2N2561 P G |X26 L59 60V 40V | 20V | 3500MA | 100C!  450MWF 250K 5 20/60 3A| AHG | MOT 

2N2562 P G |X26 L59 80V S0V | 20V | 3500MA | 100C| 450MWF 250K : 20/60 3A| AHG ; MOT 

2N2563 P G | X26 L59 100V 60V| 20V]| 3500MA | 100C|  450MWF 250K Û 20/60 SA! AHH | MOT 

2N2564 P G |TO5 LO4 40V 30V | 20V | 3500MA | 100C| 450MWF 250K À 20/60 3A| AHG | MOT 

2N2565 P G |TO5 |LO4 60V 40V | 20V | 3500MA | 100C!  450MWF 250K : 20/60 3A, AHG | MOT 

2N2566 P G |TO5 |L04 80V S0V| 20V | 3500MA | 100C|  450MWF 250K ; 20/60 3A| AHG | MOT 

2N2567 P G |TOS |L04 100V 60V]| 20V]| 3500MA | 100C|  450MWF 250K 4 20/60 3A! AHH | MOT 

2N2568 N G LO6 32V 15V| . 100MA | 100C 1WC 1400M 3P 10/60 40MA | UMP | OBS 

2N2569 NS |TO18 |LO1 20V SV! . 100MA | 175C|  300MWF 100M|  10P 50MN 10MA| ALC | OBS 2N6566 
2N2570 NS |TO18 |LO1 20V SV! . 100MA | 175C|  300MWF 100M]  10P SOMN 10MA| ALC | OBS . 2N6566 
2N2571 N S |TO18 |ELO1 20V 15V| . 500MA | 200C |  300MWF 100M!  10P S0MN| 100MA] RMS | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2572 NS |TOï8 |LO1 20V 15V| . S00MA | 200C|  300MWF 100M|  10P 5S0MN| 100MA| RMS | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2580 N S |TO36 |L13 400V | 400V| . 10A | 150C 150WC 2M : 10/40 SA| AHE | OBS | BUX14 2N6547 
2N2581 NS |TO36 |L13 400V| 400V! . 10A | 150C 150WC 2M : 25/65 SA| AHE | OBS | BUX14 2N6547 
2N2582 NS |TO36 |L13 S00V| 500V| . 10A | 150C 150WC 2M . 10/46 SA! AHE | OBS | BUX25 

2N2583 NS |TO36 |L13 500V| 500V| . 10A | 150C 150WC 2M ï 25/65 SA} AHE | OBS | BUX25 

2N2584 NS TO36 113 600V| 600V| 5V 10A | 150C 150WC 2M ; 25/65 5A| AHE | OBS 6 

2N2585 NS TO36 |L13 600V| 600V| 5V 10A | 150C 150WC 2M : 25/65 SA| AHE | OBS 
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2N2586 NS 60V 45V| 6V 300MWF 60MI! 10P 2N930 
2N2587 PG: 30V 15V 150MWF 320M 3P 2N3783 
2N2588 P G 40V 20V 150MWF 75M| 2P5 2N3283 
2N2589 NS 150V]| 150V 85WC 250K ; 2N6273 
2N2590 PS 100V 60V 400MWF 50M 5P 2N3486A 
2N2591 PS 100V 60V 400MWF 70M 5P 2N3486A 
2N2592 PS 100V 60V 400MWF 90M sP 2N3486A 
2N2593 PS 100V 60V 400MWF 110M sP 2N3486A 
2N2594 NS gov 80v 1WF 40M|  20P 2N4001 
2N2595 PS 80V 60V 400MWF 30M 6P 2N3965 
2N2596 PS 80v 60V 400MWF 40M 6P 2N3965 
2N2597 PS 80v 60v 400MWF 60M 6P 2N3965 
2N2598 PS 125V 80vV 400MWF 30M| ‘6P 2N3930 
2N2599 PS 125V 80V 400MWF 40M 6P 2N3930 
2N2599A PS 125V] 100V A400MWF 30M 6P 2N3930 
2N2600 PS 125V 80V 400MWF 30M 6P 2N3930 
2N2600A PS 125V| 100V 400MWF 30M 6P 2N3965 
2N2601 PS 60V 60V 400MWF 20M 6P 2N3965 
2N2602 PS 60V 60V 400MWF 40M 6P 2N3965 
2N2603 PS 60V 60V 400MWF 60M 6P 2N3965 
2N2604 PS 60v 45V| 6V 400MWF 30M 6P 2N3965 
2N2605 PS 60V 45V] 6V 400MWF 30M 6P 2N3965 
2N2605A PS 60V 45V| 6V 400MWF 45M 6P 2N3965 
2N2610 NS 45V 40V 150MWF 20P 2N929 
2N2611 NS 120V] 100V 2WF A4M| 75P 2N4063 
2N2612 PG 65V 65V | 30V 75WNC 5 } 
2N2613 P G 30v 120MWF 4M]| 20P 2N1305 
2N2614 P G 40V 120MWF 4M|  18P 2N1305 
2N2615 NS 30V 15V 300MWF 500M|  2P8 2N2857 
2N2616 NS 30v 15V 300MWF 600M| 2P8 2N2857 
2N2617 NS 25V 25V 250MWF 1M . 2N929 
2N2618 NS 60V 40V 600MWF 200M|  14P 2N2297 
2N2618-46 NS 60V 40V 400MWF 200M|  14P 2N5582 
2N2621 P G 15V 150MWF 13M]| 3P5 2N990 
2N2622 P G 24V 150MWF 15M| 3P5 2N990 
2N2623 PG 32V 150MWF 16M| 3PS 2N990 
2N2624 PG 15V 150MWF 13M|  3P5 2N990 
2N2625 P G 24V 150MWF 15M|  3P5 2N990 
2N2626 P G 32V 150MWF 16M] 3P5 2N990 
2N2627 P G 15V 150MWF 13M| 3P5 2N990 
2N2628 P G 24V 150MWF 15M] 3P5 2N990 
2N2629 P G 32V : 150MWF 16M| 3P5 2N990 
2N2630 P G 18V 10V 300MWF 300M 4P 2N838 
2N2631 NS 80V 60V 8800MWC 200M|  20P 2N3735 
2N2632 NS gov 60V 40WC 20M| 150P 

2N2633 NS 120V 80v 40WC 20M| 150P 

2N2634 NS 150V|  100V 40WC 20M| 150P . 
2N2635 P G 30V 145V| 2V 150MWF 150M 5P 2N838 
2N2636 P G 100V 60V| 1V 100WC 

2N2637 P G 100V 6OV| 1V 100WC 

2N2638 P G 100V 6OV | 1V 100WC : : 
2N2639 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M 5P 10% DVBE 
2N2640 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M SP 20% DVBE 
2N2641 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M 5P à 
2N2642 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M 5P 10% DVBE 
2N2643 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M SP 20% DVBE 
2N2644 NS 45V 45V| 5V 600MWF 40M 5P | 
2N2645 NS 75V SOV! 7V S00MWF 50M| 25P 2N731 
2N2648 P G 35V 10V 300MWF 10M]| 30P 2N2667 
2N2649 NS 65V 65V 8700MWC 100M|  12P 2N5784 
2N2650 NS 140V] 140V 8700MWC 100M]  12P 2N5238 
2N2651 NS 40V 20V| 5V 360MWF 350M 4P 2N2369 
2N2652 NS 100V 60V| 7V 600MWF 60M| 15P 15% DVBE 
2N2652A NS 100V 6OV}, 7V 600MWF 60M| 15P 10% DVBE 
2N2654 P G 32V 100MWF 125M|  1P7 2N3283 
2N2655 NS 100V|  100V 15WC 250K 2N4001 
2N2656 NS 25V 15V 360MWF 250M SP 2N2222A 
2N2657 NS 80V 50V| 7V 44WC 20M 2N2657 
2N2658 NS 100V 7OV| 7V IWC 20M 2N4877 
2N2659 P G Sov 50V | 20V 15WC 2N2660 
2N2660 P G 70V 70V | 20V 15WC 2N2661 
2N2661 P G 90v 90V | 20V 15WC : 
2N2662 P G 50v 50V | 20V 15WC 2N2663 
2N2663 P G 70V 70V | 20V 15WC 2N2664 
2N2664 P G 50V SOV | 20V 15WC 
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Pol. Ves | Vce |Vesl dc P.TOT fT Co 


Mat, | Bot. JBroch} 5x | max [max] max max | min | max FCT (re 
2N2665 PG|Tos |Lo4 sov| sov| 2ovl  sal10oc|  1swc so/150|  500MA| AHG | GPD 2N2666 
2N2666 pG|TO5 |LO4 7ov| 70v| 20v|  3Al100c|  15wc 50/150|  500MA| AHG | GPD 
2N2667 P G |TO5 |LO4 gov|  gov| 2ov|  3A|100c|  15wc 50/150| 500MA| AHG | GPD 
2N2668 P G |TO102 |LS9 sov| 5ov| 2ov|  sAl100c|  15wc 50/150| 500MA| AHG | GPD 2N2669 
2N2669 P G |TO102 |L59 7ov| 7ov| 20v|  3A|100c|  15wc 50/150|  500MA| AHG | GPD 2N2670 
2N2670 p G |To102 |L59 sov| 5ov| 2ov|  sal100c|  15wc 50/150| 500MA! AHG | GPD| . | 
2N2671 p G |To12 |Lo9 25V| . |. | :10MA| 9oc| 100MWF| 200M| 2P5|  40MN|]  1MAl vLa |oBs lAFvi8 |2N2382 
2N2672 P G |TOæ |LO4 25V| . | . | 10MA| oc] 100MwF|  180M| 2P5|  40MN| 1mal va |oms |Arvi8  |2N2382 
2N2672A | P G |TO3 |LO4 gav 10MA| 90C| 100MWF| 180M| 2P5|  40MN| 1MA| vLA |oBs |AFY18 | 2N2282 
2N2673 NS |TO4 |Lot 6ov| _45v 25MA| 200C| 250MWF|  20M| 4P 82 1MA|RLA |oBs|Bcio7  |2N929 
2N2674 NS |To4 |Lo1 gov| 45v| . | 25MA|200c| 250mwF| 20M| 4p| 12/40] 1mal rLA loss |Bcto7 |2N020 
2N2675 NS |TO4 |Lot gov| 45v| . | 25MA|200C| 250MWF|  20M| 4P|  2276|  1MA| RLA |oms |ecio7  |2N929 
2N2676 N S |TO4 |LO1 gov| 45V| . | 25MA| 2000] 250MWwF| 20M] 4p| 45/20] 1mAl RLA | oBs [BC107 |2N030 
2N2677 NS |TO4 |Lo1 45V| 35v| . | 25MA|200C| 250MWwF| 25M| spl 20/55! 10MA! RLA | oBs |BC107 | 2Ne30 
2N2678 NS |TO4s |Lot a5v| asv| . | 25MA|200C| 250MWF| 35M| spl 45/150| 10MA| RLA | oBs [Bc107 |2N030 
2N2691 P Gros |Los | 10ov| gov| 1v] 20/1000! 10owc|  6ok 307100! _20A| AHH | GPD 
2N2691A |PG|Tos [Los | 120v| gov| sv] s5oa|100€| 170owc|  600k 50/100| _20A| AHG | GPD 
2N2692 NS |To’8 |Lot 45V| 3ov| 10V| 5oMA|175C| 2300MWF| 33M| spl  90/360| 10ouA| ALC | oBs 2N6566 
2N2695 NS |TOt8 |Lo1 asv|  sov| 10v| 5oMA|175C| 300MWF| 42M| 5pl  6oMN| 1oouA| ALC | oBs 2N6566 
2N2694 NS |TO18 |Lo1 45V| 20V| 10V] 50MA|175C| 300MWF| 42M| 5P|  3oMN| sooua| ALC | oBs 2N6566 
2N2695 ps |To4 |Lo1 25V| 25v| 4v| 500MA|200c| 360mwF|  100M| 20P| 307130] soma RmG | co |Bsw2a |2N20074 
2N2696 ps |Tot8 |Lo1 25V| 25V| 4v| 500MA| 175C| 360MWF|  100M| 20P| 30/130| s5oMA| AMG | sGs |Bsw24  |2N20074 
2N2697 NS |oBs |L94 gov| éov| av  sAl200c|  1owc| 20m) | 40/120 1A| AHG |oBs| .  |2N5478 
2N2698 NS loss |194 | 100v| aov| 8vl  5A!200c!  1owc|  20M| | 40/120 1A| AHH |OBS| .  |2N5478 
2N2699 pG |To18 |Lo! 15V| 8v| . | 100MA|100C| 150MwF|  300M| aps] 40200! 10mA| vs |oBs |Asz21  |2N064 
2N2706 P@ roi |Lo 32v| s2v| 10v| 200MA| 75c| soomwr|  s0ok| . 65/120|  50MA| AMG | AMP|AC128  |2N2706 
2N2707 wP&G| . |. . . | | , . | MPP | OBS | 2N2430 + 2N2706 
2N2708 NS |TO72 |LO6 3sv| 2ov| sv] 5omal175c| 200MWwF| 700M| 1p| 30/200! 2mal vLA | RCA |BFx73  |2Note 
2N2709 PS [TO5 |Lo4 sov|  35v SOMA | 160C| 240MWF|  200K| 110P| 10/22] 2ooUA| ALN |oBs |Bci79 |2N2005 
2N2710 NS |Tot8 |Loi 4ov| 20v] 5v| 500MA|175C| 360MWF|  500M| 4P|  40MN] 10MA| ms | s@s |Bsx2o | 2N2369 
2N2711 NS |TOs |L21 iev| 18v| 5v| 100MA|125c| 200MwF| . 12P| s3oMN| 2mAl ALG | ces |gcigzi |2N3710 
2N2712 NS |Tos |L21 18v| 18v| 5v| 100MA|125c| 200MwF| 12P| 75/225| 2MA| ALG | GES |BC182L |2N3710 
2N2713 NS |TOss |L21 iev| 18v| 5v| 200MA|125C| 200MWwF| | 12P| 30MN| 2MA| ALG | ses |Bct&21 |2N3710 
2N2714 NS |TOs |L21 1ev| 18v| sv] 100MA|125C| 200MWwF| 12P|  8OMN| 2MA| ALG | GES |BC182 |2N3710 
2N2715 NS |Toss |L21 iev| 18v| 5v| 5oMA|125c| 200MWF| | spl  3OMN| 2MA! ALG | SES [BC182L |2N3710 
2N2716 NS |Toss |L21 iev| 18v| 5v| 5omal125c| 200MwF| . spl  6oMN| 2MA| ALG | GES [Bci81 |2N3710 
2N2717 PG |To18 |Loi 20V| 15V] . | soMA| 75c| 100MWF| 300M| 5P|  s5omnN|] soma) vis |oBs|asz21 |2N838 
2N2718 PG|TOS |LO4 20V| 12] . | 400MA| 100C| 240MWF|  150M| 10P]  25MN| 170MA| vms |oës |aFvi8  |2N2382 
2N2719 NS |To18 |Loi 25V| 8v| . | 200MA|175C| 300MWwF| 200M| 6p|  30MN| 6omA| vus |oBs |Bsx2o  |2N2369 
2N2720 NS |To77 |noi gov| 6ov| 6v| 40MA|200c| 600MWF| aoM| 6p| 307120] 10ouA| DUA | NAT | .  |2N2060 
2N2721 NS |To77 |noi gov| 6ov| 6v| 40MA|200c| 600MwF| &oM| 6P| 307120] 1oouA| ua | ar | .  |2N2060 
2N2722 NS |To77 |No 45V| 45V| 5V| 40MA|200C| 600MWF|  100M| 6P| 50/250| 1ouA| puA | NAT] |2N29164 
2N2723 NS |To72 |L61 gov| 6ov| 12V| 40MA|200C| 500MWF| 100M| 10P| 2000MN|  10MA| ALD | MOT | 
2N2724 NS |TO72 |L61 gov| eov| 12V| 40MA|200c| 500MWF|  100M| 10P| 7000MN| 1oMA| ALD | MOT 
2N2725 NS |TO72 |L6t 45V| 45v| 10V] 30MA|200c| 500MWF|  100M| 10P| 2000MN| 1oouA| ALD | MOT 
2N2726 NS |ros |Los | 2oov| . | . | 500ma! 200c WF! 15M| . 30/0] 200MA| RME | oBs |BuY6o |2N3439 
2N2727 NS|Tos |Loa | 2oov| : | : | 500MA| 200c 1WF| 15M 75/150|  200MA| RME | OBS | BD150 . 
2N2728 p G |TOss |L13 15V| svlisv|  soal110c] 170wc| 120k| : 40/130|  20A| AHS |MOT| . 
2N2729 NS |TO4& |Lo1 3ov| 15V| . | 5oMA|200€| 300MWF| 600M| 2P8] 20MN|] sMA| ULA | FcD [Brvoo  |2n2857 
2N2730 p G |TO% |L13 gov| 6ov| 3ov| esal100c|  gowc| . 307120] 25A| AHG|GPD| . : 
2N2731 p G |Tos |Lt3 gov| 45v| 3ov| 65al 100€!  sowc| . , 307120]  25A| AHG |G@PD| . |22730 
2N2732 p G |TO% |L13 aov| 3ov| 2ov| 65a|100c| gowc| 30/120|  25A| AHG |GPD| . [22731 
2N2733 P G |TO0 |L61 gov| 6ov| 3ov| esA|100c|  eswc| 30/120|  25A| AHG |GPD| .  |2N2734 
2N2734 p G |TO60 |L61 gov| 45v| 3ov|  esa|100c|  eswc| 30/120|  25A| AHG |GPD| .  |2N2735 
2N2735 p G |TO6o |L6t aov| aov| 2ov| 65A|100c|  6swc 30/120| _25A| AHG | GPD | 
2N2736 p @ |Toso |Le1 gov| 6ov| sov| esal100c|  eswc| . 30/120|  25A| AHG | @PD| . |2No7s7 
2N2737 p G |To6o |L61 gov| 45v| 3ov| 65A| 100€! 6swc| : | 30/120|  25A| AHG |@PD| .  |2N2738 
2N2738 P G |TO60 |L61 aov| sov| 2ov| 65A|100c|  eswc| | 307120]  25A| AHG |GPD| 
2N2739 NS loss |oBs| 5ov| 5ov|15v| 20A|175c| 200wc|  500k| | 10MN| 104] AHC |oBs| .  |2N5885 
2N2740 NS |oBs |oBs| 100v| 100v| 15V|  20A|175c| 200owc!  500k| 10MN| 10] AHH |OBs| .  |2N5629 
2N2741 Ns loss |oBs| 150v| 15ov| 15V| 20a|175c| 20owc|  sook| 10MN| 104! AHH|oBs| .  |2N56s1 
2N2742 NS loss |oBs| 200v| 200v| 15V| 2oal175c| 20owc|  500k 10MN| _10A| AHH | OBS . 
2N2743 NS loss |oBs| 250v| 250v| 15V/ 2oAl175c| 200wc|  500k 10MN| _10A| AHH | OBS 
2N2744 NS logs |loBs| 3oov| 300v| 15v| 2o4!175c| 200wc|  500k| | 10MN|  10A| AHH|oBs| 
2N2745 NS loss loBs|  5ov| 5ovl 15v| 20A|175c| 200wc|  500k| | 10MN| _15A| AHG |oBs| .  |2N5885 
2N2746 NS logs |os| 100v| 100v| 15V|  2oal175c| 20owc|  5o0k| . 10MN|  15A| AHH |oBs| . |2N5886 
2N2747 NS/oss |oBs| 150v| 150v| 15V| 204|175c| 200wc|  500k 10MN| _15A| AHH | OBS 
2N2748 NS |oBs |o8s| 200v| 200v| 150) 2oAl175c| 20owc|  500k 10MN| _15A| AHH | OBS 
2N2749 NS |oBs |oBs| 250v| 250v| 15V| 2oAl175c| 200wc|  500k 10MN| _15A| AHH | OBS 
2N2750 NS |o8s |oBs| 3oov| soov| 15V| 2oAl175c| 200wc|  500k 10MN| _15A| AHH | oBS 
2N2751 NS logs logs] 5ov! sov|15v| 2oal175c| 20owc|  500k| . 10MN| 204! AHG |oBs| . |2N5685 
2N2752 NS|oss |oBs| 100v| 100v| 15V| 20A|175c| 200wc| sook| | 10MN| 204] AHH | OBS] .  |2N5686 
2N2753 NS loss |oBs| 150v| 150v| 15V/ 20a|175c| 200wc|  500k 10MN| _20A| AHH | OBS 
2N2754 NS |oBs |oBs| 200v| 200v| 15V| 2oAl175c| 200wc|  500k 10MN| _20A| AHH | OBS 
2N2755 NS}jo8s |o8s| 20) 2ov) 15) 2a|175c| 20owc| 50 10MN| 204] AHH | OBS 
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Vce | Ves TJ P.ToT fr | Co EcT | FAB Equ. Equ. 
max |max| max | max max min | max EUR. USA 
2N2756 NS |08BS |085s 300V| 300V| 15V 20A | 175C 200WC 500K| . 10MN 20A| AHH | OBS 
2N2757 N S |TO63 |L60 50V|  50V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 10A| AHG | OBS 
2N2758 N S [TO63 |L60 100V| 100V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 10A| AHH | OBS 
2N2759 N S |[TO63 |L60 150V| 150V| 15V 30A | 175C 200WC 500K| . 10MN 10A| AHH | OBS 
2N2760 N S [TOS3 |L60 200V| 200V| 15V 30A | 175C 200WC 500K| . 10MN 10A| AHH | OBS 
2N2761 N S |[TO63 |L60 250V| 250V| 15V 30A | 175C 200WC 500K| . 10MN 10A| AHH | OBS 
2N2762 N S |[TO63 |L60 300V| 300V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 10A| AHH | OBS 
2N2763 N S |[TO63 |L60 50V|  50V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHG | OBS 
2N2764 N S |[TO63 |L60 100V| 100V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHH | OBS 
2N2765 N S |TO63 |L60 150V| 150V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHH | OBS 
2N2766 N S |[TO63 |L60 200V| 200V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHH | OBS 
2N2767 N S |TOS3 |L60 250V| 250V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHH | OBS 
2N2768 N S |TO63 |L60 300V| 300V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 15A| AHH | OBS 
2N2769 N S |TO63 |L60 5oV|  50V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A | AHG | OBS 
2N2770 N S |TO63 |L60 100V| 100V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A | AHH | OBS 
2N2771 N S |TO63 |L60 150V| 150V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A| AHH | OBS 
2N2772 N S |[TO63 |L60 200V| 200V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A| AHH | OBS 
2N2773 NS |TO63 |L60 250V| 250V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A | AHH | OBS 
2N2774 NS [TO63 |L60 300V| 300V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 20A| AHH | OBS 
2N2775 NS [TO63 |L60 50V| 50V]| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 25A | AHG | OBS 
2N2776 N S [TO63 |L60 100V| 100V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 25A | AHH | OBS 
2N2777 NS |[TO63 |L60 150V| 150V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 25A | AHH | OBS 
2N2778 NS |[TO63 |L60 200V| 200V| 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 25A | AHH | OBS 
2N2779 N S |TO63 |L60 250V| 250V] 15V 30A | 175C 200WC 500K 10MN 25A | AHH | OBS 
2N2780 N S [TO63 |L60 300V| 300V| 15V 30A | 175C 200WC 500K| . 10MN 25A | AHH | OBS 
2N2781 NS |[TO8 |Li2 75V| 30V| 5V 2A | 175C 15WC 140M| . 8/75| 350MA| VHG | TRW : 2N2782 
2N2782 NS |[TO8 |L12 100V|  40V| 5v 2A | 175C 15WC 140M| . 8/75| 350MA| VHG | TRW . 2N2782 
2N2783 NS |[TO8 |L12 100V|  40V| 5V 2A | 175C 15WC 140M| . 8/75| 350MA| VHG | TRW ; 2N2782 
2N2784 NS |[TO18 |Lo1 15V 6V| . | 100MA]| 200C| 300MWF 1G| 3% 40/120|  10MA| ULS | OBS ; : 
2N2784-46 N S [TO4 |Lo1 15V 6V| . | 100MA|200C| 300MWF 100M| 3P 40/120|  10MA| ULS | OBS . 2N3960 
2N2785 NS [TO72 |L61 60V|  40V| 15V| 100MA| 175C| 500MWF 10M| 30P| 2000MN| 100MA| ALD | MOT , ; 
2N2786 P G |TO39 |LO4 35V| 20V|] . | 150MA| 90C| 1800MWC 250M|  5P 33/200| 100MA| VMG | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2786A P G |TO39 |LO4 35V| 20V| . | 150MA| 90C| 280MWF 225M| 5P 33/200|  100MA| VMG | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2787 NS [TO5 |LO4 75V| 35V| . | 800MA|175C| 800MWF 250M|  &P 20/50| 150MA| RMS | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2N2788 NS [TO5 |LO4 75V| 35V| . | 800MA]|175C| 800MWF 250M|  &P 40/120| 150MA| RMS | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N2789 NS [TOS |LO4 75V| 35V| . | 800MA]|175C| 800MWF 250M|  &P 100MN!  150MA| RMS | OBS |BSW54 | 2N2219A 
?N2789S N S |TO39 |LO4 75V| 35V| . | 800MA]|175C| 800MWF 250M|  &P 100MN| 150MA| RMS | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N2790 NS |[TO18 |LO1 75V| 35V| . | 800MA]|175C| 500MWF 250M|  8P 20/60| 150MA| RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2791 NS |TO18 |LO1 75V| 35V|] . | 800MA|175C| 500MWF 250M|  &P 40/120| 150MA| RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2792 NS |TO18 |Lo1 75V| 35V| . | 800MA]|175C| 500MWF 250M|  8&P 100MN| 150MA | RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
2N2793 P G |[TO36 |L13 75V| 60V| . 70A | 110C 170WC 50/100 15A| AHG | OBS : 2N2158 
2N2795 P G |[TO18 |Lo1 20V| 15V| . | 100MA| 100C|  75MWF 300M| 3P S0MN|  10MA| VLS | OBS |ASZ21 | 2N838 
2N2796 P G [TO18 |Lo1 20V| 12V| . | 100MA]|100C|  75MWF 300M| 4P 30MN|  10MA| VLS | OBS |ASZ21  |2N838 
2N2797 P G |[TO5 |LO4 40V| 20V| . | 100MA| 100C|  75MWF 150M|  3P5 40MN| 10MA| VLS | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2798 P G [TOS |LO4 60V| 25V| . | 100MA]| 100C|  75MWF 150M| 4P 20MN| 10MA| VLS | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2799 P G |[TO5 |LO4 30V| 15V| . | 100MA]| 100C|  75MWF 120M| 4P 20MN|  10MA| VLS | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N2800 PS [TO5 |LO4 50V| 35V| 5V| 800MA| 175C| 800MWF 120M|  25P 30/90| 150MA| AMG | SGS |BFS95 | 2N4036 
2N2800S P S |[TO39 |LO4 50V| 35V| 5V| 800MA]| 175C| 800MWF 120M| 25P 30/90| 150MA| AMG | MOT |BFS95 | 2N4036 
2N2800-46 P S |[TO4 |LO1 50V| 35V| 5V| 800MA| 175C| 400MWF 120M| 25P 30/90| 150MA| AMG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N2801 PS [TO5 |LO4 50V| 35V| 5V| 800MA| 175C| 800MWF 120M| 25P 75/225| 150MA| AMG | SGS |BFS95 | 2N4036 
2N2801S P S |[TO39 |LO4 50V| 35V| 5V| 800MA|175C| 800MWF 120M| 25P 75/225| 150MA| AMG | MOT |BFS95 | 2N4036 
2N2801-46 P S |TO46 |LO1 50V| 35V| 5V| 800MA]| 175C| 400MWF 120M| 25P 75/225| 150MA| AMG | OBS |BFS95 | 2N4036 
2N2802 PS [TO77 |NO1 25V| 20V| 5V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  &P 20/120| 100OUA| DUA | MOT | 10% DVBE | 2N3350 
2N2803 P S |[TO77 |N0i 25V| 20V| 5V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  &P 20/120| 100OUA| DUA | MOT |20% DVBE | 2N3350 
2N2804 P S |TO77 |Noi 25V| 20V| 5V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  &P 20/120| 100UA| DUA | MOT : 2N3350 
2N2805 P S |TO77 |Noi 25V| 20V| 5V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  &P 40/120|  100UA| DUA | MOT | 10% DVBE | 2N3350 
2N2806 P S |TO77 |Noi 25V| 20V| 5V| 30MA|200C| 500MWF 60M|  &P 40/120|  100UA| DUA | MOT | 20% DVBE | 2N3350 
2N2807 P S |TO77 |Noi 25V| 20V! 5V| 30MA!200C| 500MWF 60M|  &P 40/120|  100UA| DUA | MOT : 2N3350 
2N2808 NS ITOIH |LO6 3ov|  10V| . 25MA| 200C| 200MWF|  1000M|  OP7 20/120 2MA| ULA | OBS |[BFT17  |2N6389 
2N2808A NS [TOIH |L06 30oV| 10V| . 25MA| 200C| 200MWF| 1500M]|  OP7 20/120 2MA| ULA | OBS |BFT17  |2N6389 
2N2809 N S |TOIH |LO6 3ov|  10V| . 25MA| 200C| 200MWF|  1500M|  0P7 20/120 2MA| ULA | OBS |BFT17 | 2N6389 
2N2809A N S [TOIH |LO6 30V| 10V| . 25MA| 200C| 200MWF|  1300M|  0P7 20/120 2MA| ULA | OBS |BFT17 | 2N6389 
2N2810 N S |TOIH |LO6 24V| 10v| . 25MA| 200C| 200MWF|  1000M|  0P7 20/120 2MA| ULA | OBS |BFT17  |2N6389 
2N2810A N S [TOIH |LO6 24V| 10V| . 25MA| 200C| 200MWF|  1300M|  OP7 20/120 2MA| ULA | OBS IBFT17 | 2N6389 
2N2811 N S |[TO61 |L46 80V| 60V| . 10A | 200C 70WC 15M| 20/60 5A| AHP | TRW|BDY63  |2N5731 
2N2812 N S |TO61 |LA46 80ov| 60v| . 10A | 200C 70WC 15M| . 40/120 5A| AHP | TRW|BDY63  |2N5731 
2N2813 N S [TO61 |L46 120V|  80v| . 10A | 200C 70WC 15M| . 20/60 5A| AHH | TRW|BDY63  |2N5731 
2N2814 N S |TO61 |L46 120V| 8ov| . 10A | 200C 70WC 15M| . 40/120 5A| AHH | TRW|BDY63  |2N5731 
2N2815 N S |TO63 |L60 80V!  80V| 10V 20A | 200C 200WC 600K 10/50 10A| AHH | SES 
2N2816 N S [TO63 |L60 100V| 100V| 10V 20A | 200C 200WC 600K 10/50 10A| AHH | SES 
2N2817 NS |TO63 |L60 150V| 150V| 10V 20A | 200C 200WC 600K 10/50 10A| AHE | SES 
2N2818 N S [TO63 |L60 200V| 200V! 10V 20A | 200C 200WC 600K 10/50 10A| AHE | SES 
2N2819 NS |TO63 |L60 80V|  80V!| 10V 25A | 200C 200WC 600K 10/50 15A| AHH | SES 
2N2820 N S |TO63 |L60 100V| 100V| 10V 25A | 200C 200WC 600K 10/50 15A| AHH | SES 
2N2821 N S |TO63 |L60 150V| 150V| 10V 25A | 200C 200WC 600K 10/50 15A| AHE | SES 
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2N2822 N S |[TO63 |L60 200V| 200V| 10V 25A| 200C|  200WC 600K| . 10/50 15A| AHE | SES 
2N2823 N S |TO63 |L60 80V| 80v| 10V s0A | 2000 200WC 600K 10/40 20A| AHH | SES 
2N2824 N S |TO63 |L60 100V| 100V| 10V 30A| 200C|  200WC 600K 10/40 20A| AHH | SES 
2N2825 N S |TO63 |L60 150V| 150V| 10V 30A| 200C|  200WC 600K 10/40 20A| AHE | SES : ; 
2N2826 P G |TO37 |L47 : 15V 1A| 95C| 7500MWC 75/200|  100MA| AMG | OBS ; 2N2284 
2N2827 P G |TO37 |L47 . 30V 1A| 95C| 7500MWC 75/200| 100MA| AMG | OBS $ 2N2284 
2N2828 NS |[TO59 |L63 8ov| 60v 3A| 200C 40WC 1M 20/60| 500MA| AHS | OBS ; 2N4075 
2N2829 N S |TO59 |L63 8ov| 60v 3A| 200C 40WC 1M 20/60 1A| AHS | OBS ! 2N4075 | 
2N2831 NS |TO18 |LO1 40V] 12V] . | 200MA|200C| 360MWF|  250M|  5P 25MN| 10MA| RLG | OBS |BSW64 |2N2222A 
2N2832 P G |TO3 |LO5 8ov| 5ov| 2v 20A | 110C 85WC 10M 25/100 10A| RHG | MOT | 2N2287 
2N2833 P G |TO3 |LO5 120V| 75V| 2v 20A | 110C 85WC 10M 25/100 10A| RHH | MOT : 2N2287 
2N2834 P G |TO3 |LOS 140V| 100V| 2V 20A | 110C 85WC 10M 25/100 10A| RHH | MOT : 2N2287 
2N2835 P G |X03 |LO5 32V] 20V| 10V 8A| 90C 16WC 600K| 200P 30/100 1A| AHG | AMP |AD162 | 2N2835 
2N2836 P G |TO3 |LO5 55V 3500MA | 100C 37WC 250K 30/100 1A| AHG | OBS | AD132-5 |2N1159 
2N2837 PS |TO18 |Lo1 50V| 35V| 5V| 800MA|175C| 500MWF|  120M| 50P 30/90| 150MA| AMG | SGS | BSW24  |2N2907A 
2N2838 PS |TO18 |LO1 50V| 35V| 5V| 800MA|175C| 500MWF|  120M| 25P 75/225| 150MA| AMG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N2845 NS |TOi8 |LO1 60V| 30V| 5V| 500MA|175C| 360MWF|  250M|  8P 30/120| 150MA| RMS | SGS |BSW64 | 2N2222A 
2N2846 NS |TOS |L04 6ovV| 30V| 5V| 500MA|175C| 800MWF|  250M|  8P 30/120| 150MA| RMS | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N2847 N S |TO18 |LO1 6ov| 20V 500MA | 175C! 360MWF| 250M|]  6P 40/140| 150MA| RMS | SGS |BSW64 | 2N2222A 
2N2848 NS |TO5 |LO4 6oV| 20V| 5V] 500MA|175C| 800MWF|  250M|  8P 40/140| 150MA| RMS | SGS |BSWS54  |2N2219A 
2N2849 NS |TO5 |LO4 100V| 80V 3A! 200C|  850MWF 30M| 125P|  100MN 1A| RHH | TRW|BSS45 | 2N5154 
2N2849-1 NS |TO5 |LO4 100V| 80v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P|  100MN 1A| RHH | OBS |BSS45 |2N5154 
2N2850 NS |TO5 |LO4 100V| 80v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHH | TRW |BSS45  |2N5154 
2N2850-1 NS |TO5 |LO4 100V|  80V 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHH | OBS |BSS45 |2N5154 
2N2851 NS |TO5 |L04 100V| 8ov 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHH | TRW|BSS45  |2N5154 
2N2851-1 NS |TO5 |LO4 100V| 80v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHH | OBS |BSS45 |2N5154 
2N2852 NS |TO5 |LO4 100V| 80V 8A| 200C| 850MWF 30M| 125P 20/60 .1A| RHH | TRW|BSS45  |2N5154 
2N2852-1 NS |TO5 |L04 100V| 80v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 20/60 1A| RHH | OBS |BSS45 | 2N5154 
2N2853 NS |TO5 |LO4 6ov| 40V 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40MN 1A| RHG | TRW |BSS45 |2N5154 
2N2853-1 NS |TO5 |LO4 6ov| 40v 3A| 200C|  850MWF 30M| 125P 40MN 1A| RHG | OBS |BSS45  |2N5154 
2N2854 NS |[TO5 |LO4 6ov| 40V 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P|  100MN 1A| RHG | TRW|8SS45 |2N5154 
2N2854-1 NS |TO5 |LO4 6ov|  40v| ; 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P|  100MN 1A| RHG | OBS |BSS45 |2N5154 
2N2855 NS |TOS |LO4 60V| 40V 3A| 200C|  850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHG | TRW |BSS45 | 2N5154 
2N2855-1 NS |TO5 |LO4 6ov| 40V 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 40/120 1A| RHG | OBS |BSS45  |2N5154 
2N2856 NS |TO5 |LO4 60v| 40v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 20/60 1A| RHG | TRW|BSS45 |2N5154 
2N2856-1 NS [TO5 |L04 60v| 40v 3A| 200C| 850MWF 30M| 125P 20/60 1A| RHG | OBS |BSS45  |2N5154 
2N2857 N S |TO72 |LO6 30V| 15V] 2V| 40MA|175C| 200MWF 1G| 1P 50MN 2MA| ULA | RCA |BFY90  |2N2857. 
2N2858 N S [TO5 |LO4 100V| 80V 3A| 200C| 600MWF 1M 20/60 1A| AHH | OBS |BSS45  |2N5152 
2N2859 NS |TO5 |LO4 120V| 100V 3A| 200C| 600MWF 1M 20/60 1A| AHH | OBS |BSS42 |2N5238 
2N2860 P G |TOi8 |LO1 18V a! 150MA | 100C| 150MWF| 250M|  4P 40MN| 40MA| VLS | OBS |ASZ21 | 2N964 
2N2861 PS |[TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 100MA|200C| 300MWF 60M|  6P 5S0MN|  500UA| ALA | TIS |BC179 |2N3965 
2N2862 PS |TO18 |Lo1 25V| 20V! 5V| 100MA|200C| 300MWF 45M| 6P 25MN| SOOUA| ALA | TIS |BC179 |2N3965 
2N2663 NS [TO5 |LO4 6ov| 25V| 5V 1A|200C| 800MWF| 150M|  13P 30/200| 200MA| VMP | TIS |BSS14 | 2N3735 
2N2864 NS |TO5 |LO4 6ov| 25V| 5v 1A| 200C| 800MWF| 150M|  13P 20/200| 200MA| VMP | TIS |BSS14 | 2N3735 
2N2865 NS |TO72 |LO6 25V| 13V] 3V| 50MA]200C| 200MWF|  600M| 2P5 20/200 4MA! ULG | TIS |BFX73 |2N918 
2N2866 NS |OBS |L63 120V] 80V| 10V 2A | 175C 40WC 10M| 170P 20/60| 500MA| AMH | OBS ; 2N5477 
2N2867 NS |OBS |L63 120V| 80V| 10V 2A| 175C 40WC 10M| 170P 40/120| 500MA| AMH | OBS : 2N5478 
2N2868 NS |TO5 |LO4 6ov|  40V| 7V 1A|200C| 800MWF 50M|  20P 40/120| 150MA| AMG | FCD |BFY50 | 2N2297 
2N2869 P G |TO3 |LO5 6ovV| 50V| 10V 10A | 100C 30WC 50/165 1A| AHG | GPD | AD132-5 |2N2870 
2N2870 P G |TO3 |LO5 80ov| 50V| 10V 10A | 100C 30WC 50/165 1A| AHG | GPD | AD132-5 ; 
2N2871 PS |TO77 |No1 6oV|  60V| 60V| 200MA| 200C| 400MWF 500K| 70P 15MN 1MA! DUA | OBS 
2N2872 P S |TO77 |Noi 110V| 110V| 11V| 200MA] 200C| 400MWF 500K| 70P 15MN 1MA| DUA | OBS : : 
2N2873 P G |TO105 | L28 35V| 12V 10MA| 100C| 115MWF|] 300M| OP7 40/300 1MA| RFL | OBS |AF106 | 2N3283 
2N2874 NS |TO8 |L12 75V| 40V| . 2A| 175C 15WC| 140M| 40P 7.5/7 350MA| VMP | TRW ; 2N2782 
2N2875 PS [OBS |O0BS 60vV| 50V| 5V 2A| 200C 20WC 25M 15/60| 1500MA| AMS | OBS : 
2N2876 NS |TO60 |L61 80ov| 60V| 4V|2500MA| 200€ 17WC| 100M| 20P SMN| 2500MA| RHP | RCA | BLY35 . 
2N2877 NS Xx48 |x48 | - 8ov] 6ov| av SA | 200C 30WC 30M| 150P 20/60 1A| AHP | KER . 2N2880 
2N2878 NS |x48 |xa8 8ov| 60v| 8v 5A | 200C 30WC 30M| 150P 40/120 1A| AHP | TRW ; 2N2880 
_2N2879 NS |X48 |x48 100V| 80V| 8v 5A | 200C 30WC 30M| 150P 20/60 1A| AHP | KER / 2N2880 
2N2880 NS |x48 |x48 100V| 8ov| 8v 5A | 200C 30WC 40/120 TA! AHP | TIS 
2N2881 PS |TO5 |LO4 6ov| 60v 2A| 200C| 8500MWC 20/60! 500MA | AMG | OBS |BSS17 | 2N5322 
2N2882 PS |[TO5 |L04 100V| 100V 2A| 200C| 8500MWC 20/60! 500MA| AMG | OBS |BSS46 | 2N5405 
2N2883 N S |TO39 |L04 40V| 20V| 4V| 300MA|200C| 800MWF|  400M 20MN| 100MA| VMS | TIS | : 
2N2884 NS |TO39 |LO4 40V| 20V| 4V| 300MA|200C| 800MWF|  400M 20MN| 100MA| VMS | TIS : : 
2N2885 NS |X41 |L84 40V| 15V 300MA | 175C| 150MWF| 300M| 6P 30/120| 10MA| VMS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2N2886 NS |TO5 |LO4 50V| 40V 500MA | 200C |  800MWF 22145 5MA| RLA | OBS :BFY50  |2N2297 
2N2887 NS |TO61 |L46 100V| 8ov| . |1200MA| 200€ 25WC| 140M| 30P 15/80| 350MA| RMH | TRW |BDY63 |2N1725 
2N2890 N S |TO39 |LO4 100V|  80V| 5V 2A! 175C|  800MWF 30M| 70P 30/90 1A| AHG | FCD |BSV64  |2N4877 
2N2891 N S |TO39 |LO4 100V|  80V| 5v 2A| 175C| 800MWF 30M| 70P 50/150 1A| AHG | FCD |BSV64  |2N4877 
2N2892 NS |TO59 |L63 100V| 80V 5A | 200C 30WC 30M| 70P 30/90 1A| RHH | TRW : : 
2N2893 N S |TO59 |L63 100v|  80ov| . 5A | 200C 30WC 30M| 70P 50/150 1A| RHH | TRW : : 
2N2894 P S |[TO18 |LO: 12V| 12V] 4V| 200MA]|200C| 360MWF|  400M|  6P 30/150|  30MA| VLS | SGS |BSW24  |2N3546 
2N2894A PS [TO18 |LO1 12V| 12V] 4V| 200MA|200C!| 360MWF| 800M| 4P5 20MN|]  10MA| ULS | SGS |BSW25  |2N3546 
2N2895 NS |[TO18 |Lo1 120V| 65V| 7v 1A|200C! 500MWF| 120M|  15P 40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1895 
2N2896 NS |TO18 |LO1 140V|  9OV| 7V 1A|200C| 500MWF|  120M| 15P 60/200| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
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2N2897 Ns |rot8 |Lot gov| 4sv| 7v 1A| 200c| 500MwF| 100M| 15P|  50/200| 150MA| RMG | MOT |Bsws4 |2N22194 
2N2898 NS |TO46 | Lo 20v| esv| 7 1A| 200C| 500MWF| 120M| 15P|  40/120| 150MA! RMH | oBs [BFT29 |2N2805 
2N2899 NS |TO4 |Lo1 140V| oov| 7 1A| 200C| 500MWF| 120M| 15P|  60/200| 150MA! RMH | OBS |BFT29 | 2N2896 
2N2900 NS |To4 |Lo gov| 4sv| 7 1A| 200C| 500MWwF| 100M| 15P|  50/200| 150MA| RMH | OBS [BFT29  |2N2895 
2N2902 Ns loss |ogs| 120v| 120V| 10v| 75oMAl175c|  4owc| . 30/90! 50MA| AMS | OBS | | 
2N2903 ns |To77 |noi gov! sov| 7v! 5omAl200c| 300MWwF| 60m! ep! 125MN]  1MA| ouB | NAT |BFY81 |20% ov& 
2N2903A NS |To77 |Noi eov| sov| 7v| 50MA|200C| 300MWF|  60M| &P|  125MN|  1MA| DUP | NAT |BFY81  |10% ovE 
2N2904 PS |ITOs |LO4 gov| 4ov| 5v| 600MA|200€| 60omwr|  200M| gpl  40/120| 150MA| AMG | MUL |BFx30 |2N2905A 
2N2904A PS |TO5 |LO4 ov| eov| 5v| 60oMA|200C| 600MWF| 200M| gp]  40/120| 150MA| AMG | MUL |BFxX30 | 2N2905A 
2N2904S ps [TO3 |L04 gov| 40v| 5v| 60omA|200C| 6oomwr|  200M| gp|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFX30 |2N2904 
2N2904aS | Ps [Toso |Lo4 eov| eov| 5v| 6oomal200c| 6oomwr|  200M| gpl  40/120| 150MA| AMG | MOT |eFxs0  |2N29044 
2N2905 PS |Tos |Lo4 gov| 4ov| 5v| 600MA|200c| 600MWF|  200M| 8P|  100MN| 150MA| AMG | MUL |BFX30 |2N2905A 
2N2905A pS |TO5 |LO4 gov| eov| 5v| 60oMA|200C| 600MWF|  200M| 8P|  100MN| 150MA| AMG | MUL |BFx30 |2N2905A 
2N2905S p S |TO39 |L04 gov| 4ov| 5v| 60omAl200c| 60omwr|  200M| 8P| 100MN| 150MA| AMG | MOT |BFX30  |2N2905 
2N2906 ps [rois |Lo gov| 4ov| 5v| 600MA|200c| 400MwF| 200M| gp]  40/120| 150MA| AMG | MUL |BsWw24  |2N2907A 
2N2906A ps [rois |Lo gov| 4ov| 5v| 600MA!200c| 400MwF|  200M| gp]  40/120| 150MA| AMG | MUL |BSW24 |2N2907A 
2N2907 ps |To18 |Loi gov| 4ov| 5v| 600MA|200€| 400MW| 200M| 8P|  100MN| 150MA| AMG | MUL |BSW24 |2N2907A 
2N2907A ps |Toi8 |Lot eov| gov| 5v| 600MA|200C| 400Mw| 200M| 8P| 100MN| 150MA| AMG | MUL |BSW24 |2N2907A 
2N2908 Nsxsi |xs1 gov| . |. sA| 200C| 75WC| 500kK| . 12/60 1A| AHG | OBS |BD130 |2N5758 
2N2909 NS |TO4 |Lot gov| 4ov| . 1A| 200C| 400MWF|  5oM| 20P| 40/120| 150MA| RMG | OBS |BFT53  |2N2895 
2N2910 NS |[To77 |noi 45v| 45v| 7v| 5oMAl200c| 300MWwF|  55M| 12P]  gomN|  1MA| oup | oBs |20% ov8 | 2N3409 
2N2911 NS |TOS |Lo4 150V| 125V 3A | 200C swc| 500K| 200P| 20/60 1A| AHE | KER [BUY48 |2N5238 
2N2912 pG |To8 |Li2 tv! sv| 1v] 25A|110C| 75wc|  10M 200MN sA| RHS |[MOT| . 
2N2913 NS |To77 |Noi 45v| 45v| 6v| 30MAl200C| 500MWF|  6oM| 4P| 6o/240| 1oUA| DUA | NAT |BFY8t  |2N2643 
2N2914 NS |To77 |Noi 45v| 45v| 6v| 30oMA|200c| 500MWwF|  60M| 4P| 150MN| 1ouA| DUA | NAT |BFY81  |2N2643 
2N2915 NS |To77 |noi 45v| 45v| 6v| 3omal200c| 500MwF|  6om| 4P|  150MN]  ioua| ouA | NAT IBFW3o |3% 08e 
2N2915A | NS |TO77 |No1 45V| 45v| 6v| 30oMA|200C| 500MWF|  6oM|  4P| 150MN| 1oUA! oUA | NAT IBFY81  |1.5%0V8E 
2N2916A NS |To77 [No 45V| 45v| 6v| 30MA| 200€! 500MWF|  6oM|  4P| 150MN| 1ouA| DUA | NAT [BFY81  |1.5%0DVBE 
2N2917 NS |TO77 |No 45V| 45V| 6v| 30MA!200C| 500MWF|  6oM|  4P| 150MN| 1ouA| DUA | NAT IBFY81  |3% DVBE 
2N2918 NS |To77 |Not 45v| 45V| 6v| 30mAl200c| 500MWF|  6oM| 4P| 150MN] joua] ouA | NAT |BFv81  |5% 0v&E 
2N2919 NS |To77 |Not gov| 6ov| 6v| 3omAl200c| 500MwF|  6omM|  4P| 150MN| iouA| DUA | NAT |BFx15  |39% DvE 
2N2919A NS [TO77 |Not gov| gov| 6v| 30oMA|200c| 500MWF|  60M|  4P| 150MN| 1oUA| DUA | NAT BFY81 |1.5%0v8& 
2N2920 NS |TO77 |Not ov| 6ov| 6v| 30MA|200C| 500MWF|  60M|  4P|  150MN| 1ouA| DUA | NAT IBFv81  |3% 0v& 
2N2920A NS |To77 |Not ov| 6ov| 6v| 30MA|200C| 500MWF|  60M|  4P| 150MN| 1OUA| DUA | NAT |BFW40A | 1.5% DVBE 
2N2921 NS |Toss |L21 2sv| 25V| 5v| 100MA|125C| 360MWwF|  100M| 10P| 3570] 2MA| ALG | SES |PBC107 |2N5309 
2N2922 NS |Toss |L21 25v| 25v| 5v| 100MA|125c| 360MwF|  100M| 10P| 55110]  2MA| ALG | ses [PBc107 |2N5090 
DN2923 NS |TOs8 |L21 25V| 25V| 5v| 100MA|125c| 360MWwF|  100M| 10P|  90/180|  2MA| ALG | SES |PBC107 |2N5309 
2N2924 NS |Toss |L21 25v| 25V| 5v| 100MA|125C| 360MWF|  100M| 10P|  150MN]  2MA| ALG | SES |PBC107 |2N5309 
2N2925 NS |Tos8 |L21 25V| 25V| 5v| 100MA|125C| 360MWF|  100M| 10P| 235MN|  2MA| ALN | SES |PBC109 |2N6008 
2N2926 NS |TOs |L21 25v| 25v| s5v| 100MA|100C| 200MWF|  100M| 10P|  35MN|  2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N2926-1 NS |ross |L21 25v| 25v| 5v| 100MA| 100c| 200MwF|  100M| 10P| 3570] 2MAÏ ALG | GES |BC1821 |2N38594 
2N2926-2 NS |Tos8 |L21 25v| 25v| 5v| 100MA| 100c| 200MWwF|  100M| 10P| 55/110]  2MA| ALN | GES |BC184L |2N5089 
2N2926-4 NS |Toss |L21 25V| 25V| 5v| 100MA|100C| 200MWF|  100M| 10P|  150MN|  2MA| ALN | GES [BC184L |2N5089 
2N2926-5 NS |TOss |L21 25V| 25V| 5V| 100MA| 100C| 200MWF|  100M| 10P|  235MN|  2MA| ALN | GES |BC184L |2N5089 
2N29268 | NS |TOs8 |L21 25v| 25V| 5v| 100MA|100C| 200MWF|  100M| 10P|  35MN| 2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N2926-G | NS |Toss |L21 2sv| 25V| 5v| 100MA|100c| 200MWF|  100M| 10P|  235MN|  2MA! ALN | GES |PBC109 |2N6008 
2N2926-0 |NS |Tos8 |L21 25V| 25V| 5v| 100MA| 100C| 200MWF|  100M| 10P|  90MN|  2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N2926-R |NS |TOs8 |L21 25V| 25v| 5v| 100MA| 100C| 200MWwF|  100M| 10P!  55MN|  2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N2926-Y NS |TOs8 |L21 25V| 25V| 5v| 100MA| 100C| 200MWwF|  100M| 10P|  150MN| 2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N2927 PS |TO5 |LO4 25v| 25V| 4v| s00MA!175C| 800MWF| 100M| 20P| 30/130| 50MA| AMG | SGs |BFS95  |2N4056 
2N2927-46 | PS |To46 |Lot 25v| 25V| 4v| 500MA|200c| 400MwF|  100M| 20P| 30/7130] 50MA| AMG | oBs |BFse5 |2N2927 
2N2927-51 | PS |x41  |L84 25V| 25v| 4v| 500MA|200C| 300MwF| 100M| 20P| 30/130|  50MA| AMG | OBS |BFS95 |2N2927 
2N2928 P G |TOiH |LO6 18V| 13V| . | 100MAl 100€! 150MWF|  400M| 2P5|  g/200| 2MA| VLA | OBS |AF239 |2N3783 
2N2929 P G|TOS |Lo4 25V| 10V| . | 100MA| 100C| 300MWF 1G| 2P5| 10/100| 10MA| VMP |MOT| . . 
2N2930 pG|TO5 |Lo4 gov| 12V| . | 500MA! 100C| 250MWF em| 20P| 60420] 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2N2931 Nsixi6 |L55 sv| sv| . | somAl125c| 5oMWF| 20M| 12P|  5oMN| 50oMA| ALG | o8s 

2N2932 NSIx16 |L55 sv| sv| . | 5oMA|125C| 50MWF| 20M| 12P| 70MN| 50MA| ALG | oBs 

2N2933 NsIxi6 |L55 svl svl . | 5omAl125C| 50oMWF| 20M| :2P|  50MN|  50MA| ALG | oBs 

2N2994 NSIx16 |L55 3ov| sov| . | 50MA|125c| 50MWF|  20M| 11P|  50MN|  50MA| ALG | oBs 

2N2935 NSIx16 |L55 3ov| 3ov| . | 50MAl125C| 5oMWF| 20M| 11P|  70OMN|  50MA| ALG | oBs 

2N2936 NS |rTo77 |noi gov| 55v| 5sv| 3omAl175c| 600oMwF| 30M| 8p|  100MN| 1oua| oua | o8s .… |.5% DVBE 
2N2937 NS |To77 |Not gov| s5v| 5v| 3oMA|175C| 600MWF|  30M| gpl 100MN| 1ouA| DuA | o8s | | 
2N2938 NS |Toi8 |Lot 25v| 13V| s5v| 500MA|175C| 300MWF|  500M| 4P 10/60| 200MA| VLS | FER |Bsx20 |2N2369 
2N2939 NS |TOS |Lo4 75V| 6ov| . 1A| 200C! 800MWF|  150M| 12P|  60/240| 150MA| RMH | OBS |BFT39 |2N5784 
2N2940 NS ITOs |Lo4 12ov| sov| . 1A! 200C| 800MWF|  150M| 12P|  60/240| 150MA| RMH | OBS |BFT39  |2N5784 
2N2941 NS |TOs |Lo4 1sov| 100v| . 1A|200c| 80omwr|  150M| 12P|  60/240| 150MA| RME | oBs |B5542  |2N5682 
2N2942 P G [TOS |LO4 sov| 25V| . | 100MA| 100€! 150MWF|  150M| 3P5| 5oMN|  10MA| RALS | oBs |AFYi8  |2N2382 
2N2943 P G |[TO5 |Lo4 3ov| 15V| . | 100MA| 100€! 150MWF|  120M|  4P|  3oMN|  10MA| ALS | oBs |AFY18  |2N2382 
2N2944 p S |TO4 |LO1 15V| _10V| 15V| 100MA| 100c| 500MWF|  10M| 10P|  80/180| 1MA| ALC |MOT| . 
2N2944A PS |TO4 |Lo1 15V| 10V| 15V| 100MA| 200€! 400MWF|  15M| 10P| 100MN|  1MA| ALC | ris |Bcyo4 |2N2046A 
2N2945 ps [Toas |Lo 25v| 2ov| 25v| 100MA| 100C| 500MWF smM| 10P| go/180| 1MA| ALC |MOT| . . 
2N2945A p S [TO4s |Lo 25V| 20v| 25V| 100MA| 200€! 400MWF|  10M| 10P|  70MN| 1MA| ALC | Tis |BCY94 |2N2946A 
2N2946 p S [TO4s |Lot 4ov| 35v| 40v| 100MA| 100C|  500MWF sM| 10P| 80180! 1MA| ALC |MOT| . 

2N2946A p S [TO4 |Lo1 4ov| 35v| 40v| 100MA| 200C| 400MWF sM| 10P|  SoMN| 1MA| ALC | ris |Bcyo4 

2N2947 NS |Tos |Los gov|  4ov| av|1500MA| 175c| 25wc|  100M| 60P 6/60| 400MA| VMP | MOT 


Vcs Vce |Ves ic Ty P.TOT fT Co8 


max max |max| max |max max min max 
2N2948 NS |TO3 |LOS5 80V 20V| 2V]|1500MA| 175C 25WC 100M| 60P 3/60| 400MA| VMP | MOT 
2N2949 NS LO4 85V 40V] 3V| 700MA]175C| 500MWF 100M|  20P 5SMN! 400MA| VMP | MOT 
2N2950 NS | X26 L59 85V 40V! 3V| 700MA]|175C| 700MWF 100M|  20P SMN]  400MA| VMP | MOT 
2N2951 NS |TO5 |LO4 60v 20V] 5V| 250MA]| 175C| 800MWF 200M 8P 20MN! 150MA | VMP | MOT È à 
2N2951S N S |TO39 |LO4 60v 20V| 5V] 250MA]175C| 800MWF 200M 8P 20MN| 150MA]| VMP | MOT | BFS10 2N3866 
2N2952 NS |TO18 |LO1 60V 20V| 5V]| 250MA]|175C| 500MWF 200M 8P 20MN| 150MA| VMP | MOT 3 . 
2N2953 P G |TO1 LO2 30V 25V| 150MA | 100C|  120MWF 10M|  10P 200MN 10MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2N2954 NS |OBS |OBS 30V 20V}] 3V]| 500MA]200C| 200MWF 300M| 3P8 200MN 10MA! RLS | OBS . 
2N2955 P G |TO18 |LO1 40V 25V| 3V| 100MA]| 100C| 300MWF 200M 4P 20/60 S0OMA | VMS | MOT | ASZ21 
2N2956 P G |TO18 |LO1 40V 20V| 3V] 100MA]| 100C| 300MWF 250M 4P 40/120 60MA| VMS | MOT | ASZ21 
2N2957 P G |TO18 |LO01 40V 18V| 3V] 100MA| 100C| 300MWF 300M 4P 100MN S0MA| VMS | MOT | ASZ21 : 
2N2958 NS |TO5 |LO4 60V 20V| 5V]| 600MA]175C| 600MWF 250M 8P 40/120| 150MA | RMG | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N2958S N S |TO39 !LO4 60V 20V| 5V] 600MA]| 175C| 600MWF 250M 8P 40/120| 150MA | RMG | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N2959 NS |TO5 |LO4 "60V 20V} 5V| 600MA]| 175C| 600MWF 250M 8P 100MN |  150MA | RMG | MOT | BSW54 | 2N2219A 
2N2959S N S |TO39 |LO4 60V 20V| 5V] 600MA]| 175C| 600MWF 250M 8P 100MN| 150MA| RMG | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N2960 NS |! TO5 |LO4 60V 30V| 5V]| 600MA]|200C| 600MWF 250M 8P 100MN| 150MA| VMS | OBS | BSW54 | 2N2219A 
2N2961 NS |TO5 |LO4 60V 30V| 5V]| 600MA | 200C| 600MWF 250M 8P 3SOMN| 500MA| VMS | OBS | BSW54 | 2N2219A 
2N2962 P G | X26 L59 40V 18V] 1V] 300MA| 85C| 350MWF 560M|  10P - VMA | OBS . | 
2N2963 P G |X26 L59 40V 18V] 1V] 300MA]| 85C| 350MWF 560M|  10P - VMA | OBS 
2N2964 P G | X26 L59 30V 15V] 1V] 300MA| 85C| 350MWF 560M|  10P - VMA | OBS 
2N2965 P G | X26 L59 30V 15V! 1V] 300MA]| 85C| 350MWF 560M|  10P . - VMA | OBS ï k 
2N2966 P G |OBS |OBS 20V 20V 100MA | 100C 60OMWF 500M|  1P5 8MN 3MA| VLA | OBS | AF139 2N3323 
2N2967 NS |TO18 |LO1 12V 6v 100MA | 200C |  300MWF 400M 3P 20/120 10MA! ULS | OBS | BSX20 2N2369A 
2N2968 PS |TO5 |LO4 30Vv 10V SOMA | 140C|  150MWF 10M 6P 15MN 100OUA | RLS | OBS | BFS95 2N4036 
2N2969 P S |TO18 |LO1 30V 10V SOMA | 140C|  150MWF 10M 6P 15MN]|  100UA| RLS | OBS | BSW24  |2N2907A 
2N2970 PS |TOS |LO4 30V 20V| . SOMA | 140C|  150MWF 8M 6P 15MN]  100UA| RLS | OBS | BFS95 2N4036 
2N2971 PS |TO18 |LO1 30V 20V| . SOMA | 140C|  150MWF 8M 6P 15MN|  100UA| RLS | OBS |BSW24 | 2N2907A 
2N2972 NS |TO71 |NO2 45V 45V| 6V| 30MA]|160C| 250MWF 60M 4P 80/240 1OUA | DUA | MOT | BFY81 2N2977 
2N2973 NS |TO71 |N02 45V 45V| 6V| 30MA]200C| 250MWF 60M 4 150MN 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2974 N S |TO71 |NO2 45V 45V| 6V| 30MA]|200C| 250MWF 60M 4P 60/240 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2975 NS |TO71 |NO2 45V 45V| 6V| 30MA]|200C| 250MWF 60M 4P 150MN 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2976 N S |TO71 |N02 45V 45V| 6V| 30MA]|200C| 250MWF 60M 4P 60/240 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2977 NS |TO71 |N02 45V 45V| 6V|I 30MA]200C! 250MWF 60M 4P 150MN 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2978 N S |TO71 |N02 60V 60V| 6V| 30MA]200C| 250MWF 60M 4P 60/240 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2979 N S |TO71 |N02 60V 60V| 6V| 30MA]|200C| 250MWF 60M 4P 150MN 1OUA | DUA | MOT | BFY81 
2N2980 NS |TO71 |N02 100V 60V| 6V] 500MA]|200C| 250MWF 60M 4P 25/75 1MA | DUA | MOT | BFY83 2N2060A 
2N2981 NS |TO71 |N02 100V 60V| 6V]| 500MA]|200C| 250MWF 60M 4P 50/200 1MA| DUA | MOT | BFY83 2N2223 
2N2982 N S [TO71 |NO2 100V 60V| 6V]| 500MA]| 200C| 250MWF 60M 4P 50/200 1MA| DUA | MOT | BFY83 2N2223A 
2N2983 NS |TO5 |LO4 155V 80v| 8v 3A| 175C 1WF 50M| 50P 20/60 1A)] RHH | KER | BSS42 2N5320 
2N2984 N S |TO5 |L04 185V| 120V] 8V 3A| 175C 1WF 50M| 50P 20/60 1A| RHE | KER | BUY48 2N5238 
2N2985 NS |ITO5 |LO4 155V 80V| 8V 3A| 175C 1WF 50M| 50P 40/120 1A| RHH | KER | BSS42 2N5320 
2N2986 NS |TOS |LO4 185V| 120V] 8V 8A! 175C 1WF S0M] 50P 40/120 1A| RHE | KER | BUY48 2N5238 
2N2987 NS |TO5 |LO4 95V 80V| 7V]|1500MA | 200C 1WF 50M}| 50P 25/75| 200MA] RHH | KER | BSS42 2N5320 
2N2988 NS |TO5 |LO4 155V| 100V| 7V]|1500MA | 200C 1WF 50M| 50P 25/75| 200MA| RHE | KER | BSS42 2N5682 
2N2989 N S |TO5 |LO4 90ov 80V| 7V] 1500MA | 200C 1WF 50M| 50P 60/120| 200MA| RHH | KER | BSS42 2N5320 
2N2990 N S |TOS |LO4 155V| 100V] 7V]|1500MA | 200C 1WF 50M]| 50P 60/120} 200MA| RHE | KER | BSS42 2N5682 
2N2991 NS | X26 L59 95V 80V| 7V 1A | 200C 2WF 30M| 50P 25/75} 200MA| AMH | TIS |BFY55 2N5477 
2N2992 NS | X26 L59 155V] 100V| 7V 1A | 200C 2WF 30M| 50P 20/75| 200MA| AMH | TIS : 2N5479 
2N2993 NS | X26 L59 95V 80VI 7V 1A | 200C 2WF 30M| 50P 60/120] 200MA| AMH | TIS | BFY55 2N5478 
2N2994 NS | X26 L59 155V| 100V| 7V 1A | 200C 2WF 30M| 50P 60/120| 200MA| AMH | TIS . 2N5480 
2N2995 NS | X26 L59 120V}| 100V]) 10V 1A| 175C| 1500MWF 10M : 25/90 50MA| ALS | OBS . : 
2N2996 P G |TO72 |LO6 15V 10V! . 5S0MA | 100C 75MWF 400M 3P 25/500 4MA| VLA | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2997 P G |TO72 |LO6 30V 15V| . S0MA | 100C 75MWF 400M|  1P8 40/500 4MA| VLA | OBS | AF239S | 2N3783 
2N2998 P G |TO72 |L06 15V 12V| . 20MA | 100C 75MWF 600M|  1P7 15/300 3MA | ULA } OBS | AF239S | 2N3783 
2N2999 P G |TO72 |L06 15V 10V| . 20MA | 100C 75MWF| 1400M]|  1P7 10MN 3MA| SLA | OBS 5: } 
2N3000 P G |TOS |LO4 45V 15V| 35V] 400MA]| 85C| 150MWF 15M|  10P 5S0MN 1MA | RLA | OBS | ASY27 2N1305 
2N3009 NS |TO18 |LO1 40V 15V| 4V] 200MA | 200C|  360MWF 350M 5P 30/120 3S0MA | VLS | MOT | BSX20 2N2369 
2N3010 N S |TO18 |LO1 15V 6V] 4V] 50MA]175C| 300MWF 600M 3P 25/125 10MA| ULS | SGS | BSX20 2N2369 
2N3011 NS |TO18 |LO1 30V 12V! 5V} 200MA|175C| 360MWF 400M 3P 30/120 10MA | VLS | SGS | BSX20 2N2369 
2N3012 P S | TO18 |LO1 12V 42V] 4V| 200MA| 175C|  360MWF 400M 6P 30/120 30MA| VLS | SGS |BSW24 | 2N3546 
2N3013 NS |TO18 |LO1 40V 45V] 5V] 200MA|175C| 360MWF 350M SP 30/120 30MA| VLS | SGS | BSX20 2N2369 
2N3014 NS |TO18 |L01 40V 20V! 5V| 200MA]|200C| 360MWF 350M 5P 25MN| 100MA| VES | MOT | BSX20 2N2369 
2N3015 NS |TO5 |LO4 60V 30V| 5V] S500MA]| 175C| 800MWF 250M 8P 30/120| 150MA| RMS | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N3016 NS |TO5 |LO4 100V 50V! 4V]|2500MA | 150C | 3300MWC 200M , 60/150 1A| RHH | OBS | BSV64 2N5784 
2N3017 NS |X26 L59 100V 50V] 4V SA | 150C | 3300MWC : . 60/150 1A| AHS | OBS : ; 
2N3018 N S |TO61 |L46 100V 50V! 4V 10A | 150C 25WC 200M | GOMN 1A| RHP | OBS | BDY63 2N5731 
2N3019 NS |TO5 |LO4 140V 80V! 7V 1A) 190C|  800MWF 100M|  12P 100MN|  150MA| AMH | SGS | BSW66 | 2N4001 
2N3019S N S |TO39 |104 80v 40V| 7V 1A} 180C|  800MWF 70M| 25P 100MN |  150MA| AMG | MOT | BFY50 2N3019 
2N3020 NS |TO5S |LO4 140V 80V! 7V 1A! 180C|  800MWF 80M|  12P 40/120| 150MA| AMH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N3020S N S |TO39 |L04 140V 80V! 7V 1A! 180C| 800MWF 80M} 12P 40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N3021 PS I TO3 |L05 30V 30V! 4V 8A | 175C 25WC 60M : 20/60 1A! VHS | MOT 
2N3022 PS !TO3 |£05 45V 45V| 4V 3A | 175C 25WC 60M 2 20/60 1A| VHS | MOT 
2N3023 PS |TO3 |LOS 60V 60V| 4V 3A| 175C 25WC 60M : 20/60 1A! VHS | MOT 
2N3024 PS !ITO3 |LO5 30V 30V! 4V 3A | 175C 25WC 60M k 50/180 1A! VHS | MOT 
2N3025 PS [TO3 |LO5 45V 45V] 4V 3A | 175C 25WC 60M ; 50/180 1A| VHS | MOT 


60 


Broch Vs | Vce | Ves P.TOT fT | Cos Equ. Equ. 
I BTOC max | max [max] max max min | max EUR. | USA 
2N3026 ps |ros |Los eov| 6eov| 4v 3A|175C| 25wWc|  6oM| . 50/180 1A| VHS | MOT 

2N3033 NS |To18 |Lo1 160V 4v| 200MA | 175C| 300MWF|  . ep | sus | oBs 

2N3034 NS |Tot8 |Lo1 120V av| 200MA| 175C| 300MWF| 6P . sLs | OBS 

2N3035 NS |Tot8 |Lot 90V av| 200MA | 175C| 300MWF| 6P ; | SLs | oBS 

2N3036 NS [TO3o |Lo4 120V| aov| 7v|1200MA| 200€! 800MwF|  50M 50/150| 150MA| AMH | TIS 

2N3037 Ns|xai |Le 120v| 7ov| 7v| 500mA|175c| 360mMwF|  5oM| 15P|  30MN|  10MA! rRMH | o8s 

2N3038 NS |xa1 |Le2 100v| 6ov| 7v| 500MA|175C| 360MWwF|  50M| 15P|  6oMN|  10MA! AMH | oBs 

2N3039 ps |x41 |L82 sov| 35V| 5v| 500MA|175C| 360MwF|  50M| 40P|  20MN|  10MA| RMH | os 

2N3040 ps |x41  |L82 4ov| 3ov| 5v| 500MA|175Cc| 360MWwF|  50M| 40P|  40MN|  10MA| RMH | oBs : 
2N3042 NS |TOso |L60 esv| 65v 2A| 200C|  20WC|  50M 10MN 1A| AMS | 0BS . | 2N3850 
2N3043 NS |Togs |Nos 45V| asv! 5v| 30MA!200C| 350MWF|  40M| sp]  100MN|  1oua| ouA | MoT 

2N3044 NS |TO8o |Nos 45V| 45v| 5v| 30MA!200C| 350MWF|  40M| 5Pp 100| 1OUA| DUA | MOT 

2N3045 NS [Togo |Nos 45V| 45v| 5v| 30oMA|200c| 250MWwF|  40M| 5P 100|  1OUA| DUA | MOT 

2N3046 NS |Toss |Nos 45v| 45v| 5v| 30oMA|200c| 350MwF|  40M| 5P|  50/200| 1ouA| DUA | MOT 

2N3047 NS |TO8s |Nos 45V| 45v| 5V| 30MA|200C| 350MWF|  40M| sp] 50/200|  1ouA| DUA | MOT 

2N3048 NS [rose |nos 45v| 45v| 5v| 30oMAl200c| 350MwF|  40M| 5P|  50/200| 1ouA| ouA | MOT 

2N3049 P S |TO& |No3 25V| 20V| 5V| 30MA|200C| 350MWF|  40M| 5p|  20/120| 1oUA| DUA | MOT 

2N3050 ps |[TOss |N03 25V| 20V 30MA | 200C| 350MWF|  40M| 5p|  20/120| 1oUA| DUA | MOT 

2N3051 p s |TO8 |Nos 25V| 20V| 5v| 30MA|200C| 350MWwF|  40M| 5p|  20/120| 1oUA| DUA | MOT 

2N3052 ps |Tos |Nos 3sv| 15v| 5v| 30MA|200C| 350MWwF|  40M| 5Pp| 25/130| 1ouA| DUA | MOT 

2N3053 NS |TOs |Lo4 gov| 4ov| 5v| 700MA| 200€ 1Wwr| 100M| 15P|  50MN| 150MA| AMG | MUL |BFY51 | 2N2297 
2N3053A NS |TO3 |L04 8ov| 6ov| 5v| 700MA| 200€ sWc| 100M| 15P|  SOMN| 50MA| AMG | ACA |Bsw6s | 2N4001 
2N3053S NS |TO39 |Lo4 gov| 40V| 5V| 700MA| 200€ 1WF| 100M| 15P|  50MN| 150MA| AMG | MOT |BFY51 | 2N2297 
2N3054 NS |To6 |L43 gov| 6ov| rv 4A| 200C|  25WC|  750k 25/100| 500MA| AHG | RCA |BUY38 |2N3054 
2N3054A NS |TO66 |L43 gov| 6ov| rv 4A| 200C|  75WC 3M 25/150| 500MA| AHG | MOT |BUY38 |2N3054 
2N3054S NS |xo3 |Los gov| 55sv| rv 4a| 200c|  25Wwc|  800k 251100!  500MA| AHG | OBS |BUY38  |2N3054 
2N3055 NS |TO3 |Los 100V| 6ov| rv| 15A|200C| 115wWc| 200k| . 20/70 4A| AHH |MOT|BDY20  |2N3055 
2N3055A NS |TO3 |L05 100v| 6ov| 7v| 15A!200C|  115WwC|  a0ok| 600P 20/70 4A| AHG | MOT |BDx10  |2N3713 
2N3055C NS |TO3 |Los gov| 6ov| 7v| 15A|200C| 115Wc|  800k 20/160 2A| AHG | SGs |BD130 |2N3055 
2N3055E NS |TO3 |L05 100ov| 6ov| 7v| 15A|200C|  115WC|  2500k 20/70 4A| AHG | SGs |BDx95 | 2N5878 
2N3055H Ns |Tos |Los 10ov| 6ov| 7v| 15A|200c| 115wc| 800 20/70 4A| AHG | sGs |Bpxao  |2N3772 
2N3055S NS |TO3 |L05 100V| 6ov| 7v| 15A|200C| 117WC|  800k 20/70 4A| AHG | SES [BDY20  |2N3055 
2N3055U NS |TO3 |Lo5 100v| gov| 7v| 15A|200c|  150WC|  800k 20/250| 500MA| AHH | SGS |BDx50 |2N3773 
2N3055V NS |TO3 |L05 100v| 6ov| 7v| 15A|200C| 150WC|  800k 20/250|  500MA| AHG | SGS [8DX50 |2N3773 
2N3055-1 NS |TO3 |Lo5 4ov| 7vV| 15A|200c| 117Wc|  800k 20/70 3A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055-2 NS |To3 |Los 4ov| 7v| 154A|200c| 117Wc|  800k 10/70 3A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055-3 NS |TO3 |Los 100V| 7V| 15A|200C| 117WC|  800k 20/70 3A| AHG | KER |BDY20  |2N3055 
2N3055-4 NS [To |Los 3ov| 7vV| :15A|200c| 117WC|  800k 30/70 3A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055-5 NS |TO3 |Los 3ov| 7V| 15A|200c| 117Wc|  800k 14MN 4A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055-6 NS |TO3 |Los 10ov| 7V| 15A|200€| 117WC|  800k 15/70 4A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055-7 Ns |Tos |Los 1oov| 7v| 15A|200c| 117Wc|  800k 14/70 3A| AHG | KER |BDY20  |2N3055 
2N3055-8 NS |TO3 |Los 100V| 7V| 15A|200C| 117WC|  800k 70MN 4A| AHG | KER |BDX40 | 2N3772 
2N3055-9 NS |Tos |Los 5sv| 7v| 15A|200C| 117WC|  800k 14/70 3A| AHG | KER |BDY20 |2N3055 
2N3055SD | NS |TO3 |LO5 6ov| . 15A| 200C|  115WC| 800k| . 20MN 4A| AHD | FCD |BDY20  |2N3055 
2N3056 NS |[TO4 |Lo1 100v| 6ov| 7v 1A|200C| 400MWF|  8oM| 12P|  40/120| 150MA| AMH | FCD |BSW64  |2N2222A 
2N3056A NS |[To4 |Lot 140v| aov| rv 1A| 200c| 400MWwF|  8om| 12P|  40/120| 150MA| AMH | Fco |eswés |2N1893 
2N3057 NS |TO4 |Lot 100V| 6ov| 7v 1A| 200C| 400MWF|  8oM| 12P|  100MN| 150MA| AMH | FCD |BSW64 |2N2222A 
2N3057A NS |[TO4 |Lot 140vV| aov| rv 1A| 200€! 400MWwF|  8oM| 12P|  100MN| 150MA| AMH | FcD |Bsw6s |2N1893 
2N3058 P S [TO4 |Loi ev| 6v 100MA | 200C| 400MWF 10M| 10P|  40/120]  1UA| ALN | oBs |BC326  |2N2605 
2N3059 p S [TO4 |Loi 1ov| 10v 100MA | 200C | 400MWF 10M| 10P|  100MN 1UA| ALN | OBS |BC326 | 2N2605 
2N3060 ps |Toæ |Loi 7ov| 60v 100MA | 200C | _400MWF 10P 30/90| 1MA| RLH | oBs |Bc326  |2N3407 
2N3061 p S |[TO4 |Lo1 7oV| 60V 100MA | 200C| _400MWF aM| 10P|  60/180| 1MA| RLH | OBS |BC326 | 2N3407 
2N3062 p S [TO4 |Lo gov| 80v 100MA | 200C | 400MWF 10P 20/80| 1MA| RLH | OBS |BFW43  |2N3930 
2N3063 p S [TO4 |Lo1 gov| 80v 100MA | 200C | 400MWF 10P|  s0/150| 1MA| RLH | OBS BFW43  |2N3030 
2N3064 p S [TO4 |Lot 110V| 100 100MA | 200C | 400MWF 1M| 10P 15/45|  1MA| RLE | OBS |BFW43 | 2N3930 
2N3065 p s |To4 |Lot nov) 100v| . | 100MA|200C| 400MWF 2M| 10P 30/20| 1MA| RLE | oBs |BFW43  |2N3930 
2N3072 PS |TO5 |Lo4 eov| 6ov| 4v| 500MA|180C| 800MWF|  130M| 10P| 307130]  50MA| AMG | sGs |Brsos |2N4036 
2N3073 ps [Trois |Lo éov| 6ov| 4v| 500MA|180C| 360MWwF|  130M| 10P| 30/130|  50MA| AMG | sGs |Bsw24  |2N2907A 
2N3074 p G |Toi2 |Lo9 25V 20MA| 75C| 140MWF sp|  25/300| 3s0oUA| RLA | oBs |AF124 | 2N990 
2N3075 p G |TO12 |Lo9 35V 20MA| 75C| 140MWF 3p|  20/200| 3MA| RLA | OBS |AF124  |2N090 
2N3076 NS |xa7 |xa7 140V| 50v 10A|175c|  125WC| 50M| 1N 30/90 7A| RHH | TRW | | 
2N3077 NS |To18 |Lo1 8ov|  60v 50MA | 200C| 360MWF|  60M| 6P|  80oMN| 1oUA| ALN |oBs|Bc447  |2N2220 
2N3078 NS |TO18 |Lo1 8ov| 6ov 50MA | 200C| 360MWF|  60M| 6P|  25MN| 1oUA| ALN | oBs|Bc447  |2N2220 
2N3079 NS [TO |L13 200vV| 200v| 5v 5A| 150C| 150WC 7140 5A| AHE | OBS 

2N3080 NS |TO3 |L13 300ov| 300V| 5v 5A| 150C|  150WC 7/40 5A| AHE | OBS 

2N3081 ps |Tos |Lo4 7oV| 5ov| 6v| 600MA|200C| 600MwF|  150M| 13P 30/20!  150MA! RMG | oBs | BFx29 | 2N2905A 
2N3081-46 | PS |TO4 |Lo1 70V| 50v| 6v| 600MA|200C| 400MWF|  150M| 13P 30/90| 150MA| RMG | OBS |BSW24  |2N2907A 
2N3081-51 | PS |x41 |L84 70V| 5oV| 6v| 600MA| 200C| 300MWF|  150M| 13P 30/20! 150MA | RMG | OBS . , 
2N3107 NS |TOS |L04 100v| eov| rv 1A|180C| 800MWwF|  7oM| 20P|  100MN| 150MA| AMH | sGs |Bswés |2N1803 
2N3082 NS |To77 |No4 25V| 7V| 7v| 100MA|200c| 500MWF|  100M| 8p|  100MN| 25ouA| DUA | SES . | 
2N3083 NS |To77 |No4 25V| 7v| 7v| 100MA| 200€! 500MWwF|  100M| ap| 100MN| 2souA| puA | ses . | 
2N3108 NS [TOs |Lo4 100V| 6ov| rv 1AÏ . | 8ooMwr| 6oM| 20P|  40/120| 150MA| AMH | ss |Bswés | 2N1893 
2N3109 NS |TOS |Lo4 gov| 40v| rv 1Al| 180c| 800MWF|  70M| 25P|  100MN| 150MA| AMG | FCD |BFY50 |2N2207 
2N3110 NS |TOS |Lo4 gov| 40v| rv 1A|190C| 800MWwF|  6om| 25P|  40/120| 150MA| AMG | sGs |Bry50 |2N2207 
2N3110S NS |TO39 |L04 gov| 4ov| rv tal 190C| e0omwr|  6om| 2P] 4120] 160MA| AMG | MOT |Brvso  |2N2267 
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Vce |Ves] lc Ts | P:70T ÎT Co Equ 

max [max] max |max max FCT re EUR. 
2N3114 NS |TO5 |LO4 150V| 150V| 5V| 200MA| 175C| 800MWF 40M| 9P|  30/120|]  30MA| ALH | SGS |BSW66  |2N1893 
2N3114S NS |TO39 |LO4 150V| 150V| 5V| 200MA| 175C| 800MWF 40M| S9P| 30/120| 30MA| ALH | MOT BSW66  |2N1893 
2N3115 NS |TOI8 |LO1 60V| 20V| 5V| 600MA|175C| 400MWF|  250M| 8P|  40/120| 150MA| RMG | MOT |BSW64  |2N2222A 
2N3116 NS |TO18 |LO1 60V| 20V| 5V| 600MA|175C| 400MWF| 250M|  8P| 100MN| 150MA| RMG | MOT |BSW64  |2N2222A 
2N3117 NS |[TO18 |LO1 6ov| 60v| 6V| 50MA|175C| 360MWF 60M| 4P5|] 250MN| 1OUA| ALN | SGS |BC109. |2N930 
2N3118 NS |TOS |LO4 85V| 60V| 4V| 500MA| 200€ 1WF| 250M| 6P|] 50/275| 25MA| VMP | OBS |BSS14 |2N3735 
2N3119 NS |[TO5 |LO4 100V| 80V| 4V| 500MA| 200€ 1WF| 250M| 6P| 50/100| 100MA| RMH | OBS | BFT39 
2N3120 PS [TOS |LO4 45V| 45V] 4V| 500MA|180C| 800MWF|  130M| 10P|  30/130|  50MA| AMG | SGS |BFS95  |2N4036 
2N3121 PS |[TO18 |Lo1 45V| 45V| 4V| 500MA| . | 360MWF|  130M| 10P|  30/130| 50MA| AMG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N3122 NS |TO5 |LO4 50V| 30V] . | 500MA]|200C| 800MWF 60M| 25P 25MN| 300MA| RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2N3123 N S [TO5 |LO4 60V| 30V| . | 800MA|175C| 800MWF| 400M|  8P| 100MN| 150MA| UMS | OBS |BFW47  |2N3553 
2N3124 P G |X07 |LO5 4v| . : 15A | 100C 90WC 60M| . 50/100 10A| RHG | OBS .  [2N2287 
2N3125 PG|X07 |LO5 eov| . . | 3300MA | 100€ goWC 60M| . 30/75 3A| RHG | OBS .  |2N2287 
2N3126 P G |X07 |LOS 100V| . . 15A | 100C 90WC 60M| . 10/30 10A| RHH | OBS .  [2N2267 
2N3127 P G |TO72 |LO6 25V| 20V| . | 50MA]|100C| 100MWF| 400M| 1P2|  20/100 3MA| ULA | MOT | AF239 
2N3128 NSIX11 |L20 20V| 20V] 5V| 100MA| 150C| 150MWF 60M|  6P 25MN|  1OUA| ALN | NAT 
2N3129 NSIx11 |L20 45V| 45V| 6V| 100MA| 110C| 150MWF 60M| 6P| 100MN| : IOUA| ALN | NAT 
2N3130 NSIX11 |L20 6ov| 60V| 8V| 100MA| 110C| 150MWF 60M| 6P 6OMN|  1OUA| ALN | NAT 
2N3131 NSIx11 |L20 40V| 15V| 5V| 100MA|110C| 150MWF|  250M|  4P 30MN| 10MA| RLS | NAT - : 
2N3132 P G |TO3 |LOS 100V| . : 5A | 100C goWC : 40/200 2A| AHH | OBS |ASZ15 | 2N1533 
2N3133 PS |[TOS |LO4 50V| 35V| 4V| 600MA]|200C| 600MWF| 200M| 10P|]  40/120| 150MA| AMG | MUL |BFX30  |2N2905A 
2N3133S P S |TO39 |LO4 50V| 35V| 4V| 600MA]|200C| 600MWF| 200M| 10P|  40/120| 150MA| AMG | MOT |BFX30 | 2N2905A 
2N3134 PS |TOS |LO4 50V| 35V| 4V| 600MA| 200C| 600MWF| 200M| 10P|  100MN|] 150MA| AMG | MUL |BFX30  |2N2905A 
2N3134S PS |TO39 |LO4 50v| 35V| 4V| 600MA}|200C| 600MWF| 200M| 10P| 100MN| 150MA| AMG | MOT |BFX30  |2N2905A 
2N3135 PS |TO18 |Lo1 50V| 35V| 4V| 600MA]|180C| 400MWF| 200M| 10P|  40/120| 150MA| RMG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N3136 PS |[TOI8 |Lo1 50V| 35V| 4V| 600MA|175C| 400MWF| 200M| 10P] 100MN|] 150MA| RMG | NAT |BSW24  |2N2007A 
2N3136S p S |TO18 |Lo1 50V| 35V| 4V| 600MA]|175C| 400MWF| 200M| 10P|  100MN| 150MA| RMG | MOT BSW24  |2N2907A 
2N3137 NS |TO5 |LO4 40V| 20V] 4V| 150MA|200C| 800MWF| 500M| 3P5|  20/120| 50MA| UMP | MOT : ; 
2N3138 N S |TO59 |L60 65V| 65V| 1V 2A | 200C 25WC 10M| 30P 10MN 1A| AHG | OBS .  |'2N5477 
2N3139 NS |TO59 |L60 140V| 140V| 1V 2A | 200C 25WC 10M| 30P 10MN 1A| AHG | OBS 
2N3140 N S |TO59 |L60 140V| 140V| 1V 2A | 200C 25WC 10M| 30P 10MN 1A| AHG | OBS .  [2N5477 
2N3141 N S |TO59 |L60 140V| 140V| 1V 2A | 200C 25WC 10M| 30P 10MN 1A| AHG | OBS | 
2N3142 NS |TO61 |L41 65vV| 65v| . 2A | 200C 25WC| 100M| 30P 10MN 1A| RHH | OBS |BDY63  |2N1618 
2N3143 NS |TO61 |LA41 140V| 140V| . 2A | 200C 25WC| 100M| 30P 10MN 1A| RHE | OBS 2N6562 
2N3144 NS |[TO61 |LA41 65V| 65v| . 2A | 200C 25WC| 100M| 30P 10MN 1A| RHH | OBS |BDY63  |2N1618 
2N3145 N S |TO61 |LA41 140V| 140V| . 2A | 200C 25WC| 100M| 30P 10MN 1A| RHE | OBS .  |2N6562 
2N3146 PG|TO3 |LO5 150V| 65V| 60V|  25A|100C| 150WC| 200k| . 30/90 5A| AHH | OBS .  [2N677C 
2N3147 P G |TO3 |LOS 180V| 75V| 80V|  25A|100C|  150WC| 200K| . 30/90 5A| AHH | OBS | 2N677C 
2N3148 PGIxI8 |Mi TiV| 6V| 5V| 50MA|100C|  25MWF 25M|  6P 80MN|  5OOUA| ALS | OBS ; | 
2N3149 N S |TO63 |L60 80V| 80V| 10V|  70A|200C|  300WC|  100K| . 10MN 50A| AHG | OBS |BLX33 | 2N5926 
2N3150 NS |TO63 |L60 100V| 100V] 10V|  70A|200C| 300WC|  100K| . 10MN| . 50A| AHS | OBS |BLX33 |2N5926 
2N3151 N S |TO63 |L60 150V| 150V| 10V]  70A|200C| 300WC|  100K| . 10MN 50A| AHS | OBS |BLX33 |2N5926 
2N3152 N S |TO102 | L59 120V| 120V| . | 100MA|200C| 2500MWC|  200M| . 40MN|  30MA| TVM | OBS |BF257 ; 
2N3153 N S |[TO18 |LOi 15V| 15V| . | 100MA]|200C| 300MWF 30M|  6P . ; ALC | OBS . | 2N6566 
2N3154 PG|o8s |o8s 40V| 25V| 30v 3A| 100C 38WC : 60/180| 500MA| AHG | OBS 
2N3155 PG|O0BS |oBs 6ov| 40V| 30v 8A| 100C 38WC : : 60/180| 500MA| AHG | OBS 
2N3156 PG|oBs |oBs 8ov| 55V| 30v 3A | 100C 38WC : E 60/180| 500MA| AHG | OBS 
2N3157 P G |oBs |0Bs 100V| 65V| 30v 8A | 100C 38WC . : 60/180| 500MA| AHG | OBS 
2N3158 PG|oBs |oBs 40V| 25V| 30v 3A | 100C 38WC à À 30/75| 500MA| AHG | OBS 
2N3159 PG|o8s |o8s 6ov| 40V| 30v 3A| 100C 38WC | x 30/75| 500MA| AHG | OBS 
2N3160 P G |OBS |08s 80V| 55V| 30V|  3A| 100€ 38WC ; 30/75| 500MA| AHG | OBS 
2N3161 PG|oBs |o8s 100V| 65V| 30v 3A | 100C 38WC | : 30/75| 500MA| AHG | OBS 
2N3162x2 N S |TO12 |LO4 45V| 12V| . . | 200C| 300MWF | 50/200| 10MA| MPP | OBS . 
2N3163 P S |TO61 |L46 40v| 40v| . 3A| 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHG | OBS |BDY69  |2N5677 
2N3164 PS |[TO61 |L46 eov| 6ov| . 38A | 200C 85WC 1M| 12/36 1A| AHG | OBS |BDY69  |2N5677 
2N3165 P S |[TO61 |L46 8ov| 8ov| . 3A | 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHH | OBS |BDY69  |2N5677 
2N3166 PS |[TO61 |L46 100V| 100V| . 3A | 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHH | OBS .  [2N5677 
2N3167 PS |xX51 |X51 40V| 40vV| . 3A | 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHG | OBS : 
2N3168 PS |x51 |x51 6ov| 6ov| . 3A | 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHG | OBS 
2N3169 PS |x51 |Xx51 8ov| s8ov| . 3A| 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHH | OBS 
2N3170 Ps |xs1 |xs1 100V| 100v| . 3A | 200C 85WC 1M| . 12/36 1A| AHH | OBS | | 
2N3171 PS |TO3 |LO5 40V| 40V| . 8A | 200C 75WC 1M| 12/36 1A| AHG | OBS |BDX18 |2N6226 
2N3172 PS |TO3 |LO5 6ov| 6ov| . 3A | 200C 75WC 1M| . 12/36 1A| AHG | OBS |BDX18 |2N6226 
2N3173 PS |TO3 |LO5 8ov| aov| . 3A | 200C 75WC 1M| . 12/36 1A! AHH | OBS |BD316 | 2N6226 
2N3174 PS |[TO3 |LO5 100V| 100V| . 3A | 200C 75WC 1M| 12/36 1A| AHH | OBS |BD318 | 2N6226 
2N3175 P S |TO61 |L46 40V| 40v 5A | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS |BDY69 | 2N5677 
2N3176 PS |[TOS1 |L46 6ov| 6ov 5A | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS |BDY69  |2N5677 
2N3177 P S |TOS1 |L46 8ov| æeov| . 5A | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHH | OBS |BDY69  |2N5677 
2N3178 P S |[TO61 |L46 100V| 100V| . 5A | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHH | OBS .  F2N5677 
2N3179 ps |xs1 |xs1 40V| 40v 5A | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS 
2N3180 PS |x51 |Xx51 eov| 60v SA | 200C 85WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS 
2N3181 PS |x51 |x51 govi æov| . SA | 200C 85WC 1M| 10/30 2A| AHH | OBS 
2N3182 PS |Xx51 |Xx51 100V| 100V| . 5A | 200C 85WC tM| . 10/30 2A| AHH | OBS ; 
2N3183 PS |[TO3 |LOo5 40V| 40v| . 5A | 200C 75WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS |BDX18  |2N6226 
2N3184 PS |[TO3 |LO5 8ov| 6ov| . 5A | 200C 75WC 1M| . 10/30 2A| AHG | OBS |BDX18 | 2N6226 
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ic 
max 


To | P.ror fr |Cos IC 


max | max min [max | MF pour | FCT 
200C|  75WC 1M 10/30 2A| AHG 
200C|  75WC 1M 10/30 2A| AHG 
200C|  85WwC 1M 10/30 3A| AHG 
200C|  85WC 1M 10/30 3A| AHG 
200C|  8sWC 1M 10/30 3A| AHH 
200C|  s8swc 1M 10/30 3A| AHH 
200C|  8sWC 1M 10/30 3A | AHG 
200C|  8swc 1M 10/30 3A| AHG 
200C|  8swc 1M 10/30 3A| AHH 
200C|  8s5wc 1M 10/30 3A| AHH 
200C|  75WC 1M 10/30 3A| AHG 
200C|  75WC 1M 10/30 3A| AHG 
200C|  75WC 1M 10/30 3A| AHH 
200C 75WC 1M 10/30 3A| AHH 
200C| 40WC 1M 20/60 1A| AHG 
200C| 40WC 1M 20/60 1A| AHG 
200C|  40WC 1M 20/60 1A| AHH 
200C | 8700MWC 1M 20/60 1A| AHG 
200C | 8700MWC 1M 20/60 1A| AHG 
200C | 8700MWC 1M 20/60 1A| AHH 
200C| _ 40WC 1M 2060| 500MA | AHG 
200C|  40WC 1M 20/60|  500MA| AHG 
200C| 40WC 1M 20/60| 500MA| AHH 
200C | 8700MWC 1M 20/60| 500MA| AHG 
175C| 360MWF|  400M| 5p| 30/120|  30MA| LS 
200c| 360MWwF|  300M| pl 30/120]  10MA| vus 
200C| 360MWF|  350M| 4P| 50/150|  10MA| VMS 
100C|  14WC| _300k 30/90 3A | AHG 
100C|  14WC| . 300k 30/90 3A| AHG 
100C|  14WC|  300k 30/20 3A| AHG 
100€! 14WC|  300k| . 25/100 3A| AHG 
90C | 150MWF 9M| 20P|  6OMN| 200MA| RMS 
200C | 400MWF 1M| 14P|  40MN|  5MA| ALC 
200C| _400MWF 1M| 14P| 30MN| 5MA| ALC 
200C | 400MWF 1M| 14] 20MN|  5MA| ALC 
175C 2WF| 10M 20/60 1A | RHH 
175C 2WF|  10M 40/120 1A| RHH 
175C 2WF| 10M 20/60 1A | RHH 
175C 2WF|  10M| 40/120 1A | RHH 
200C| 700MWF|  6oM| 20P 20/60|  1MA| TVM 
200C| 700MWF|  8oM| 20P|  40/120!  1MA| Tvm 
200C|  75WC : 20/50 2A | AHG 
4 
20P 


200C 117WC 1M 18/55 3A | AHG 
200C 117WC 1M 18/55 3A| AHH 
200C 117WC 1M 18/55 SA| AHE 
200C 117WC 1M 20/70 4A! AHG 
200C 150WC 1M 17/60 SA! AHH 
200C 200WC 1M 12/36 10A | AHH 
200C 150WC 1M 9/25 10A | AHH 
200C 150WC 1M 9/25 10A | AHH 
200C 150WC 1M : 9/25 10A| AHE 
175C|  500MWF 50M]|  30P 70/250 10MA| RLG 


200C 1WF 175M|  25P 50/150| 500MA | VMS 
200C 1WF| 175M] 25P 50/150| 500MA | VMS 
200C 1WF 150M}  25P 30/90| 500MA! VMS 
200C 1WF 150M| 25P 30/90! 500MA| VMS 
200C |  350MWF 60M SP 200MN 1MA| ALN 


175C 1WF 200M|  12P 30/90| 500MA | RMS 
175C 1WF 200M|  12P 30/90] 500MA | RMS 
175C 1WF 175M|  12P 25MN|  150MA| RMS 
175C 1WF 175M|  12P 25MN| 150MA| RMS 
175C 200WC : 10/40 20A | AHE 
175C| 300MWF 600M|  3P5 40/150 10MA | RMG 
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FAB 


OBS 


MOT 


MOT 


NAT 
SGs 


SGs 
MOT 


RCA 


Equ. 
EUR. 


BDX18 
BD318 
BDY69 
BDY69 
BDY69 


2N1725 
2N1725 
2N1725 
2N1725 
2N5415 


2N5415 
2N5069 
2N2369 


2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2219A 


2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 


2N2222A 


ic 
pour | FCT | FAB | Equ. 


Vce Vce |Ves IC Ts P.TOT fT 


max max |max| max | max max min hee EUR. 
2N3262 N S |TO39 |LO4 100V 80V| . |1500MA] 200C 1WF 150M|  20P 40MN]|  500MA | RMH | RCA | BFT39 
2N3263 NS | X49 X49 150V SgOV| 7V 25A | 200C 75WC 20M] 500P 25/75 15A| RHP | RCA . : 
2N3264 N S |X49 X49 120V 6OV| 7V 25A | 200C 75WNC 20M]| 500P 20/80 15A| RHP | RCA ; 2N3263 
2N3265 N S |TO63 |L60 150V 90V| 7V 25A | 200C 125WC 20M| 500P 25/75 15A| RHP | RCA ; 2 
2N3266 N S |TO63 |L60 120V 6OV| 7V 25A | 200C 125WC 20M| 500P 20/80 15A| RHP | RCA . 2N3265 
2N3267 P G |TO72 |LO6 15V &8v| . 20MA | 100C 75MWF 900M|  1P7 15MN 3MA| ULA | OBS ; : 
2N3268 N S |TO5 LO4 45V 45V| . 25MA | 200C|  150MWF 2500K|  15P 12/80 10MA| ALG | OBS | BFY50 2N2297 
2N3279 P G |TO72 |LO6 30V 20V] 1V] 50MA!100C| 100MWF 400M 1P 10/70 3MA| VLG | MOT | AF239 : 
2N3280 P G |TO72 |LO6 30V 20V| 1V] 50MA]|100C! 100MWF 400M|  1P2 10/70 3MA| VLG | MOT | AF239 
2N3281 P G |TO72 |LO6 30V 15V| . S0MA | 100C|  100MWF 300M|  1P2 10/100 3MA | VLG | MOT | AF239 
2N3282 P G |TO72 |LO6 30V 15V| . 5S0MA | 100C|  100MWF 300M|  1P2 10/100 8MA| VLG | MOT | AF239 
2N3283 P G |TO72 |LO6 25V . ; S0OMA | 100C|  100MWF 250M|  1P5 10MN 3MA| VLG | MOT | AF239 
2N3284 P G |TO72 ]|L06 25V 5 ë 5S0MA | 100C|  100MWF 250M| 1P5 10MN 3MA| VLG | MOT | AF239 
2N3285 P G |TO72 |L06 20V : ; S0MA | 100C|  100MWF 250M|  1P5 SMN 8MA| VLG | MOT | AF239 
2N3286 P G |TO72 ]|LO6 20V : . 50MA | 100C|  100MWF 250M| 1P5 SMN 3MA] VLG | MOT | AF239 
2N3287 N S |TO72 |L06 40V 20V] 3V| 50MA]200C| 200MWF 350M|  1iP1 15/100 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3288 N S |TO72 |LO6 40V 20V| 3V|] S50MA]200C| 200MWF 350M| 1P5 15/100 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3289 NS |TO72 |L06 30V 15V| 3V!I 50MA]200C| 200MWF 300M|  1P5 10/150 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3290 N S |TO72 |L06 30V 15V| 3V] 50OMA]|200C| 200MWF 300M! 1P5 10/150 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3291 N S |TO72 |LO6 25V . 3V] 50MA]| 200C| 200MWF 250M 2P 10MN 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3292 NS |TO72 |LO6 25V 3V) 50MA]200C! 200MWF 250M 2P 10MN 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3293 NS |TO72 |LO6 20V 3VI  50MA]| 200C| 200MWF 250M 2P 10MN 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3294 N S |TO72 |LO6 20V 3V}  50MA]| 200C| 200MWF 250M 2P 10MN 2MA| FVG | MOT | BF200 
2N3295 NS |TO5 V|L04 60V SV] 250MA]|175C| 800MWF 200M 8P 20/60 10MA| VMP | MOT , : 
2N3295S N S |TO39 |L04 60V 5V| 250MA!| 175C| 800MWF 200M 8P 20/60 10MA| VMP | MOT |BSS14 2N3735 
2N3296 N S | X26 L59 60V 40V| 3V] 700MA]|175C) 700MWF 100M]  20P 5/50 40MA| VMP | MOT 
2N3297 NS |TO3 |LO5 60vV 40V| 3V]|1500MA | 175C 25WC 100M|  60P 6/60| 400MA| VMP | MOT 
2N3298 NS |TO18 |L01 25V 3V| 100MA} 175C| 300MWF 200M 6P 60/120 10MA] VLP | MOT ; . 
2N3299 NS |TO5 |L04 60V 30V] 5V] 500MA| . 800MWF 250M 8P 40/120| 150MA| RMG | SGS | BSW54 | 2N2219A 
2N3299S N S |TO39 |L04 60V 30V| 5V] 500MA! 200C| 800MWF 250M 8P 40/120|] 150MA| RMG | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N3300 NS |TO5 |LO4 60V 30V| 5V| 500MA| . 800MWF 250M 8P 100MN|  150MA| RMG | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N3300S N S |TO39 |LO4 60V 30V| 5V] 500MA]| 200C| 800MWF 250M 8P 100MN|  150MA | RMG | MOT |BSW54 | 2N2219A 
2N3301 NS |[TO18 |LO1 60V 30V] 5V] 500MA!| 180C| 360MWF 250M 8P 40/120| 150MA| RMG | SGS | BSW64 | 2N2222A 
2N3302 N S |TO18 |LO1 60V 30V| 5V] 500MA! 180C| 360MWF 250M 8P 100MN|  150MA| RMG | SGS | BSW64 | 2N2222A 
2N3303 NS |TO5 |LO4 25V 12V| 4V 1A|175C| 600MWF 450M|  15P 30/120| 300MA| VMS | SGS | BSX59 2N3725 
2N3304 P S |TO18 |LO1 6V 6V| 4V] 200MA]| 200C| 300MWF 500M| 3P5 30/120 10MA]| VLS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N3305 P S |TO5 |104 50V 40V| . 50MA | 200C|  600MWF 20M]| 30P 40/120|  100UA| ALN | OBS | BC326 2N2605 
2N3306 PS |TO5 |LO4 50V 49V| . 50MA | 200C|  600MWF 20M| 30P 100MN]  100UA| ALN | OBS | BC326 2N2605 
2N3307 PS |TO72 |LO6 40V 35V| 3V] 50MA]200C! 300MWF 300M|  1P3 40/250 2MA| VLG | MCE | BF372 : 
2N3308 P S |TO72 |LO06 30V 25V| 3V] 50MA]|100C! 300MWF 300M|  1P6 25/250 2MA| VLG | MOT | BF372 
2N3309 NS |TO39 |L04 50V 30V| 3V] 500MA| 175C 1WF 300M}  10P 5/100 30MA | VMP | SES : ; 
2N3309A N S |TO39 |L0O4 60V 30V| . 500MA | 175C 5sWC 300M 6P 8/80 S0MA | UMP | MOT | BFW47 2N3553 
2N3310 N S |OBS 1|LO4 35V 15V| 3V] 200MA1| 200C| 300MWF 300M 3P 10MN 20MA| VMP | OBS à 3 
2N3311 P G |TO36 |L13 30V 20V | 20V SA | 110C 170WC 60K : 60/120 8A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3312 P G |TO36 |L13 45V 30V| 25V SA | 110C 170WC 60K : 60/120 3A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3313 P G |TO36 |L13 60V 40V | 30V 5A| 110C 170WC 60K : 60/120 8A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3314 P G |TO36 ]|L13 30V 20V | 20V SA| 110C 170WC 100K : 100MN 3A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3315 P G |TO36 |L13 45V 30V| 25V SA | 110C 170WC 100K $ 100MN 3A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3316 P G |TO36 |L13 60V 40V | 30V SA | 110C 170WC 100K ‘ 100MN 3A| AHG | MOT | ADZ12 2N1100 
2N3317 PS |TO18 |LO1 30V 30V| . 50MA | 140C|  150MWF 6M 9P 1.6MN 1MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3318 PS |TOi8 j|LO1 15V 15V| . SOMA | 140C|  150MWF 7M 9P 1.9MN iMA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3319 PS |TO18 |L101 10V 6v| . S0MA | 140C|  150MWF 12M}  10P 3MN 1MA} ALC | OBS | BCY94 2N2946A 
2N3320 P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 100MA | 100C 6OMWF 600M 3P 40MN 40MA| ULS | OBS | ASZ21 . 
2N3321 P G |TOÏ8 |LO1 12V N| . 100MA | 100C 60MWF 600M]| 3P5 80MN 40MA | ULS | OBS | ASZ21 
2N3322 P G |TO18 |101 42V N| . 100MA | 100C 60OMWF 600M| 3P5 25MN 40MA | ULS | OBS | ASZ21 
2N3323 P G |TO18 |L01 35V 3V| 100MA]| 100C| 150MWF 200M 3P 30/200 3MA| VLG | MOT | AF106 
2N3324 P G |TO18 |LO1 35V 3V| 100MA]| 100C| 150MWF 200M 3P 30/200 3MA! VLG | MOT | AF106 
2N3325 P G |TO1Ï8 |LO1 35V 3V}| 100MA| 100C| 150MWF 200M 3P 30/200 3MA} VLG | MOT | AF106 ; 
2N3326 N S I TO5 |LO4 60V 45V| 5V] 800MA| 175C| 800MWF 250M 8P 40/120| 150MA| RMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
2N3327 N S |TO60 |L61 65V 65V| 3V 2A | 200C 20WC 100M ; 10MN| 500MA| RMP | OBS | BLY35 
2N3337 NS !TO72 |LO6 40V 4V| . 40MA | 200C |  300MWF 400M|  1P6 30MN 4MA| ULA | FCD | BFY90 2N2857 
2N3338 NS |TO072 |L06 40V 40V| . 40MA | 200C|  300MWF 400M}!  1P6 3S0MN 4MA| ULA | FCD | BFY90 2N2857 
2N3339 NS |TO72 |L06 40V 40V| . 40MA | 200C|  300MWF 400M}|  1P6 30MN 4MA| ULA | FCD | BFY90 2N2857 
2N3340 NS |TO46 |LO1 30V 20V| . 30MA | 175C| 400MWF 70M 6P 40MN 10UA| ALN | OBS |BC109C |2N2484 
2N3341 P S |TO46 |LO1 30V 20V| . 30MA | 175C| 400MWF 50M 6P 40MN 1OUA| ALN | OBS |BC179C |2N3965 
2N3342 PS [TO5 |LO4 20V 8V| . 5S0MA | 175C| 250MWF ë 10P 30MN 5MA| ALC | OBS | BCY94 2N2946A 
2N3343 PS |TO5 |LO4 25V 8V| . SOMA | 175C| 250MWF 2M| 25P 20MN] 250UA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3344 PS |TO5 |L04 30V 30V| . 50MA | 175C| 250MWF 2M| 25P 25MN 1MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3345 PS |TOS5 LO4 50V 50V| . 5S0MA | 175C| 250MWF 2M| 25P 15MN 1MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3346 P S |TOS V|LO4 50V 50V| . 50MA | 175C| 250MWF 2M| 25P 25MN 1MA| ALC | OBS | BCY94 2N6567 
2N3347 P S |[TO77 |N01 60v 45V| 6V! 30MA]|200C| 600MWF 60M 6P 40/300 1OUA | DUA |! NAT . 
2N3348 P S |TO77 |Noî 60V 45V| 6V] 30MA]200C| 600MWF 60M 6P 40/300 OUA | DUA | NAT |.5% DVBE 
2N3349 PS |TO77 |N01 60v 45V| 6V! 30MA!200C| 600MWF 60M 6P 40/300 1OUA | DUA | NAT | 10% DVBE 
2N3350 PS |T077 |Noi 60v 45V| 6V] 30MA]200C| 600MWF 60M 6P 100MN 1OUA | DUA | NAT | 20% DVBE 
2N3351 P S |TO77 |N01 60v 45V| 6V] S30MAI|200C| 6OCMWF 60M 6P 100MN 1OUA | DUA | NAT 
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2N3352 PS |TO77 |NO1 60V| 45V| 6V|] 30MA]|200C| 600MWF 60M|  6P 100MN 1OUA| DUA | NAT : : 
2N3371 P G |TO18 |LO1 25V| 10V 100MA | 100C| 150MWF|  400M| 4P 25/500| 12MA| ULA | OBS |AF239  |2N3783 
2N3374 NS |[TO5 |LO4 80V| 80V| . | 500MA!| 200€ SWC|  230M| . 10MN] 170MA| VMH | OBS |BFT39  |2N3723 
2N3375 N S |TO60 |L61 65V|  40V| 4V]| 1500MA | 200C 12WC|  250M| 10P 10MN] 250MA | UMP | MOT ; 4 
2N3388 NS [TO5 |LO4 125V| 100V 25MA| 175C|  600MWF 36M| 35P 60MN| 2500UA| ALE | OBS | BF259  |2N4927 
2N3389 NS |[TO5 |LO4 195V| 160V 25MA| 175C|  600MWF 36M| 35P 60MN 7MA| ALE | OBS |BF257  |2N4927 
2N3390 N S |TO98 |L21 18V| 18V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 70M| 12P|  400MN 2MA| ALN | GES |PBC109 |2N6008 
2N3391 N S |[TO9 |L21 25V| 25V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 70M| 12P|  250MN 2MA} ALN | GES |PBC109 | 2N6008 
2N3391A NS |[TO98 |L21 25V] 25V] 5V] 100MA| 125C| 200MWF 70M| 12P|  250MN 2MA| ALN | GES |PBC109 | 2N6008 
2N3392 NS |[TO98 |L21 25V| 25V] 5V] 100MA| 125C| 200MWF 70M| 12P 150MN 2MA| ALN | GES |PBC109 |2N6008 
2N3393 NS |[TOS8 |L21 25V] 25V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 70M| 12P 90/400 2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N3394 NS |[TO98 |L21 25V| 25V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 70M| 12P 55/300 2MA| ALG | GES |PBC107 | 2N5309 
2N3395 NS |TO88 |L21 25V| 25V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 10P 150MN 2MA| ALN | GES |PBC109 |2N6008 
2N3396 NS |TO98 |L21 25V| 25V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 60M|  10P 90MN 2MA| ALG | GES |PBC107 |2N5309 
2N3397 NS |TO98 |L21 25V| 25V| 5V] 100MA| 125C| 200MWF 60M|  10P 55/800 2MA| ALG | GES |PBC107 | 2N5309 
2N3398 N S |[TO98 |L21 25V| 25V| 5V] 100MA| 125C| 200MWF 60M| 10P 55MN 2MA| ALG | SES |PBC107 |2N5309 
2N3399 P G |[TO72 |L06 20vV| . 7MA| 100C|  80MWF|  400M| 2P 10MN| 1500UA| ULA | OBS | AF239S  |2N3783 
2N3400 P G |TO5 |LO4 20V|  20V 100MA | 100C|  150MWF 150M|  3P 35/300|  50MA| RLS | OBS |AFY1I8  |2N2382 
2N3401 PS |[TO5 |LO4 25V| 25V 100MA | 150C| 250MWF 100K| 15P 4MN 1MA| ALC | TLC |BCY94  |2N6567 
2N3402 N S |TO92H | L21 25V| 25V| 5V| 500MA| 150C| 560MWF : 75/225 2MA | AMG | SES |BFY50  |2N2297 
2N3403 N S |TO92H | L21 25V| 25V] 5V| 500MA| 150C| 560MWF 180MN 2MA | AMG | GES |BFY50  |2N2297 
2N3404 N S |TO92H | L21 50V| 50V| 5V| 500MA| 150C| 560MWF 75/225 2MA| AMG | GES |BFY50  |2N2297 
2N3405 N S |TO92H | L21 50V]  50V| 5V| 500MA| 150C| 560MWF 180MN 2MA | AMG | GES |BFY50  |2N2297 
2N3407 N S |TO72 |LO6 35V| 18V 100MA | 200C| 200MWF|  300M| 2P5 40MN 2MA| ULA | MOT |BFX93  |2N918 
2N3408 P S |TO102 | L59 40V|  25V 500MA | 200C 4WC| 200M| 10P 10/100| 40MA| VMA | OBS |BSS44 | 2N3720 
2N3409 NS |TO77 |Not 60V| 30V|] 5V] 500MA|200C| 600MWF|  250M|  8P 50/200| 10MA| DUA | MOT | 20% DVBE 
2N3410 N S |TO77 |NO1 60V| 30V|] 5V] 500MA]|200C| 600MWF|  250M|  8P 50/200| 10MA| DUA | MOT | 10% DVBE 
2N3411 N S |[TO77 |Noi 60V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 600MWF|  250M|  sP 50/200|  10MA| DUA | MOT | 10% DVBE 4 
2N3412 P G |[TO5 |L04 20V 100MA | 100C|  60MWF 100M| 3P 25MN 1MA| RLA | OBS |AFYI8 | 2N2382 
2N3413 PS |[TO5 |LO4 150V| 150V 200MA | 200C | 400MWF 250K|  60P 10MN|  50MA]| AME | OBS |BFT19  |2N4929 
2N3414 NS |TOS8 |L21 25V| 25V| 5V| 500MA| 175C| 360MWF 75/225 2MA| AMG | GES |BCW36  |2N3704 
2N3415 NS |TOS8 |L21 25V| 25V| 5V} 500MA|175C| 360MWF 180MN 2MA| AMG | GES |BCW36  |2N3704 
2N3416 N S |TO98 |L21 50V| S50V| 5V| 500MA!| 175C| 360MWF 75/225 2MA | AMG | GES | BCW36  |2N3704 
2N3417 NS |TO98 |L21 50V| 50V| 5V| 500MA| 175C| 360MWF | 100MN 2MA| AMG | GES | BCW36  |2N3704 
2N3418 NS |TO5 |LO4 85V| 60V| av 3A | 200C 1WF 40M|  20P 20/60 1A| AHG | TIS |BSV64  |2N4877 
2N3419 NS |TO5 |LO4 125V|  80V| 8v 3A | 200C 1WF 40M| 20P 20/60 1A! AHG | TIS |BSV64  |2N4877 
2N3420 NS [TO5 |LO4 85V| 60V| 8v 3A | 200C 1WF 40M|  20P 40/120 1A| AHG | TIS |BSV64  |2N4877 
2N3421 NS |[TO5 |LO4 125V| 80v| 8v 3A | 200C 1WF 40M|  20P 40/120 1A| AHG | TIS |BSV54  |2N4877 
2N3423 NS |TO77 |N01 30V| 15V] 3V] 50MA|200C| 450MWF| 600M| 1P7 20/200 3MA| DUA | MOT . 20% DV 
2N3424 NS |TO77 |No1 30V| 15V| 3V] 50MA|200C| 450MWF| 600M| 1P7 20/200 3MA| DUA | MOT | BFY84 
2N3425 NS |TO77 |N01 40V| 15V] 5V] 50MA|200C| 400MWF|  300M|  1P7 30/120| 10MA| DUA | MOT | 10% DV ; 
2N3426 NS |TO5 |L04 50V| 30V|] 6V] 200MA|175C| 600MWF|  450M| 25P 30/120| 300MA| VMS | SGS |BSX59 |2N3725 
2N3427 P G |TO5 |L04 45V| 30V] 30V] 500MA]| 100C|  200MWF 4M| 20P 75MN| 200MA| RMS | MOT |ASY27  |2N1305 
2N3428 P G |TO5 |LO4 45V| 30V]| 30V] 500MA| 100C|  200MWF 5M|  20P 125MN| 200MA| RMS | MOT |ASY27  |2N1305 
2N3429 N S |TO63 |L60 50V| 50V| 25V 5A | 175C 150WC 200K 10/35 5A| AHG | OBS 2N5877 
2N3430 N S |TO63 |L60 100V| 100V| 25V SA | 175C 150WC 200K 10/35 SA | AHG | OBS 2N5634 
2N3431 NS |TO63 |L60 150V| 150V| 25V SA | 175C 150WC 200K 10/35 5A | AHG | OBS 2N5634 
2N3432 N S |TO63 |L60 200V| 200V| 25V 5A | 175C 150WC 200K 10/35 5A | AHG | OBS 
2N3433 NS |[TO63 |L60 250V| 250V| 25V SA | 175C 150WC 200K 10/35 5A| AHG | OBS 
2N3434 NS |TO63 |L60 300V| 300V| 25V 5A | 175C 150WC 200K 10/35 5A| AHG | OBS 
2N3435 NS |[TO5 |L04 80V| 60V| . | 250MA| 200€ 1WF 140M|  5P 50/200| 10MA| RMH | OBS |BSW66 |2N4001 
2N3439 NS |TO5 |LO4 450V| 350V| 7V 1A | 200C 1WF 15M|  10P 40/160| 40MA| AME | MOT |BUY60  |2N3439 
2N3439L NS |TOS |L04 450V| 350V| 7V 1A | 200€ 1WF 15M|  10P 40/160| 40MA| AME | OBS |BUY60  |2N3439 
2N3439S NS |TO39 |LO4 450V| 350V| 7V 1A| 200€ 1WF 15M|  10P 40/160| 40MA| AME | OBS | BUY60  |2N3439 
2N3440 NS |[TO5 |LO4 300V| 250V| 7Vv 1A | 200C 1WF 15M|  10P 40/160| 40MA| AME | RCA | BUY60  |2N3439 
2N3440L NS |TO5 |LO4 300V| 250V| 7V 1A | 200C 1WF 15M|  10P 40/160| 20MA| AME | OBS | BUY60 | 2N3440 
2N3440S NS |[TO39 |LO4 300V] 250V| 7V 1A | 200€ 1WF 15M|  10P 40/160| 40MA| AME | MOT |BUY60  |2N3440 
2N3441 N S |[TO66 |L43 160V| 140V| 7V 3A | 200C 25WC 200K 25/100| 500MA| AHH | SES |BDY72  |2N3441 
2N3442 NS [TO3 |LO5 160V| 140V| 7V 10A | 200C HI7WC 500K| . 20/70 3A| AHH | MUL |BDX11  |2N3442 
2N3443 P G |TO5 |L04 20V| 15V 100MA | 100C | 300MWF 75M|  2P5 20MN| 10MA| RLA | OBS |AFY18 | 2N2382 
2N3444 NS |[TO5 |LO4 80V| 50V| 5V 1A | 175C 1WF 150M|  12P 20/60| 500MA| VMS | SGS |BSX59 |2N3444 
2N3445 NS |TO3 |LO5 80V| 60V| 6v 7A | 200C 115WC 10M| 400P 20/60 3A| RHG | MCE |BDY24 |2N3448 
2N3446 NS |TO3 |LO5 100V|]  80V| 10V 7A | 200C 15WC 10M| 400P 20/60 3A| RHG | MOT BDY24  |2N3448 
2N3447 NS |[TO3 |LO5 80V| 60V| 6v 7A| 200C 115WC 10M} 400P 40/120 SA| RHG | MOT |BDY24  |2N3448 
2N3448 NS |TO3 |LO5 100V| 80V| 10V 7A| 200C 115WC 10M} 400P 40/120 5A| RHG | MOT |BDY24  |2N3448 
2N3449 P G |TO18 |LO1 15V ev 100MA | 100C| 150MWF| 300M|  5P 20MN| 10MA| VLS | OBS |ASZ21  |2N964 
2N3450 NS |TO5 |LO4 120V| 60V| . | 800MA]|200C| 600MWF 100M| 15P 40/120| 150MA| RMH | OBS | BFT39  |2N3723 
2N3451 PS |TO18 |LO1 ev 6V| 4V| 200MA]|200C| 300MWF 500M|  5P5 30/120| 10MA| VLS | . |BSW25 |2N3546 
2N3461 P G |TO5 |LO4 6ov|  30V 3A | 110C 5WC ! 90/150| 500MA| AHG | OBS | AD132-5 |2N1543 
2N3462 NS |TO18 |LO1 50V| 35V 30MA | 200C|  300MWF 10M| 6P 100MN 1OUA | ALN | OBS |BC107C |2N2484 
2N3463 NS |TO18 |Lo1 6ov| 45V 30MA| 200C| 300MWF 45M|  6P 120MN 1OUA| ALN | OBS |BC107C |2N2484 
2N3464 NS |TO5 |LO4 60V| 40V 5A | 200C sWC 30M| . 35/100| 200MA| RHP | TRW |BSV64 | 2N5784 
2N3467 PS [TO5 |LO4 40V] 40V| 5v 1A | 200C 1WF 175M|  25P 40/120| 500MA| AMG | MOT |BFS95  |2N4036 
2N3467S PS |TO39 |LO4 40V| 40V| . 1A | 200C 1WF 175M|  25P 40/120| 500MA| AMG | MOT |BFS95  |2N4036 
2N3468 PS |[TO5 |LO4 50V| 50V| 5V 1A | 200C 1WF 150M|  25P 25/75|  500MA| VMS [MOT : 2N3468 
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2N3468S P S |TO39 |L04 S0V| 50V| 5v 1A.| 200C 1WF 150M| 25P 25/75| 500MA| VMS | MOT |BFR23 |2N3245 
2N3469 N S [TO5 |LO4 35V| 25V| . 5A | 200C| 1200MWC 20M| . 100MN| 500MA| RHP | TRW |BSV64 | 2N5154 
2N3470 N S |TO63 |L60 50V| 50V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 100MN 10A| AHD | OBS : ; 
2N3471 N S |[TO63 |L60 100V| 100V! . 10A | 150C 150WC 500K| . 100MN 10A| AHD | OBS 

2N3472 NS |[TO63 |L60 150V| 150V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 100MN 10A| AHD | OBS 

2N3473 N S |TO63 |L60 200V| 200V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 100MN 10A| AHD | OBS 

2N3474 N S |[TOS3 |L60 50V|  50V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 400MN 10A| AHD | OBS 

2N3475 N S | TO63 |L60 100V| 100V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 400MN 10A| AHD | OBS 

2N3476 N S |TO63 |L60 150V| 150V| . 10A | 150C 150WC 500K| . 400MN 10A| AHD | OBS 

2N3477 N S |[TO63 |L60 220V| 200V! . 10A | 150C 150WC 500K| . 400MN 10A| AHD | OBS 

2N3478 NS ITO72 |LO6 30V) 15V| 2V| 50MA]|175C| 200MWF 750M 1P 25MN 2MA| VLA | NAT |BFY90  |2N3933 
2N3485 P S |TO46 |LO1 60V| 40V| 5V| 600MA]| 200C| 400MWF 200M 8p 40/120| 150MA| RMG | MOT |BSW24 |2N2907A 
2N3485A P S [TO4 |LOi 60V| 60V| 5V| 600MA!200C| 400MWF 200M 8P 40/120| 150MA| RMG | MOT |BSW24 | 2N2907A 
2N3486 P S |TO48 |LO1 60V|  40V| 5V]| 600MA]|200C| 400MWF 200M 8p 100MN| 150MA]| RMG | MOT |BSW24 | 2N2907A 
2N3486A P S [TO46 |Loi 60V| 60V| 5V| 600MA!200C| 400MWF 200M 8P 100MN!  150MA| RMG | MOT |BSW24 |2N2907A 
2N3487 N S [TO61 |L46 80V|  60V| 10V 7A| 200C 1I7WC 10M| 550P 20/60 3A| RHG | MOT |BDY63  |2N1725 
2N3488 N S |TO61 |L46 100V| 80V| 10V 7A | 200C 117WC 10M| 550P 20/60 3A| RHH | MOT |BDY63 |2N1725 
2N3489 N S |[TO61 |L46 120V| 100V| 10V 7A | 200C 117WC 10M| 550P 15/45 3A| RHH | MOT |BDY63  |2N1725 
2N3490 N S |[TO61 |L46 80V]  60V| 10V 7A | 200C 117WC 10M| 550P 40/120 5A| RHG | MOT |BDY63  |2N1725 
2N3491 N S |TO61 |L46 100V|  80V| 10V 7A | 200C 117WNC 10M}! 550P 40/120 5A| RHH | MOT |BDY63  |2N1725 
2N3492 N S |TO61 |L46 120V] 100V| 10V 7A | 200C 117WC 10M| 550P 30/90 5A| RHH | MOT BDY63 | 2N1725 
2N3493 N S |TO72 |LO6 12V &v| . 25MA | 200C|  150MWF 400M|  OP7 40/120|  SOOUA| ULA | OBS . 2N3839 
2N3494 P S [TO5 |LO4 80V] 80V| 4V| 100MA!200C| 600MWF 200M 7P 40MN 50MA! ALH | MOT ; 2N4928 
2N3495 P S |TO5 |LO4 120V| 120V| 4V] 100MA]|200C| 600MWF 150M 6P 40MN S0MA| ALH | MOT ; 2N4928 
2N3496 P S [TO18 |LOt 80V.| 80V| 4V| 100MA|200C| 400MWF 200M 7P 40MN 50MA| ALH | MOT |BSV68 | 2N3497 
2N3497 P S |TO18 |LO1 120V| 120V| 4V| 100MA]|175C| 400MWF 150M 6p 40MN 10MA| ALH | MOT |BSV68 | 2N3497 
2N3498 N S [TO5 |LO4 100V| 100V| 6V| 500MA| 200C 1WF 150M|  10P 40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N3498S N S |TO39 |LO4 100V| 100V| 6V| 500MA]| 200C 1WF 150M|  10P 40/120| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N3499 N S [TO5 |LO4 100V| 100V| 6V| 500MA| 200€ 1WF 150M|  10P 100MN| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N3499S N S |[TO39 |L04 100V| 100V| 6V]| 500MA!| 200C 1WF 150M|  10P 100MN| 150MA| AMH | MOT |BSW66 | 2N1893 
2N3500 N S [TO5 |LO4 150V| 150V| 6V| 300MA]| 200C 1WF 150M 8P 40/120| 150MA| AME | MOT |BSW67 | 2N5682 
2N3501 NS [TO5 |LO4 150V| 150V, 6V| 300MA | 200C 1WF 150M 8P 100MN| 150MA| AME | MOT |BSW67 | 2N5682 
2N3502 P S |TO5 |LO4 45V!  45V| 5V| 600MA| 180C| 700MWF 200M 8P 115MN 50MA | RMG | SGS |BSW23 | 2N2905 
2N3503 P S [TO5 |LO4 60V| 60V| 5V| 600MA]|180C| 700MWF 200M 8P 115MN 50MA | RMG | SGS |BSW23 | 2N2905 
2N3504 P S [TO18 |LO1 45V| 45V| 5V| 600MA]| 180C| 400MWF 200M| 86P 115MN 50MA | RMG | SGS | BSW24  |2N2907A 
2N3505 P S |TO18 |LOi 60V| 60V| 5V| 609MA!180C| 400MWF 200M 8P 115MN S0MA | AMG | SGS | BSW24 | 2N2907A 
2N3506 N S |TO39 |LO4 60V|  40V| 5v 3A | 200C 1WF 60M| 40P 30/150| 1500MA| VMS | MOT |BSX59 | 2N3725 
2N3507 N S |TO39 |LO4 80V| 50V| 5V 3A | 200C 1WF 60M|  40P 40/700| 1500MA| VMS | MOT |BSX59 | 2N3725 
2N3508 N S |TO46 |LO1i 40V| 20V| 6V| 500MA| 200C| 400MWF 500M 4 40/120 10MA| UMS | MOT |BSX20 | 2N2369 
2N3509 N S |TO46 |LO1 40V| 20V| 6V| 500MA!|200C| 400MWF 500M 4P 100MN 10MA| UMS ! MOT |BSX20  |2N2369 
2N3510 NS |ITOi8 |101 40V| 10V| 6V| 500MA]|200C! 360MWF 350M 4P 25/150| 150MA| VLS | MOT |BSX20 | 2N2369 
2N3511 N S |TO18 |LO1 40V| 15V| 6V| 50DMA]|200C| 360MWF 450M 4P 30/120| 150MA| VLS | MOT |BSX20 | 2N2369 
2N3512 N S |ITO5 |LO4 60V| 35V|] 5V 1A| 200C| 800MWF 375M|  10P 10MN| 500MA| RMS | OBS |BFS10  |2N3735 
2N3513 N S |TO71 |NOi 80V|  40V| 5V| 500MA|175C| 300MWF 50M|  18P 50/200 1MA| DUA | OBS ! 20% ODVBE 

2N3514 NS 80V! 40V| 5V| 500MA| 175C| 350MWF 50M| 18P 50/200 1MA| DUA | OBS |20% DVBE 

2N3515 N S |TO89 |N03 80V|  40V| 5V| 500MA|175C| 350MWF 50M|  18P 50/200 1MA| DUA | OBS | 20% DVBE ; 
2N3516 N S |[TO71 |NO1 100V|  60V| 7V| 500MA]|175C| 350MWF 60M| 15P 50/200 1MA| DUA | OBS | 10% DVBE | 2N2639 
2N3517 NS ; 100V| 70V| 6V| 500MA]|175C| 350MWF 60M| 15P 50/200 1MA| DUA | OBS | 10% DVBE . 
2N3518 N S |TO89 |N03 100V| 70V| 6V| 500MA!175C| 350MWF 60M| 15P 50/200 1MA| DUA | OBS | 10% OVBE | 2N3046 
2N3519 NS 60V] 30V| 7V| 50MA!175C| 350MWF 30M 8P 150MN 1MA| DUA | OBS | 10% DVBE 
2N3520 N S |TO89 |NO3 60V| 30V| 7V| 50MA|:175C| 350MWF 30M 8P 150MN 1MA| DUA | OBS | 10% DVBE | 2N3043 
2N3521 N S [TO77 |NOi 70V| 45V| 7V| 50MA!|200C| 600MWF 30M 8P 155MN|  S500UA| DUA | OBS | 20% DVBE | 2N2643 
2N3522 N S [TO71 |NO1 70V! 45V| 7V| 50MA]|200C| 300MWF 30M 8P 155MN|  500UA| DUA | OBS | 20% DVBE | 2N2643 
2N3523 NS ; 70V] 45V| 7V| 50MA]|175C| 350MWF 30M 8P 155MN|  500OUA| DUA | OBS | 29% DVSE : 
2N3524 N S |TO89 |N03 70V| 45V| 7V| 50MA|175C| 350MWF 30M 8P 155MN|  S0OOUA| DUA | OBS | 20% DVBE | 2N2639 
2N352€ N S [TO5 |LO4 130V| 120V| 5V| 200MA| 175C| 800MWF 40M| 12P 30MN| 30MA| AMH | SGS | BSW66 | 2N1893 
2N3527 P S | TO46 |LO1 30V| 30V| . | 100MA!200C| 400MWF 5M|  10P 25/75| 100UA| ALN | OBS |BC178  |2N2906 
2N3543 NS |TO3 |LO5 65V| 60V| 4V SA! 175C 60WC 150M| 100P 10/80| 4500MA| AHS | TRW |BDX91 |2N5069 
2N3544 N S [TO18 |LOt 25V 3V| 100MA! 175C| 400MWF 600M| 2P5 25MN 10MA| ULP | MOT . 

2N3545 P S |[TO18 |LO1 20V] 20V| 5V| 200MA|200C| 360MWF 250M 8P 40/120 10MA| RLS | NAT | BSW24 

2N3546 P S |TO18 |LO1 15V| 12V| 4V]| 200MA]| 200€! 360MWF 700M 6P 30MN 10MA| ULS | MOT |BSW25  |2N3546 
2N3547 P S |[TO18 |LO1 60V| 60V| 6V| 100MA| 175C| 400MWF 45M 8P 100MN 1MA| ALG | NAT |BC177 |2N3965 
2N3548 P S |TO18 |LO1 60V| 45V! 6V| 100MA| . 400MWF 60M 8P 100MN 1OUA| ALN | NAT |BC179  |2N3965 
2N3549 P S |TO18 |LO1 60V| 60V| 6V| 100MA| 175C| 400MWF 60M 8P 100MN 1OUA! ALN | NAT |BC179 |2N3965 
2N3550 P S |[TO18 |Lo1 60V|  45V| 10V! 100MA| 175C| 400MWF 60M 8P 200MN 1OUA| ALN | NAT |BC179 | 2N3965 
2N3551 NS |[X49 |Xx49 115V| 60V| 7vV 12A! 175C|  40WC 40M| . 20/90 10A| RHP | TIS 

2N3552 NS |[X49 |X49 140V| 80ov| 7V| 40MA| . 40WC 4M| . 20/90 10A| RHP | TIS 

2N3553 N S |TO39 |L04 65V|  40V| 4V 1A | 200C TWC 250M|  10P 10MN| 250MA| UMP | MOT . ; 
2N3554 N S |TO39 |LO4 60V| 30V| 5V|1200MA| 200C| B800MWF 150M| 25P 25/100| 750MA| RMS | OBS |BSS14 |2N3735 
2N3563 N S |TO106 | L17 30V| 12V| 2V| 50MA]|125C| 200MWF 600M| 1P7 30/200 1MA| VLA | FCD |BFX73 |2N918 
2N3564 N S |TO106 |L17 30V| 15V] 4V| 100MA]| 125C| 200MWF 400M| 3P5 20/500 15MA| VLA | FCD |BFX73 |2N918 
2N3565 N S |TO106 |L17 30V! 25V| 6V| 50MA|125C| 200MWF 40M 4P 7OMN| 100UA! ALN | SGS |BC209  |2N4967 
2N3566 N S |TO105 | LO4. 40V| 30V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF 40M| 25P 150MN 10MA| ALG | SGS |BC107  |A157 
2N3567 N S |TO105 | LO4 80V| 40V| 5V| 500MA!125C| 300MWF 60M| 20P 40/120| 150MA| AMG | SGS |BFY50 | 2N2297 
2N3568 N S |TO105 | LO4 80V] 60V| 5V! 500MA! 125C| 300MWF 60M| 20P 40/120| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
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Boît. |Broch. Vcs Vce |Ves ic T Equ. 


à max | max |max| max | max or |rag EUR. 


NS 20P 100MN |  150MA | AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N3570 NS |T072 |LO8 30v 15V] 3V| S50OMA]|200C| 200MWF| 1500M| 0P75 20/150 5SMA| ULA | SES 
2N3571 N S |TO72 |LO6 25V 15V] 3V| 50MA]|200C| 200MWF|  1200M| OP85 20/200 SMA| ULA | SES 
2N3572 NS |TO72 |LO6 25V 13V] 3V] 50MA]|200C| 200MWF 1G| 0P85 20/300 2MA | ULA | SES : : 
2N3576 PS |TO18 |L01 20V 15V] 5V]| 200MA| 200C| 360MWF 400M|  4P5 40/120 10MA}| VLS | MOT |BSW25 | 2N3548 
2N3577 NS |X51 X51 100V 80v 2A| 175C 85WC 10M 12/60 1A| AMH | OBS | : 
2N3579 P S |TO46 |LO1 60V 60V 30MA | 200C|  400MWF 80M 6P 30/120 1MA| ALG | OBS | BC477 2N2907A 
2N3580 P S |TO46 |LO1 60v 60V} . 30MA | 200C|  400MWF 80M 6P 60/240 1MA | ALG | OBS | BC477 2N2907A 
2N3581 P S |TO46 |Lo1 50V 4ov| . 30MA | 200C|  400MWF 30M 6P 50/150|  100UA| ALN | OBS | BC177 2N3965 
2N3582 PS |TO46 |Lo1 50v 40V 30MA | 200C|  400MWF 30M 6P 100MN|  100UA| ALN | OBS |BC177A |2N3965 
2N3583 NS |TO66 |L43 250V| 175V| 6V 1A | 200C 35WC 10M 40/200| 500MA| RME | SES 
2N3584 N S |TO66 |L43 375V| 250V| 6V 2A | 200C 35WC 10M 25/100 1A!| RHE | TIS 
2N3585 NS |TO66 |L43 500V| 300V| 6V 2A | 200C 35WC 10M 25/100 AJ RHE | TIS 
2N3586 PS |TO12 |LO6 45V 45V| 100MA | 200C| 250MWF 100K|  18P MN 1MA| ALC | NAT 
2N3587 NS |TO77 |No1 60V 45V] 5V] 500MA | 200C| 600MWF 80M 80/500 10MA | DUA | NAT 
2N3588 P G |TO72 |L06 25V : ( 10MA| 85C|  100MWF 200M : 20MN 1MA | ULA | OBS | AF239 2N3783 
2N3589 N S |TO5F |L44 200V ; 500MA | 175C 2WC 15M 30/90| 200MA | AME | OBS | ; 
2N3590 N S |TO5F |L44 200V S00MA | 175C 2WC 15M 75/150| 200MA| AME | OBS 
2N3591 N S |TO12 |LO9 200V S00MA | 175C 1WF 15M 30/90| 200MA| AME | OBS 
2N3592 NS |TO12 |LO9 200V 500MA | 175C 1WF 15M 75/150| 200MA| AME | OBS 
2N3593 N S |TO102 |L59 200V 500MA | 175C 1WF 15M 30/90! 200MA | AME | OBS 
2N3594 N S |TO102 | L59 200V S00MA | 175C 1WF 15M 75/150| 200MA| AME | OBS 
2N3595 N S |TO102 | L59 200V S00MA | 175C| 1500MWF 15M 30/90| 200MA| AME | OBS 
2N3596 N S |TO102 |L59 200V : ; 500MA | 175C| 1500MWF 15M - 75/150| 200MA| AME | OBS : . 
2N3597 N S |TO63 |L60 60V 40V| . 20A | 200C 100WC 30M| 700P 40/120 10A | RHG | OBS | BLX28 2N5966 
2N3598 NS |TO63 |L60 80V 60V| . 20A | 200C 100WC 30M]| 700P 40/120 10A | RHG | OBS | BLX28 2N5966 
2N3599 N S |TO63 |L60 100V 80V| . 20A | 200C 100WC 30M| 700P 40/120 10A | RHG | OBS | BLX28 2N5966 
2N3600 N S |TO72 |LO6 30V 15V! 3V| S0OMA]|200C| 200MWF 850M|  1P7 20/150 3MA | ULA | NAT | BFY90 2N5852 
2N3601 P G |ITO5 |LO4 100V 40V]| . |3500MA]| 100C| 500MWF 20M : 60/180 1A| RHG | OBS . 2N2667 
2N3602 P G |X26 L59 100V 40V| . |3500MA)| 100C| 750MWF 20M : 60/180 1A| RHG | OBS F 2N2670 
2N3603 P G |TO5 |LO4 130V 55V} . |3500MA| 100C! 500MWF 20M ; 60/180 1A| RHG | OBS . 2N2667 
2N3604 P G |X26 L59 130V 55V| . |3500MA| 100C| 750MWF 20M - 60/180 1A| RHG | OBS . 2N2670 
2N3605 NS |TO98 |L21 18V 14V]| 5V] 200MA| 150C| 200MWF 300M 6P 30MN 10MA}| VLS | SES | BSX20 2N2369 
2N3605A NS |TO98 |L21 40V 15V| 5V| 200MA]| 120C| 320MWF 300M 6P 30MN 10MA| VLS | OBS | BSX20 2N2369 
2N3606 NS |TO98 |L21 18V 14V] 5V] 200MA| 150C| 200MWF 300M 6P 30MN 10MA| VLS | SES | BSX20 2N2369 
2N3606A N S |TO98 |L21 40V 15V] 5V] 200MA| 120C| 320MWF 300M 6P 30MN 10MA| VLS | OBS | BSX20 2N2369 
2N3607 N S |TO98 |L21 18V 14V] 5V] 200MA| 150C| 200MWF 300M 6P 30MN 10MA| VLS | SES | BSX20 2N2369 
2N3611 P G |TO3 |LO5 40V 25V | 20V 15A | 110C 7INC 300K : 35/70 3A| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N3612 P G |TO3 |LO5 60V 35V | 30V 15A | 110C TINC 300K : 35/70 3A| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N3613 P G |TO3 {Los 40V 25V| 20V 15A | 110C TINC 300K : 60/120 3A| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N3614 P G |TO3 |LO5 60v 35V| 30V 15A | 110C 7TINC 300K : 60/120 3A| AHG | MOT | ASZ16 2N1536 
2N3615 P G |TO3 |LOos 80v SOV | 40V 15A | 110C TIWC 300K| . 30/60 3A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N3616 P G |TO3 |LO5 100V 75V | 50V 15A | 110C TINC 300K : 30/60 3A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N3617 P G |TO3 |LO5 80V 50V | 40V 15A | 110C TIWNC 300K : 45/90 3A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N3618 P G |TO3 |LO5 100V 75V| 50V 15A | 110C TINC 300K 45/90 3A| AHH | MOT | ASZ15 2N1533 
2N3619 NS |TO5 |LO04 75V 40V 2500MA | 175C | 7500MWC 200M|  50P 40MN 1A| RHG | OBS | BSV64 2N4877 
2N3620 N S |TO102 |L59 75V 40V SA | 175C| 7500MWC 200M|  50P 40MN 1A! RHG | OBS : : 
2N3621 N S |TO61 |L46 75V 40V 10A | 175C 30WC 200M|  50P 40MN 1A| RHG | OBS | BDY63 | 2N5304 
2N3622 N S |TO61 |L46 75V 40V 10A | 175C 30WC 200M|  50P 40MN 1A! RHG | OBS | BDY63 2N5304 
2N3623 NS |TO5 |LO4 75V 40V 2500MA | 175C| 7500MWC 200M]| 50P 40MN 1A| RHG | OBS | BSV64 2N4877 
2N3624 N S |TO102 | L59 75V 40V 5A| 175C| 7500MWC 200M| 50P 40MN 1A| RHG | OBS : . 
2N3625 N S |TO61 |L46 75V 40V 10A | 175C 30WC 200M|  50P 40MN 1A| RHG | OBS | BDY63 2N5304 
2N3626 NS |TO61 |L46 75V 40V 10A | 175C 30WC 200M]| 50P 40MN 1A | RHG | OBS | BDY63 2N5304 
2N3627 NS |TO5 |LO4 100V 50v 2500MA | 175C | 7500MWC 200M]|  50P 40MN 1A| RHG | OBS | BSV64 2N4877 
2N3628 N S |TO102 | L59 100V 50V SA | 175C | 7500MWC 200M|  50P 40MN 1A| RHG | OBS ; . 
2N3629 NS |TO61 |L46 100V 50v 10A | 175C 30WC 200M|  50P 40MN 1A| RHG | OBS | BDY63 2N5304 
2N3630 N S |TO61 |L46 100V 50v 10A | 175C 30WC 200M|  50P 40MN 1A! RHG | OBS | BDY63 2N5304 
2N3632 N S |TO60 |L61 65V 40V| 4V 3A | 200C 23WC 200M|  20P 10MN}  250MA | UMP | MOT . . 
2N3633 N S |TO18 |LO1 15V 6V| . SOMA | 200C| 300MWF]|  1300M|  2P5 50/150 10MA} SLS | OBS . 2N3960 
2N3634 PS |TO5 |LO4 140V] 140V| 5V 1A | 200C WF 150M|  10P 50/150 S0MA| AME | MOT . 2N3637 
2N3634S PS |TO39 |LO4 140V| 140V] 5V 1A | 200C 1WF 150M|  10P 50/150 S0MA| AME | MOT | BFT19 2N3634 
2N3635 PS |TO5 |LO4 140V] 140V] 5V 1A | 200C 1WF 200M}|  10P 100MN S0MA | AME | MOT : 2N3637 
2N3635S P S |TO39 |LO4 140V] 140V] 5V 1A | 200C 1WF 200M|  10P 100MN SOMA | AME | MOT : 2N3637 
2N3636 PS |TOS }L04 175V| 175V| 5V 1A | 200C WF 150M|  10P 50/150 S0MA| AME | MOT . 2N3637 
2N3636S PS |TO39 |LO4 175V| 175V] 5V 1A | 200C 1WF 150M|  10P 50/150 S0MA| AME | MOT |BFTI9A | 2N3636 
2N3637 P S |TO5 |LO4 175V] 175V] 5V 1A | 200C WF 200M|  1i0P 100MN 50MA | AME | MOT : 2N3637 
2N3637S P S |TO39 |LO4 175V| 175V| 5V 1A | 200C 1WF 200M|  10P 100MN SOMA | AME | MOT | 2N3637 
2N3638 P S |TO105 | LO4 25V 25V] 4V| 500MA| . 300MWF 100M|  20P 30MN SOMA | AMG | SGS | BFS95 2N4036 
2N3638A P S |TO105 | LO4 25V 25V| 4V] 500MA]|125C| 300MWF 150M]  10P 100MN 10MA | RMG | SGS | BFX29 2N2905A 
2N3639 P S |TO105 | LO4 6v 6V| 4V] 80MA|125C| 200MWF 500M]| 3P5 30/120 10MA| VLS | FCD |BSW25 | 2N3546 
2N3640 P S |TO105 | LO4 12V 12V| 4V] 80MA]|125C| 200MWF 500M| 3P5 30/120 10MA| VLS | FCD |BSW25 | 2N3546 
2N3641 N S |TO105 | LO4 6OV 30V| 5V] 500MA| 125C| 350MWF 250M 8P 40/120| 150MA | RMG | SGS |BSW54 | 2N2219A 
2N3642 N S |TO105 | LO4 60V 45V] 5V] 500MA| 125C| 350MWF 150M 8P 40/120| 150MA]| AMG | FCD | BFY50 2N2297 
2N3643 N S |TO105 | LO4 60v 30V| 5V] 500MA|125C| 350MWF 250M 8P 100MN]|  150MA| RMG | SGS | BSW54 | 2N2219A 
2N3644 P S |TO105 | LO4 45V 45V| 5V] 500MA| 125C| 300MWF 200M 8P 115MN 50MA | RMG | SGS | BFX29 2N2905A 
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Vce |Vesl Ice | Ta | P.ror fr IC 


Equ 
max [max] max |max| max “al FCT ral ae 

2N3737A NS |[To4 |Lo4 75V| 5ov| 5v|1500MA| 200c| 500MWwF|  250M| op 20/80 1A| AMG | NAT |Bsxso |2N3725 
2N3738 NS |[Tos |L43 250V| 225V| 6v 3A|175C|  20WC|  10M| 20P|  40/200| 100MA| RHH | MOT .  |2ns7se 
2N3739 NS |TO66 |L43 325v| s00v| 6v 3A|175C|  20WC 10M| . 40/200|  100MA| RHE | MOT . [23738 
2N3740 p S |[TO& |L43 éov| 6éov! 7v| 10A|200C|  25Wc 4M| 100P|  30/100| 250MA| RHG | MOT |BDx14 | 2N3740 
2N3740A PS |TO6S |L43 gov| éov! 7V| 10A!200€|  25Wc 4M| 100P|  30/100| 250MA! RHG | MOT BDX14 | 2N3740 
2N3741 ps |To6s |L43 gov| gov| 7v| 104! 200c|  25Wwc 4M| 100P|  30/100| 250MA| RHH | MOT |BDx16  |2N3741 

2N3741A P S |TO66 |L43 gov| gov| 7v| 10A|200C|  25Wc 4M| 100P| 30/100| 250MA| RHH | MOT |BDx16  |2N3741 

2N3742 NS |TO5 |L04 30ov| 300v| 7v| 5oMA| 200€ 1WF| 30M| 6p| 20/200| 30MA| ALE |MOT|8F337 |2N4907 
2N3742S NS |TO39 |L04 30ov| 3oov| 7v| 50MA| 200€ 1WF| 30M| 6p| 20/200| 30MA| ALE | MOT |BF337  |2N4927 
2N3743 p S [TO39 |Lo4 30ov| 300v| 5v| 50MA!| 200€ 1WF|  30M| 15P| 25/250| 30MA| ALE | MOT . |2N3743 
2N3743S ps |[Toss |Lo4 3oov| 30ov| 5v| soma! 200€ WF) 30M| 15P| 25/250| 30MA! ALE | MOT |eFrio8 |2N5416 
2N3744 NS |x4s |x4s gov| 40vV| 7v 5sA| 200C|  30wWC|  30M| 150P 20/60 1A| AHC | TIS | 2N5346 
2N3745 NS x |x4 8ov| 6ov| 8v 5A| 200C|  30WC|  30M| 150P 20/60 1A| AHG | TIS 2N5346 
2N3746 Ns xs |xas 140V|  8ov| sv 5A| 200C|  3owc|  30M| 150P 20/60 1A| AHG | ris 2N5346 
2N3747 NS |x4 |x4 100V| gov| av 5A| 200C|  30WC|  40M| 150P|  40/120 1A| ANG | TIS 2N5347 
2N3748 NS x |x4s gov| 6ov| av 5A| 200C|  3owc|  40M| 150P|  40/120 1A| AHG | TS 2N5347 
2N3749 NS xs |x4 100V| gov| ev 5A| 200C|  30wC|  40M| 150P|  40/120 1A| AHG | TIS 2N5348 
2N3750 NS xs |x4 100v|  8ov| av 5A| 200C|  30WC|  50M| 150P|  100MN 1A| AHG | TIS 2N5348 
2N3751 NS x48 |xas gov| 6ov| av 5A| 200C|  30WC|  50M| 150P|  100MN 1A| AHG | TIS 2N5348 
2N3752 NS |x4s |xas 100V| sov| sv 5A| 200C|  30WC|  50M| 150P|  100MN 1A| AHG | TIS 2N5348 
2N3762 ps |To5s |Lo4 4ov|  4ov| 5v| 1500MA| 200€ 1wr| 180M| 15P|  30/120 1A| VHS | MOT [23763 
2N3762S p S [TO39 |Lo4 4ov|  4ov| 5v| 1500MA| 200€ 1Wwr| 180M| 15P|  30/120 1A| vHs |MOT|ssve2  |2N3763 
2N3763 PS [TOS |LO4 éov| 6ov| 5v| 1500MA| 200€ 1WF| 150M| 15P 20/80 1A| VHS | MOT [23763 
2N3763S p S |[TO39 |LO4 6ov| 6ov| 5v| 1500MA | 200€ 1WF| 150M| 15P 20/80 1A| VHS |MOT|8sve2  |2N3763 
2N3764 p S [TO4 |Lo1 40V] 40V| 5v|1500MA| 200C| 500MWF|  180M| :15P|  30/120 1A| VHS | MOT . |2N3765 
2N3765 ps |To4 |Loi eov| eov| 5v|1500MA| 200c| 500MWF|  150M| 15P 20/80 1A| vHs | MOT [23765 
2N3766 NS |TO66 |L43 8ov| 6ov| 6v 4Al175C| 20WC| 10M| 50P| 40/160| 500MA| AHG | MOT|BDY79  |2N5050 
2N3767 N S |TO66 |L43 100V|  8ov| 6v 4AÏ 175C|  20WC 10M| S0P|  40/160| 500MA| AHH | MOT |BDY79 | 2N5050 
2N3770 p G |TO18 |Lo1 1ov| 6v 50MA | 100C|  5OMWF|  100M|  3P 10MN| 1MA| VLA | OBS |AF124  |2N990 

2N3771 NS |TO3 |Los 5ov| 40V| s5v| 30A!200€| 150wC| 200k| . 15/60 10A| AHH |MOT|BDx40 |2N3772 
2N3772 NS |To3 |Los 100V| éov| 7v| 30A|200c| 150wc| 200k| . 15/60 10A| AHH |MOT|8Dx40  |2N3772 
2N3773 NS |TO3 |Los 160v| 140V| 7V|  30A| 200€! 150wC| 200k| . 15/60 8A| AHH | MOT|BDX50 |2N3773 
2N3774 PS |TO5 |LO4 4ov|  40v| . 1A | 200€ SWC 1M| 20/60|  200MA| AMG | TLC |BFS95  |2N1132 
2N3775 PS [TO5 |Lo4 eov| 6ov| . 1A | 200C SWC 1M| . 20/60!  200MA| AMH | TLC |BFS93  |2N4036 
2N3776 PS [TOS |Lo4 8ov| 8ov| . 1A | 200€ sWC 1M| . 20/60| 200MA| AMH | TLC |BFT19  |2N4033 
2N3777 PS [TOs |Lo4 10ov| 100v| . 1A | 200€ sWC 1M| 20/60| _200MA| AMH | TLC . |2N3637 
*2N3778 PS |TO5 |LO4 4ov|  40v| . 1A | 200€ 5WC 1M| . 10/40| 200MA| AMG | TLC |BFS95  |2N1132 
2N3779 PS |TOS |LO4 6ov| 6ov| . 1A | 200€ sWC 1M| . 10/40|  200MA| AMH | TLC |BFSS3 |2N4036 
2N3780 PS |TO5 |LO4 8ov| 80v| . 1A | 200€ sWC 1M| . 10/40|  200MA| AMH | TLC [24033 
2N3781 PS |TO5 |LO4 100V| 100v| . 1A | 200€ sWC 1M| . 10/40! 200MA| AMH | TLC |BFTI9  |2N5415 
2N3782 ps |To5 |LO4 4ov| 4ov| . 1A | 200€ swc IM| . 10/60 1A! AMG | TLC |Bss17 |2N4033 
2N3783 P G |TO72 |LO6 3ov| 20V| . | 20MA|100C| 150MWF|  gooM|  1P|  20/200| 3MA| ULA | MOT|AF239S |2N3783 
2N3784 p G |TO72 |LO6 3ov| 20V| . | 20MA|100C| 150MWF|  700M|  1P| 20/20] 3MA| ULA | MOT |AF239S |2N3783 
2N3785 P G |TO72 |LO6 15V| 12V| . | 20MA|100C| 150MWF|  700M| 1P2| 15/200| 3MA| ULA |MOT|AF239S |2N3783 
2N3788 NS |TO3 |LOS 400v| 325v| . 2A| 200C|  100WC 5M| 400P| 20/180| 500MA| TLH | OBS |BUX17C |2N6251 
2N3789 ps |To3 |Los eov| 6ov| 7v| 10A|200c|  150wc | . 25/90 1A| RHG |MOT|BDx18 | 2N3792 
2N3790 PS [TO3 |Lo5 gov| gov| 7v| 10A|200C| 150WC 4M| . 25/90 1A| RHH | MOT|BDX18 | 2N3792 
2N3791 PS |TO3 |Lo5 6ov| gov| 7v| 10A|200c|  150wc 4) . 50/150 1A| RHG |MOT|BDx18  |2N3792 
2N3792 ps [TO3 |Lo5 gov| gov! 7v| 10A|200C|  150Wwc 4) . 50/150 1A| RHH |MOT|BDX18 | 2N3792 
2N3793 NS |xt3 |L30 4ov| 20v| 5v| 500MA| 150C| 250MWF|  100M| 10P|  10MN|  1MA| ALG | NAT |BC182L |2N38594 
2N3794 Ns|ixi3 |L30 4ov| 2ov| 5v| 500mA|150c| 250MWwF|  100M| 10P|  35MN|  1MA! ALG | NAT |Bc1821 |2N38594 
2N3795 PS |TO5 |Lo4 120V| 120V| . 1A | 200C SWC| 500K| . 12/38! 10MA| AME | OBS |BFT19 | 2N3637 
2N3798 PS |[TO18 |Loi gov| 6ov| 5v| somA|200C| 360MWF|  100M|  4P| 100MN| 1ouA| ALN |MOT|Bc179 |2N3965 
2N3798A PS |To18 |Lo1 gov| 6ov| 5v| 5oMA|200C| 360MWF|  100M|  4P| 100MN| 1oUA| ALN | MOT |BC179  |2N3965 
2N3799 PS |TO18 |Lo1 gov| g9ov| 5v| 50MA!200C| 360MWF|  100M|  4P| 225MN| 100UA| ALN | MOT |BC179  |2N3965 
2N3799A ps |[Toi8 |Lo1 gov| gov| 5v| 5oMA|200C| 360MWwF|  100M] 4P] 225MN| 100UA| ALN |MOT|Bc179  |2N3965 
2N3800 ps [To71 |No2 éov| 6ov| 5v| 5oMA|200C| 360MWF| 100M|  4P|  140MN]  1MA| DUA | MOT 2N3350 
2N3801 p S |To71 |No2 éov|. 6ov| 5v| 50MA|200C| 360MWF|  100M|]  4P] 300MN|  1MA| DUA | MOT .  [2N3350 
2N3802 p S [TO71 |No2 eov| 6ov| 5V| 50MA|200C| 360MWF|  100M|  4P] 150MN|  1MA! DUA | MOT|5%0DV8E |2N3347 
2N3803 p S |TO71 |No2 gov| 6ov! s5v| 50oMA|200C| 360MWF|  100M|  4P|  300MN|  1MA| DUA | MOT|5% 08 |2N3350 
2N3804 ps |To71 |No2 éov! 6ov| 5v| 5omA|200C| 360MWwF|  100M|  4P|  150MN|  1MA| ouA |MOT|3%0v8 |2N3350 
2N3804A PS |TO71 |NO2 6ov| gov! 5v| 50MA|200C| 360MWwF|  100M|  4P| 150MN|  1MA| DUA | MOT | 1.5%DV8 | 2N3350 
2N3805 p S |TO71 |NO2 eov| 6ov| 5v| 5oMA|200C| 360MWF|  100M|  4P| 300MN|  1MA| DUA | MOT! 3%0V6E |2N3350 
2N3805A P S |TO71 |NO2 éov| 6ov! 5v| 5oMA|200C| 360MWF|  100M|  4P| 300MN|  1MA| DUA | MOT | 1.5%DV8 | 2N3350 
2N3806 PS |[TO77 |Noi 6ov| gov! 5v| 50oMA|200C| 600MWF|  100M|  4P| 150MN|  1MA| DUA | MOT 2N3350 
2N3807 PS |[To77 |Noi éov| gov| 5v| 5oMAl200c| 600MWwF|  100M|  4P| 300MN|  1MA| DUA | MOT . |2N3350 
2N3808 PS |TO77 |Noi 6ov| 6ov! sv| 50MA200C| 600MWF|  100M|  4P|  150MN|  1MA| DUA | MOT |5%0DV8E |2N3350 
2N3809 PS [TO77 |Noi éov| 6ov! 5v| 5oMA|200C| 600MWF|  100M|  4P|  300MN|  1MA! DUA | MOT |5%DV8E |2N3350 
2N3810 PS |TO77 |Not 6ov| 6ov| 5v| 50MA|200C| 600MWF|  100M|  4P| 150MN|  1MA! DUA | MOT |3%DVBE |2N3350 
2N3810A p S [To77 |Not éov| 6ov! sv! 50MA|200C| 600MWF|  100M|  4P| 150MN|  1MA| DUA | MOT | 1.5%DV8 | 2N3350 
2N3811 ps |[To77 |Noi éov| 6ov| sv| 5oMAl200c| 600MWwF|  100M|  4P! 300MN|  1MA| ouA | MOT |3%0v8E |2N3350 
2N3811A PS [TO77 |Noi éov| gov! 5v| 50MA|200C| 600MWF|  100M|  4P| 300MN|  1MA| DUA | MOT | 1.5%0VE | 2N3350 
2N3812 PS [Togo |No3 éov| 6ov| 5v| 5oMA|200C| 350MWF|  100M|  4P| 150MN|  1MA| DUA | MOT .  |2N4940 
2N3813 p S |TO89 |No3 éov| 6ov! 5v| 5oMA|200C| 350MWwF|  100M|  4P| 300MN|  1MA| DUA | MOT .  [2N4940 
2N3814 p S |To8 |Nos 6ov| 6ov| s5v| 5oMA!200C| 350MWF| 100M|  4P| 150MN|  1MA| DUA | MOT |5%0v8E |2N4940 
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max |max| max | max max min | max | 
2N3815 P S |[TO82 |No3 60V| 60V| 5V| 50MA|200C| 350MWF 100M| 4P 300MN 1MA| DUA | MOT | 5% DVBE |2N4940 
2N3816 P S |[TO89 |N03 60v| 60V| 5V| 50MA]|200C| 350MWF 100M| 4P 150MN 1MA| DUA | MOT | 3% DVBE | 2N4490 
2N3816A P S |TO89 |N03 60V| 60V| 5V| 50MA|200C| 350MWF 100M| 4P 150MN 1MA]| DUA | MOT | 1.5%DVBE | 2N4940 
2N3817 P S |TO89 |N03 60V] 6OV| 5V| S50MA|200C| 350MWF 100M|  4P 300MN 1MA] DUA | MOT | 3% DVBE | 2N4940 
2N3817A P S |TO89 |N03 60V| 60V! 5V| 50MA]|200C| 350MWF 100M| 4P 300MN 1MA| DUA | MOT | 1.5%DVBE | 2N4940 
2N3818 N S |TO60 |L61 60V|  40V|] 4v 2A | 175C 25WC 150M|  40P 5/50] 400MA| VHP | MOT . : 
2N3825 NS [TO92 |L21 30V| 15V] 4V| 100MA| . 250MWF 200M| 3P5 20MN 2MA| VLA | TIS |BFX73 |2N918 
2N3826 N S |TO92 |L21 60V| 45V| 4V| 30MA|125C| 360MWF 200M| 4P 40/160|  10MA| ALG | OBS |BC182L |2N3710 
2N3827 N S [TO92 |L21 60V| 45V| 4V| 30MA|125C| 360MWF 200M| 4P 100MN|  10MA| ALG | TIS |BC182L |2N3710 
2N3828 N S |TO92 |L21 40V] 40V| 3V| 100MA| 150C| 300MWF 360M|  5P 30/200|  12MA| TIA | OBS | BCW36 : 
2N3829 P S |TO18 |LO1 35V| 20V| 5V| 200MA| . 360MWF 350M 30/120|  30MA| RMS | TIS . ; 
2N3830 NS [TO5 |L04 80V| 50V| 5V]|1200MA | 200€ 1WF 200M 30MN| 500MA| RMH | TIS |BSW66 | 2N4001 
2N3831 NS |TO5 |LO4 70V|  40V| 5V|1200MA | 200€ 1WF 200M| 12P 35MN| 500MA| RMG | OBS |BSW54  |2N5784 
2N3832 N S [TO72 |LO6 15V| 10V] 4V| 35MA!200C| 200MWF 800M| 0P85 25/125 2MA| ULS | OBS |BFY90 | 2N2857 
2N3833 NS |X38 |L83 25V| 15V| 1V| 100MA| 175C 1WC 1G| iP7 20MN|  30MA| ULA | TIS |BFT12 ; 
2N3834 NS !X37 |L83 25V| 15V| 1V| 100MA| 1750 1WC 1G| 1P7 20MN|  30MA! ULA | TIS |BFT15 
2N3835 NS |IX38 |L83 25V| 15V| 1V| 100MA| 175C 1WC 1G| 1P7 20MN|  30MA! ULA | TIS |BFT16 
2N3836 NS . - 80V|  60V 7A | 200C 25WC 200P| 1000MN 5A| AHG | TIS | BD647 
2N3837 NS : è 100V| 8ov 7A| 200C 25WC 240P| 1000MN 5A| AHG | TIS | BD701 
2N3838 NP S|TO89 |No3 60V| 40V| 5V| 600MA|175C| 350MWF 200M| 8P 100MN|  150MA| DUA | TIS s 
2N3839 N S [TO72 |LO6 30V|I 15V| 2V| 40MA]|200C!] 300MWF 1G 1P 30/150 8MA| ULA | FCD |BFT17 | 2N6389 
2N3840 P S [TO46 |LO1 50V|  50V 100MA | 200C|  400MWF 6M| gP 50MN 1MA| ALC | OBS |BCY94 |2N2946A 
2N3841 P S | TO46 |LO1 100V| 100V 100MA | 200C| 300MWF|  1500K| 9P 20MN 1MA| ALC | OBS . 2N2946A 
2N3842 P S |[TO4 |LO1 120V| 120V 100MA | 200C | 300MWF 1M|  9P 10MN 1MA| ALC | OBS : : 
2N3843 N S |TO98 |L21 30V] 30V| 4V| 100MA| 100C| 200MWF 60M| 4P 20/40 2MA| FRM | GES | 8F185 
2N3843A N S [TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA]| 100C| 200MWF 60M| 4P 20/40 2MA| FRM | GES |BF185 
2N3844 N S |TO98 |L21 30V| 30V| 4V] 100MA| 100C| 200MWF 90M| 4P 35/70 2MA | FRM | GES | BF185 . 
2N3844A N S |TO98 |L21 30V] 30V| 4V| 100MA| 100C| 200MWF 90M| 4P 35/70 2MA | FRM | GES |BC182L |2N3710 
2N3845 N S [TO98 |L21 30V] 30V| 4V| 100MA! 100C! 200MWF 120M| 4P 60/120 2MA| FRH | GES |BC182L |2N3710 
2N3845A N S |[TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA] 100C| 200MWF 120M|  4P 60/120 2MA| FRH | GES |BC182L |2N5209 
2N3846 N S |TO63 |L60 300V| 200V| 10V 20A | 200C 150WC 10M 10/60 10A| RHE | SSD ; 
2N3847 N S | TO63 |L60 400V| 300V| 10V 20A | 200C 150WC 10M 10/60 10A| RHF | SSD 
2N3848 N S |TO63 |L60 300V| 200V 20A | 200C 150WC 10M| 750P 40/200 SA| RHE | TIS 2N3849 
2N3849 N S |TO63 |L60 400V| 300V 20A | 200C 150WC 10M 40/200 5A| RHE | TIS 
2N3850 N S |[TO59 |L63 100V|  80V SA | 200C 30WC 20M| 125P 50/150 1A| AHH | OBS 2N4075 
2N3851 N S |[TO59 |L63 100V|  80v 5A | 200C 30WC 20M| 125P 30/90 1A| AHH | OBS 2N3850 
2N3852 NS |TO59 |L63 6ov| 40V 5A | 200C 30WC 20M| 125P 50/150 1A| AHG | OBS 2N3850 
2N3853 N S |[TO59 |L63 60V| 40V 5A | 200C 30WC 20M| 125P 30/90 1A| AHG | OBS 2N3850 
2N3854 N S [TO98 |L121 - 148V| 18V| 4V| 100MA| 100C| 200MWF 100M| 3P5 35/70 2MA| FRM | GES 2N3983 
2N3854A N S |[TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA| 100C| 200MWF 100M| 3P5 35/70 2MA| FRM | GES 2N3983 
2N3855 N S |TO98 |L21 18V| 18V| 4V] 100MA]| 100C| 200MWF 130M| 3P5 60/120 2MA| FRH | GES 2N3983 
2N3855A N S |TO98 |L21 30V! 30V| 4V] 100MA| 100C| 200MWF 130M| 3P5 60/120 2MA| FRH | GES 2N3983 
2N3856 NS |TO98 |L21 18V|] 18V|] 4V| 100MA| 100C| 200MWF 140M| 3P5 100MN 2MA| FRH | GES 2N3983 
2N3856A N S |[TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA| 100C| 200MWF 140M| 3P5 100MN 2MA| FRH | GES ; 2N3983 
2N3857 N S [TO5 |LO4 45V| 45V 500MA | 200C|  600MWF 20M| 10P 45MN 1MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2N3858 N S | TO98 |L21 30V| 30V] 4V| 100MA]| 125C| 360MWF 90M| 4P 60/120 2MA| FRH | GES |BC182L |2N5209 
2N3858A N S [TO98 |L21 60V| 60ov| e6v| 100MA!125C| 360MWF 90M|  10P 60/120 2MA| ALG | GES |BC182L |2N5209 
2N3859 N S |[TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 360MWF 90M|  4P 100MN 2MA| FRH | GES |BC182L |2N5209 
2N3859A N S |TO98 |L21 60V| 60V| 6V| 100MA]|125C| 360MWF 90M|  10P 100MN 2MA| ALG | GES |BC182L |2N5209 
2N3860 N S | TO98 |L21 30V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 90M| 4P 150MN 2MA| ALN | GES |BC184L |2N3707 
2N3861 N S |TO5F |L44 530V 25MA | 175C 2WF 50M| 55P 30/200|  25MA| RME | OBS | BF259 2N3439 
2N3862 N S |TO72 |LO6 50V|  20V 200MA | 200C | 360MWF 600M| 4P 50/150|  10MA| ULS | OBS : 2N4072 
2N3863 NS |TO3 |LO5 70V|  50V 7500MA | 200C 1I7WC 500K 30/60 3A| AHG | OBS |BD130  |2N3055 
2N3864 NS |[TO3 |LO5 110V| 90V 7500MA | 200C 117WC 500K 30/90 3A| AHH | OBS |BD317  |2N5632 
2N3865 NS |[TO3 |LO5 160V| 150V 7500MA | 200C 1i7WC 500K 30/90 8A| AHE | OBS |BUX12 | 2N6341 
2N3866 N S | TO39 |LO4 55V] 30V| 3V| 400MA | 200€ 5WC 500M| 3P 10/200| 50MA| UMP | MOT ; 
2N3866A NS |TO39 |LO4 55V| 30V| 3V| 400MA | 200€ SWC 800M| 3P 25/200|  50MA| UMP | MOT : | 
2N3867 P S |TO5 |LO4 40V] 40V| 4V 3A | 200C 1WF 60M 25MN| 2500MA| AHG | MOT |BSS44 | 2N3720 
2N3868 P S |TO5 |LO4 60V] 60v| 4Vv 3A | 200C 1WF 60M 20MN| 2500MA| AHG | MOT |BSS46  |2N5153 
2N3869 NS [TO5 |LO4 40V| 20V| 4V| 500MA| 200C| 2500MWC 400M 20/150|  30MA| VMG | NEC |BSX59  |2N3725 
2N3876 NS |X47 |Xx47 140V]  50V 20A | 175C 125WC 50M| IN 25/150 10A| RHG | TRW . | 
2N3877 N S |TO98 |L21 70V! 70V| 4V| 50MA]|125C| 200MWF 80M 20MN 2MA! ALH | GES |BC182L |2N5209 
2N3877A N S |TO98 |L21 85V] 85V| 4V] 50MA|125C| 360MWF 80M 20MN 2MA| ALH | GES | BSS35 ! 
2N3878 NS |[TO66 |L43 120V| 50V| 7V 4A | 200C 35WC 40M| 175P 20MN 4A| RHS | RCA |BDY79 |2N5050 
2N3879 N S |TO66 |LA43 120V| 75V| TV 7A | 200C 35WC 40M| 175P 20MN 4A! RHS | RCA |BDY79  |2N5050 
2N3880 NS [TO72 |LO6 30V| 15V 30MA| 200C| 200MWF|  1200M| 0P75 50MN 3MA| ULA | FCD |BFT17 | 2N6389 
2N3881 NS |[TO5 |LO4 60vV| 35V| . 1A| 200C| 600MWF 70M| 25P 50MN|  200UA| ALN | OBS |BSW54  |2N2219A 
2N3883 P G |[TO5 |LO4 25V| 15V| 3V| 300MA| 100C| 300MWF 100M| 8P 30MN| 200MA| VMS | MOT . 2N2382 
2N3900 N S |[TO98 |L21 18V| 18V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 12P 170MN 2MA| ALN | GES |BC184L |2N3707 
2N3900A N S |TO98 |L21 18V! 18V! 5V! 100MA! 100C! 360MWF 80M! 12P 250MN 2MA! ALN | GES |BC184L | 2N5210 
2N3901 N S |[TO98 |L21 18V| 18V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 12P 350MN 2MA| ALN | GES |BC184L | 2N3707 
2N3902 NS |[TO3 |LO5 700V| 325V| 5V|3500MA | 200C 100WC|  2800K| 150P 30/90 1A| RHF | MOT |BU105  |2N5157 
2N3903 N S |TO92 |L14 60V| 40V| 6V| 200MA!135C| 310MWF 250M|  4P 50/150|  10MA| ALG | MOT |BC338  |2N5818 
2N3904 NS [TO92 |L14 60V| 40V| 6V| 200MA|135C| 310MWF 250M|  4P 100MN| 10MA| ALN | MOT |BC349B |2N3904 
2N3905 P S |TO92 |L14 40V| 40V] 5V| 200MA| 135C| 310MWF 200M|  5P 50/150|  10MA| AMG | NAT |BC388  |2N4403 
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2N3906 P S |TO92 
2N3907 N S |To77 
2N3908 N S |TO77 
2N3910 P S |TO4 
2N3911 P S |TO46 
2N3912 P S |TO46 
2N3913 P S |TO18 
2N3914 P S |TO18 
2N3915 PS |TO18 
2N3916 NS |TO5F 
2N3917 NS |To3 

2N3918 NS |TO3 

2N3919 N S |TO3 

2N3920 NS |TO3 

2N3923 NS |TO5 

2N3924 N S |TO3 
2N3925 N S |TO102 
2N3926 N S |TO60 
2N3927 N S |TO60 
2N3928 NS |TOs 

2N3929 N S |TO5s 
2N3930 P S |TO18 
2N3931 P S |Toso 
2N3932 N S |TO72 
2N3933 N S |To72 
2N3941 N S |To77 
2N3942 N S |TO77 
2N3943 N S |TO72 
2N3944 N S |TO?2 
2N3945 N S |TO39 
2N3946 NS |TO18 
2N3947 N S |TO18 
2N3948 N S |TO39 
2N3950 N S |TO60 
2N3953 NS |To72 
2N3959 NS |To18 
2N3960 N S |To18 
2N3961 N S |x26 

2N3962 P S |TO18 
2N3963 P S |TO18 
2N3964 Ps |To18 
2N3965 P S |To18 
2N3973 N S |TO98 
2N3974 N S |TOs8 
2N3975 N S |TO98 
2N3976 N S |TO98 
2N3977 P S |TO4 
2N3978 P S |TO4 
2N3979 P S |TO46 
2N3981 N S |TO5 

2N3982 N S |TO5 

2N3983 N S |TO92 
2N3984 N S |TO92 
2N3985 N S | TO 
2N3995 P G |TO39 
2N3125 P G |xo7 

2N3996 NS |x48 

2N3997 N S |x48 

2N3998 NS |x48 

2N3999 NS |x48 

2N4000 NS |Tos5 

2N4001 N S |TO5 

2N4002 N S |TO63 
2N4003 N S |TO63 
2N4004 NS |x49 

2N4005 NS |x49 

2N4006 p S |TO46 
2N4007 P S |TO4 
2N4008 P S |TO4 
2N4009x%2 P S |TO4 
2N4010x2 P s |TO4 
2N4011x2 P S |TO4 
2N4012 N S |TO60 
2N4013 N S |To18 
2N4014 NS |TO18 


65V 


80V 


40V 


50Vv 


Ves 


max 


8v 
8v 


8v 


4V 
6v 
6v 


max 


P.TOT 
max 


310MWF 


600MWF 
600MWF 
500MWF 
5S00MWF 


S00MWF 
400MWF 
400MWF 
400MWF 

5WwcC 


20WC 
20WC 
15WC 
15WC 
800MWF 


IWC 
10WC 
11WC 
23WC 

5WC 


20WC 
400MWF 
700MWF 
200MWF 
200MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
800MWF 


360MWF 
360MWF 
1WF 
2800MWF 
200MWF 


400MWF 
400MWF 

10WC 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
400MWF 
400MWF 
400MWF 
800MWF 


800MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
300MWF 


S0OWC 
30WC 
30WC 
30WC 
30WC 


15WC 
1WF 
100WC 
100WC 
40WC 


40WC 
400MWF 
400MWF 
400MWF 


1WC 
360MWF 
360MWF 
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fT 
min 


Cos 
max 


3333 33889 


8% 


60P 


10P 
12P 
10P 


60/150 


1A 
100MA 
100MA 


BSV64 


BFX10 
BFX10 
BFX10 
BFX10 
BFY50 


BC107 
BC107 


BFT17 


BC179 
BC179 


BCY71 
BCY70 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 


BSX59 
BSX59 


BSW6S 


2N2944 

2N2945 

2N2946 
PAIR OF 


PAIR OF 
PAIR OF 


BSW64 
BSW64 


2N2944 
2N2946 
2N2906 
2N2944 
2N4927 


2N3446 
2N3716 
2N5878 


2N4927 


2N2287 


2N4001 


2N2944 
2N2945 
2N2946 
2N4006 


2N4007 
2N4008 


2N2222A 
2N2222A 


Pol. À Vcs Vce | Ve TJ P.TOT fT Cos Eau 
Mat. | Boît. |Broch. max |max| max |max| max max FCT re EE 

2N4015 PS |TO77 |Noi 6ov| éov| 5v| 300MA!200C| 500MWF|  200M|  8P|  135MN sal DUA | NAT |BFX11  |2N3350 
2N4016 PS |TO77 |NO1 6ov| éov| 5v| 300MA|200C| 500MWF|  200M|  &P|  135MN 1MA! DUA | NAT |BFX11  |2N3350 
2N4017 PS [TO77 |Noi 8ov| 8ov| 6V| 200MA|200C| 600MWF 40M]  6P|  100MN 1MA| DUA | NAT |BFX36 |2N4415 
2N4018 PS [TO77 |Noi 60ov| 60V| 6v| 200MA|200C| 600MWF 40M|  6P|  100MN 1MA| OUA | NAT |BFX36 |2N4015 
2N4019 PS |TO77 |Noi 45V| 45V| 6v| 200MA|200C| 600MWF 50M| 6P|  250MN 1MA| DUA | NAT |BFX36  |2N4015 
2N4020 ps |[TO77 |Not 45V| 45V| 6v| 200MA| 200C| 600MWF 50M| 6P| 250MN 1MA| DUA | NAT |BFX36  |2N4015 
2N4021 PS [TO77 |Not 6ov| 60V| 6v| 200MA|200C| 600MWF 50M| 6P| 250MN 1MA| OUA | NAT |BFX36 | 2N4015 
2N4022 PS |[TO77 |Noi 60ov| 60V| 6v| 200MA]|200C| 600MWF 50M| 6P|  250MN 1MA| DUA | NAT |BFX36  |2N4015 
2N4023 PS [TO77 |NO1 45V| 45V| 6v| 200MA|200C| 600MWF 50M|  6P|  250MN 1MA| DUA | NAT |BFX36 | 2N4015 
2N4024 PS [TO77 |Noi 6ov| 6ov| 6v| 200MA|200C| 600MWF 50M| 6P| 250MN 1MA| OUA | NAT |BFX36 |2N4015 
2N4025 PS |[TO77 |Noi 6ov| 6ov| 6v| 200MA]|200C| 600MWF 50M| 6P|  250MN 1MA| DUA | NAT |BFX36 | 2N4015 
2N4026 PS |TO18 |LO1 6ov| 6ov| 5v 1A|180C| 500MWF|  100M|] 20P|  40/120| 100MA| AMH | SGS |BSW24 | 2N2907A 
2N4027 PS |[To18 |Lo1 8ov| 8ov| 5v 1A|180C| 500MWF|  100M| 20P|  40/120| 100MA| AMH | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4028 PS [To18 |Loi 6ov| 60V| 5v 1A| 180C| 500MWF|  150M| 20P| 100MN| 100MA| AMH | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4029 PS [TO18 |Lo1 8ov| 80v| 5v 1A|180C| 500MWF|  150M| 20P| 100MN| 100MA| AMH | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4030 PS [TOS |Lo4 6ov| 6ov| 5v 1A|180C| 800MWF|  100M| 20P|  40/120| 100MA| AMG | SGS |BFS95  |2N4036 
2N4031 PS |TO5 |Lo4 8ov| 80V| 5v 1A|180C| 800MWF|  100M| 20P|  40/120| 100MA| AMG | SGS |BFS95  |2N4036 
2N4032 PS |TO5 |LO4 6ov| 6ov| 5v 1A|175C| 800MWF|  150M| 20P! 100MN| 100MA| AMG | SGS |BFS95  |2N4036 
2N4033 PS |[TO5 |LO4 8ov| 8ov| 5v 1A|175C| 800MWF|  150M| 20P| 100MN| 100MA| AMH | SGS . 2N4929 
2N4034 p S |TO18 |Loi 4oV| 40V| 5v| 100MA|175C| 360MWF|  400M|  4P 7OMN|  10MA| RLG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4035 ps |To18 |Loi 40V| 40V| 5v| 200MA! . | 360MWF|  450M|  4P| 150MN|  10MA| RLG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4036 PS |TO5 |LO4 gov| 65v! 7v 1A| 200€ 1WF 60M| 25P|  40/140| 150MA| AMH | MUL |BFR23  |2N4036 
2N4037 PS [TO5 |LO4 60v| 40v| 7v 1A| 200€ 1WF 60M| 25P 50MN| 150MA| AMG | RCA | BFR23  |2N4036 
2N4040 NS [|X27 |L64 65V!  40V| 4V 1A | 200€ 18WC| 400M| 15P 10/80| 100MA| VMP | TRW . 6 
2N4041 NS |X27 |L64 65v| 40V| 4V| 500MA| 200€ 18WC|  400M|  8P 10/80| 100MA| VMP | TRW 

2N4042 NS |TOZ0 |Noi 6ov| 6ov! 7v| 10MA|200C! 500MWF|  200M| oP8| 200MN| 10UA| DUA | OBS |BFX10  |2N3728 
2N4043 NS |TO70 |Noi 45V| 45V| 7V| 10MA|200C| 500MWF|  150M| oP8|  200MN|]  1oUA| DUA | OBS |BFX10  |2N3729 
2N4044 NS |TO77 |Noi 6ov| 6ov| 7V| 10MAI200C| 750MWF|  200M| oPa| 80/800| 10UA| DUA | OBS |BFX10 |2N3728 
2N4045 NS |TO77 |Not 45V| 45V| 7V| 10MA!200C| 750MWF|  150M| OoP8|  80/800| 1OUA| DUA | OBS |BFX10 |2N3729 
2N4046 NS [TO5 |LO4 sov| 3ov| e6v! 500MA|175C| 800MWF|  250M| 12P|  40/150| 100MA| RMS | SGS |BSW54  |2N22194 
2N4047 NS |TO5 |LO4 gov| 5ov| 6v| 500MA!175C| 800MWF|  250M| 10P|  40/150| 100MA| RMS | SGS |BSW54  |2N2219A 
2N4048 P G |TO36 |L13 45V| 30V| 25v 60A | 110C|  170WC 120K! . 60/180 15A| AHG | MOT . . 
2N4049 P G [TO3%6 |L13 6ov|  45v!| 30v 60A | 110C|  170WC 120K| . 60/180 15A| AHG | MOT 

2N4050 P G |[TO3 |L13 75V|  60V| 40V 50A | 110C|  170WC 120K| . 60/:80 15A| AHG | MOT 

2N4051 P G |TO36 |L13 45V| 30v| 25V 50A | 110C| 170WC|  240K| . 120MN 15A| AHG | MOT 

2N4052 p G [TO36 |L13 6ov|  45V| 30v 50A| 110C|  170WC| 240K| . 120MN 15A| AHG | MOT 

2N4053 P G |TO36 |L13 75V|  6ov| 40V 50A | 110C| 170WC| 240K| . 120MN 15A| AHG | MOT : : 
2N4054 NS |[TOP3 |L34 | 300v| 300v| . | 100MA| 150C aWC 15M| 12P 30/90|  50MA| TVH | OBS |BUX63  |2N4240 
2N4055 NS |[TOP3 |L34 250V| 250V| . | 100MA| 150€ aWC 15M| 12P 30/90|  50MA]| TVH | OBS |BLY50A |2N3584 
2N4056 NS |TOP3 |L34 200V| 200V| . | 100MA| 150C aWC 15M| 12P 30/20|  50MA| TVH | OBS |BLY50A |2N3583 
2N4057 NS |TOP3 |L34 150V| 150V| . | 100MA| 150€ aWcC 15M| 12P 30/90|  50MA| TVM | OBS |BDY79  |2N3583 
2N4058 PS |[TO® |L21 3ov| 30v| 6v| 30MA|150C| 360MWF . ; 100MN]  100OUA| ALN | TIS |BC214L |2N4058 
2N4059 p S |TO9 |L21 3ov| 30v| 6v| 30MA!150C| 360MWF . . 45/660 1MA| ALG | Ts |BC212L |2N4061 
2N4060 p S [TO92 |L21 3ov| 3ov| 6v| 30MA|150C| 360MWF ; . 45MN 1MA! ALG | TS |BC212L |2N4061 
2N4061 p S |[TO92 |L21 3ov| 3ov| 6v| 30MA|150C| 360MWF . . 90/330 1MA| ALG | TIS |BC212L |2N4061 
2N4062 ps |[To92 |L21 3ov| 3ov| 6v| 30MA|150C| 360MWF . . 180MN 1MA| ALN | TIS |BC214L |2N4058 
2N4063 N S |TO5F |L44 450V| 350V| 7 1A| 200C 10WC 15M| 10P 40MN| 20MA| RME | RCA 

2N4064 N S |TO5F |L44 300V| 250v| 7v 1A | 200C 10WC 15M|  10P 40MN| 20MA| RME | RCA | | 
2N4068 N S |TO72 |Lo1 150V| 150V| . | 200MA|175C| 500MWF 50M|  3P5 30MN|  30MA| TVM | OBS |BC394 |2N5551 
2N4069 Ns logs |oBs 150V| 150V| 5V| 200MA| 175C 1WF 50M| 3P5 30MN|  30MA| TVM | 0BS |BC394 | 2N5551 
2N4070 NS |[TO3 |Los 120V| 100V| sv 10A | 200C 65WC 10M| . 40/120 5A| AHE | TRW|BDY56  |2N5038 
2N4071 NS |TO3 |LOo5 200V| 150V| av 10A | 200C 65WC 10M| . 40/120 SA! AHE | TRW|BUXI2 |2N6341 
2N4072 N S [TOI8 |LO1 40V| 20V| 4v| 100MA|200C| 350MWF|  275M| 4P 10MN| 25MA! VMP | MOT . : 
2N4073 NS |TOS |L04 40V| 20V| 4V| 150MA| 200C| 1500MWC|  275M|  4P 10MN| _25MA| VMP | MOT : | 
2N4074 NS |TO72 |Lo1 40V| 40V| . | 300MA|175C| 400MWF 50M| 20P|  75/300| 10MA| RLG | OBS |BSW64 |2N2222A 
2N4075 NS |Toso |L63 100v| gov| 5v 3A | 200C 30WC 30M| 70P 30/90 1A| RHH | TRW 2N3850 
2N4076 NS |TO59 |L63 100vV| 80v| 5v 3A | 200C 30WC 30M| 70P 50/150 1A| RHH | TRW . 2N3850 
2N4077 NG |xo3 |LO5 g2v|  20v| 10v 1A| 100C gwH 1M| 150P 50MN| 500MA| ALG | AMP |AD161 |2N4077 
2N4078 P G |TO3 |LO5 32v|  20v| 10v 1A| 85C| 7500MWC IM| . 75/300| 500MA| AMG | GPD |AD132-5 |2N1536 
2N4080 p s |TOo72 |Lo6 20V| 15V| . 50MA | 200C! 300MWF|  1000M| 1P7 20MN 3MA| ULP | SES |BF439  |2N4959 
2N4081 N S |TOi04 |L51 4ov| 4ov| 3vl . |175c| 200MWF|  600M| oP3|  40/180 2MA| VLA | RCA | BF161 : 
2N4086 N S [TO |L21 42v| 12V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 1 12P|  150MN 2MA| ALN | GES |BC184L |2N5089 
2N4087 NS |TO98 |L21 12V| 12V| 5v| 100MA| 125C| 200MWF | 12P|  250MN 2MA| ALN | GES |BC184L |2N5089 
2N4087A NS |TO98 |L21 12V| 12V| 5V| 100MA|125C| 200MWF ; 12P|  250MN 2MA| ALN | GES |BC184L |2N5089 
2N4099 N S |[TO70 |Not 55v| 55v| 7v| 10MA|200C! 500MWF|  150M| oP8!  150MN| 1oUA| DUA | OBS |BFX10 |2N3409 
2N4100 NS |TO77 |Noi 5sv| 55v|l 7v| 10oMAl200C| 750MWF|  150M| oP8|  150MN| 1oUA| DUA | OBS |BFX10 |2N3409 
2N4104 NS |TO18 |Lo1 6ov| 6ov| 1ov| 50MA| . 300MWF 90M! 4P5| 400MN| 1OUA! ALN | TIS | : 
2N4105 NG |TO1 |Lo2 25V| . |:10v 1A| 85c| 1600MWwcC . - 70/350 5MA| AMG | OBS |AC176  |2N2430 
2N4106 PG |TO1 |Lo2 25V| . |:10v 1A| 85C| 1600MWC . . 70/350 5MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
2N4111 NS ITO3 |LOS5 100V| 6ov| 8v 5A | 165C 30WC 50M| 120P 40/120 2A| RHG | KER |BDY60B |2N3446 
2N4112 NS |TOo3 |Lo5 10ov! 6ov| av 5A | 165C 30WC 60M| 120P|  100MN 2A| RHG | KER ; 2N4114 
2N4113 NS |To3 |Los5 120V] 8ov| sv 5A | 165C 30WC 50M| 120P|  40/120 2A| RHH | KER . 2N4114 
2N4114 NS |[TO3 |LO5 120V| 8ov| av 5A | 165C 30WC 60M| 120P|!  100MN 2A| RHH | KER ; : 
2N4115 NS |TO59 |L63 120V| 8ov| av 5A | 165C 37WC 50M| 120P|  40/120 2A| RHH | TRW | 2N3850 
2N4116 NS |[TO59 |L63 120V| 8ov| av 5A | 165C 37WC 70M| 120P|  100MN 2A| RHH | TRW . 2N4116 
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P.T0T fT Cos 


max max 
2N4121 P S |TO106 |L17 40V 40V] 5V] 100MA| 125C| 200MWF 450M SP 70/200 10MA | RLG | NAT | BC309 2N6003 
2N4122 P S |TO106 |L17 40V 40V] 5V| 100MA| 125C| 200MWF 450M 5P 150MN 10MA | RLG | NAT | BC309 2N6003 
2N4123 N S |TO92 |L14 40V 30V] 5V]| 200MA)|135C| 310MWF 250M 4P 50/150 2MA| ALG | TIS |BC347A |2N3903 
2N4124 NS |TO9 |L14 30V 25V| 5V]| 200MA| 135C| 310MWF 300M 4P 120MN 2MA| ALG | TIS |BC347A |2N3903 
2N4125 P S |TO9 |L14 30V 30V| 4V] 200MA]| 135C| 310MWF 200M SP 50/150 2MA| ALG | NAT |BC350A |2N3905 
2N4126 PS |TO92 |Li4 25V 25V] 4V] 200MA| 135C| 310MWF 250M SP 120MN 2MA| ALG | NAT |BC350A |2N3905 
2N4127 NS |X27 L64 60V 40V] 4V 2A| 175C 25WC 300M| 25P 10/80| 200MA! VHP | TRW 
2N4128 NS |X27 L64 60V 40V| 4V 4A| 175C 40WC 200M|  45P 10/80| 200MA| VHP | TRW 
2N4130 NS |TO3 |LO5 80V 65V| 4V 10A | 175C 120WC 125M]| 200P 10/60 2A| VHP | MOT : 
2N4131 NS |TO3 |LOS 80V| 4V SA | 175C 60WC 150M| 110P 10/80 1A| RHP | OBS | BDY91 
2N4132 NS |TO37 |147 90V 80V! 5V} 600MA| 175C TWC 200M ; 10/80| 200MA| VHG | KER 2 ‘ 
2N4133 NS |TO5 |LO4 9ov 80V| 5V} 600MA | 175C 3WC 200M| 15P 10/80| 200MA| VMH | KER | BFT39 2N3723 
2N4134 NS |TO72 |LO6 30V 30V! 3V] 30MA]|175C| 200MWF 200M|  1P2 25/200 4MA| VLA | NAT |BF181 2N3839 
2N4135 NS |TO72 |LO6 30V 30V! 3V| 30MA]|175C| 200MWF 225M| 1P2 25/200 4MA| VLA | NAT |BF181 2N3839 
2N4136 NP G|TO1x2 | LO2 5 | ; : MPP | OBS | PAIR2N2430 + 2N2431 
2N4137 N S |TOÏi8 |LO01 40V 20V] 4V] 200MA] 200C| 360MWF 500M 4P 40/120 10MA| VLS | FCD | BSX20 2N2369 
2N4138 N S |TO46 |LO1 30V 30V]| 15V] 100MA | 200C| 300MWF 20M}|  12P 30MN 1OUA | ALC | TIS 2 ; 
2N4140 NS }TO106 |LO1 60V 30V] 5V} 500MA] 125C| 300MWF 250M 8P 40/120! 150MA | AMG | NAT | BC338 2N5818 
2N4141 N S |TO106 |LO1 60V 30V] 5V] 500MA] 125C| 300MWF 250M 8P 100MN |  150MA]| AMG | NAT | BC338 2N5818 
2N4142 P S |TO106 | LO1 60V 40V] 5V]| 500MA]| 125C| 300MWF 200M 8P 40/120|] 150MA]| AMG | NAT | BC328 2N5819 
2N4143 P S |TO106 | LO1 60V 40V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 200M 8P 100MN |  150MA | AMG | NAT | BC328 2N5819 
2N4150 NS |TO5 |LO4 100V 80V| 5V SA | 175C 5WC 15M 40/120 SA! RHH | KER | BUY48 2N5238 
2N4207 PS |TO18 |LO1 6v 6V| 4V] 50MA]200C| 300MWF 650M 3P 50/120 10MA| ULS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4208 PS |TO1i8 |LO1 12V 12V| 4V]  50MA]|200C! 300MWF 700M 3P 30/120 10MA| ULS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4209 PS |TO18 |LO1 15V 15V] 4V]  50MA]| 200C| 300MWF 850M|.  3P 50/120 10MA | ULS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4210 N S |TO63 |L60 80v 60V| 8V 20A | 200C 100WC 10M}| 850P 20/100 10A | RHG | TRW | BLX25 2N6278 
2N4211 NS |TO63 |L60 100V 80V| 8V 20A | 200C 100WC 10M| 850P 20/100 10A| RHH | TRW | BLX25 2N5733 
2N4225 NS |TO5 |LO4 100V 40V| 6V 3A | 200C 5WC 150M]|  25P 40/150 1A| VHP | SOT | BSV64 2N5238 
2N4226 -N S [TOS |LO4 200V 60V| 6V 8A | 200C sWC 150M|  25P 40/150 1A| VHP | SOT | BSV64 2N5238 
2N4227 N S |TO106 |L17 60V 30V] 5V] 200MA| 125C| 300MWF 250M 8P 75/150|  150MA| AMG | NAT | BC338 2N5818 
2N4228 PS |T0106 |L17 60V 40V] 5V]| 500MA|125C|  300MWF 200M 8P 75/150| 150MA| AMG | NAT | BC328 2N5819 
2N4231 N S |TO66 |L43 50V 40V| 5V SA | 200C 35WC 4M| 200P 25/100| 1500MA| RHG | MOT | BDY78 2N5050 
2N4231A N S |TO66 |L43 40V 40V| 5V SA | 200C 75WC 4M| 300P 25/100| 1500MA| AHG | MOT | BUY38 2N3054 
2N4232 N S |TO66 |L43 70V 60V| 5V SA | 200C 35WC 4M| 200P 25/100| 1500MA| RHH | MOT | BDY79 2N5050 
2N4232A N S |TO66 |L43 60V 40V| 5V SA | 200C 75WC 4M| 300P 25/100| 1500MA | AHG | MOT | BUY38 2N3054 
2N4233 N S |TO66 |L43 gov 80V| 5V SA | 200C 35WC 4M| 200P 25/100| 1500MA| RHH | MOT | BDY79 2N5050 
2N4233A NS |TO66 |L43 80Vv 80V| 5V SA | 200C 75WC 4M | 300P 25/100| 1500MA| AHG | MOT | BDY72 2N3441 
2N4234 P S |TOS |LO4 40V 40V| 7V 3A | 200C 1WF 3M| 100P 30/150} 250MA| RHG | MOT | BSS44 2N3720 
2N4235 PS |TO5 |LO4 60V 60V| 7V 3A | 200C 1WF 3M| 100P 30/150| 250MA| RHH | MOT | BSS44 2N3720 
2N4236 P S |TOS |LO4 80V 80V| 7V 3A | 200C 1WF 3M| 100P 30/150| 250MA| RHH | MOT | BSS44 2N3720 
2N4237 NS |TO5 |LO4 50V 40V| 6V 1A | 200C 5WC 80M - 15MN 1A| AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N4238 NS |TOS |L04 80v 60V| 6V 1A | 200C 5WC 80M ; 15MN 1A| AMG | SGS | BFY50 2N2297 
2N4239 NS |TO5 LO4 100V 80V| 6V 1A | 200C 5WC 80M s à 15MN 1A| AMH | SGS |BSW66 | 2N1893 
2N4240 N S |TO66 |L43 500V| 300V| 6V 2A| 200C 35WC 15M : 30/150| 750MA]| AME | TIS : 2N3585 
2N4241 P G |TO3 LOS 32V 20V | 20V SA | 100C 37WC : 60/300| 300MA| AHG | GPD | ASZ16 2N1539 
2N4241MP P G |TO3X2 | LO5 ; | - à . : : : : AHG | OBS |  MATCHED PAIR 2N4241 
2N4242 P G |TO3 7|LOS5 80V 7OV| 40V 10A | 110C 106WC 500K | 40/80 5A| AHH | SOT . 2N678C 
2N4243 P G |TO3 |LO5 60V 55V| 30V 10A | 110C 106WC 500K . 40/80 5A| AHG | SOT : 2N678C 
2N4244 P G |TO3 LO5 40V 40V | 20V 10A | 110C 106WC 500K F 40/80 5A! AHG | SOT : 2N678C 
2N4245 P G |TO3 V|LO5 80V 7OV | 40V 10A | 110C 106WC 500K | 60/120 5A} AHH | SOT - 2N2293 
2N4246 P G |TO3 ]|LOS5 60V 55V| 30V 10A | 110C 106WC 500K : 60/120 SA | AHG | SOT : 2N678C 
2N4247 P G |TO3 7|LOS5 40V 40V | 20V 10A | 110C 106WC 500K - 60/120 5A| AHG | SOT - 2N678C 
2N4248 PS |TO106 |Li7 40V 40V] 5V] 100MA]| 125C| 200MWF 40M 6P SOMN 10O0UA | ALN | SGS | BC206 2N4250 
2N4249 P S |TO106 |L17 60V 60V] 5V] 100MA]| 125C| 200MWF 100M 6P 100MN 1MA] ALG | FCD | BC204 2N4248 
2N4250 P S |TO106 |L17 40V 40V] 5V] 100MA]| 125C| 200MWF 100M 6P 250MN 1MA| ALN | FCD | BC206 2N4250 
2N4250A P S |TO0106 |L17 60V 60V| 5V] 100MA) 125C| 200MWF 100M 6P 250MN 1MA| ALN | FCD | BC206 2N4250 
2N4251 N S |TO46 |LO1 15V 10V| 4V] 100MA) 200C! 2250MWF| 1300M 2P 100MN 10MA | ULS | FCD ; 2N4251 
2N4252 NS |TO72 |LO6 30V 18V| 4V| 50MA| . 200MWF 600M ‘ SOMN 2MA| ULA | TIS 
2N4253 NS |TO72 |LO6 30V 18V| 4V] 5OMA| . 200MWF 600M | 30/150 2MA| ULA | TIS 5 . 
2N4254 NS |TO92 |L21 30V 18VI 4V] 50MA]|175C| 250MWF 600M | O0P45 S0OMN 2MA! ULA | TIS | BF366 2N4252 
2N4255 N S |ITO92 |L21 30V 18V] 4V] 50MA]175C| 250MWF 600M} OP45 30MN 2MA} ULA | TIS | BF366 2N4252 
2N4256 N S | TO98 |L21 30V 30V! 5V] 100MA] 150C| 200MWF 100M 4P 100MN 2MA | RLA | GES |BC182L |2N3859A 
2N4257 P S |TO106 |L17 6Vv 6V| 4V] 50MA|125C| 200MWF 500M 3P 30/120 10MA| VLS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4257A PS |TO106 |L17 6V 6V] 4V] 50MA)125C| 200MWF 500M 3P 30/120 10MA! VLS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4258 P S |TO106 |L17 12V 12V] 4V]  50MA]| 125C| 200MWF 700M 3P 30/120 10MA! VLS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4258A P S |TO106 |L17 12V 12V|] 4V] S0OMA)125C| 200MWF 700M 3P 30/120 10MA | VLS | NAT |BSW25 | 2N3546 
2N4259 NS |[TO72 |LO6 40v 30V| 2V] 100MA)175C| 175MWF 750M| OP55 TOMN 2MA| ULA | NAT | BFY90 2N2857 
2N4260 PS |TO72 |LO6 15V 15VI 4V]  30MA]| 200C| 200MWF 1600M|  2P5 30/150 10MA! SES | MOT ; 2N4261 
2N4261 P S |TO72 |L06 15V 15V| 4VI  30MA] 200C| 200MWF 2G| 2P5 30/150 10MA | SLS | MOT : 2N4261 
2N4262 NS |TO102 | L59 25V 10V| 4V] 200MA | 200C 12WC 900M É 75MN 30MA | RMA | MOT 
2N4263 NS |TO102 | L59 25V 10V] 4V] 200MA | 200C 12WC 900M 6 75MN 30MA | RMA | OBS ; , 
2N4264 NS |TO92 |L14 30V 15VI 6V] 200MA| 135C| 310MWF 300M 4P 40/160 10MA| VLS ! MOT | BSX20 2N2369 
2N4265 NS |TO92 |L14 30V 12V| 6v| 200MA 135C|  310MWF 300M 4P 100MN 10MA| VLS | MOT | BSX20 2N2369 
2N4266 NS |TO92 |L14 30V 12V| 6V] 200MA1! 135C| 310MWF 300M 4P 40/400! 10MA| VLS | FCD | BSx20 2N2369 
2N4269 NS |ITO18 |L01 200V]| 140V 30MA | 200C|  360MWF : 5P 40/200 10MA | ALE | OBS | BC394 2N2896 
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2N4270 NS [TO5 |LO4 200V| 140V| . 30MA | 200C |  580MWF 5P|  40/200| 10MA| ALE | o8s BF337  |2N4927 
2N4271 NS |[TO5 |LO4 175V| 140V| 8v 1A | 200C 5WC 20M| 25P| 20/140| 200MA| AME | KER |BLW73  |2N3439 
2N4272 N S [TO5 |LO4 175V| 140V| 8V| 2500MA | 200€ 5WC 10M| 75P|  20/140 1A| AHE | KER |BLW73  |2N5238 
2N4273 N S [TO65 |LA43 175V| 140V| 9V|2500MA | 200€ 25WC 10M| 75P|  20/140 1A| AHE | KER |BUX67 | 2N3584 
2N4274 N S |TO106 | L17 3ov| 12V| 4V| 100MA!125C| 280MWF|  400M|  4P|  35/120|  10MA| VLS | FCD |BSx20 |2N2369 
2N4275 N S |TO106 |L17 40V] 15V| 4v| 100MA|125C| 280MWF|  400M|  4P|  30/120|  10MA| VLS | FCD |BSx20  |2N2369 
2N4276 PG |TO3 |LOS 3ov| 20v| 20v 60A| 110C|  170WC 120K 60/180 15A|.AHG | MOT : 2N4283 
2N4277 P G [TO3 |LO5 3ov| 20v| 20v 60A| 110C|  170WC 240K 120MN 15A| AHG | MOT . 2N4283 
2N4278 P G [TO3 |LO5 45V|  35V| 25V 60A | 110C|  170WC 120K 60/180 15A| AHG | MOT . 2N4283 
2N4279 PG|TO3 |L05 45V|  30v| 25V 60A | 110C|  170WC 240K 120MN 15A! AHG | MOT . 2N4283 
2N4280 P G |TO3 |LO5 6ov|  45V| 30v 60A| 110C|  170WC 120K 60/180 15A| AHG | MOT ; 2N4283 
2N4281 P G|TO3 |LO5 6ov| 45v| 30v éoal 110C|  170WC 240K 120MN 15A| AHG | MOT : 2N4283 
2N4282 P G |TO3 |LO5 75V| 60v| 40v 60A| 110C| 170WC 120K 60/180 15A| AHH | MOT : 2N4283 
2N4283 P G |TO3 |LO5 75V| 60V| 40V 60A | 110C| 170WC 240K 120MN 15A| AHH | MOT | 2N4283 
2N4284 ps Ix13 |L55 25V| 25V! 35V| 50MA]|150C| 250MWF 7M| 10P|  35/150 1MA| ALA | NAT . 2N4285 
2N4285 PS |Ix13 |LS55 a5v| 35V| 35V| 50MA|150C| 250MWF 7M| 10P|  35/150 1MA| ALA | NAT : . 

2N4286 NS |X13 |L30 3ov| 25v| 6v| 100MA| 125C| 250MWF 40M|  6P|  150MN 1MA| ALN | NAT |BC184L |2N3707 
2N4287 NS |X13 |L30 45V| 4sv| 7V| 100MA| 125C| 250MWF 40M| 6P| 150MN 1MA| ALN | NAT |BC184L |2N3707 
2N4288 Ps |Ix13 |L30 3ov| 25V| 6v| 100MA| 150C| 250MWF 40M|  8P| 100MN| 100UA! ALN | NAT |BC214L |2N4058 
2N4289 PS |x13 |L30 6ov| 4sv| 7v 150C| _250MWF 40M| 8P| 100MN| 100UA| ALN | NAT |BC214L |2N4058 
2N4290 PS Ix13 |L30 3ov| 20ov| 5v| 600MA|150C! 250MWF|  100M| 10P|  50/300| 100MA| AMG | NAT |BCW37 |TIS91 

2N4291 PS |x13 |L30 40V| 3ov| 5V| 600MA! 150C| 250MWF| 100M| 10P| 100MN| 100MA| AMG | NAT |BCW37 |TIS9t 

2N4292 NS |x13 |L30 3ovl 15V| 3V] 50MA|150C! 200MWF]  600M| 2P2 20MN 3MA| VLA | NAT |BFX73 |2N918 

2N4293 NS |xX13 |L30 gov| 15V| 3v| 50MA|150C| 200MWF|  600M| 2P2 20MN 3MA| VLA | NAT |BFX73 |2N918 

2N4294 NSIX13 |L30 3ov| 12V! 4v| 200MA]|:175C| 200MWF| 400M|  5P|  30/120| 10MA] VLS | NAT |BSX20 |2N2369 
2N4295 NS |Ix13 |L30 aov| 15v| sv] 200MA|175c| 200MWF |" 500M|  4P|  40/120|  10MA| VLS | NAT |BSX20 |2N2369 
2N4296 N S [TO66 |L43 350V| 250V| 4V 1A | 200€ 20WC 20M!| 6P| 50/150|  50MA| RHE | KER | BUX67A |2N3584 
2N4297 N S |TO66 |L43 350V| 250v| 4v 1A| 200C 20WC 20M| 6P| 75/300| 50MA| RHE | KER |BUX67A |2N3584 
2N4298 N S |TO66 |L43 500V| 350V| 4V 1A | 200C 20WC 20M| 6P 25/75|  50MA| RHE | KER | BUX64 |2N6079 
2N4299 N S [TO66 |L43 500V| 350V| 4V 1A | 200€ 20WC 20M|  6P 50/150|  50MA| RHE | KER | BUX64 |2N6079 
2N4300 NS |TO5 |L04 100V) gov| . 2A 15WC 30M 30/120 1A!| RHH | TIS | ; 

2N4301 N S |TO61 |L4 100V| gov| av 10A | 200C 50WC 40M 30/120 1A! AHP | TIS : À 

2N4305 N S [TO5 |LO4 120V| 80v! 6v 5A | 200C 1IWC 80M| 100P|  50/150 1A| RHH | TRW|BSS45  |2N5152 
2N4306 Ns |o8s |oBs 120V|  8ov| 6v 5A | 200C AWF 80M| 100P|  50/150 1A| RHH | OBS . . 

2N4307 NS [TO5 |LO4 100V| 60ov| 6v 5A | 200C 1IWC 80M| 100P|  50/150 1A| RHG | TRW|BSS45  |2N5152 
2N4308 NS |OBS |0BS 100V| 6ov| 6v SA | 200C 4WF 80M| 100P|  50/150 1A| RHG | 0BS : : 

2N4309 NS [TOS |Lo4 120V| 8ov| 6v 5A | 200C 1IWC 8oM| 100P|  40/120 1A| RHH | TRW|BSS45 | 2N5152 
2N4318 Ns |o8s !0Bs 100V| 6ov| 6v 5A | 200C 4WF 80M| 100P|  40/120 1A| RHG | OBS . ; 

2N4311 NS |TOs |L04 |  100V| 6ov| 6v 5A | 200C 1IWC 80M| 100P|  40/120 1A| RHG | TRW|BSS45  |2N5152 
2N4312 ns loss |0o8s 100V| 6ov| 6v 5A | 200C AWF 80M| 100P|  40/120 1A| RHG | OBS . . 

2N4313 P S |TO106 |L17 12V| 12V| 4V| 100MA! 125C| 200MwF|  700M|  5P 30MN|  10MA| VLS | MOT |BSW25  |2N3546 
2N4314 P S |TO39 |LO4 gov| 65v| 7 . 1WF 60M| 30P| 50/250| 150MA| AMG | MCE |BC161  |2N3868 
2N4315 NS |TO77 |No1 gov| 25v| sv] 50MA!175C| 400MWF|  100M|  6P| 100MN|  1oUA| OUA | OBS |BFX10 |2N3729 
2N4346 P G [TO3 |LO5 320V| 6ov| 2v 10A | 100C 5WC | 25MN 6A| AHG | GPD . ; 

2N4347 NS |TO3 |LO5 140V| 120V| 7v 5A| 200C|  100WC|  800K 20/70 2A| AHE | SES |BDY74 | 2N3442 
2N4348 NS |ITO3 |LOs 140V| 120V| 7v 10A| 200C| 120WC 800K 15/60 5A| AHH | SES |BDX50 |2N3773 
2N4349 NS TO5 |LO4 65V 5v 2A | 200C 7WC| 175M| 12P 20MN 1A| RHG | KER |BSS14 | 2N3735 
2N4350 NS |TO5 |LO4 65v| 40v| 4v| 350MA| 200€ 7WC| 300M| 10P 10/200| 350MA| RMG | KER |BFX55 | 2N3553 
2N4354 P S |TO105 | LO4 6ov| 60ov| 5v| 500MA|125C| 350MWF|  100M| 30P 30MN| 500MA| AMH | MCE |BFS93  |2N4037 
2N4355 P S |TO105 | LO4 6ov| 6ov| 5v| 600MA|125C| 350MWF|  :100M| 30P 75MN| 500MA| AMH | MCE |BFS93  |2N4037 
2N4356 P S |TO105 | LO4 8ov| gov| 5v| 600MA|125C| 350MWF|  100M| 30P 30MN| 500MA| AMH | MCE |BFS93 | 2N4037 
2N4357 p S |[TO18 |Loi 240V| 240V| 6v| 100MA| 200C| 400MWF 40M| 7P|  80/300|  10MA| ALE | SGS ; 2N4357 
2N4358 P S |TO39 |LO4 240V| 240V| 6V| 100MA| . 700MWF 40M| 7P|  80/300| 10MA| ALE | SGS ; 2N4358 
2N4359 p S |[TO18 |Lo1 45V| 45V| 5V| 50MA| . 360MWF| 200M|  6P 50/500!  10MA| ALG | SGS |BSW24  |2N2907A 
2N4383 NS |TO5 |LO4 40V| 30V| 5V| 800MA|175C| 800MWF 30M| 8P| 100MN| 10UA| ALN | SPG | BCY58-10 | 2N2484 
2N4384 NS |[TO18 |Lo1 4ov| 3ov| 5v| 800MA!:175C| 500MWF|  120M|  8P| 100MN| 1OUA| ALN | NAT | BCY58-10 | 2N2586 
2N4385 NS |TO5 |LO4 4ov| 3ov| 5v| 800MA!175c| 800MWwF|  120M!| gp]  40/500! 10UA| ALN | SPG | BCY58-10 | 2N2484 
2N4386 N S |TO18 |Loi aov| 3ov| 5vl 800MA!175c| 500MWF|  120M| gp]  40/500! 10UA| ALN | NAT | BCY58-10 | 2N4384 
2N4387 P S [TO66 |L43 4ov| 4ov| 5v 2A| 200C 20WC 25M| 275P 25/100! 500MA| RHG | KER |BDX14  |2N5954 
2N4388 P S [TO66 |L43 6ov| 6ov| 5v 2A | 200C 20WC 25M| 275P 25/100| 500MA| RHH | KER |BDX14 | 2N5954 
2N4389 p S |[TO9 |L14 12V| 12v| 4v| 100MA! 125c| 200MWwF|  150M| gpl  30/180|  10MA| RLS | FCD |BSW25  |2N3546 
2N4390 NS |TO18 |Lo1 120V| 120V| 6v| 500MA| 175C| 375MWF 50M|  6P 20MN| 20MA| AMH | SGS |BFR25 | 2N4390 
2N4395 NS |TO3 |Lo5 éov| 40v| 4v 5A | 200C 62WC au| . 50/170 2A| AHG | TRW|BD181 |2N4915 
2N4396 NS |TO3 |LO5 8ov| 6ov| 4v 5A | 200C 62WC 4M| . 40/170 2A| AHG | TRW |BDX95 |2N4915 
2N4397 NS |TO72 |L51 40V| 4ov| 3v! 50MA|200C| 200MWF| 600M| oP25|  40/180 2MA| VLA | OBS Ë 2N4253 
2N4398 PS ITO3 |L05 40v| 40ov| 5v 50A | 200C!  200WC 4M 15/60 15A| AHG | MOT : 3 

2N4399 PS [TO3 |LO5 6ov| 6ov| 5v 504 | 200C|  200WC aM| . 15/60 15A| AHH | MOT . , 

2N4400 NS |TO9 |L14 6ov| 4ov| ev! 600MA! 135C| 310MWF|  200M|  7P 50/150| 150MA| AMG | MOT BC387  |2N4401 
2N4401 N S |[TO9 |L14 éov| 4ov| evl 600MA| 135C| 310MWF|  250M!  7P| 100MN| 150MA| AMG | MOT |BC387 | 2N4401 
2N4402 p S |TO92 |L14 4ov| 40v] sv] 600MA! 135C| 310MWF|  150M| 9P 50/150| 150MA| AMG | MOT |BC388  |2N4403 
2N4403 p S |TO9 |Li4 4ov| 40v| 5v| 600MA!135C| 310MWF|  200M æ| 100MN| 150MA| AMG | MOT |BC388  |2N4403 
2N4404 p S |[TO39 |L04 8ov| gov| 5v 1A! 200C| 1250MWwF| 200M| 10P|  40/120|] 150MA| RMG | MOT | BFR23  |2N4036 
2N4405 P S [TO39 |LO4 8ov| gov| 5v 1A| 200C| 1250MWF|  200M| 10P| 100MN| 150MA| RMG | MOT |BFR23  |2N4036 
2N4406 P S |[TO39 |LO4 8ov| gov! 5v 2A| 200C| 1250MWF| 150M| 15P|  25/100| 150MA| RHS | MOT s J 

2N4407 P S |[TO39 |LO4 8ov| 8ov| 5v 2A | 200€ t2S0MWF | 150M|  15P 15/225 | 150MA| RHS | MOT |BSS44  |2N3720 
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2N4409 | N S [TO9 |L14 80V|  50V s 250MA | 135C|  310MWF 60M|  12P eorsoo! 1MA| ALH | MOT 2N4410 
2N4410 N S |TO92 |L14 120V| 80V| 5V| 250MA]| 135C| 310MWF 60M| 12P 60/400 1MA| ALH | MOT . 2N4410 
2N4411 PS [TO72 |LO6 15V| 12V| . 25MA| 200C| 150MWF|  400M|  oP7 40MN|  S50OUA| VLS | OBS | BF272 ; 
2N4412 PS |[TO5 |LO4 40V| 30V! 5V| 600MA| 200C| 600MWF 20M]|  10P 100MN 10UA| ALN | SPG |BC326  |2N2605 
2N4412A PS |[TO5 |LO4 60V| 60V] 5V] 600MA]| 200C| 600MWF 20M| 10P 100MN 1OUA| ALN | SPG |BC326 | 2N2605 
2N4413 p S |[TO18 |Lo1 40V| 30V| 5V| 600MA|200C| 400MWF 20M| 10P 100MN 1OUA| ALN | SPG |BC326  |2N2605 
2N4413A PS |TOi8 |L01 60V| 60V| 5V| 600MA| 200C| 400MWF 20M| 10P 100MN 1OUA| ALN | SPG |BC326 |2N2605 
2N4414 PS [TOS |LO4 40V| 30V| 5V| 600MA| 200C| 600MWF 20M| 10P 40/500 1OUA| ALN | SPG |BC326  |2N2605 
2N4414A PS [TO5 |LO4 60V| 60V| 5V| 600MA|200C| 600MWF 20M|  10P 40/500 10UA| ALN | SPG |[BC326  |2N2605 
2N4415 PS |[TO18 |LO1 40V|  30V| 5V| 600MA| 200C| 400MWF 20M| 10P 40/500 1OUA| ALN | SPG |BC326 |2N2605 
2N4415A PS |TO18 |L01 60v| 60V| 5V| 600MA| 200C| 400MWF 20M| 10P 40/500 1OUA| ALN | SPG |BC326  |2N2605 
2N4418 NS |X10 |L20 40V| 15V] 4V] 200MA]| 125C| 250MWF 500M| 4P 40/120|  10MA| VLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N4419 NS |X10 |L20 3ov| 12V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF| 400M|  4P 30MN|]  10MA| VLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N4420 NS |X10 L20 40V 20V|] 5V| 200MA]| 125C| 250MWF 350M se 30/120 30MA | VES | OBS | BSX20 2N2369 
2N4421 NS |X10 |L20 30ov| 12V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF 300M|  5P 25MN|  30MA| VLS | OBS |BSX20  |2N2369 
2N4422 NS |X10 |L20 40V| 15V] 5V| 200MA| 125C| 250MWF 350M| 5P 30/120|  30MA| VLS | OBS |BSX20 |2N2369 
2N4423 P S |TO106 |L17 12V| 12V| 4V| 200MA|125C| 250MWF|  400M|  6P 40/150|  30MA! VLS | NAT | BSW20 x 
2N4424 NS |[TO98 |L21 60oV| 40V| 5V| 500MA| 150C| 360MWF . | 180MN 2MA | AMG | GES |BCW36  |2N3704 
2N4425 N S |TO98H | L21 60V| 40V| 5V| 500MA| 150C| 560MWF 180MN 2MA | AMG | SES ; | 
2N4427 N S |[TO39 |L04 40V|  20V| 2V| 400MA| 200€ 1WF| 500M|  4P 10/200| 100MA| VMP | MOT 
2N4428 N S [TO39 |LO4 55V| 35V| 3V| 425MA| 200C| 3500MWC|  700M| 3P5 20/200| 50MA| UMP | MOT 
2N4429 NS |X27 |L64 55V| 35V| 3V| 425MA| 175C SWC 700M|  3P5 20/200|  50MA| VMP | TRW 
2N4430 NS |X4 |x44 55V|  40V| 3V 1A| 175C 10WC| 600M|  5P 20/200| 100MA| VMP | TRW 
2N4431 NS |x44 |x44 55V|  40V| 3V 2A | 175C 18WC| 600M| 10P 20/200| 100MA| VMP | TRW : | 
2N4432 NS |TO5 |LO4 50V| 30V| 6V| 200MA| 200C| 600MWF|  250M|  10P 40/115 6MA| VLA | LTT |BSW54 |2N3725 
2N4432A NS |[TO5 |L04 50V|  30V| 6V| 200MA]| 200C| 600MWF|  250M| 10P 80/160 6MA| VLA | LTT |BSW54  |2N3725 
2N4433 NS |TO72 |L51 50V| 30V| 5V| 30MA]|200C| 145MWF| 230M|  1P5 50MN 1MA! VLA | OBS |BF173  |2N3983 
2N4434 NS |TO72 |L51 3ov| 20V| 5V| 30MA]|200C! 145MWF|  300M|  1P5 75/150 1MA| VLA | OBS |BF369  |2N3622 
2N4435 °NS |[TO72 |L51 30V| 20V| 5V| 30MA|200C| 145MWF| 220M| 1P5 34/140 1MA| VLA | OBS |BF368  |2N3983 
2N4436 N S |TO106 |L17 60V| 30V! 5V| 500MA| 125C| 200MWF 250M|  &P 40/120| 150MA| RMG | FCD |BSW64  |2N2222A 
2N4437 N S |TO106 | L17 6ov| 30V| 5V| 500MA| 125C| 200MWF| 250M|  &P 100MN|  150MA | RMG | FCD |BSW64 | 2N2222A 
2N4438 N S |[TO39 |L04 300V| 300V 200MA | 200C 1WF 30M| 20P 40/120|  50MA| RME | OBS |BF659  |2N3439 
2N4439 N S |[TO39 |LO4 300V| 300V 200MA | 200C 1WF 30M| 20P 100MN|  50MA| RME | OBS , ; 
2N4440 N S |[TO60 |L61 65V|  40V| 4V| 1500MA| 200C 1IWC|  400M| 12P 10/200| 125MA]| UHP | RCA . ; 
2N4449 N S |[TO46 |LO1 40V| 15V| 4V| 200MA]| 200C| 300MWF| 500M| 4P 40MN| 10MA| VMS | FCD |BSX20 | 2N2369 
2N4450 NS |TO46 |LO1 60V| 30V] 5V] 500MA]| 200C| 360MWF|  250M|  8P 100MN|  150MA | RMG | FCD |BSW64  |2N2222A 
2N4451 P S |TO46 |LO1 12V| 12V| 4V| 100MA]200C| 300MWF|  400M|  6P 40/150|  30MA| RLS | FCD |BSW25  |2N3546 
2N4452 PS |[TO46 |Lot 45V|  45V| 5V| 600MA]| 200C| 350MWF| 200M|  8P 115MN| 50MA| RMS | FCD |BSW24  |2N2907A 
2N4453 PS |TO4 |LO1 18V| 18V] 5V| 200MA]| 200C| 300MWF| 400M|  6P 40/120| 10MA! RLS | FCD |BSW25  |2N3546 
2N4576 NS |TO3 |LO5 100V]  80v 10A | 200C 150WC 50/150 1A| AHG | OBS |BDY20  |2N3055 
2N4854 NP S|TO77 |NO1 60V| 80V| 5V| 600MA]| 200C| 600MWF| 200M|  8P 100MA| 150MA| DUA | MOT COMP PAIR 
2N4855 NP S|TO77 |NO1 60V|  40V| 5V| 600MA]| 200C| 600MWF| 200M|  8P 40/120| 150MA| DUA | MOT COMP PAIR 
2N4862 N S |[TO45 |LO1 140V| 120V| 8v 2A| 200C|  400MWF 50M| . 50/150| 500MA| AMH | SOT |BFR25 | 2N4390 
2N4863 NS |TO5 |LO4 140V| 120V| 8v 2A | 200C 4aWC 50M|  50P 50/150| 500MA| RHE | SOT |BSW68A | 2N2990 
2N4864 NS |[TO66 |L43 140V| 120V| 8v 2A | 200C 16WC 50M|  50P 50/150| 500MA| RHE | SOT |BDY72  |2N3441 
2N4865 NS |X50 |X50 100V|  80V| 8v 90A | 200C|  300WC 10M| . 10/40 70A| AHH | KER | BLX34 
2N4866 NS |X50 |X50 140V| 120V| 8v 90A | 200C|  300WC 10M| . 10/40 70A| AHH | KER | BLX36 J 
2N4872 PS |TO18 |LO1 12V) 12V 50MA | 200C| 300MWF|  800M|  3P 50/120]  10MA| ULS | SGS |BSW25  |2N4209 
2N4873 NS |TO18 |LOo1 40V| 15V 200MA | 200C| 360MWF|  600M|  4P 110MN| 10MA| VMS | SGS |BSX20  |2N2369A 
2N4874 N S |[TO39 |LO4 30V| 20V| 2V| 200MA| 200C| 720MWF| 900M| 3P5 20/200|  50MA| UMG | OBS | BFR36 ; 
2N4875 N S |[TO39 |LO04 40V| 25V] 2V] 200MA]| 200C| 720MWF| 800M| 3P5 20/200| 50MA| UMG | OBS | BFR36 
2N4876 NS |TO39 |L04 40V| 30V| 2V| 200MA]| 200C| 720MWF|  650M| 3P5 20/200| 50MA| UMG | OBS | BFR3%6 : 
2N4877 N S |[TO39 |LO4 70V| 60V| 5v 4A | 200C 1WF 4aM| . 20/100 4A| AHG | MOT |BSV64 | 2N4877 
2N4878 NS |[TO71 |N01 60v 10MA | 200C ; 200M| . , : DUA | OBS |BFX10  |2N3729 
2N4879 NS |TO71 |N01 55V 10MA | 200C . 150M| . : . DUA | OBS |BFX10  |2N3729 
2N4880 NS |[TO71 |No1 45V : 10MA | 200C . 150M| . . . DUA | OBS |BFX10  |2N3729 
2N4888 P S |TO105 |L17 150V|. 150V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 160M| 4P 40/400| 10MA| TVM | SGS |BFTI9  |2N5415 
2N4889 P S |TO105 |L17 150V| 150V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 40M|  4P 60/300|  10MA| TVM | SGS |BFTI9  |2N5415 
2N4890 | P S |[TO39 |LO4 6ov| 40V| 5V| 500MA!| 200€ 1WF 100M| 15P 50/250 |  150MA| RMG | MOT |BFX29 | 2N2905A 
2N4895 NS 08 LO4 120V sav 6v 5A | 200C WC 50M| 80P 40MN 2A| AHG | SGS |BSV64  |2N4877 
2N4896 N S |[TO39 |L04 . 6ov| 6V 5A | 200C IWC 80M| 80P 100MN 2A| AHG | SGS |BSV64 | 2N4877 
2N4897 N S |TO39 |L04 150V| 80V| 6v 5A | 200C IWC 50M|  80P 40MN 2A| AHG | SGS |BSV64 | 2N4877 
2N4898 P S |TO66 |L43 40V|  40V| 5v 4A | 200C 25WC 3M| 100P 20/100| 500MA| RHG | MOT |BDX14 |2N3740 
2N4899 p S |TO66 |L43 6ov| 60ov| 5v 4A | 200C 25WC 3M| 100P 20/100| 500MA!| RHG | MOT |BDX14 | 2N3740 
2N4900 p S |TO66 |L43 80ov| 80V| 5V 4A | 200C 25WC 3M| 100P 20/100| 500MA| RHH | MOT BDX16  |2N3741 
2N4901 PS se LOS 40V|  40V| 5V 5A | 200C 87WC 4M| . 20/80 1A| RHG | MOT À 2N3792 
2N4902 PS [TO3 |LO5 60V| 60V| 5v 5A | 200C 87WC 4M| . 20/80 1A! RHH | MOT ; 2N3792 
2N4903 PS |[TO3 |LOS 8ov| 80V| 5v 5A | 200C 87WC 4M| . 20/80 1A| RHH | MOT . 2N3792 
2N4904 | PS |TO3 !|LO5 40V|  40V| 5v 5A | 200C 87WC 4M| . 25/50| 2500MA| RHG | MOT ; 2N3792 
2N4905 PS |ITO3 |LOs 6ov| 60V| 5v 5A | 200C 87WC 4M| . 25/50 | 2500MA| RHH | MOT | 2N3792 
2N4906 PS [TO3 |LO5 80V| 80v| 5v SA | 200C 87WC 4M| . 25/50 | 2500MA| RHH | MOT : 2N3792 
2N4907 PS [TO3 |LO5 | 40V| 40V| 5V 10A | 200C 150WC 2M| 600P 20/80 4A| AHG | FCD |BD316  |2N4399 
2N4908 PS ITO3 |LOS 6ov| 60v| 5v 10A | 200C 150WC 2M| 600P 20/80 4A| AHG | FCD |8D314 |2N4399 
2N4909 p S |TO3 |LO5 80v| 8ov| 5v 10A | 200C 150WC 2M| 600P 20/80 4A| AHG | FCD |BD314 | 2N3792 
2N4910 N S |[TO66 |L43 40V|  40V| 5V 4A | 200C 25WC 3M| . 20/100| 500MA| RHG | MOT |BDY78 |2N5050 
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2N4o11 NS |TO6s |L43 gov| 6ov| 5v 4A| 200c|  25wc aM| . 20/100| 500MA| RHG | Mor |Bpy78  |2N5050 
2N4912 N S |TO66 |L43 gov| gov| 5v 4A| 200C|  25WC 3M| . 20/100| 500MA| RHG | MOT |BDY79  |2N5050 
2N4913 NSITO3 |Lo5 4ov| 4ov| 5v 5A| 200C|  87Wc | 25/100! 2500MA| RHG | MOT |BDY74 | 2N3442 
2N4914 NS !TO3 |LOs éov| 6ov| 5v 5A| 200C|  87Wc | | 25/100| 2500MA| RHG | MOT |BDY74 | 2N3442 
2N4915 NS |Tos |Los gov| gov| 5v 5A| 200C|  87Wc | 25/100| 2500MA| RHH | MOT |BDY74 |2N3442 
2N4916 P s |To106 |L17 3ov| sov| sv] 100MA|125c| 200MwF|  400M| 5P| 70/200| 10mA| RLG | scs |Bsw2a |2N29074 
2N4917 P S |TO106 | L17 3ov| 3ov| s5v| 100MA|125c| 200MWwF|  450M| 5P|  150MN|  10MA| RLG | sGs [Bsw24 |2N2907A 
2N4918 ps |To126 | L31 4ov| 4ov| 5v 3A|150C|  30wc sM| 100P| 20/100| 500MA| AHG | MOT |BD238 |2N4920 
2N4919 p s |To126 | L31 eov| 6ov| 5v 3A| 150C|  30WC 3M| 100P| 20/100| 500MA| AHG | MOT |BD238 |2N4920 
2N4920 PS |ro126 | L31 gov| gov| 5v 3A| 150C|  30WC 3M| 100P| 20/100| 500MA| AHH | MOT |BD238 |2N4920 
2N4921 NS |To1s | Lai 4v| a4ov| 5v 3A|150c|  30wc 3M| 100P|  20/100| 500MA| AHG |MoT |BD237  |2N4923 
2N4922 N S |To126 | L31 eov| 6ov| 5v 3A| 150C|  30WC 3M| 100P|  20/100| 500MA| AHG | MOT |BD237 |2N4923 
 2N4923 N S |TO126 |L31 gov| 8ov| 5v 3A|150C|  30owC 3M| 100P|  20/100| 500MA| AHH | MOT BD237  |2N4923 
2N4924 N S [TO39 |LO4 100V| 100V| sv] 200MA| 175c| - 1WF|  100M| 10P|  40/200| 150MA| RMH | MOT |BSW6s  |2N1803 
2N4924S N S |[Toz |Lo4 1oov| 100v| sv| 200MA| 175c 1WwF| 100M| 10P| 40/200| 150MA| RMH | MOT |Bsw6s |2N1893 
2N4925 N s |Toz |Lo4 150V| 150v| sv| 200MA| 175c 1wF| 100M| 10P| 40/200| 150MA| RMH | mor |Bswes |2N1893 
2N4925S N S [TO39 |Lo4 150V| 150v| 5v| 200MA| 175 1WF| 100M| 10P| 40/200| 150MA| RMH | MOT BsWéé |2N1893 
2N4926 NS [rose |Loa | 20ov| 200v| 7v| 50MA| 175C 1WwF] 3oM| 6p| 20/200| 30MA| ALE |MOT|BF337  |2N4907 
2N4926S NS |Toso |Lo4 | 200v| 200v| 7v| 50MA] 175 1WF| 30M| 6P| 20/200| 30MA| ALE | MOT |BFa37 |2N4927 
2N4927 NS |Toso 104 | 250v| 25ov| 7v| 50MA| 175c 1Wr| 30M| 6P! 20/200| 30MA| ALE |MOT|BF337 |2N4927 
2N4927S NS |roso |io4 | 25ov| 25ov| rv| 5oMal 175c 1WwF| soM| 6p| 20/200| 30MA| ALE [MOT |mr337  |2N4027 
2N4928 p s |[Toz |L04 100V| 10ov| 4V! 100MA| 200C| 600MWF|  100M| 6p| 25/200| 200MA| ALH | MOT .… |'2N4928 
2N4928S p s |Toæ |L04 100V| 100V| 4V| 100MA| 200c| 600MWwF|  100M| 6pl  25/200| 200MA| ALH | MOT 2N4928 
2N4929 p s |TO39 |L04 150V| 150V| 4V| 500MA| 200€ 1WwF| +100M| 10P| 25/200|  10MA| AME | MOT 2N4931 
2N49295 p S |[To3 |L04 150V| 150V| 4V| 500MA| 200€ 1WF| 100M| 10P|  25/200|  10MA| AME | MOT 2N4931 
2N490 ps [Tose |L104 | 20ov| 200v| 4v| 500MA| 200€ WF! 20m! 20P| 20/200|  10MA| AME | MOT .… lan4sst 
2N4930S Ps [Toz |Lo4 | 200v] 200v| av! 500MA| 200€ 1WF|  20M| 20P| 20/200|  10MA| AME | MOT 2N4981 
2N4931 p s [Toso |Lo4 | 25oV| 250v| 4V| 500MA| 200€ 1WF|  20M| 20P|  20/200|  20MA| AMH | MOT 2N4981 
2N4931S ps [Toso |Lo4 | 250v| 250v| 4V| 500MA| 200€ 1WwF|  20M| 20P| 20/200|  20MA| AMH | MOT . |an4ssi 
: 2N4932 NS |To6o |L61 sov| 25V| 4v| 10A|200c| 7owc|  100M| 120P| 10/10 1A| vHP | RCA |BLyeo |2N3632 
2N4933 NS [Toso |L61 7ov| 35V| 4v| 10/2000! 7owc|  100M| 85Pp| 10/10 1A| vap | AcA |BLyeo |2N3632 
2N4934 NS |To72 |L51 4ov| 3ov| sv| 5oMAl175C| 200MWF|  700M| ops| 40/170| 2MA| ULA | NAT . |2N3983 
2N4935 NS |To72 |Ls1 5ov| 4ov| 3v| 50oMA|175C| 200MWF|  700M| ops| 60/20! 2MA| ULA | NAT 2N3983 
2N4936 NS |rTo72 |L51 5ov| 4ov| 3v| 5oMAl175C| 200MWF|  700M| op5|  60/250! 2MA| ULA | NAT . |2N3983 
2N4937 ps [TO77 |Not 5ov| 40V| sv] 50oMA|200C| 600MWF|  200M| 3P| 50/250! 10MA| ouA [MOT | BFx11  |10% DV&E 
2N4938 ps [ro77 |Noi sov| 4ov| sv] 5oMA|200c| 600MWwF|  200M| 3P| 50250! 10MA| ouA | MOT | arx11 |20% ove 
2N4939 Ps |To77 |Not 5oV| 4ov| sv! 50MA|200C| 600MWF|  200M| 3P| 50/7250! 10MA| oUA | MOT | grxi1 |30% ov8E 
2N4940 p s [TO8 |No3 5oV| 40V| sv! 50MA|200c! 350Mwr|  200M| 3P| 50/250! 10MA| DUA | MOT 10% DE | 
2N4941 p s |ros |Nos 5oV| 40v| sv! 50MAl200c| 350MWwF|  200M| 3P| 50/250|  10MA| DUA | MOT |20% DV 
2N4942 p S [To |Nos 5ov| 40V| 5v| 50MA|200c| 350MwF|  200M| 3P| 50/250|  10MA| DUA | MOT | 30% VE 
2N4943 NS |TOs |Lo4 120V| gov| 7v| 800MA|200c| 800MWwF|  150M| 12P| 100MN| 150MA| AMH | NAT [Bswes |2N1803 
2N4944 N S |TO106 |L17 gov| 40v| s5v| 500MA|125c| 600MWF| 6om| 25P|  40/120| 150MA| AMG | FcD |mcsas |2N5818 
2N4945 N S |Totos |L17 gov| 6ov| 5v| 500MA|125C| 600MWF|  6om| 20P|  40/120| 150MA| AMG | FcD |BC338  |2N5s16 
2N4946 N S |TO106 |L17 gov| 4ov| 5v| 500MA|125c| 600MWF| 6om| 25P|  100MN| 150Ma| AMG | FcD |Bc3a8  |2N5a18 
2N4950 NS |xso |x50 8ov! 6ov| 10v| 70A|200c| 300wc|  100K| . 10MN 50A | AHG | SIT | 
2N4951 NS |Toss |L21 gov| 3ov| s5v| 500oMA|150c| 360oMwF|  250M| 8p| 607200! 150MA| vus | ses |Bswes |2N22224 
2N4952 NS |Tos |L21 éov| 3ov| s5v| 500MA|150c| 36omMwF|  250M| 8Pp|  100MN] 150MA! vms | ses |BSW64  |2N2222A 
2N4953 NS [TOss |L21 gov| sov| s5v| 500MA| 150C| 360MWF|  250M| gpl  200MN| 150MA| vms | ses |Bsw6a |2N2222A 
2N4954 NS |Toss |L21 4ov| 3ov| sv] 500MA|150c| 360mMwFr|  250M| gpl 60600! 150MA| vms | SES |Bsw64 |2N2222A 
2N4955 NS [To77 |Not 3ov| 25V| 5v| 30MA|125C| 450MWwF| 6omM| 6p|  150MN] 1MAl ouA |FcD [BFx10  |2N3729 
2N4956 NS [ro77 |Noi 3ov| 25v| sv| 30oMAl125C| 450MWwF|  60oM| 6pl  150MN]  imal oua | FcD |5%0v8e |2N3411 
2N4957 ps |TO72 |LO6 3ov| 3ov| 3v| 30MA|200C| 200MWwF| 1200M| op8!  20MN| 2MA| ULG | MOT 
2N4958 ps |To72 |L06 30V| 30v| 3V|] 30MA|200C| 200MWF 1G| oP8|  20MN| 2MA| ULG | MOT 
2N4959 p S |To72 |LO6 3ov| 30V| 3V| 30MA]|200C| 200MWF 1G| op8| 20MN|  2MA| ULG | MOT ; 
2N4960 N S [TO39 |Lo4 gov| 6ov| 6v 1A| 200C| 800MWF|  250M| 15P|  100MN| 150MA| RMG | FCD |Bsw54 |2N22194 
2N4961 NS |Toz |Lo4 gov| aov| 6v 1A| 200c| 500MwF|  250M| 15P|  100MN| 150MA| RMG | FcD |Bsws4 |2N22194 
2N4962 NS |To18 |Lot gov| 6ov| 6v 1A| 200C| 800MWF|  250M| 15P|  100MN| 150MA| RMG | FcD |BSW6s |2N2222A 
2N4963 N s |Tot8 |Lot gov| 8ov| 6v 1A| 200C| 500MWF|  250M| 15P| 100MN| 150MA| RMG | FCD |BSW64  |2N2222A 
2N4964 ps |TO106 | Lot sov| 5ov| 5v| 100MA| 125C| 200MWwF| eom| spl 30/120| 1ouaAl ALN | FcD |Bci79 |2N3065 
2N4965 p S |TO106 |Lot sov| 40v| sv] 100MA|125C| 200MWwF| 6om| gpl go/400!  1oua! ALN | FCD |Bc179  |2N3065 
2N4966 NS |TO106 | L17 sov| 4ov| ev| 30oMAl125c| 200MWwF| 40m! opl  45MN| 1ioouAl ALG | FcD |Bc207  |2N4966 
2N4967 N S | TO106 | L17 sov| 40v| 6v| 30MAl125C| 200MWwF|  40M| op]  115MN| 1o0uA| ALN | FCD |Bc209 | 2N4967 
2N4968 N S |TO106 | L17 sov| 25V| 6v| 3omAl125c| 200MWwF|  40M| op 40/200|  ioual ALG | FCD |BC207  |2N4966 
2N4969 N S |TO106 | L17 sov| 30V| s5v| 500MA|125C| 200MWF|  150M| 6p| 40/120| 150Ma| AMG | FD |Bc338  |2N5s18 
2N4970 N S |TO106 | L17 sov| 30V| sv] 500MA|125C| 200MWwF|  200M| 12P|  100MN| 150MA| AMG | Fco |Bc338  |2N5818 
2N4971 Ps |To106 |L17 sov| 4ov| 5v| 500MA| :125c| 200MwF|  200M| apl 40120] 150MAl AMG | NAT [cas |2Nsa1o 
2N4972 P S |TO106 |L17 sov| 40v| sv] 500MA|125C| 200MWF|  200M| gp]  100MN| 150MA| AMG | NAT |BC328  |2N5819 
2N4973 P S |TO106 |L17 15v| 15V| . | aomAl125C| 200MWwF|  sooM| 2P|  20MN| 3MaAl uLA |ous |Braso  |2N4057 
2N4974 ps |To12 |L62 4ov|  3ov| 10v 1A| 200C| 800MWF|  175M| 8p|  30KMN| 100MA| ALD | MOT . |'2N4974 
2N4975 P S ITO12 |L62 40V 30V| 10V 1A| 200C 800MWF 175M | 8P 15KMN 10MA| ALD | MOT É 2N4974 
2N4976 ns |xseo |moz 55sv| sov| av| 400MA| 175c swc 1G| 3pl 20250!  50oMA! UMP | TRW | BLwa2 
2N4980 p s [T4 |Lot 3ov| 3ov| . | 100MA!200C| 400MWF|  10M| 10P| 60300!  1MA! aALc | ric |BCYo4 |2N2046 
2N4981 ps [To4 |Lot sov| 5ov! . | 100MA| 200€! 400MWF sM| 10P|] 40200! 1MA| ALC | Tic |BCYS4 |2N2946 
2N4982 p S |[TO4 |Lot 7ov| 7ov! . | 100MA| 200C| 400MWF aM| 10p| 30150! 1MA| ALc | ric |ëcvo4 |2N2946 
2N4994 NSs|xio |L20 6ov| 4sv| 4vl 3omAl150c| 360MWwF|  200M| 3P5|  40/160| 10MA| FRM | GES |BF185 
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200C|  100WC 
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200C wc 
200C 30WC 
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200C 1WF 
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200C | _200MWF 
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120C| _320MWF 
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175C|  320MWF 
175C| 320MWF 
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150C 83WC 
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200C|  360MWF 
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2N5107 
2N5108 
2N5108A 


2N5109 
2N5110 
eN5111 
2N5112 
2N5113 


2N5117 
2N5118 
2N5119 
2N5120 
2N5121 


2N5122 
2N5123 
2N5124 
2N5125 
2N5126 


2N5127 
2N5128 
2N5129 
2N5130 
2N5131 


2N5132 
2N5133 
2N5134 
2N5135 
2N5136 


2N5137 
2N5138 
2N5139 
2N5140 
2N5141 


2N5142 
2N5143 
2N5144 
2N5145 
2N5146 


2N5147 
2N5148 
2N5149 
2N5150 
2N5151 


2N5152 
2N5153 
2N5154 
2N5155 
2N5156 


2N5157 
2N5160 
2N5161 
2N5162 
2N5172 


OO DO DH POUND Dan nn Ph mOn nn non honna nn nn Poonn non 
= X 
Q 8 
8 


Vcs 


max 


VCcE 
max 


Ves 
max 


3V 
3V 


22223 22333 


max 


TJ 
max 


P.T0T 


360MWF 
35WC 
35WC 
35WC 


310MWF | 


310MWF 
310MWF 


220MWF 


300MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 


300MWF 
300MWF 


50WC 
200MWF 
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100MN 
40/120 
100MN 
40/120 
150MN 


250MN 
300MN 
400MN 
10/200 
20/200 


15/250 
20/200 
20/200 
15/250 
20/200 


15/250 
15/250 
15/250 
20/200 
15/250 


10/100 
100MN 
100MN 

10MN 


40MN 
15/60 
15/60 
15/60 
15/60 


100MN 
100MN 
100MN 
100MN 
100MN 


100MN 
100MN 
100MN 
100MN 
20/350 


15/300 
35MN 
35MN 
12MN 

30/500 


30/400 

6OMN 
20/150 
50/600 
20/400 


20/400 
50/800 
40MN 
20/140 
30MN 


3OMN 
30MN 
60/150 
60/150 
20/40 


30/90 
30/90 
70/200 
70/200 
30/90 


30/90 
70/200 
70/200 
25/100 

25/60 


30/90 
10MN 
10MN 


10MN | 
100MN | 


ic 
pour 
hFE 


FA VMP 
2A| VHP 
OA | ALG 


BFx73 |2N918 
BLX74 |2N5388 
2N5388 
. |anssss 
BC320  |2N5086 
BC322 | 2N5087 
BC349B | 2N3904 
BC349B | 2N3904 
BFT19B | 2N5416 
BUY60 |2N3439 
2N5094 
| 2N5096 
BUY62 | 2N5010 
BUx55 |2N5011 
2N5012 
BLY35  |2N3632 
BSW52 | 2N2219A 
BSW62  |2N2222A 
BLX6S  |2N5913 
BFS95 | 2N4036 
BC345 | 2N4033 
BLX49  |2N3201 
BLX49  |2N3201 
BFX11 | 10% DVEE 
18% DVBE 
20% DVBE 
10% DVBE 
15% DVBE 
15% DVBE 
10% DVBE 
15% DVBE 
20% DVBE : 
BF369 |2N918 
BC207 |2N4966 
8C338  |2N5818 
BC338  |2N5818 
BFX73 |2N918 
BC207 | 2N4966 
BF173 |2No1s 
BC209 |2N4967 
BSx20 | 2N2369 
BFY50 | 2N2297 
BSx33 |2N731 
BC338 |2N5818 
BC206 | 2N4250 
8C307 |2N6015 
BSW25 | 2N3546 
BSW25 | 2N3546 
BFS95 | 2N4036 
BC328  |2N5819 
BSW64  |2N2222A 
BSX59 | 2N3725 
4xTRANSISTORS 
Bssi7 |2N5322 
BSS42 | 2N5320 
BSS17 | 2N5322 
BSS42 |2N5320 
BSS46 |2N5405 
BSS45 
BSS46 
BSS45 
AU106 
BU105 |2N5157 
pBC107 |2N5039 


Pol. Vce | VEB ic P.T0T fT Cog 


: Equ. 
Mat. | Boît. max |max| max |max| max min | max FCT re EUR. 


2N5174 NS |TO98 |L21 gov 75V|] 5V] 25MA]125C| .200MWF 2N1990R 
2N5175 N S |TO98 |L21 130V| 100V| 5V| 25MA]125C| 200MWF 2N1990R 
2N5176 NS ITO98 |L21 130V| 100V] 5V] 25MA]125C| 200MWF : , 2N1990R 
2N5177 N S |X80B : 55V 35V| 3V 4A| 175C 40WC 200M| 30P E 
2N5178 N S |X80B . 55V 35V| 3V 8A | 175C 70WC 200M| 60P 

2N5179 N S |TO72 |LO6 20V 12V| 2V] 50MA]|200C| 200MWF 900M 1P 2N2857 
2N5180 NS |TO72 |LO6 30V 15V| 2V] 50MA!175C| 180MWF 650M 1P 2N918 
2N5181 N S |ITO72 |LO6 A45V 30V| 3V| 50MA]|175C! 180MWF 400M| 0P34 2N918 
2N5182 NS |TO72 |LO6 35V 25V| 3V| 50MA]|175C| 180MWF 400M | 0P34 2N918 
2N5183 NS |TO18 |LO1 18V 18V| 7V 14! 175C| 500MWF 125M|  20P 2N2222A 
2N5184 NS |TO18 |LO1 120V| 120V] 5V] 50MA|175C| 500MWF 50M| 3P5 2N4390 
2N5185 NS |X99 Loi 120V] 120V] 5V| 50MA]| 175C iWC 50M| 3P5 2N4390 
2N5186 NS |TO18 |LO1 10V 6V! 3V] 300MA | 200C| 300MWF 400M 3P 2N2369 
2N5187 N S |TO18 |LO1 25V 10V| 5V| 500MA]| 200C| 300MWF 400M| 3P5 2N2369 
2N5188 N S |TO39 |LO4 60V 25V| 5V 1A|200C! 800MWF 400M|  10P 2N5859 
2N5189 N S |TO39 |L04 60V 35V| 5V 2A| 200C 1WF 250M 2N3735 
2N5190 N S |TO126 |L31 40V 40V| 4V 4A | 150C 40WC 2M 2N5192 
2N5191 N S |TO126 |L31 60V 60V| 4V 4A | 150C 40WC 2M 2N5192 
2N5192 N S |TO126 |L31 80V 80V| 4V 4A | 150C 40WC 2M 2N5192 
2N5193 P S |TO126 |L31 40V 40V| 4V 4A | 150C 40WC 2M 2N5195 
2N5194 P S |TO126 | L31 60V 60V| 4V 4A | 150C 40WC 2M 2N5195 
2N5195 P S |TO126 | L31 80Vv 80V]| 4V 4A | 150C 40WC 2M : 2N5195 
2N5200 NS |TO46 |L01 20V 20V| 4V]| 100MA | 250C| 300MWF 900M|  2P5 2N2857 
2N5201 N S |TO46 |LOi 20V 20V| 4V] 100MA | 250C| 300MWF 1100M| 2P5 2N2857 
2N5202 N S |TO66 |L43 100V 50V| 6V 4A | 200C 35WC 60M| 175P 2N5050 
2N5208 P S |TO92 |L14 30V 25V| 3V| 50MA]|135C| 310MWF 300M 1P 2N3906 
2N5209 N S |ITO92 |Lt4 50V 50V| 4V] 50MA!|130C| 310MWF 30M 4P 2N5209 
2N5210 NS |TO92 |L14 50V 50V| 4V] 50MA]|130C| 310MWF 30M 4P 2N5210 
2N5211 NS |TO39 |L04 80v 80V| . 600MA | 200C|  800MWF 200M| 12P 2N5682 
2N5212 NS |[TO37 |L47 80V 80V| . 600MA | 200C | 7500MWC 200M|  12P 

2N5213 NS |[TO37 |L47 70V 70V| 4V]| 500MA | 200C| 7500MWC 350M|  15P 

2N5214 N S |X99 Mog 95V 95V}| 4V 5A| 175C 60WC 150M| 100P 

2N5215 N S |TO60 |L61 70V 70OV| 4V 1A | 200C 23WC 400M|  25P 

2N5216 NS |X99 MoO9 80v 80V| 4V]| 1500MA | 175C 25WC 350M|  30P 

2N5217 NS |x99 Mo09 80V 80V| 4V] 500MA)| 175C| 7500MWC 350M|  12P 

2N5218 NS |TO61 |L46 220V| 200V] 8V 10A | 200C 50WC 40M}| 200P 2N5387 
2N5219 N S |TO92 |L14 20V 15V| 3V| 100MA] 135C| 310MWF 150M 4P 2N3903 
2N5220 NS |TO9 |Li4 15V 15V| 3V] 500MA!| 135C| 310MWF 100M|  10P 2N4401 
2N5221 PS |TO82 |L14 15V 15V| 3V] 500MA]| 135C| 310MWF 100M] 15P 2N4403 
2N5222 N S |TO92 |L16 20V 15V| 2V] 50MA|135C| 310MWF 450M|  1P3 2N918 
2N5223 N S |TO92 |Li4 25V 20V] 3V] 100MA|135C| 310MWF 150M 4P 2N3903 
2N5224 NS |TO92 |L14 25V 12V| 5V] 100MA|135C| 310MWF 250M 4P 2N2369 
2N5225 NS |TO92 |Li4 25V 25V| 4V| 500MA|135C| 310MWF 50M| 20P 2N4401 
2N5226 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V] 500MA|135C| 310MWF 50M| 20P 2N4403 
2N5227 PS |TO92 |L14 30V 30V] 3V] 50MA]|135C!| 310MWF 100M 5P 2N3905 
2N5228 P S |TO92 |L14 5V 5V| 3V] 50MA|135C| 310MWF 300M 5P 2N3546 
2N5229 PS |TO46 |L01 15V 10V| 15V]  50MA] 200C| 500MWF 8M 5P 

2N5230 P S |TO46 |LOi 30V 20V| 30V| 50MA]200C! 500MWF 8M 5P 

2N5231 P S |TO46 |LO1 50V 30V| 50V] 50MA]200C| 500MWF 8M 5P : 
2N5232 N S |TO98 |L21 70V 50V! 5V] 100MA!125C| 360MWF 4P 2N5210 
2N5232A NS |TO98 |L21 70V 50V| 5V| 100MA| 125C| 360MWF 4P 2N5210 
2N5233 N S |TO98 |L21 80V 60V} . 100MA | 140C|  330MWF 4P 2N5832 
2N5234 NS | TO98 |L21 80V 60V| . 100MA | 140C|  330MWF 4P 2N2484 
2N5235 NS |TO98 |L21 80V 60V| . 100MA | 140C|  330MWF à 4P 2N2484 
2N5236 NS |TO39 |LO4 40V 20V| . 150MA | 200C |  600MWF 500M 3P 2N3137 
2N5237 NS |TO5 |L04 150V] 120V] 5V 5A | 200C 5SWC 50M 2N5238 
2N5238 NS |TOS LO4 200V| 170V}! 5V 5A | 200C 5WC 50M ; 2N5238 
2N5239 NS |TO3 LOS 300V! 225V|] 6V SA | 200C 100WC 5M]| 150P 2N5157 
2N5240 NS |TO3 LOS 375V] 300V] 6V SA | 200C 100WC 5M| 150P 2N5157 
2N5241 NS |TO3 (LOS 400V| 325V| 5V SA | 150C 125WC 2500K 2N5157 
2N5242 P S |TO105 |L17 20V 20VI 5V 1A| 150C| 500MWF 170M; 35P 2N3245 
2N5243 P S |TO105 |L17 30V 30V}! 5V 1A!150C|  500MWF 170M}  35P 2N3244 
2N5244 PS |TOi8 |LO1 40V 40V| 5V! 100MA] 175C| 360MWF 450M 4P 2N3546 
2N5249 N S |TO98 |L21 70V 50V| 5V] 100MA | 125C| 360MWF , 4P 2N5210 
2N5249A NS |TO98 |L21 70V 50V| 5V| 100MA| 125C| 360MWF : 4P 2N5210 
2N5250 NS |X50 X50 125VI 100V]! 10V 90A | 200C 350WC 10M 2N4866 
2N5251 NS |X50 X50 180V| 150V| 10V 90A | 200C 350WC 10M $ 
2N5252 NS |TO39 |LO4 300V| S300V| . 1A | 200C 1WF 30M 2N3439 
2N5253 NS |TO39 |LO4 300V| 300V) . 1A | 200C WF 30M À 2N3439 
2N5254 PS |X93 Not 40V 40V| 5V] 50MA|125C| 430MWF 40M 6P 2N4015 
2N5255 PS |Xx93 NO1 40V 40V| 5V| 50MA]| 125C| 430MWF 40M 6P 20% DVBE 
2N5256 PS |X93 No1 40V 40V] 5V| 50MA]125C| 430MWF 40M 6P 10% DVBE 
2N5262 NS |TOS5 LO4 75V 50V! 5V 2A|200C| 800MWF 250M 2N5262 
2N5263 NS |X35 L81 20V 15V| 3V] 25MA| 125C| 360MWF 1G : - 
2N5264 NS |TO3 LOS 400V 1e : | 10A | 200C 87WC 50M|  80P 2N6308 
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P.TOT fT Cos lc 


Vce | Ves IC Ts 


2N5271 
2N5272 
2N5276 
2N5279 
2N5280 


2N5281 
2N5282 
2N5284 
2N5285 
2N5286 


2N5287 
2N5288 
2N5289 
2N5290 
2N5291 


2N5292 
2N5293 
2N5294 
2N5295 
2N5296 


2N5297 
2N5298 
2N5301 
2N5302 
2N5303 


2N5304 
2N5305 


2N5320-BR 
2N5320-0 
2N5320-Y 
2N5320-GN 
2N5320-BL 


2N5320-V 
2N5320-W 
2N5321 
2N5321-R 
2N5321-BR 


2N5321-0 
2N5321-Y 
2N5321-GN 
2N5321-BL 
2N5321-V 


2N5321-W . 


2N5322 
2N5322-R 
2N5322-BR 
2N5322-0 


2N5322-Y 
2N5322-GN 
2N5322-BL 
2N5322-V 
2N5322-W 


2N5323 
2N5323-R 
2N5323-BR 
2N5323-0 
2N5323-Y 


ZZZZZ 
a O U o An 


TDUTVTUT VUTUUV VUUVUZ ZZZZZ LZZEZZZ ZZZZZ ZZZVZ VZVZU 2ZZZ2ZZ ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZU VUZZU VUZZ VV 
BDABHO BOB BOOM Won non mon non Pom Nu una O AO OU OU OU UD OU Un Un D UM Un Un UN A (UN NW W 


max |max| max | max max min max 
W 5A 600MWF 6P 
200MA | 200C|  360MWF 500M| 4P 
; ; 200C| 360MWF 600M| . 
a 1A | 200C 5WC 15M|  10P 
ra" 1A | 200C 15WC 15M|  10P 
1A | 175C 2WC 20M| 20P 
: 1A | 175C 2WC 20M| 20P 
6v 5A | 200C 50WC 60M| 250P 
6v 5A | 200C 50WC 70M| 250P 
sv 5A | 200C 50WC 60M| 250P 
5v 5A | 200C 50WC 70M| 250P 
6v 10A | 200C 100WC 30M| 275P 
6v 10A | 200C 100WC 40M| 275P 
6v 10A | 200C 100WC 30M| 500P 
6v 10A | 200€ 100WC 40M| 500P 
4V| 100MA| 200C| 360MWF 800M|  4P5 
1 4A | 150C 36WC 800K 
a 4A | 150C 36WC 800K 
EM 4A | 150C 36WC 800K 
5V 4A | 150C 36WC 800K 
5v 4A | 150C 36WC 800K 
sv 4A | 150C 36WC 800K 
5 30A | 200C 200WC 2M 
5v 30A | 200C 200WC 2M 
5v 20A | 200C 200WC 2M 
ëv 10A | 200C 25WC 100M| 300P 
12V| 300MA| 125C| 400MWF 60M| 10P 
12V| 300MA| 125C|  400MWF 60M} 10P 
12V| 300MA| 125C|  400MWF 60M| 10P 
12V| 300MA| 125C| 400MWF 60M|  10P 
12V| 300MA| 125C| 400MWF 60M| 10P 
12V] 300MA| 125C| 400MWF 60M|  10P 
5V| 100MA| 125C| 360MWF 100M|  6P 
5V| 100MA| 125C| 360MWF 4P 
5V| 100MA| 125C| 360MWF 4 
6v 10A | 200€ 50WC 30M| 500P 
6v 10A | 200€ 5SOWC 30M| 500P 
ëv 10A | 200C 5S0WC 30M| 500P 
6v 10A | 200€ 5S0WC 30M| 500P 
6v 10A | 200C 50WC 30M| 500P 
6v 10A | 200C 50WC 30M| 500P 
6v 10A | 200C 50WC 30M| 500P 
6v 10A | 200C 50WC 30M| 500P 
W 2A | 200€ 1WF 50M| . 
TN 2A | 200C 10WC 50M|  20P 
TV 2A | 200€ 10WC 50M| 20P 
HA 2A | 200C 10WC 50M| 20P 
W 2A | 200C 10WC 50M|  20P 
W 2A | 200€ 10WC 50M|  20P 
NW 2A | 200C 10WC 50M| 20P 
TV 2A | 200C 10WC 50M| 20P 
a 2A | 200C 10WC 50M| 20P 
5v 2A | 200€ 1WF 50M| . 
5v 2A | 200€ 1WE 50M| 20P 
sv 2A | 200€ 1WF 50M| 20P 
5v 2A | 200C 1WF 50M|  20P 
5v 2A | 200C 1WF 50M|  20P 
SV 2A | 200€ 1WF 50M| 20P 
SV 2A | 200€ 1WF 50M|  20P 
SV 2A | 200€ 1WF 50M|  20P 
sv 2A | 200C 1WF 50M|  20P 
A 2A | 200€ 1WF 50M| . 
1 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
TV 2A | 200C 1WF 50M|  40P 
TV 2A | 200C 1WF 50M|  40P 
W 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
A 2A | 200C 1WF 20M| 40P 
TV 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
W 2A | 200C WF 50M|  40P 
TW 2A | 200C 1WF 50M|  40P 
SV 2A | 200€ 1WF 50M| . 
sv 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
5V 2A | 200€ 1WE 50M|  40P 
SV 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
5v 2A | 200€ 1WF 50M|  40P 
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1225MN 
165MN 
40/250 
33/50 
25/38 


43/65 
56/85 
73/100 
95/145 
125MN 


165MN 
30/130 
33/50 
25/38 
43/65 


56/85 
73/100 
95/145 
125MN 
165MN 


40/250 
33/50 
25/38 
43/65 
56/85 


pour | FCT as Sale 
hFE k 
. SMS | MOT | BSS45 | 2N5154 
10MA| ULS | OBS | BSX20 2N2369 
1MA| RLS | TIS RADIATION SCREENED 
20MA | RME | SIT | BUX53 2N3439 
20MA | RME | SIT : 2N4063 
1MA | AME |! SIT |BFT19 2N5415 
1MA | AME | SIT |BFT19B 2N5416 
2500MA | RHH ; KER 2N5288 
2500MA | RHH | KER 2N5289 
2500MA | RHH | KER 2N5290 
2500MA | RHH | KER 2N5291 
5A| RHH | KER 2N5957 
SA! RHH | KER 2N5957 
SA | RHH | KER 2N5009 
5A| RHH | KER 2N5009 
30MA! ULS | OBS | BSW25. 2N3546 
500MA| AHH | RCA | BDX72 2N6293 
500MA | AHH | RCA | BD589 2N6123 
1A| AHG | RCA | BDX72 2N6293 
1A! AHG | RCA | BD589 2N6123 
1500MA | AHG | RCA | BDX72 2N6293 
1500MA | AHG | RCA | BD589 2N6123 
15A| AHG | MOT |! BDX40 2N3772 
15A| AHH | MOT | BDX40 2N3772 
10A| AHH | MOT | BDX40 2N3772 
2A| RHP | MOT | BDY63 
2MA! ALD | GES S 
2MA!| ALD | GES 
2MA| ALD | GES 
2MA| ALD | GES 
2MA! ALD | GES 
2MA | ALN | GES . ; 
2MA | ALG | GES | PBC107 2N5309 
2MA | AEN | GES | BC184L 2N5210 
2MA| ALN | GES ! BC184L 2N5210 
10A| AHS | OBS 2N5290 
10A| AHS |! OBS 2N5288 
10A| AHS | OBS 2N5290 
10A| AHS | OBS 2N5288 
5A| AHS | OBS 2N5290 
5A| AHS | OBS 2N5288 
5A| AHS |! OBS 2N5290 
5A| AHS | OBS : 2N5288 
500MA | AMH ! RCA | BSS42 2N5320 
500MA | RMS | FCD :BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD | BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD | 8SS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD |BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD |BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD | BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD | BSS15 2N2102 
500MA | RMS | FCD | BSS15 2N2102 
500MA | AMG | SGS | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD |! BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | RMS | FCD | BSS16 2N5320 
500MA | AMH | SGS | BSS17 2N5322 
500MA | RMS | FCD | BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD |BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD |BSS17 2N4036 
500MA |! RMS | FCD |BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD | BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD |BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD | BSS17 2N4036 
500MA | RMS | FCD |BSS17 2N4036 
500MA | AMG | SGS !BSS18 2N5322 
500MA | RMS |! FCD | BSS18 2N4036 
500MA | RMS | FCD | BSS18 2N4036 
500MA | RMS | FCD | BSS18 2N4036 
500MA | RMS | FCD |BSS18 2N4036 


Ves | Ve |Vesl lc | Ts | P.ror fr |Cos IC 


. [Broch. 


Equ. 

max | max [max] max |max| max min | max Fees FCT |rxs EUR. 
2N5323GN | PS [rose |Lo4 75V| 5ov| 5v 2A | 200€ awr| 5oM| 40P| 737100! 500MA| RMS | FcD |Bssi8  |2N4036 
2N5323-BL | PS |TO39 |LO4 75V| 5ov| 5v 2A | 200€ 1Wr| soM| 40P| 95/145| 500MA| RMS | FCD assis |2N4036 
2N5323-V P S [TO39 |L04 75V| 50V| 5V 2A | 200C 1wr|  50M| 40P|  125MN| 500MA| RMS | FCD |Bss18 |2N4036 
2N5323-W  |PS |TO39 |Lo4 75v| 5ov| 5v 2A | 200C 1WF| 50oM| 40P| 165MN| 500MA| RMS | FcD |Bssi8  |2N4036 
2N5324 pG |To3 |Los | 250V| 150V| 4avl 10A| 1100]  sewc 2M| . 20/60 SA | AHE | MOT |AU106  |2N5325 
2N5325 pG |Tos |Los 325v| 200v| 4v| 10Al110c|  57wH 2M| . 20MN sA| RHH | MOT |AU106  |2N5325 
2N5326 NS |Toss |L63 100v| gov| . 5A| 200C|  20WC| 80M| . 50/150 1A| RHH | TRW | 2N3850 
2N5327 NS |TOs |LO4 100v| gov| 5v|  10A| 200€ sWC|  100M| . 100MN 1A| RHH | TRW 

2N5328 NS |Toso |L63 100v| gov| 5v| 104! 200c| 30wc|  100M| . 100MN 1A| RHH | TRW 

2N5329 N S [TO61 |L46 150v| gov| 5v| 204|200c|  é6swc|  aoM| . 40/120 10A | RHH | TRW 

2N5330 NS |TO6. |L46 15ov| oov| 5v| 3oal200c|  sowc| aol . 40/120 10A| RHH | TRW 

2N5331 NS |TO63 |L60 150v| gov! 5v| aoal200c! 100wc| aoM| . 40/120 10A | RHH | TRW | 
2N5332 p S [TO4 |Loi 20V| 12V| . | 100MA| 200€! 360MwF| 800M| 3P5 20/80| 1MA| uLs |oBs|Bsw25 |2N3546 
2N5333 ps |[TO5 |Lo4 100v|  s8ov| | 2A | 200€ 15WC|  30M| . 30/120 1A| RHH | ns 
2N5334 NS |TO3e |Lo4 eov| eov| av 3A | 200C ewc|  40M| 75P|  30/150 1A| AHG | MOT |BSV64  |2N4877 
2N5335 NS |To3o |Lo4 gov| gov| av 3A | 200€ ewc|  40M| 75P|  30/150 1A| AHH |MOT|Bsv64 | 2N4877 
2N5336 NS |TO39 |L04 gov| sov| 6v 5A | 200C ewc|  30M| 250P|  30/120 2A| AHH | MOT | 
2N5337 NS |[TO39 |L04 gov| aov| 6v 5A | 200C ewc|  30M| 250P|  60/240 2A| AHH | MOT 

2N5338 NS |TO39 |L04 100v| 100v| 6v 5A | 200C ewc|  30oM| 250P|  30/120 2A| AHH | MOT 

2N5339 NS |[TO39 |Lo4 100v| 100v| 6v 5A | 200C ewc|  30M| 250P|  60/240 2A| AHH | MOT 

2N5344 ps |To6s |L43 250vV| 250V| 5v 1A| 200c|  4owc|  6om| 200P| 25/100| 500MA| RMH | MOT 

2N5345 ps |TO66 |L43 3oov| 300v| 5v 1A! 200C|  40owc|  6om| 200P| 25/100| 500MA| RMH | MOT 

2N5346 NS |TOs9 |L63 gov| saov| 6v 7A| 200C|  60WC|  30M| 250P|  30/120 2A| AHG | MOT 

2N5347 NS |TO59 |L63 gov| gov| 6v 7A| 200C|  60WC|  30M| 250P|  60/240 2A| AHG | MOT 

2N5348 NS |TOso |L63 100V| 100v| 6v 7A| 200C!  6owc|  30M| 250P|  30/120 2A| AHG | MOT 

2N5349 NS |Toss |L63 100V| 100V| 6v 7A| 200C|  6owc|  30M| 250P|  60/240 2A| AHG | MOT 

2N5350 NS ; 125V| 100V| . 100A | 200C|  350WC 10M| . 10/40 70A| AHH | OBS 

2N5351 NS |: 180V| 150V| | 100A | 200C|  350WC 10M| 10/40 70A| AHH | OBS ; 
2N5354 ps |[Tos |L21 25v| 25v| 4v| 500MA|150C| 360MWF|  . ap| 407120] 50MA| AMG | GES |BcWw37 |Tisoi 
2N5355 ps |[Toss |L21 25V| 25V| 4v| 300MA!125C| 360MWF|  125M| 8P|  100MN|  50MA| AMG | SES |BCW37  |2N3906 
2N5356 ps |ross |L21 25V| 25v| 4v| 500MA|150c| 360MWF ap| 200MN| 50oMA| AMG | GES |Bcw37 |Tisoi 
2N5357 p S |To37 |L47 300ov| 300v| 4v 3A| 200C|  30wCc| 50oM| 6op| 25/100| 500MA| RME | MOT . |2N5357 
2N5365 ps |[Toss |L21 40v| 40V| 4v| 500MA| 150€! 360MWF|  . ap| 40/1120] 50MA| AMG | GES |BCW37 |Tiso1 
2N5366 ps |[Tos |L21 4oV| 4ov| 4v| 500MA! 150C| 360MWF|  . gpl  100MN| 50MA| AMG | GES |BCW37 |TiS91 
2N5367 ps [To |L21 4ov| 4ov| 4v| 500MA| 150€! 360MWF|  . gpl  200MN| 50MA| AMG | GES |BCW37 |Tisot 
2N5368 Ns|xio |L20 gov| 3ov| 5v| 500MA|150c| 360mMwF|  250M| g8p| 6o/200| 150MA| AMG | GES |Bcs38  |2N5818 
2N5369 NS Ix10 |L20 6ov| 30v| 5V| 500MA|150C| 360MWF|  250M| &P|  100MN| 150MA| AMG | GES |BC338  |2N5818 
2N5370 NS |x10 |L20 éov| 3ov| 5v| 500MA|150C| 360MWwF|  250M| 8P|  200MN| 150MA| AMG | GES |BC338 |2N5818 
2N5371 NS |xt0 |L20 aov| 3ov! 5v| 500MA|150C| 360MWwF|  250M| 8pl 6o/600| 150MA| AMG | GES |BC338  |2N5818 
2N5372 ps |xt0 |L20 gov| aov| 5v| 500MA|150C| 360MwF|  150M| 10P|  40/120| 150MA| AMG | GES |Bc328 |2N5a1o 
2N5373 ps |xi0o |L20 éov| 3ov| 5v| s00MA|150c| 360MwF|  150M| 10P|  100MN| 150MA| AMG | GES |Bc328  |2N5819 
2N5374 ps |x10 |L20 gov! 3ov| 5v| 500MA|150C| 360MWwF|  150M| 10P|  200MN| 150MA| AMG | GES |BC328 |2N5819 
2N5375 PS |x10 |L20 av! 3ov| 5v| 500MA|150C| 360MWwF|  150M| 10P|  40/400| 150MA! AMG | GES |BC328 |2N5at9 
2N5376 NS |x10 |L20 gov| 3ov| 5v| 500MA|150C| 360MwF|  300M| 8P|  120MN]  1MA! AMG | 177 |BC337  |2N5818 
2N5377 Ns|xt0 |L20 gov| 3ov| 5v| 500MA|150C| 360MwF|  300M| 8P| 100MN|]  1MAÏ AMG | 1TT |BC337  |2N5818 
2N5378 PS Ixi0 |L20 4ov| sov| 5v| 500MA|150c| 360MwF|  200M| 10P|  120MN|  1MAl AMG | ir |Bcs27  |2N5819 
2N5379 ps |xto |L20 av! 3ov| 5v| 500MA|150c| 360MWwF|  200M| 10P| 100MN|  1MA! AMG | ir |BC327  |2N5819 
2N5380 NS IX10 |L20 gov| 4ov| 6v| 200MA|150C| 360MWwF|  250M| 4P| 50/150|  10MA| ALG | GES |BC549c |2N6006 
2N5381 NS |xt0 |L20 6ov|. 4ov| 6v| 200MA|150C| 360MWF|  300M| 4P| 100MN|  10MA| ALG | GES |BC549C | 2N6006 
2N5382 ps [|xio |L20 | - 4ov| 4ov| sv] 200MA|150c| 360MwF|  200M| 4P5|  50/150|  10MA| ALG | GES |BC559C |2N6007 
2N5383 Ps |xi0o |L20 4ov| 4ov| 5v| 200MA|150c| 360MwF|  250M| 4P5|  100MN|  10MA| ALG | GES |Bc55oc |2N5819 
2N5384 ps xs |x 100V| gov| 6v 5A| 200C|  30WC| 30M| . 20/80 2A| RHP | TIS | 
2N5385 ps xs |x4 100v|  gov| 6v 5A | 200C|  30WC| 30M| . 20/80 2A| RHP | ris 

2N5386 p S |TO61 |L46 100V| 80v 12A | 200C|  5owC|  30M| . 20/80 6A| RHH | TIS 

2N5387 NS |[TO61 |L46 200V| _200V 7500MA | 200C|  100WC 15M| . 25/100 2A| RHE | TIS 

2N5388 NS |To61 |L46 250V| 250v 7500MA | 200C|  100WC 15M| . 25/100 2A| RHE | ris 

2N5389 NS |TO61 |L46 300V|  300V 7500MA | 200C | 100WC 15M| . 25/100 2A| RHE | TIS 

2N5390 NS |To12 |Log 120V| 80v | 2A | 200C 15WC|  40M| . 2KMN 2A| AHD | TIS ; ' 
2N5399 NS [TO4 |Lo1 25V| 15V| . | 100MA! 200€! 360MWwF|  600M| 3P|  30MN|  1MA| ULS | ris |Bsx20  |2N23694 
2N5400 PS |TOS |L14 130V|  120V sv| 600MA | 135C| 310MwF|  100M| 6p|  40/180| 10MA| RME | MOT . |2Ns401 
2N5401 ps |Tos2 |L14 16ov| 150v! 5v| 60omAl135C| 310MWF|  100M| 6p|  60/240|  10MA| RME | MOT . |2N5401 
2N5404 PS |TO5 |LO4 gov|  80v 5A | 200C 1WF|  40M| 150P 20/60 2A| AHH | SiT |BLX47  |2N5153 
2N5405 PS [TOS |Lo4 100V| 100 5A | 200C 1WF| 4M| . 20/60 2A| AHH | SOT . |2N5405 
2N5406 PS [TOS |LO4 8ov| 80v 5A | 200C iwc| 40M| 150P|  40/120 2A| RHH | sit |Buxa7  |2N5153 
2N5407 PS |Tos Le 100V| _100v 5A | 200C 1Wwrl  40M| 150P|  40/120 2A| RHH | SiT [BLX47  |2N5153 
2N5408 | Ps |Toss |L63 gov|. 80v 5A| 200c| 3owc|  40M| 150P 20/60 2A| RHH | sir |8Lxso |2N5266 
2N5409 PS |TOSe L63 100V| 100 5A| 200C| 30WC|  40M| 150P 20/60 2A| RHH | SIT |[BLX50  |2N5286 
2N5410 ps [rose |L63 gov|  80v 5A| 200C|  30wC|  40M! 150P|  40/120 2A| RHH | sir [BLXS0 | 2N5286 
2N5411 Ps [rose |Les 100V| 100 5A| 200C!  30WC|  40M| 150P|  40/120 2A| RHH | SiT |BLX50 |2N5286 
2N5412 NS |TO61 |L46 gov|  60v “ 175C| 100WC| 60M| . 10/160 2A| RHG | SiT |BLY72  |2N5731 
2N5413 NS [Too |Lo4 gov| 4ov| 6v 2A | 200€ swc| 250M| . 25/100 2A| vas | ris 

2N5414 NS |TO39 |Lo4 gov| 5ov! 6vl  2A 200€ | SWC| 250M| . 20/100 2A| VHS | TIS 
2N5415 p S |[TO39 |LO4 200v| 200V| 4v 1A | 200€ 1owC!  15Ml 15P| 30/7150! 50MA| RME | RCA |BFTi9A |2N5416 
2N5415S p S |TO39 |Lo4 200v| 200! 4v 1A | 200€ 1WF 15M| 15P| 30/150| 50MA! RME | sGs |BFTi9A |2N5415 
2N5416 p S |TO39 |LO4 350V| 300V| 6v 1A | 200€ 10WC 15M| 15P| 30/120! 50MA| RME | RCA |BFT19B |2N5416 
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2N5417 NS [rose |Lo4 4v| 35v 500MA | 200C| 500MWwF|  250M| spl s0/250| 150MA| RMG | oBs |Bsws4 |2N22194 
2N5418 NS |Tos |L21 25V| 25V| 4v| 500MA|125C| 400MWwF|  100M| 6p| 40/1120] 50MA| RMG | GES |Bcws6 |2N3704 
2N5419 NS ITOs |L21 25V| 25V| 4v| 500MA|125C| 400MWF|  100M| 6p|  100MN|  50MA| RMG | GES |BcWw36 |2N3704 
2N5420 NS |TOss |L21 25V| 25V| 4v| 500MA|125C| 400MWF|  100M| 6P|  250MN|  50MA| RMG | GES |BCW36 
2N5421 NS |Toz |L04 g6v| 18v| 4v| 500MA| 200€ awc| 300M| 5P 10/60| 100MA| vHp | ris |BLW16  |2N4427 
2N5422 NS |Tosæ |L04 sev| 18v| 4v 1A | 200€ swc| 300M| 15P 10/60! 500MA| vHp | ris |BLWw16 | 2N447 
2N5423 NS |Toso |L61 sev| 18v| 4v 2A| 200C|  12WC| 300M| 25P 20/70 1A| vap | ris |eLv78 |2N3926 
2N5424 NS |To6o |L61 sev| 18v| 4v 4A| 200C|  2owc| 250M| 45P|  20/100 2A| vHP | ris |BLY79  |2N3927 
2N5424A NS |Toco |L61 sev| 18v| 4v 4A| 200C|  20wc| 250M| 45P|  20/100 2A| vip | ris |BLy7o |2N3927 
2N5425 NS |TOS |L04 6ov| 6ov 5A| 200C| 32WC| 50M| 15P|  500MN 5A| AHD | FCD … |2N5426 
2N5426 NS |ros |Lo4 gov| gov| . 5sA| 200c|  s2wc| 5om| 15P|  1000MN 5A| AHD | FCD . 
2N5427 NS |To6s |L43 gov| gov| 6v 7A| 200c| 4owc|  30M| 250P|  30/120 2A| RHH | MOT Bpv7o |2N3736 
2N5428 NS |To66 |L43 gov| sov| 6v 7A| 200c|  4owc|  30M| 250P|  60/240 2A| RHH |MOT|BDY79 |2N3736 
2N5429 NS |TO66 |L43 100v| 100v| 6v 7A| 200C|  4owc|  30M| 250P|  30/120 2A| RHH |MOT|BDv79  |2N3738 
2N5430 NS [Trocs |L43 100V| 100v| 6v 7A| 200C|  40wc|  30M| 250P|  60/240 2A| RHH |MOT|BDy79 |2N3738 
2N5435 PG |ros |Lo5 gov| 6ov| 2v| éoal110c| 120wWc|  350k| . 20/60! _25A| AHH | MOT 2N5440 
2N5436 pG|To3 |L05 atov| gov| 2v| éoal110c| 120Wc|  350k| 20/60| _25A| AHH | MOT 2N5440 
2N5437 PG |rTo3 |Los 140V| 120V| 2V| 6oal110c| 120Wc|  350k| 20/60|  25A| AHE | MOT 2N5440 
2N5438 PG |rTo3 |Lo5 gov| 6ov| 2v| 6éoal110c| 120Wc|  350k| 40/120| 25A| AHH | MOT 2N5440 
2N5439 PG|To3 |Lo5 tov| govl 2v| éoal110c| 120wWc| 350Kk| 40/120| 25A| AHH | MOT 2N5440 
2N5440 PG|ros |Los t4ov| 120V| 2v| éoal110c| 120wc|  350k| . 40/120| _ 25A| AHE | MOT 285440 
2N5447 Ps se L20 4ov| 25v| sv] 200MA|150C| 360MWF|  100M| 12P|  60oMN| 50oMAl AMG | SiE [car  |2aNsa1o 
2N5448 Ps |xto |L20 sov| 30ov| s5v| 200MA|150C| 360MWwF|  100M| 12P|  30MN|  50MA| AMG | ris |Bca27 |2Nsa1o 
2N5449 NS Ixto |L20 5ov| 3ov| 5v| 800MA|150C| 360omMwr|  100M| 12P|  100MN|  50MA| AMG | SiE |mcs37  |2N5818 
2N5450 NS|xi0 |L20 5ov| 30v| sv! 800MA|150c| 360MwF|  100M| 12P|  50MN|  50MA| AMG | is |ecasr  |2Nss18 
2N5451 NSs|xio |L20 aov| 20ov| sv] 8oomal150c| 360mMwF|  100M| 12P|  30MN|  5omal amG | ns |mcas7  |2Nsa18 
2N5455 ps |Toi8 |Lo1 15V| 15V| 4V| 400MA| 200C| 340MWwF|  450M| 6pl 30/120|  3oMAl vis | FcD |Bsw2s |2N3546 
2N5456 Ps |Tot8 |Lo1 25V| 25V| 4V| 300MA|200C| 340MWwF|  450M| 6p| 30/120|  30MA| vus | FCD |Bsw25 |2N3546 
2N5466 NS |Tos [Los | soov| 400v 3A| 200€!  sowc| 2500k| 200P 15/60 3A| AHE | SiT [BUX14 | 2N6560 
2N5467 NS |To3 !|L05 700V | 400V 3A| 200c|  gowc| 2500k| 200P 15/60 3A| AHE | SiT [BUX81  |2N5157 
2N5468 NS |ross |L43 |  500v| 400v 3A| 200c|  4owc| 2500K| 200P 15/60 sA| AHE | sir |BUY64 | 2N5460 
2N5469 NS |To6s |L43 | 700v| 400) | 3A| 200C|  40WC| 2500K| 200P 15/60 3A| AHE | SIT |BUYES 
2N5470 NS |xe9 |Loo 50V 3V| 400MA| 200C| 3500MWC 2G| 3P| 10MN| 100MA| SMP | RCA 
2N5477 NS |Toss |L63 gov| gov| 6v 7A|200C|  6owc|  30M| 250P|  30/120 2A| RHG | MOT 2N5480 
2N5478 NS |Toss |L63 gov| 8ov| 6v 7A| 200C|  6owc| 30oM| 250P|  60/240 2A| RHH | MOT 2N5480 
2N5479 Ns |ross |L63 10oov| 100v| ev 7A| 200c|  eowc| 3oM| 250P|  30/120 2A| RHH | MOT 2N5480 
2N5480 NS |Toso |L63 10ov| 100v| ev 7A| 200C|  6eowc|  30oM| 250P|  60/240 2A| RHH | MOT 2N5480 
2N5481 NS |x550 |Moi sov| 3ov| 3v| 200MA | 175C SWC 3G| 3P| 20/250! 50MA| UMP | TRW 
2N5482 NS |xsso |Moi | . sovl sov| av| 350MA|175c|  10wc 3G|  4P| 20/250|  50MA| UMP | TRW 
2N5483 NS |x55D |Moi 45V| aov| 3v| 700MA|175c|  20Wwc 3G| 8P| 20/250| 100MA| UMP | TRW 
2N5487 NS |To4s |Lo4 420V| 6ov 5A| 200c| 15Wc| 40M| 75P| 100MN 1A| RHH | TRW|BuY4s  |2N5238 
2N5487-1 NS |TO5 |L04 120V| 80v sA | 200C| 1200MWF|  40M| 75P|  25MN sA| RHH | TRW|BUY4S  |2N5238 
2N5488 N S |TO43 |L04 150V| 100V 5A| 200C|  15WC|  40M| 75P|  40MN 1A| RHH | TRW|BUY4S  |2N5238 
2N5488-1 NS |TOs |Lo4 150V| _100V 5A 1200MWF|  40M| 75P|  15MN sA| RHH | TRW|BUY4S  |2N5236 
2N5489 NS |X50 |L60 125V| 100V| 10v]  40A|200c|  300wc| 500k| . 15/60|  40A| AHH | OBS |BLX31 |2N6324 
2N5490 N S |Top6s | L32 eov| sov| 5v 7A|150C|  sowc| . 20/200 2A| AHG |RCA|BDx73 |2N6toi 
2N5491 N S |Too6s | L33 gov| 5ov| sv 7A|150C|  sowc| 20/100 2A| AHG | RCA |BDX72 |2N6100 
2N5492 N S |TOP6s | L32 75V| 65v| sv 7A|150c| sowc|. . | 20/100| 2500MA| AHH | RCA |BDX73  |2N6101 
2N5493 N S |Too6s|L33 75V| 6sv| sv 7A|150C|  sowc| . k 20/100! 2500MA| AHH | RCA |BDX72 | 2N6100 
2N5494 N S |TOP66 | L32 éov| 5ov| sv 7A| 150C| sowc| . 20/100 3A| AHG | RCA |BDx73  |2N6101 
2N5495 N s |roa6s| Las éov| 5sov| sv 7A|1500|  sowc| . , 20/100 3A| AHG | RCA |Box72  |2N6100 
2N5496 N S | Tops | L32 gov| 8ov| 5v 7A|150C| 5sowc| | 20/100| 3500MA| AHH | RCA |BDX73  |2N6101 
2N5497 N S | TOQ66 | L33 gov| gov| sv 7A|150C|  Ssowc| . | 20/100| 3500MA| AHH | RCA |BDX72 |2N6100 
2N5498 NS |Tos |Los 150V| 130V| 10V|  15A| 200€! 200wc|  sook! | 10/50 15A| AHH | KER |BDY58  |2N6341 
2N5525 NS |rog |L21 4ov| sov| ov| 200MA|150C| 360MWF|  200M| 10P| 5kMN|  10MA| ALD | ris |BC875 |2N5305 
2N5526 Ns |ros |L21 4ov| sov| ov| 200MA|150c| 36omMwF|  200M| 10P| 1KMN| 10mA| auD | ris |Bce7s  |2N5305 
2N5527 NS |TOs |L04 ov| 4ov| 3v 5A | 200C swc| 200M| . 40/200 3A| VHG | KER |BSV64 | 2N5154 
2N5528 NS |Toso |L63 6ov| 4ov| 4v|  104A|200c| a5wc| 200M| 40/200 3A| VHG | KER ne 
2N5529 NS |To61 |L46 gov| 4ov| 3v| 104! 200c|  35wc| 200M| 40/200 3A| VHG | KER 2N5530 
2N5530 NS |Tos1 |L46 éov| 4ov| 3v| 104A|200c| aswc| 200M| . 40/200 3A| VHG | KER 2N5529 
2N5531 Ns|ros |Lo4 gov| 75v| 3v sA | 200€ swc| 200M| . 30/150 sal vn@ | ken |Buyvas  |2N5238 
2N5532 NS |Toso |L63 gov| 75v| 3v| 104! 200€!  aswc| 200M| 30/150 3A| VHG | KER | 
2N5533 NS |Tosi |L46 gov| 7sv| 3v| 104|200c| 35wc| 200M| . 30/150 3A| VHG | KER 2N5534 
2N5534 NS |roc1 |L46 gov| 75v| 3v| 104! 200€!  3swcl 200M| | 30/150 3A| VHG | KER 2N5533 
2N5535 NS |Toc1 |L46 gov| sov! 3v| 20A|200c|  5owc| 150M| 10/30 10A| VHG | KER 2N5536 
2N5536 NS |rTo61 |L46 gov| sov! sv! 204! 200c|  sowc| 150M| . 10/30 10A| VHG | KER 2NS535 
2N5537 NS |To61 |L46 govl 75v| 3vl 20A!200c|  5owc| 150M| | 10/30 10A| VHG | KER 2N5538 
2N5538 N S |To61 |L4 gov| 75v| 3vl 20A|200c! sowc| 150M| | 10/30 10A! VHG | KER 2N5537 
2N5539 NS |TO63 |L60 175V| 130v| 7v| 20A|200C! 100wc|  20M| | 25/75 10A| RHE | KER 
2N5540 Î NS |To6t |Las | 325v| saoov| avl 104! 200€!  5owc|  20M| 20/60 5A| RHE | KER 
2N5541 NS |rTos |Lo4 175V| 130v| ev 5A| 200c| 1200Mwc| 20M| . 30/90 sA| RHH | KER 
2N5542 NS |Toë61 |L46 175V| 130) av| 104! 200C|  5owc| 20m! 30/90 sA| RHH | KER | 
2N5550 NS |TO92 |L14 16ov| 140v| ev| 600MA! 135C| 310MWF|  :100M| 6pl  60/250!  10MA| RME | MOT 2N5551 
2N5551 NS |Tog |L14 180v| 160v! ev| 600MA| 135C| 310MWF|  100M| 6pl  20/250|  10MA| RME | MOT .… [aN5551 
2N5552 NS |TO4s |104 | 120] @ov) 7] 1o4|20c|  1swc 90m | 250P|  40/250| 500MA| RHH | KER |BuY4s |2N5238 
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Equ. 
max |max| max | max max min | max FCT ras EUR. 


2N5765 N S |X56D |MOi 55V 25V| 3V]|1500MA| 175C 19WC . 12P 20MN|  100MA) RMA | TRW s 
2N5766 N S |X56D |MO1 55V 25V| 3V| 200MA| 175C SWC 12P 20MN 50MA | RMA | TRW 

2N5767 NS |X56D |MO1 55V 25V| 3V| 350MA| 175C 10WC é 5P 20MN|  100MA| RMA | TRW 

2N5768 NS |X56D |MO1 55V 25V] 3V| 700MA| 175C 20WC : 10P 20MN| 100MA |! RMA | TRW ; : 
2N5769 N S |TO92 |L14 40V 15V| 4V] 500MA!| 150C| 625MWF 500M 4P 40/120 10MA | VMS |! NAT |BSS11 2N2369A 
2N5770 NS |TO92 |L14 30V 15V! 4V] 50MA]|150C| 625MWF 900M|  1P7 20MN 3MA| ULS | NAT 2N5179 
2N5771 P S |TO92 |L14 15V 15V|] 4V] 50OMA| . 310MWF 700M 3P 50/120 10MA | ULA | NAT 5 2N4958 
2N5772 NS |TO92 |Li4 40V 15V| 5V| 500MA) 150C| 625MWF 350M 5P 30/120 30MA| VMS | NAT |BSS11 2N2369A 
2N5773 NS |X27 L64 65V 85V| 3V]| 500MA| 200C 5WC . 4P5 20/200|  100MA! UMP | TRW : 

2N5774 NS |X44 X44 65V 35V| 3V]1500MA| 200C 18WC 14P 20/200|  100MA | UMP | TRW 

2N5775 N S | X80B 65V 35V| 3V 3A | 175C 40WC 26P 10/150| 100MA | RMG | TRW 

2N5776 N S |X80B 65V 35V| 3V 6A| 175C 70WC 50P 10/150| 200MA | RMG | TRW : 
2N5781 P S |TO39 |L04 80v 65V| 5V]|3500MA | 200C 10WC 8M 20/100 1A| RHG | RCA 2N6193 
2N5782 P S |TO39 |LO4 65V 50V] 5V]| 3500MA | 200C 10WC 8M 20/100| 1200MA} RHG | RCA 2N6193 
2N5783 PS |TO39 |LO4 45V 40V]| 5V]3500MA | 200C 10WC 8M 20/100| 1600MA| RHG | RCA 2N6193 
2N5784 NS |TO39 |LO04 80V 65V| 5V| 3500MA | 200C 10WC 1M 20/100 1A| RHG | RCA | BSV64 2N5784 
2N5785 NS |TO39 |LO4 65V S0V| 5V|3500MA | 200C 10WC 1M 20/100| 1200MA | RHG | RCA | BSV64 2N5784 
2N5786 N S |TO39 |LO4 45V 40V| 5V]|3500MA | 200C 10WC 1M 20/100| 1600MA| RHG | RCA | BSV64 2N5784 
2N5793 NS |TO77 |N01 75V 40V| 6V] 600MA]| 200C| 600MWF 250M 8P 40/120! 150MA | DUA | MOT | BFX10 2N3409 
2N5794 NS |[TO77 |NO1 75V 40V| 6V| 600MA]| 200C| 600MWF 250M 8P 100MN| 150MA| DUA | MOT | BFX10 2N3409 
2N5795 PS |TO77 |N01 60V 60V| 5V| 600MA]| 200C| 600MWF 200M 8P 40/120| 150MA| DUA | MOT |BFX11 2N4015 
2N5796 P S |TO77 |N01 60V 60V| 5V]| 600MA | 200C|  600MWF 200M 8P 100MN| 150MA| DUA | MOT | BFX11 2N4015 
2N5804 NS |TO3 |LO5 300V| 225V| 6V SA | 200C 110WC 15M 10/100 5A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
2N5805 NS ITO3 |LO5 375V| 300V| 6V SA | 200C 110WC 15M 10/100 5A| RHE | RCA | BUX16C | 2N5157 
2N5810 NS |X10 L20 35V 25V| 5V| 750MA]| 135C|  500MWF 100M |. 15P 45MN|  500MA| AMG | GES | BC338 2N5818 
2N5811 PS |X10 L20 35V 25V| 5V| 750MA]135C| 500MWF 100M| 15P 45MN]|  500MA| AMG | GES | BC328 2N5819 
2N5812 NS |X10 L20 35V 25V| 5V| 750MA]| 135C| 500MWF 135M|  15P 6OMN| 500MA | AMG | GES | BC338 2N5818 
2N5813 P S |X10 L20 35V 25V| 5V| 750MA| 135C| 500MWF 135M|  15P 60MN] 500MA| AMG | GES | BC328 2N5819 
2N5814 NS |X10 L20 50V 40V| 5V] 750MA]| 135C| 500MWF 100M|  15P 60/120 2MA| AMG | GES | BC337 2N5818 
2N5815 PS |X10 L20 50V 40V| 5V| 750MA| 135C|  500MWF 100M! 15P 60/120 2MA | AMG | GES | BC327 2N5819 
2N5816 NS |X10 L20 50V 40V| 5V| 750MA]| 135C| 500MWF 120M|  15P 100MN 2MA| AMG | GES | BC337 2N5818 
2N5817 PS |X10 L20 5S0V 40V! 5V| 750MA| 135C| 500MWF 120M|  15P 100MN 2MA | AMG | GES | BC327 2N5819 
2N5818 NS |X10 L20 50V 40V| 5V| 750MA| 135C|  5S00MWF 135M|  15P 150MN 2MA | AMG BC337 2N5818 
2N5819 PS |X10 L20 50V 40V| 5V| 750MA]| 135C| 500MWF 135M|  15P 150MN 2MA | AMG BC327 2N5819 
2N5820 NS |X10 L20 7OV 60V| 5V| 750MA]| 135C| 500MWF 100M|  15P 20MN| 500MA| AMH BC337 

2N5821 PS |X10 L20 7OV 60V| 5V| 750MA| 135C|  500MWF 100M) 15P 20MN| 500MA! AMH BC327 

2N5822 NS |X10 L20 70V 60V] 5V| 750MA| 135C| 500MWF 120M|  15P 25MN| 500MA| AMH BC337 

2N5823 PS |X10 L20 70V 60V| 5V| 750MA| 135C| 500MWF 120M}! 15P 25MN|  500MA| AMH BC327 - 
2N5824 NS |X10 L20 50V 40V| 5V] 100MA| 125C| 360MWF 90M 4P 60/120 2MA| ALG BC237 2N5825 
2N5825 NS |X10 L20 50V 40V] 5V| 100MA| 125C|  360MWF 90M 4P 100MN 2MA| ALG BC237 2N5825 
2N5826 NS |X10 L20 50V 40V| 5V] 100MA)] 125C|  360MWF 90M 4P 150MN 2MA | ALG BC237 2N5825 
2N5827 NS |X10 L20 SOV 40V| 5V| 100MA| 125C| 360MWF 90M 4P 250MN 2MA| ALN BC239 2N5827 
2N5827A NS |X10 L20 50V 40V] 5V] 100MA| 125C| 360MWF 90M 4P 250MN 2MA| ALN BC237 2N5825 
2N5828 NS |X10 L20 50Vv 40V| 5V| 100MA|125C| 360MWF 90M 4P 400MN 2MA| ALG BC237 2N5825 
2N5828A NS |X10 L20 50V 40V| 5V| 100MA]| 125C| 360MWF 90M 4P 400MN 2MA| ALN BC237 2N5825 
2N5829 PS |TO72 |LO6 30V 830V|] 3V] 30MA]200C| 200MWF 1200M|  0P8 20/150 2MA!| ULA ; 2N4261 
2N5830 NS |TO92 |L14 120V| 100V| 5V] 600MA| 150C| 625MWF 100M 4P 80/500 10MA| TVH BCX22 2N4001 
2N5831 NS |TO92 |L14 160V| 140V] 5V| 600MA] 150C| 625MWF 100M 4P 80/250 10MA| TVH BFT57 2N5551 
2N5832 NS |TO9 |L14 160V| .140V] 5V] 600MA]| 150C| 625MWF 100M 4P 175MN 10MA | TVH 2N5551 
2N5833 NS |TO9 |L14 200V| 180V| 6V] 600MA] 150C)] 625MWF 100M 4P 50/250 10MA| TVH 2N6517 
2N5834 PS |TO5 |LO4 60V 40V| 4V 1A| 175C 5WC - : 10MN| 250MA! VMA BC161 2N4037 
2N5835 NS |TO72 |LO6 15V 10V} 3V 15MA| 200C| 200MWF|  2500M|  OP8 25MN 10MA| SLG 

2N5836 N S |TO46 |LO1 15V 10V] 3V] 200MA | 200C 2WC 2G| 3P5 25MN 50MA | SMG ; S 
2N5837 NS |TO46 |LO1 10V 5V| 3V] 300MA | 200C 2WC|  1700M SP 25MN| 100MA | SMG BFT17 2N5650 
2N5838 NS |TO3 |LOS 275V| 250V| 6V 3A | 200C 100WC 5M < 8/40 3A| RHE BUX16C |2N5157 
2N5839 NS |TO3 |LOS 300V]| 275V] 6V 3A | 200C 100WC 5M 4 10/50 2A| RHE BUX16C | 2N5157 
2N5840 NS |ITO3 V|LO5 375V| 350V| 6V 3A | 200C 100WC 5M - 10/50 2A| RHE BUX16C |2N5157 
2N5841 NS ITO72 |LO6 20V 10V| 3V| 100MA!| 200C| 350MWF|!  2200M|  1P5 25/200 25MA |! SMS : 

2N5842 NS |TO72 }LO6 20V 10V| 3V| 100MA!200C! 350MWF|  1700M|  1P5 25/250 25MA| SMS | 
2N5843 P S |TO77 |NO1 50V av sv| 50MA | 200C|  600MWF 200M 6P 50/150 1MA| DUA 5% DVB 
2N5844 PS |TO77 |Noï 50V 40V] 5V| 50MA]|200C| 600MWF 250M 6P 100MN 1MA! DUA 5% DVB 
2N5845 NS |TO92 |L14 50V 40V| 6V 1A1150C| 625MWF 300M 9P 25/150| 500MA| VMS 2N5859 
2N5845A NS |TO92 |L14 50V 40V| 6V 1A1150C| 625MWF 200M 9P 35/150| 500MA| VMS 2N5859 
2N5846 NS | X26 L59 36V 18V! 4V 1A | 200C 10WC : 25P SMN| 250MA! VMP 

2N5847 NS |X28 L65 36V 18V] 4V 2A| 200C 20WC : 90P 5SMN|  500MA | VHP 

2N5848 N S |X28 L65 48V!- 24V «1 3500MA | 200C 50WC | 125P 3MN| 1200MA| RHP 

2N5849 NS |X28 L65 48V 24V| 4V 7A | 200C 100WC | 230P 3MN]| 2500MA | RHP e 
2N5851 N S |TO72 |LO6S 30V 15V| 4V| 100MA | 200C| 500MWC 800M|  1P5 40MN 10MA | SMG 2N5852 
2N5852 NS |TO72 }LO6 30vV 15V| 4V| 100MA|200C| 500MWC]  1100M)  1P5 40MN 10MA | SMG : 2N5852 
2N5853 | P S ITO61 |L46 100V 80V! 6Vv 10A | 200C 66WC 15M | 30/90 5A| RHH BDY69 2N5677 
2N5854 NS Es L46 100V | 6v 10A | 200C 66WC 20M z 30/90 5A| RHH | KER | BDY63 2N5731 
2N5855 P S |TO105 | LO4 60V 60v | “ 141 125C! 750MWF 15M}| 100P 50/300! 150MA | AMG | FCD | BFS95 2N4036 
2N5856 N S | TO105 | LO4 60V gov| 5v 1A1 125C| 750MWF 200M|  12P 50/300 50MA | AMG | FCD | BFY50 2N2297 
2N5857 P S |TO105 | LO4 80v gov| 5vl 1A1125C) 750MWF 15M| 100P 50/300| 150MA| AMG | FCD | BFS93 2N4037 
2N5858 N S |TO105 | LO4 80V 80V sv| 1A1125C| 750MWF 200M| 12P 50/300 50MA | AMG | FCD |BSW66 | 2N1893 
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Vcs Vce | Ves ic TJ P.TOT fT Co8 

max | max [max] max |max| max min [max | MF 
2N5859 N S |TO3e |Lo4 gov| 4ov| 6v 2A | 200€ tWF| 250M| 7P| 15/10 1A| VHS | MOT 2N5859 
2N5860 N S [TO39 |LO4 gov| 4sv| rv 2A | 200C 1WF| 250M| 7P 15/80 t1A| VHS | MOT 2N5860 
2N5861 N S |[TO39 |LO4 10ov| 5ov| 6v 2A | 200C 1WF| 200M| 7P| 25/100| 500MA| VMS | MOT 2N5860 
2N5862 NS |Xx28 |L65 6sv| 3sv| 4v 8A | 200€ gowWC| . 130P 5MN 3A| VHP mor | | | 
2N5864 p S |TO39 |Lo4 gov| 70V| 5V]|1500MA | 200C| 1250MWF 50M| 25P| 50/500| 150MA| RMG | MOT |BFR23  |2N4036 
2N5865 p S [TO39 |Lo4 7oV| 50V| 5v 1A| 200C| 1250MWF| 100M| 20P|  40/200| 150MA| RMG | MoT|BFR23  |2N4036 
2N5867 PS |TO3 |LO5 6ov| 6ov| 5v 5A | 200€ 87WC 4M| 200P|  20/100| 1500MA| RHG | MOT .  |2N3792 
2N5868 PS |[TO3 |Lo5 gov| gov| 5v 5A | 200C 87WC 4M| 200P|  20/100| 1500MA| RHH | MOT .  [2N379 
2N5869 NS |TO3 |LO5 eov| 6ov| 5v 5A | 200C 87WC 4M| 150P|  20/100| 1500MA| RHG | MOT |BDY24  |2N3448 
2N5870 NS |TO3 |Lo5 gov| gov| 5v 5A | 200C 87WC 4M| 150P|  20/100| 1500MA| RHH | MOT |BDY24  |2N3448 
2N5871 ps |To3 |Lo5 éov| éov| 5v 7A| 200C|  100wc 4M| 300P|  20/100| 2500MA| RHG | MOT 2N3792 
2N5872 PS ITO3 |LO5 gov| 8ov| 5v 7A| 200C|  100WC 4M| 300P|  20/100| 2500MA| RHH | MOT .  |2N3792 
2N5873 NS |TO3 |Los éov| 6ov| 5v 7A| 200C|  100WC 4M| 200P|  20/100| 2500MA| RHG | MOT |BDY24  |2N3448 
2N5874 NS |TO3 |Lo5 gov| gov| 5v 7A| 200C|  100WC 4M| 200P|  20/100| 2500MA| RHH | MOT |BDY24  |2N348 
2N5875 PS [TO3 |LO5 6ov| 6ov| 5v| 10A|200C|  150wc 4M| 500P|  20/100 4A| RHG | MOT 2N3792 
2N5876 PS |TO3 |Lo5 gov| gov| 5v| 104A|200c|  150wc 4M|! 500P| 20/10 4A| RHH | MOT .  |ans7o2 
2N5877 NS |TO3 |LOos 6ov| 6ov| 5v! 104A|200C| 150WwC 4M| 300P| 20/10 4A| RHG | MOT BDY24  |2N3448 
2N5878 NS |TO3 |LO5 gov| gov| 5v| 10A|200C|  150Wwc 4M| 300P| 20/10 4A| RHH | MOT |BDY24  |2N3448 
2N5879 PS [TO3 !|LO5 6ov| 6ov| 5v| 15A|200C| 160wc 4M| 600P|  20/100 6A| AHG | MOT | 
2N5880 PS |TO3 |Lo5 gov| gov| 5v| 15A|200C| 160wc 4M| 600P| 20/10 6A| RHH | MOT .  |2ns7e2 
2N5881 NS |TO3 |Los 6ov| eov| 5v| 15A|200c| 160wc 4M| 400P|  20/100 6A| AHG | MOT |BDY55  |2N5882 
2N5882 NS |TO3 |L05 gov| g8ov| 5v! 15A|200C| 160Wc 4M| 400P| 20/10 6A| RHG | MOT |BDY55 | 2N5882 
2N5883 PS |TO3 |Lo5 6ov| 6ov! 5v| 25A|200C| 200wc 4M| 800P|  20/100 10A| RHG | MOT . | 2N5884 
2N5884 PS [TO3 |LO5 8ov| gov| 5v| 25A|200C| 200Wc 4M| 800P|  20/100 10A| RHH | MOT .  |2N5884 
2N5885 NS |TO3 |LO5 6ov| 6ov| 5v| 25A|200C| 200wC 4M| 600P|  20/100 10A| RHG | MOT |BDY57  |2N5886 
2N5886 NS |TO3 |Los gov| gov| 5v| 25A|200c| 200wc 4M| 600P|  20/100 10A| RHH | MOT |BDY57  |2N5886 
2N5887 P G |TO6S |L43 20V| 15V| 20v 7A| 110C S7WC|  250K| . 15/350|  500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5888 P G |TO66 |L43 3ov| 25v| 20v 7A | 110C 57WC|  250K| . 15/350|  500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5889 P G |TO66 |L43 3ov| 25v| 20v 7A| 110C 57NC|  250K| . 30/70| 500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5890 P G |TO66 |L43 45v| 35v| 20v 7A| 110C S7WC| 250K| . 30/70| 500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5891 P G |Toss |L43 4ov|  35v| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 30/70| 500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5892 P G |TO66 |L43 75V| 60V| 20V 7A| 110C 57WC| 250K| . 30/70| 500MA| AHH | MOT .  |2N5900 
2N5893 P G |[TO66 |L43 30ov| 25V| 20V 7A| 110C S7WC|  250K| . 60/120| 500MA| AHG | MOT .  |2N5898 
2N5894 P G |TO66 |L43 45V| 35V| 20vV 7A| 110C 57WC| 250K| . 60/120| 500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5895 P G |TO66 |L43 6ov| 45V| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 60/120| 500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5896 P G |TO66 |L43 75V| 6ov| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 60/120| 500MA| AHH | MOT 2N5900 
2N5897 p G |TOss |L43 3ov| 25V| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 100MN|  500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5898 P G |TO66 |L43 45v|  35V| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 100MN|  500MA| AHG | MOT 2N5898 
2N5899 P G |TO66 |L43 6ov| 45V| 20V 7A| 110C 57WC| 250K| . | 100MN| 500MA| AHH | MOT 2N5900 
2N5900 P G |TO66 |L43 75V| 6ov| 20v 7A| 110C 57WC| 250K| . 100MN|  500MA| AHH | MOT 2N5900 
2N5901 P G |To6s |L43 3ov| 25v| 20v 7A| 110C 57WC|  250K| . 175MN|  500MA| AHG | MOT . |2N5900 
2N5910 P S |TO106 |L17 20V| 20V| 4V| 100MA|125C| 200MWF|  700M| 3P| 30/120|  10MA! Vus | NAT |Bsw25 |2N3546 
2N5913 N S |TO39 |Lo4 36V| 14V| 3V| 330MA| 200C| 3500MWC|  450M| 15P . . | UMP | RCA |BFS10 |2N3866 
2N5914 NS |x76D |x76 36V| 14V| 3V| 500MA!| 200C| 5700MWwC|  500M| 15P UMP | RCA 
2N5915 NS |xX76D |x76 36v| 14V| 3V| 1500MA | 200€ 10WC| 400M| 30P UHP | RCA 
2N5916 ns |xs2p |xe 55v| 24v| 3v| 200MA| 200€ aWC 45 UMP | RCA 
2N5917 NS |xe2D |xe2 55v| 24V| 3v| 200MA| 200€ 4WC 4P5 UMP | RCA 
2N5918 NS |X76D |x76 6ov| 3ov| 4v| 750MA! 200€ 10WC 13P UMA | RCA 
2N5918A NS |x76D |x76 6sv| 30v| 4V| 4500MA| 200€ 25WC 22P UHA | RCA 
2N5919 NS |X76D |Moi 65v| 3ov| 4V| 4500MA | 200€ 25WC UMP | RCA 
2N5920 Ns [xs |Loo 50V av| 250MA| 200C| 3500MwC 3P 10MN|  100MA| SLA | RCA 
2N5921 NS |xo9 |Loo 50V 3V| 700MA | 200€ 14WC 8Ps 5MN| 100MA| SMA | RCA 
2N5922 NS |x28 |Le5 55v| 35v| 3v| 425MA | 200€ sWC . | ump | oBs | 
2N5923 NS |X28 |Le5 55v| 35V| 3v| 750MA! 200€ eWC UMP | OBS 
2N5924 NS |X54D |L65 55v| 35v| 3v| 1500MA | 200€ 10WC 10P UMP | MOT 
2N5925 NS |x540 |L65 sov| 35v| 3v| 2500MA | 200€ 13WC 20P ; UMP | MOT . 
2N5926 N S |[TO63 |L60 150V| 120V| 10V|  50A|200C|  200WC 5M 10/40 50A| AHH | KER |BLX33  |2N5926 
2N5927 NS |xs0 |xs0 150V| 120V| 10V| 1004! 200C| 200Wc 5M 10/40 70A| AHH | KER 
2N5928 NS Ixs0 |xs0 120V| 120V| 10V| 1004! 200C|  200wc 5M 10/40!  100A| AHH | KER É | 
2N5929 NS |TO3 |LOo5 gov| gov| 7v! 30A|200€|  175wc 30M 20/100 10A| AHH | KER |BDY29 |2N5886 
2N5930 NS |TOos |Los 130vV| 120v| 7v|  30A|200c|  175wc 30M 20/100 10A| AHH | KER |BUX22 | 2N6341 
2N5931 NS |TO3 |Lo5 170V| 160V| 7v| 304! 200C|  175Wc 30M 20/100 10A| AHH | KER |BUX22 |2N6341 
2N5832 NS [TO3 |Los 7oV| 6ov| 7v] 30A|200c|  175wc 30M 20/100 20A| AHH | KER |BUX22 | 2N5672 
2N5933 NS [TO3 |Lo5 niov| 100v| 7v| 304 200€!  175Wwc 30M 20/100 20A| AHH | KER |BUX22  |2N6032 
2N5934 NS |TO3 |Los 150V| 140vV| 7V| 3041 200€!  175Wwc 30M 20/100 20A| AHH | KER |BUX22 |2N6277 
2N5935 NS |To3 |Los gov| sov| 7v| 30A!200c|  175Wwc 30M 20/100 30A| AHH | KER |[BUX22 |2N6277 
2N5936 NS [TO3 |LO5 130V| 120V| 7v] 30A| 200€!  175Wc 30M 20/100 30A| AHH | KER . |2N6277 
2N5937 NS |TO3 |Lo5 170V| 160v| 7v|  30A| 200€!  175Wc 30M 20/100 30A| AHH | KER . |2N6277 
2N5938 N S |To6o |Lei éov| 5ov| . gA | 200€ 20WC| 150M 30/150 1A| VHG | TIS | 
2N5939 NS [xs |x4s gov| gov| 5v| 104! 200€ 2WF| 120M 40/200 5A| RHP | TS 
2N5940 Nslx4s |xs 7ov| 7ov| sv!  10A| 200€ 2wrl 120M| . 40/200 5A| RHP | TIS 
2N5941 NS |x29 |Les ésv| 35v| 4v 6A | 200€ 80WC 50M| 125P 10MN| 500MA| VHP | MOT 
2N5842 Nslx29 |L66 6sv| 35v| 4v|  12A|200c|  140wWCc|  50M| 250P 10MN 1A| VHP | MOT 
2N5943 N S [TO |LO4 40ov| 3ov| 3v| 400MA! 200€ WF! 1200M| 2P5| 25/300|  50MA| UHP | MOT 
2N5944 NS |x28 |Les sev| 16V| 4V| 400MA| 200€ sWC 15P 20MN | 100MA| UMP | MOT 
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Vce |Ves 1c P.ToT fT Cos 


max |max| max min | max | 

2N6123 | ns lropes |L22 gov| gov| 5v 4A | 150€ 40WC 2M 20/80] 1500MA| AHH | FCD |BD589  |2N6123 
2N6124 P S |TOP66 | L32 asv| 45v| 5v 4A | 150€ 40WC 2M 25/100| 1500MA| AHG | FCD |BD590 | 2N6126 
2N6125 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 4A | 150C 40WC 2M 25/100| 1500MA| AHH | FCD |BD590 | 2N6126 
2N6126 P S |TOP66 | L32 gov| gov| 5v 4A | 150C 40WC 2M 20/80 | 1500MA| AHH | FCD |BD590  |2N6126 
2N6127 ps |TO61 |L46 100v| 8ov| sv 10A | 200C 67WC 40M 30/120 5A| RHP | TIS : 
2N6128 NS |TO61 |L46 10ov| gov| 6v 104 | 200€ 67WC 50M 30/120 5A| RHP | TIS . . 
2N6129 N S |TOP66 | L32 4ov| 40V| 5v 7A | 150C 5OWC 2M 20/100| 2500MA| AHG | FCD |BDx73  |2N6101 
2N6130 N S |TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 7A| 150C 50WC 2M 20/100| 2500MA| AHH | FCD |BDX73  |2N6101 
2N6131 N S |TOP6s | L32 8ov| 8ov| 5v 7A | 150C 5OWC 2M 20/100| 2500MA| AHH | FCD |BDX73 |2N6101 
2N6132 p S |ToPes | L32 4ov| 40v| 5v 7A | 150C S0WC 2M 20/100| 2500MA| AHG | FCD |BDX78  |2N6134 
2N6133 P s |ropes | L32 éov| 6ov| 5v 7A| 150€ S0WC 2M 20/100| 2500MA| AHH | FCD |BDx78  |2N6134 
2N6134 P S |TOP66 | L32 gov| sov| 5v 7A | 150C 50WC 2M| . 20/100! 2500MA| AHH | FCD |BDX78  |2N6134 
2N6135 NS |X27 |L64 a5sv| 25V| 3v| 250MA! 200C| 2500MWC| 1100M|  3P|  25/300|  80MA| UMP | MOT | 
2N6136 NS |X28 |L65 36v| 18V| 4v 6A | 200C sowc| . 70P 20MN 1A| UHP | MOT 

2N6166 NS |x29 |L66 6sv| 35v| 4v gA | 200C|  117WC . 130P 5MN| 500MA| VHP | MOT 

2N6175 N S |TOP66 | L32 300V| 250V| 6v 1A| 130C 20WC 21M 30MN|  20MA| ALE | RCA |BD232  |2N6177 
2N6176 NS |TOP66 | L32 350V| 300V| 6v 1A| 130C 20WC 21M 30MN|  20MA| ALE | RCA |BD232 |2N6177 
2N6177 N S |TOP66 | L32 450V| 350V| 6v 1A| 130C 20WC 21M| . 30MN|  50MA| ALE | RCA |BD232  |2N6177 
2N6178 N S |TO126 | L35 100V| 75V| 7v 2A | 150C 25WC 50M| 20P| 30/130| 500MA| RMH | RCA . |2N6178 
2N6179 N S |TO126 | L35 75V| 50v| 5v 2A | 150C 25WC 50M| 20P|  40/250| 500MA| RMG | RCA . |2N6178 
2N6180 Ps |To126 |L35 100V| 75V| 7v 2A| 150C 25WC 50M| 40P|  30/130| 500MA| RMH | RCA . |2N6180 
2N6181 P S |TO126 |L35 75V| 50V| 5v 2A | 150C 25WC 50M| 40P| 40/250| 500MA| RMH | RCA . [2N6181 
2N6182 p S |[TO59 |L63 gov| 8ov| 6v 10A | 200C 60WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT 

2N6183 PS [TO59 |L63 gov| gov| e6v 10A | 200C 60WC 30M| 300P|  60/240 2A| RHH | MOT 

2N6184 PS |[TO59 |L63 100V| 100v| 6v 10A | 200C 60WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT 

2N6185 Ps |[Tose |L63 100V| 100V| 6v 10A | 200€ 60WC 30M| 300P|  60/240 2A| RHH | MOT 

2N6186 PS |[TO59 |L63 gov| 80v| 6v 10A | 200€ 60WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT 

2N6187 PS |[TO59 |L63 gov| 8ov| 6v 10A | 200€ 60WC 30M| 300P|  60/240 2A| RHH | MOT 

2N6188 PS |[TO59 |L63 100V| 100V| 6v 10A | 200C 60WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT 

2N6189 P S |TO59 |L63 100vV| 100V| 6v 10A | 200€ 60WC 30M| 300P| 60/240 2A| RHH | MOT 

2N6190 p S [TO39 |Lo4 gov| 8ov| 6v 5A | 200€ 10WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT ._ |an6193 
2N6191 PS [TO39 |Lo4 8ov| gov| 6v 5A | 200C 10WC 30M| 300P|  60/240 2A| RHH | MOT . [2N6193 
2N6192 p S [TO39 |LO4 100v| 100v| 6v 5A | 200C 10WC 30M| 300P|  30/120 2A| RHH | MOT . |2N6193 
2N6193 p S [TO39 |Lo4 100V| 100V| 6v 5A | 200C 10WC 30M| 300P|  60/240 2A| RHH | MOT ._ |2N6193 
2N6194 NS |X79D |Mo8 50V| . . .… |175C 5WC 3P|  10/120| 100MA| RHA | TRW . 
2N6195 Ns |x7eD |Mos sov| . | .… [1750 10WC sP| 10/120| 200MA| RHA | TRW 

2N6196 NS |x79D |Mos 5ov| . .… | 1750 20WC 7P| 10/120| 500MA| RHA | TRW 

2N6197 NS |X28 |L65 6ov| 35v| 4v 1A| 175C 10WC . . VMP | COM 

2N6198 NS |X28 |L6s 6ov| 35V| 4V| 2500MA| 175C 25WC . | vHP | COM 

2N6199 NS |X28 |L65 6ov| 35V| 4v 5A | 200€ SWC . | VHP | COM 

2N6200 NS |x28 |Les éov| 35v| 4v| 8500MA| 200€ 85WC . . | vxp | com 

2N6201 NS |X54F |MO1 6ov| 35V| 4v 12A| 175C|  140WC : L rHP | oBs 

2N6202 NS |X28 |L65 6ov| 33V| 4V| 500MA| 175C 10WC ; | AMP | OBS 

2N6203 NS |X28 |L65 6ov| 33V| 4v 1A| 175C 20WC | | RMP | 0BS 

2N6204 NS |X28 |L65 6ov| 33v| 4v 2A | 175C 40WC . | RMP | OBS 

2N6205 NS |X28 |L65 6ov| 33V| 4V 4A | 175C 80WC : RHP | OBS 

2N6206 NS |X54D |L65 5ov| 30V| 4V| 500MA| 175C 10WC | RMP | OBS 

2N6207 NS |X54D |L65 50V| 30V| 4v 1A| 175C 20WC ; RMP | OBS 

2N6208 NS |X54D |L65 5ov| 30V| 4v 2A | 175C 4oWC| . | RHP | OBS . 
2N6211 p S |TO66 |L43 275V| 220V| 6v 2A | 200C 35WC 20M| 220P|  10/100 1A| RHE | RCA |BUX66C |2N6214 
2N6212 p s |To66 |L43 350V| 300V| 6v 2A | 200€ 35WC 20M| 220P|  10/100 1A| RHE | RCA |BUX66C | 2N6214 
2N6213 PS [TO66 |L43 400V| 350V| 6v 2A | 200€ 35WC 20M| 220P| 10/100 1A| RHE | RCA |BUX66C | 2N6214 
2N6214 P S |[TO66 |L43 450V| 400V| 6v 2A | 200C 35WC 20M| 220P| 10/10 1A| RHE | RCA |BUX66C |2N6214 
2N6215 N S |TO63 |L60 100V| gov| avi 50oA|200C| 125WC 20M| . 25/150 25A| RHP | KER |BUX31  |2N6060 
2N6216 NS [TO3 |LO5 200V| 150V| 20V 10A | 200C TIWC 20M| . 20/80 5A| RHP | KER|BUX12  |2N6341 
2N6217 NS |TO3 |Los 140vV| 8ov| 20v 10A | 200€ 61WC 20M| . 20/80 5A| RHP | KER |BDY56 |2N5038 
2N6218 NS |X10 |L20 300V| 300V| 5V| 50MA|150C| 500MWF 50M|  5P 20MN|  20MA| ALE | GES | BFT59 

2N6219 NS |x10 (!L20 | 250V! 250V| 5V| 50MA|150C| 500MWF 50M|  5P 20MN|  20MA| ALE | GES | BFT59 

2N6220 | NS Ixt0 IL20 | 20ov| 200v| 5vl 50MAl150C| 500MWF 50M|  5P 20MN|  20MA! ALE | GES | BFT59 

2N6221 [NS |x10 |L20 | 150V | 150v | 5v| 50MA| 150C| 500MWF 50M| 5P 20MN|  20MA! ALE | GES | BFT59 

2N6222 INs 1x0 |L20 | gov| 6ov| sv! 100MA| 1500! 360MWF|  . 4P| 75/200| 2MA| ALG | GES |BC337 | 
2N6223 | Ps Ix1i0 Î|L20 6ov| 6ov| sv! 100MA| 150C| 360MWFI  . 4Pl 75/200| 2MA| ALG | GES |BC307  |2N6015 
2N6224 NS Ixi0o |L20 | éov| éov| sv! 100MA|150C| 360MWF|  . 4P| 150MN| 2MA| ALG | GES |BC182 |2N6221 
2N6225 Ps |x10 |L20 6ov| éov| sv! 100MA| 150€! 360MWF|  . 4P| 150MN| 2MA| ALG | GES |BC327  |2N6015 
2N6226 Ps |To3 |Los | 10ov| 100v| 7v 6A| 200C|  150WC 1M| 450P|  20/100 3A| AHH | MOT . . 
2N6227 | P s |To3 Le 120V| 120V à 6A| 200C|  150WC 1M| 450P 20/80 3A| AHH | MOT 

2N6228 | Ps Tos [Los | 14ov] 140vl 7v]  6al200c|  1sowc 1M| 450P 15/60 3A| AHH | MOT 

2N6229 | PS ITO3 |LO5 | 100V] 100V| 7V 10A | 200C|  150WC 1M| 600P|  25/100 5A| AHH | MOT 

2N6230 | ps lros |L05 120V| 120V| 7v 10A | 200C|  150wC 1M| 600P 20/80 3A| AHH | MOT 

2N6231 pS |[To3 ÎLos | 140ov| 140v| 7V|  10A| 200c|  15owc 1M| 600P 15/60 3A| AHH | MOT 

2N6232 NS LS LO4 | 140V] 100V| 7v 10A | 200€ 15WC 30M| . 40/250| 500MA| RHH | KER |BUY48  |2N5238 
2N6233 N S | TO66 |L43 250V| 225V| 6v 5A | 200C 50WC 20M| 250P|  25/125 1A| RHE | MOT . . 
2N6234 NS |TO66 |L43 |  300V 275V | eV 5A | 200C 50WC 20M| 250P|  25/125 1A| RHE | MOT , 
2N6235 NS |Togé |L143 | 35ov| 325V! 6v 5A | 200C 50WC 20M| 250P|  25/125 1A| RHE |MOT| .  |2N6235 
2N6246 | PS ITO3 |L05 | ro uv sv| 15A | 200C| 125WC|  10M}| . | 20100 7A| RHG |RCA| .  |2N6248 


89 


Vce | Ve ic Ty 


max |max| max | max 


2N6247 PS |TO3 |LO5 90V 80V] 5V 15A | 200C 125WC 10M : 20/100 6A| RHH | RCA 2N6248 
2N6248 PS |TO3 |LO5 110V] 100V) 5V 15A | 200C 125WC 10M : 20/100 SA| RHH | RCA . 2N6248 
2N6249 N S |TO3 |LO5 300V| 200V|] 6V 10A | 200C 175WC 2500K | 10MN 10A| AHE | RCA ; 2N6251 
2N6250 NS |TO3 |LO5 375V| 275V| 6V 10A | 200C 175WC 2500K : 10MN 8A| AHE | RCA : 2N6251 
2N6251 NS |TO3 |LO5 450V| 350V| 6V 10A | 200C 175WC 2500K . 10MN 6A| AHE | RCA . 2N6251 
2N6253 NS |TO3 |LO5 55V 40V; 5V 15A | 200C 115WC 800K : 20/150 3A| AHG | RCA | BDY20 2N3055 
2N6254 NS |TO3 |LO5 100V 80V| 7V 15A | 200C 150WC 800K : 20/70 SA| AHH | RCA | BDX50 2N3773 
2N6255 N S |TO39 |LO4 36V 18V] 4V 1A | 200C sWC | 20P 5MN| 250MA| VMP | MOT | : 
2N6256 NS |xX28 L65 36V 16V] 4V] 400MA | 200C 2WC : 8P 20/200 S0MA | UMP | MOT ; . 
2N6257 NS TO3 |LOs 50V 40V| 5V 30A | 200C 200WC 200K É 15/75 8A} AHG | MOT À 2N3771 
2N6258 N S ITO3 |LO5 100V 80V| 7V 30A | 200C 250WC 200K . 20/60 15A! AHH | RCA | BDY29 2N5686 
2N6259 NS |TO3 ]|LOS5 170V] 150V] 7V 16A | 200C 250WC 200K : 15/60 8A| AHE | RCA | BDX50 2N3773 
2N6260 N S |TO66 |L43 50V 45V| 5V 3A ! 200C 29WC 800K 20/100! 1500MA| AHG | RCA | BUY38 2N3054 
2N6261 N S |TO66 |L43 gov 80V| 7V 4A | 200C 50WC 800K 25/100| 1500MA| AHH | RCA : 2N6372 
2N6262 NS |TO3 |LO5 170V| 150V] 7V 10A | 200C 150WC 100K ; 20/70 3A| AHE | RCA | BDY74 2N3442 
2N6263 N S |TO66 }|L43 140V] 120V| 7V 3A | 200C 20WC 800K : 20/100| 500MA| AHH | RCA | BDY79 2N3441 
2N6264 N S |TO66 |L43 170V| 150V| 7V 3A | 200C 5S0WC 800K : 20/60 1A| AHE | RCA ë 2N6079 
2N6265 N S |X78C |Xx78 50V 3V| 275MA | 200C | 6250MWC : 5P 10MN|  100MA| SMP | RCA 

2N6266 N S }X78C |X78 50V 3V 1A | 200C 14WC . 10P 5MN] 100MA| SMP | RCA 

2N6267 N S |X78C |Xx78 50V 3V | 1500MA | 200C 21WC : 13P sun 100MA] SHP | RCA 

2N6268 N S !X78C |X78 45V 3V} 350MA | 200C| 6250MWC | 5P5 10MN]| 100MA| SMP | RCA 

2N6269 N S |X78C |X78 45V 3V | 1500MA | 200C 21WC : 13P 5MN| 100MA| SHP | RCA . 
2N6270 NS |TO3 |LOS 100V 80V| 8V 30A ; 200C 150WC 75M | 20/100 15A! RHG | TIS 2N5672 
2N6271 NS |TO3 |LOS5 120V| 100V] 8V 30A | 200C 150WC 75M : 20/100 15A! RHG | TIS 2N5672 
2N6272 N S |TO63 |L60 100V 80V| 8V 30A | 200C 150WC 75M : 20/100 15A| RHG | TIS 

2N6273 N S |TO63 |L60 120V| 100V! 8v 30A | 200C 150WC 75M . 20/100 15A| RHG | TIS 

2N6274 N S |TO3 |LO5 120V] 100V] 6V SOA | 200C 250WC 30M | 600P 30/120 20A| RHH | MOT 

2N6275 NS |TO3 |LOS5 140V| 120V] 6V SOA | 200C 250WC 30M} 600P 30/120 20A| RHH | MOT 

2N6276 NS |TO3 |LO5 160V| 140V] 6V 50A | 200C 250WC 30M}| 600P 30/120 20A| RHH | MOT 

: 2N6277 NS |TO3 LO5 180V| 150V| 6V SOA | 200C 250WC 30M}\ 600P 30/120 20A| RHH | MOT 

2N6278 N S |TO63 |L60 120V| 100V! 6V 100A | 200C 250WC 30M| 600P 30/120 20A| RHP | MOT 

2N6279 N S |TO63 |L60 140V] 120V] 6V 100A | 200C 250WC 30M| 600P 30/120 20A| RHP | MOT 

2N6280 NS |TO63 |L60 160V| 140V] 6V 100A | 200C 250WC 30M| 600P 30/120 20A| RHP | MOT 

2N6281 N S |TO63 |L60 180V| 150V| 6V 100A | 200C 250WC 30M| 600P 30/120 20A| RHP | MOT 

2N6282 NS |[TO3 |LOS 60V 60V| 5V 20A | 200C 160WC 4M| 400P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6283 NS |TO3 |LO5 80V 80V| 5V 20A | 200C 160WC 4M | 400P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6284 NS |TO3 V|LO5 100V| 100V] 5V 20A | 200C 160WC 4M| 400P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6285 PS |TO3 |LO5 60v 60V| 5V 20A | 200C 160WC 4M | 600P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6286 PS |TO3 ]|LO5 80V 80V| 5V 20A | 200C 160WC 4M | 600P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6287 PS |TO3 ]|LO5 100V| 100V| 5V 20A | 200C 160WC 4M | 600P 750MN 10A| AHD | MOT 

2N6288 N S |TOP66 | L32 40V 40V] 5V 7A| 150C 40WC 500K ; 30/150 3A| AHG | RCA | BDX73 2N6101 
2N6289 N S | TOG66 | L33 40V 40V]| 5V 7A| 150C 40WC S00K - 30/150 3A| AHG | RCA ; 2N6293 
2N6290 N S |TOP66 | L32 60V 6OV| 5V 7A| 150C 40WC 500K à 30/150! 2500MA| AHH | RCA | BD589 2N6123 
2N6291 N S |TOQ66 | L33 60V 60V| 5V 7A| 150C 40WC 500K ; 30/150! 2500MA| AHH | RCA . 2N6293 
2N6292 N S |TOP66 | L32 80V 80V| 5V 7A | 150C 40WC S00K ; 30/150 2A| AHH | RCA | BD589 2N6123 
2N6293 N S | TOQ66 | L33 80V 80V| 5V 7A| 150C 40WC SO0K 30/150 2A| AHH | RCA | BD589 2N6293 
2N6294 N S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 8A | 200C SOWC 4M| 120P 750MN 2A| AHD | MOT 

2N6295 N S |TO66 |L43 80V 80V| 5V 8A | 200C 50WC 4M]| 120P 750MN 2A| AHD | MOT 

2N6296 P S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 8A | 200C 50WC 4M\ 200P 750MN 2A| AHD | MOT 

2N6297 P S |TO66 |L43 80V 80V| 5V 8A | 200C 50WC 4M | 200P 750MN 2A| AHD | MOT 

2N6298 N S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 8A | 200C 75WC 4M]| 300P 750MN 4A| AHD | MOT 

2N6299 N S |TO66 |L43 80V 80V| 5V 8A | 200C 75WC 4M| 300P 750MN 4A| AHD | MOT 

2N6300 N S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 8A | 200C 75WC 4M| 200P 750MN 4A| AHD | MOT 

2N6301 N S |TO66 |L43 80v 80V| 5V 8A| 200C 75WNC 4M | 200P 750MN 4A| AHD | MOT 

2N6302 NS |TO3 |LO5 140V] 120V| 7V 30A | 200C 150WC 200K : 15/60 8A| AHH | MOT 

2N6303 P S |TO5 |LO4 80V 80V]| 4V 3A | 200C 1WF 60M}| 120P 30/150| 1500MA| RHG | MOT | BSS46 2N6193 
2N6304 N S |TO72 !LO6 30V 145V] 3V| 50MA]200C| 200MWF|  1400M 1P 25/250 2MA| ULA | MOT - 
2N6305 N S |TO72 |LO6 30V 15V! 3V] S0OMA]200C| 200MWF|  1200M 1P 25/250 2MA| ULA | MOT 

2N6306 NS |TO3 LOS S00V| 250V| 8V 8A | 200C 125WC 5M| 250P 15/75 3A| RHE | MOT 

2N6307 N S | TO3 LOS 600V| 300V]| 8v 8A | 200C 125WC 5M! 250P 15/75 8A| RHE | MOT 

2N6307M NS |TO3 LO5 . 300Vv 6A | 200C 125WC 5M : 15MN SA} AHE | FCD | BUX17C |2N6251 
2N6308 N S ITO3 |LO5 700V| 350V| 8v 8A | 200C 125WC 5M| 250P 12/60 3A| RHE | MOT ! ; 
2N6308M NS |ITO3 |LO5 : 350V| . 6A | 200C 125WC 5M : 12MN 3A| AHE | FCD |BUX17C |2N6251 
2N6309 NS |X50 . 120V] 100V] 6V 90A | 200C 400WC 30M iN 40/180 25A| AHS | MOT 

2N6310 : NS |X50 é 440V] 120V! 6V 90A | 200C 400WC 30M 1N 40/180 25A| AHS | MOT 

2N6311 N S | X50 : 160V! 140V] 6V 90A | 200C 400WC 30M iN 40/180 25A| AHS | MOT 

2N6312 P S |TO66 |L43 40V 40V! 5V SA | 200C 75WNC 4M | 800P 25/100| 1500MA| AHG | MOT 

2N6313 P S |TO66 |L43 60V 40V! 5V SA | 200C 75WNC 4M! 800P 25/100! 1500MA| AHG | MOT 

2N6314 P S |TO66 |L43 80V 80V| 5V SA | 200C 75WC 4M| 800P 25/100| 1500MA| AHG | MOT 

2N63i5 N S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 7A | 200C 90WC 4M | 200P 20/100| 2500MA| AHG | MOT 

2N6316 N S |TO66 |L43 80V 80V| 5V 7A | 200C 90WC 4M| 200P 20/100| 2500MA| AHG | MOT 

2N6317 P S |TO66 |L43 60V 60V| 5V 7A| 200C 90WC 4M| 200P 20/100| 2500MA| AHG | MOT 

2N6318 P S |TO66 |L43 80V 80V| 5V 7A| 200C 90WC 4M| 200P 20/100! 2500MA| AHG | MOT 

2N6319 NS |TO3 LO5 120V! 100V] 6V 80A | 200C 300WC 30M 1N 40/180 25A| AHP | MOT 

2N6320 NS |TO3 |LO5 140V| 120V! 6V 80A | 200C 300wc | 30M 1N 40/180 25A| AHP | MOT | 


fr | Cos lc 


Equ. 
AE ne pour | FCT | FAB CR. 
hFE 

2N6321 NS |TO3 LO5 160V 140V]| 6V 80A | 200C 300WC 30M iN 40/180 25A! AHP | MOT : 
2N6322 NS |T03 LO5 ; 200V 30A | 200C 200WC F ; 40/150 5A| RHG | TIS | BUX23 
2N6323 N S |TO63 |L60 , 200V 30A | 200C 200WC : k 40/150 SA | RHG | TIS : 
2N6324 NS |TO3 LOS ; 300V 30A | 200C 200WC : 5 30/150 SA | RHG | TIS | BUX23 
2N6325 N S |TO63 |L60 L 300V 30A | 200C 200WC : . 30/150 SA! RHH | TIS ù 
2N6326 N S |TO3 LOS 60V 60V| 5V 40A | 200C 200WC 3M : 6/30 30A | AHG | TIS | BUX22 2N6032 
2N6327 NS |TO3 LO5 80V 80V| 5V 40A | 200C 200WC 3M k 6/30 30A | AHG | TIS | BUX22 2N6032 
2N6328 NS |TO3 LO5 100V | 100V] 5V 40A | 200C 200WC 3M ; 6/30 30A | AHG | TIS | BUX22 2N6032 
2N6329 P S |TO3 LO5 60V 60V| 5V 40A | 200C 200WC 3M , 6/30 30A | AHG | TIS ; 2N5684 
2N6330 PS |TO3 LO5 80V 80V]| 5V 40A | 200C 200WC 3M : 6/30 30A| RHH | TIS : 2N5684 
2N6331 P S |TO3 LOS 100V 100V] 5V 40A | 200C 200WC 3M 3 6/30 30A! RHH | TIS ; 2N6379 
2N6338 NS |TO3 LOS 120V 100V| 6V 25A | 200C 200WC 40M | 300P 30/120 10A | VHG | MOT 
2N6339 NS |TO3 LO5 140V 120V| 6V 25A | 200C 200WC 40M| 300P 30/120 10A| VHG | MOT 
2N6340 N S |TO3 LO5 160V 140V| 6V 25A | 200C 200WC 40M | 300P 39/120 10A! VHE | MOT 
2N6341 NS |TO3 LOS 180V 150V| 6V 25A | 200C 200WC 40M | 300P 30/120 10A| VHE | MOT ; 
2N6350 -N S |TO33 80V 3 12V 5A | 200C sWC 50M 40P 2KMN 5A| AHD | OBS 
2N6351 N S | TO33 150V : 12V 5A | 200C SWC 50M 40P 1KMN 5A| AHD | OBS 
2N6352 N S |X98 80V : 12V 5A | 200C 25WC 50M 40P 1KMN 5A| AHD | OBS 
2N6353 N S |X98 150V é 12V SA | 200C 25WC 50M 40P 1KMN 5A| AHD | OBS . : 
2N6354 N S |TO3 LO5 150V 120V| 6V 10A | 200C 140WC 80M 3 10/100 10A | RHH | RCA | BDY90 2N5038 
2N6355 NS |TO3 LO5 50V 40V]| 5V 20A | 150C 150WC 4M| 600P 500MN 4A| AHD | MOT 
2N6356 N S |TO3 LOS 50V 40V]| 5V 20A | 150C 150WC 4M | 600P 1500MN 4A| AHD | MOT 
2N6357 N S |TO3 LO5 80V 60V]| 5V 20A | 150C 150WC 4M | 600P 500MN 4A| AHD | MOT 
2N6358 NS |TO3 LO5 80V 60V| 5V 20A | 150C 150WC 4M| 600P 1500MN 4A| AHD | MOT 
2N6359 NS |TO3 LO5 100V 80V| 7V 16A | 200C 150WC 200K $ 15/60 8A| AHH | MOT 
2N6360 NS |[TO3 LO5 120V 100V| 7V 12A | 200C 150WC 200K : 15/60 6A| AHH | MOT 
2N6361 N S |X64 X64 60V 33V| 4V 4A | 175C S0WC . : . 2: RHP | MOT 
2N6362 N S |X64 X64 60V 22V| 4V 6A | 175C 110WC : . ; 7 RHP | MOT g , 
2N6363 N S |X64 X64 50V 33V| 4Vv 10A | 175C 175WC : : 5 . RHP | MOT 5 ; 
2N6364 NS |X64 X64 50V 33V| 4V 10A | 175C 175WC : : i : RHP | MOT À ; 
2N6365 P G |TO18 |LO1 30V 10V| 1V] 100MA| 100€ 150MWF 200M 2P 20/100 1MA| VLA | MOT | AF106 2N3283 
2N6365A P G |TO18 |LO1 30V 10V|] 1V] 100MA| 100C 150MWF 200M 2P 20/80 1MA| VLA | MOT : : 
2N6366 N S |T0102 |L59 36V 18V] 4V 1A | 200C 10WC 50M 20P 5MN 250MA | RMP | MOT 
2N6367 N S |X29 L66 36V 18V] 4V 2A | 200C 20WC 50M 90P 5/50| 500MA | RHP | MOT 
2N6368 N S | X29 L66 40V 20V| 4V 8A | 200C 140WC 50M| 350P 10MN 1A| RHP | MOT 
2N6369 N S |X64 X64 60V 35V| 4V 15A | 175C 220WC ; . . ; RHP | MOT 
2N6370 N S |X29 L66 65V 35V| 4V]|1500MA | 200C 20WC 50M 409P 5MN 500MA | RMP | MOT : à 
2N6371 N S |TO3 LO5 50V 40V| 5V 16A | 200C 117WC 800K À 15/60 8A| AHG | RCA | BDX50 2N3773 
2N6372 N S |TO66 |L43 90v 80V| 5V 6A | 200C 40WC 4M . 20MN 2A| AHH | RCA . 2N6372 
2N6373 N S |TO66 |L43 70V 60V| 5V 6A | 200C 40WC 4M ; 20MN| 2500MA| AHG | RCA à 2N6372 
2N6374 N S |TO66 |L43 50V 40V| 5V 6A | 200C 40WC 4M è 20MN 3A| AHG | RCA : 2N6372 
2N6375 N S |TO18 |LO1 75V 40V| 6V]|1500MA | 200C|  580MWF 300M 10P 30/90| 500MA| VMS | NAT | BFX95 2N4013 
2N6376 N S |TO39 |LO4 75V 40V| 6V]| 1500MA | 200C 1WF 300M 10P 30/90| 500MA| VMS | NAT |BSS14 2N3735 
2N6377 P S |TO3 LOS 100V 80V] 6V 50A | 200C 250WC 30M NS 30/120 20A | AHG | MOT 5 2N5864 
2N6378 PS |TO3 LO5 120V! 100V] 6V 50A | 200C 250WC 30M 1N5 30/120 20A| AHH | MOT . 
2N6379 P S |TO3 LO5 140V 120V] 6V 50A | 200C 250WC 30M 1N5 30/120 20A| AHH | MOT 
2N6380 P S |TO63 |L60 100V 80V| 6V 50A | 200C 250WC 30M 1N5 30/120 20A | AHG | MOT 
2N68381 P S |TO63 |L60 120V 100V| 6V 50A | 200C 250WC 30M NS 30/120 20A | AHG | MOT 
2N6382 P S |TO63 |L60 140V 120V| 6V S0A | 200C 250WC 30M 1N5 30/120 20A| AHH | MOT ue . 
2N6383 NS |TO3 LO5 40V 40V] 5V 10A | 200C 100WC 20M| 200P 1KMN 5A!| RHD | RCA : 2N6385 
2N6384 NS |TO3 LO5 60V 60V]| 5V 10A | 200C 100WC 20M| 200P 1KMN 5A| RHD | RCA , 2N6385 
2N6385 NS |TO3 LO5 80V 80V] 5V 10A | 200C 100WC 20M| 200P 1KMN 5A| RHD | RCA . : |'2N6385 
2N6386 N S |TOP66 | L32 40V 40V]| 5V 8A | 150C 40WC 20M | 200P 1KMN 3A! RHD | RCA |BDX33C | 2N6388 
2N6387 N S | TOP66 | L32 60V 60V]| 5V 10A | 150C 40WC 20M| 200P 1KMN 5A | RHD | RCA | BDX33C | 2N6388 
2N6388 N S | TOP66 | L32 80V 80V]| 5V 10A | 150C 40WC 20M| 200P 1KMN 5A | RHD | RCA | BDX33C | 2N6388 
2N6389 N S |TO72 |LO6 20V 12V] 2V 40MA | 200C 200MWF 1G! 0P55 25/250 3MA | ULA | RCA | BFY90 2N3839 
2N6390 N S |X79C |X79 50V 3V 1A| 200C | 8340MWC . 5P 20MN 50MA | SMP | RCA 
2N6391 NS |X79C |X79 50V 3V | 2500MA | 200C 167WC , 9P. 20MN 50MA| SHP | RCA 
2N6392 N S !X79C |Xx79 50V 3V | 2500MA | 200C 21WC ; 11P 20MN 500MA | SHP | RCA 
2N6393 N S |X79C |Xx79 45V 3V | 2500MA | 200C 21WC : 11P 20MN 500MA | SHP | RCA 
2N6406 P S |TO126 | L31 80V 60V]| 6V 2A | 150C 12WC 50M 50P 50/250 100MA | AMP | MOT | BD378 2N4920 
2N6407 P S |TO126 |L31 100V 80V| 6V 2A 1 150C 12WC 50M 50P 50/250 100MA | AMP | MOT | BD380 2N4920 
2N6408 N S |TO126 |L31 80V 60V! 6V 2A | 150C 12WC 50M 30P 50/250 100MA | AMP | MOT | BD237 2N4923 
2N6409 N S |TO126 | L31 100V 80V! 6V 2A! 150C 12WC 50M 30P 50/250 100MA | AMP | MOT | BD379 2N4923 
2N6410 N S | TO126 | L31 | 40V 25V| 6V 4A | 150C 15WC 50M 80P 45/180 2A! AHP | MOT | BD437 2N5192 
2N6411 P S |TO126 |L31 40V 25V| 6V 4A | 150C 15WC 50M| 120P 45/1890 2A| AHP | MOT | BD438 2N5195 
2N6412 N S |TO126 | L31 60V 40V| 6V 4A | 150C 15WC 50M 50P 40/250 200MA | AHG | MOT | BD437 2N5192 
2N6413 N S | T0126 | L31 80V 60V| 6V 4A | 150C 15WC 50M 50P 40/250 200MA | AHG | MOT | BD379 2N5192 
2N6414 P S !TO126 |L31 60V 40V| 6V 4A! 150C 15WC 50M 70P 40/250 200MA |! AHG | MOT | BD376 2N4920 
2N6415 PS pe L31 80V 60V| 6V 4A | 150C 15WC 50M 70P 40/250 200MA | AHP | MOT | BD378 2N4920 
2N6416 N S |TO126 | L31 80V 80V| 6V 3A | 150C 15WC 40M 50P 40/250 200MA | AHP | MOT | BD379 2N4923 
2N6417 N S | T0126 | L31 100V | 100V | 6V 3A | 150C 15WC 40M 50P 40/250 200MA | AHH | MOT | BD379 2N4923 
2N6418 P S |TO126 |L31 80V 80V]| 6V 3A | 150C 15WC 40M 70P 40/250 200MA ! AHG | MOT | BD380 2N4920 
2N6419 P S |TO126 |L31 100V 100V| 6V 3A | 150C 15WC 40M 70P 40/250 200MA | AHH | MOT | BD380 2N4920 
2N6420 P S |TO66 |L43 175V 175V : | 1A | 200C 35WC 10M . 40/200 S00MA | RHE | MOT [ES 2N6214 
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2N6421 P S |TO66 |L43 250V| 250V 2A| 200C 35WC 10M 8/80 1A| RHE | MOT | BUX66C |2N6214 
2N6422 P S |TO66 |L43 300V! 300V 2A | 200C 35WC 10M 8/80 1A| RHE | MOT | BUX66C | 2N6214 
2N6423 P S |TO66 |L43 300V] 300V 2A | 200C 35WC 10M 10/100| 750MA| RHE | MOT | BUX66C |2N6214 
2N6424 P S |TO66 |L43 225V 250MA | 200C 20WC 10M]  20P 40MN| 100MA]| VMP | MOT : . 
2N6425 PS |TO66 |L43 300V 250MA | 200C 20WC 10M] 20P 40MN| 100MA]| VMP | MOT 

2N6426 NS |TO92 |L14 40V 40V| 12V| 500MA]| 150C| 625MWF 150M 7P 20KMN 10MA | AMD | MOT 

2N6427 NS |TO92 |Li4 40V 40V| 12V] 500MA | 150C| 625MWF 130M 7P 10KMN 10MA | AMD | MOT 

2N6428 N S |TO92 |L14 60V 50V| 6V] 200MA]| 150C| 625MWF 100M 3P 200MN 1MA| ALN | MOT 

2N6429 NS |TO92 |L14 55V 45V| 6V] 200MA|150C| 625MWF 100M 8P 400MN 1MA| ALN | MOT 

2N6430 NS |TO18 |L01 200V| 200V] 6V] 500MA]175C| 500MWF 50M 4P 50MN 80MA| TVH | MOT 

2N6431 NS |TOI8 |LO1 300V| 300V|] 6V| 500MA] 175C| 500MWF 50M 4P 50MN 30MA! TVH | MOT 

2N6432 PS |TO18 |LO1 200V| 200V] 5V] 500MA]175C| 500MWF 50M 6P 30MN 30MA]| TVH | MOT 

2N6433 PS |TO18 |LO1 200V| 200V] 5V] 500MA]175C| 500MWF 50M 6P 30MN 30MA| TVH | MOT 

2N6436 PS |TO3 LOS 100V 80V| 6V 25A | 200C 200WC 40M | 700P 20/80 10A | RHG | MOT 

2N6437 PS |TO3 LO5 120V] 100V| 6V 25A | 200C 200WC 40M | 700P 20/80 10A| RHG | MOT 

2N6438 PS |TO3 LO5 140V] 120V) 6V 25A | 200C 200WC 40M| 700P 20/80 10A| RHG | MOT : : 
2N6439 NS |X64 X64 60V 33V| 4V ; 200C 146WH . 35P 10/100 1A| UMP | MOT ; Ô 
2N6441 NS |TO77 |NO1 60V 45V| 6V 10A | 200C| 550MWF 160M|  1P5 60/240 1OUA | DUA | MOT ‘ 20% DV 
2N6442 NS |TO77 |N01 60V 45V| 6V 104 | 200C| 550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DUA | MOT à 10% DV 
2N6443 NS |TO77 |NoO1 60V 45V| 6V 10A | 200C| 550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DUA | MOT 5% DVB 
2N6444 N S |[TO77 |NOt 60V 45V| 6V 10A | 220C| 550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DUA | MOT 5% DVB 
2N6445 NS |TO77 |NoO1 60V 45V| 6V 10A | 200C|  550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DUA | MOT 3% DVB 
2N6446 NS |TO77 |NO1 60V 45V| 6V 10A | 200C| 550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DVA | MOT 3% DVB 
2N6447 NS |TO77 |No01 6V 45V| 6V 10A | 200C|  550MWF 160M|  1P5 120MN 1OUA | DUA | MOT 3% DVB 
2N6448 NS |TO77 |Noi 60V 45V| 6V] - 10A!200C| 550MWF 160M|  1P5 120MN 10OUA| DUA | MOT 3% DVB 
2N6455 NS |X28 L65 AOV 25V| 3V 7A | 200C 60WC 75M 10/80 2A! RHP | TRW 2N6456 
2N6456 N S | X28 L65 45V 25V| 3V 12A | 200C 75WC 60M 10/80 4A| RHP | TRW 2N6457 
2N6457 NS |X28 L65 45V 25V| 3V 20A | 200C 140WC 50M 10/80 4A! RHP | TRW . 
2N6458 NS |X29 L66 45V 25V| 3V 7A | 200C 75WC 75M 10/80 2A| RHP | TRW 2N6459 
2N6459 NS |X29 L66 45V 25V| 3V 12A | 200C 120WC 60M 10/80 SA! RHP | TRW 2N6460 
2N6460 NS |xX29 L66 45V 25V| 3V 20A | 200C 140WC 50M 10/80 4A! RHP | TRW 4 . 
2N6461 NS |TO39 |LO4 300V| 300V] 7V| 100MA | 200C 1WF 200M 30/120 20MA| TVE | TIS | BUY60 2N3439 
2N6462 NS |TO39 |LO4 300V| 300V] 7V! 100MA | 200C 1WF 200M 100MN 20MA| TVE | TIS | BUY60 2N3439 
2N6463 NS |TO39 |LO4 250V| 250V] 6V! 100MA | 200C 1WF 200M 30/120 20MA]| TVE | TIS | BUY60 2N3439 
2N6464 NS |TO39 |LO4 250V| 250V| 6V! 100MA | 200C 1WF 200M 100MN 20MA| TVE | TIS | BUY60 2N3439 
2N6465 NS |TO66 |L43 110V] 110V] 5V 4A | 200C 23WC 5M 15/150| 1500MA| RHH | RCA | BUX62 2N6235 
2N6466 N S |TO66 |L43 130V| 130V| 5V 4A | 200C 23WC 5M 15/150| 1500MA | RHH | RCA | BUX62 2N6235 
2N6467 P S |TO66 |L43 110V) 100V]| 5V 4A | 200C 40WC 5M 15/150| 1500MA| RHH | RCA 2N6468 
2N6468 P S | TO66 |L43 130V| 120V|] 5V 4A | 200C 40WC 5M 15/150| 1500MA| RHH | RCA 2N6468 
2N6469 PS |TO3 LO5 50V 40V| 5V 15A | 200C 125WC 10M 20/150 5A | RHG | RCA 2N6248 
2N6470 NS |TO3 LOS 50V 40V| 5V 15A | 200C 125WC 5M 20/150 5A | RHG | RCA | BDY56 2N6472 
2N6471 NS |TO3 LOS 70V 60V} 5V 15A | 200C 125WC 5M 20/150 SA | RHG | RCA | BDY56 2N6472 
2N6472 NS |TO3 |L05 90V 80V| 5V 15A | 200C 125WC 5M ï 20/150 SA | RHH | RCA | BDY56 2N6472 
2N6473 N S |TOP66 | L32 110V| 100V] 5V 7A | 150C 40WC 4M| 250P 15/150| 1500MA| RHH | RCA | BD241C |2N6474 
2N6474 N S | TOP66 | L32 130V| 120V| 5V 7A | 150C 40WC 4M| 250P 15/150| 1500MA| RHH | RCA | BD241C |2N6474 
2N6475 P S |TOP66 | L32 110V| 100V] 5V 7A | 150C 40WC|,  10M| 250P 15/150| 1500MA| RHH | RCA | BD242C |2N6476 
2N6476 P S | TOP66 | L32 130V| 120V] 5V 7A | 150C 40WC 4M| 250P 15/150| 1500MA| RHH | RCA | BD244D |2N6476 
2N6477 N S | TOP66 | L32 140V] 120V] 5V]|2500MA| 150C 50WC 200K 25/150 1A| AHH | RCA | BU407 

2N6478 N S |TOP66 | L32 160V| 140V| 5V]|2500MA| 150C 50WC 200K 25/150 1A| AHH | RCA | BU407 

2N6478A N S | TOP66 | L32 160V] 140V] 5V]|2500MA| 150C 50WC 200K 30/120| 500MA]| AHH | RCA | BU407 

2N6479 NS |X49 X49 100V 6OV! 6V 12A | 200C 87WC 100M; 400P 20/300 12A| VHP | RCA 

2N6480 NS |X49 X49 100V 80V| 6V 12A | 200C 87WC 100M| 400P 20/300 12A| VHP | RCA 

2N6481 NS |X49 X49 100V 60V| 6V 12A | 200C 117WC 100M| 400P 20/300 12A| VHP | RCA 

2N6482 NS |X49 X49 100V 80V| 6V 12A | 200C 117WC 100M}! 400P 20/300 12A| VHP |! RCA . . 
2N6486 N S | TOP66 | L32 50V 40V| 5V 15A | 150C 75WC 5M 20/150 5A| AHG | RCA | BDX72 2N6103 
2N6487 N S | TOP66 | L32 70V. 60V| 5V 15A | 150C 75WC 5M 20/150 5A| AHG | RCA | BDX72 2N6488 
2N6488 N S | TOP66 | L32 90V 80V| 5V 15A | 150C 75WC 5M 20/100 5A| AHG | RCA | BDX72 2N6488 
2N6489 P S | TOP66 | L32 50V 40V| 5V 15A | 150C 75WC 5M| | 20/150 SA} AHG | RCA 2N6491 
2N6490 P S | TOP66 | L32 70V 6OVI 5V 15A | 150C 75WNC 5M 20/150 SA! AHH | RCA 2N6491 
2N6491 P S |TOP66 | L32 gov 80V| 5V 15A | 150C 75WC 5M 20/150 SA! AHH | RCA 2N6491 
2N6492 NS |TO3 LOS 55V A4SV| TV 15A | 150C 100WH 500MN 3A| AHD | MOT | BDX67B |2N6578 
2N6493 NS | TO3 LO5 100V 70V| 7V 15A | 150C 100WH S00MN 4A| AHD | MOT | BDX67B |2N6578 
2N6494 NS |TO3 LO5 100V 80V| 7V 15A | 150C 100WH SO0MN SA! AHD | MOT | BDX67B |2N6578 
2N6495 N S |TO66 |L43 150v| gov| ev 20A | 200C 70WC 25M 10/60 10A! RHH | MOT | BU215 2N6495 
2N6496 NS |TO3 LOS 150V| 110V] 7V 15A | 200C 140WC 60M 12/100 8A| VHH | RCA 2N5038 
2N6497 N S | TOP66 | L32 350V| 250V] 6V 5A | 150C 80WC 5M| 150P 10/75! 2500MA| AHE | MOT 

2N6498 N S | TOP66 | L32 400V! 300V] 6V 5A | 150C 80wC su 150P 10/75| 2500MA| AHE | MOT 

2N6499 N S | TOP66 | L32 450V! 350VI 6V SA | 150C 80WC ; 5M! 150P 10/75| 2500MA| AHE | MOT : ; 
2N6500 N S |TO66 |L43 120V 9OVI 7V 4A | 200C 35WC 60M| 175P 15MN 3A| RHS | RCA | BDY79 2N5050 
2N6501 NS |TO87 80V 40V| 6V 1A!175C|  600MWF 250M|  10P 50/150| 250MA]| QUA | MOT 

2N6502 NS !TOS5 LO4 80V! 40V! 6V] 1A!175C!  600MWF nl él 50/1501 250MA! DUA | MOT 

2N6503 NS |TO8s 80V 40V| 6V 1A!175C|  350MWF 250M|  10P 50/150! 250MA| DUA | MOT | . 
2N6510 NS |TO3 LOS 250V| 200V| 6V 7A | 200C 120WC 3M| 200P 10/50 3A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
2N6511 NS |TO3 LOS 300V! 250V! 6V 7A| 200C 120WC 3M! 200P 10/50 4A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
2N6512 NS |TO3 LOS 350V| 300V] 6V 7A | 200C 120WC su | 200P 10/50 | sa RHE | RCA | BUX16C | 2N5157 
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Vce | Ves IC P.TOT fT Cos 


| max |max!| max | max max min | max 
2N6513 | NS 1ros Los | aoov| asov| sv| ra 200C 120WC 3M! 200P 10/50 sa| RHE | RCA [euxrse Lans 
2N6514 NS [TO3 |LO5 350V| 300V| 6v 7A| 200€ 120WC 3M]| 200P 10/50 5A! RHE | RCA |BUX16C |2N5157 
2N6515 NS [TO92 |L14 250V| 250V| 6V| 500MA! 150C| 625MWF 40M| 6P 45/220| 50MA| RME | MOT | BFT59 2N6517 
2N6516 N S |[TO92 |L14 300V| 300V| 6V]| 500MA| 150C| 625MWF 40M|  6P 40/200| 50MA! RME | MOT | BFT59 2N6517 
2N6517 NS |TO92 |L14 350V| 350V| 6V| 500MA| 150C| 625MWF 40M|  6P 20/100|  50MA| RME | MOT | BFT59 2N6517 
2N6518 P S |TO92 |L14 250V| 250V| 5V| 500MA| 150C| 625MWF 40M|  6P 45/220|  50MA| RME | MOT | BF436 2N6520 
2N6519 | PS ITO92 |L14 300V| 300V| 5V| 500MA| 150C| 625MWF 40M|  6P 40/200| 50MA| RME | MOT | BF437 2N6520 
2N6520 PS |ITO92 |L14 350V| 350V! 5V| 500MA| 150C| 625MWF 40M|  6P 20/100|  50MA| RME | MOT | BF437 2N6520 
2N6521 P S |TO12 |L06 60V| 40V| 10V 1A| 150C 2WC 175M| 15P|  10KMN| 150MA| AHD | MOT | BSS61 ne 
2N6522 P S |TO12 |LO6 60V|  40V! 10V 1A| 150C 2WC 175M| 15P|  20KMN| 150MA| AHD | MOT | BSS61 
2N6523 NS |X79D |M05 40V 3V| 600MA| 175C 5WC ' ? 15MN|  100MA | RMP | OBS 
2N6524 NS |X79D |M05 40V 8V | 1200MA | 175C 10WC . | 15MN| 250MA| RMP | OBS 
2N6525 NS |X79D |Mos 40V 8V | 2500MA | 175C 20WC | ; 15MN|  500MA| RMP | OBS 
2N6526 NS |X79D |M05 50V 3V| 500MA | 175C 4aWC . : 15MN 15MA| RMP | OBS 
2N6527 NS |X79D |Mo5 50V 3v 1A| 175C SWC | . 15MN|  100MA| RMP | OBS 
2N6528 NS |X79D |Mo5 50V 3V | 1200MA | 175C 10WC | | 15MN| 250MA| RMP | OBS 
2N6529 N S |X79D |M05 50V 3V | 2500MA | 175C 20WC - . 15MN|  500MA | RMP | OBS ; ; 
2N6530 N S |TOP66 | L32 80V sv 12A | 150C 26WC 20M| . 100MN 8A| AHD | RCA |BDX33C | 2N6388 
2N6531 N S |TOP66 | L32 100V 5V 12A | 150C 26WC 20M| . 100MN 8A| AHD | RCA |BDX33C | 2N6388 
2N6532 N S |TOP66 | L32 100V 5v 12A | 150C 26WC 20M| . 100MN 8A| AHD | RCA |BDX33C |2N6388 
2N6533 N S |TOP66 | L32 120V| . 5v 12A | 150C 26WC 20M| . 100MN 8A| AHD | RCA |BDX33C |2N6388 
2N6534 N S [TO66 |L43 80V| 80V| 5Vv 15A | 200C 36WC 20M| 200P 1KMN SA | AHD | RCA 
2N6535 N S |[TO66 |L43 100V| 100V| 5V 15A | 200C 36WC 20M| 200P 500MN 3A| AHD | RCA 
2N6536 N S |TO66 |L43 100V| 100V| 5v 15A | 200C 36WC 20M| 200P 1KMN 5A | AHD | RCA 
2N6537 N S |[TO66 |L43 120V| 120V| 5V 15A | 200C 36WC 20M| 200P 1KMN 3A| AHD | RCA 
2N6538 N S |[TO92 |L14 60V| 40V| 6V| 200MA| 150C| 625MWF 200M| 4P 100MN|  100UA| ALN | TIS |BC349B |2N5210 
2N6539 N S |[TO92 |L14 60V|  40V| 6V| 200MA| 150C| 625MWF 200M|  4P 250MN|  100UA| ALN | TIS |BC349B |2N5210 
2N6540 NS |[TO92 |L14 80V|  60V| 6V| 200MA| 150C| 625MWF 200M| 4P 100MN 1MA| ALG | TIS |BC347A |2N3904 
2N6541 N S |[TO92 |L14 80V| 65V| 6V| 200MA| 150C| 625MWF 200M| 4P 60MN 10MA| ALG | TIS |BC347A |2N3904 
2N6542 NS [TO3 |LOS5 650V| 300V| 6Vv 5A | 200C 100WC 6M| 200P 12/60! 1500MA| AHE | RCA |BU126  |2N6308 
2N6543 NS [TO3 |LO5 850V| 400V| 9v 5A| 200C 100WC 6M| . 7135 ; . | MOT | BDY9-01 | 2N6543 
2N6544 NS [TO3 |LO5 650V| 300V| 9v 8A| 200€ 125WC 6M| . 7/35 5A| RHE | MOT BUX14 | 2N6308 
2N6545 NS [TO3 |LO5 800V| 400V| 9v 8A | 200C 125WC 6M| . 7/35 SA! RHE | MOT |BUX15 | 2N6545 
2N6546 NS ITO3 |LO5 650V| 300V| 9v 15A | 200C 175WC 6M| . 6/30 10A| RHE | MOT |BUX25 | 2N6547 
2N6547 NS [TO3 |LO5 850V| 400V| 9V 15A | 200C 175WC 6M| . 6/30 10A| RHE | MOT ; 2N6547 
2N6548 NS |XI7 |M13 50V| 40V| 12V 2A | 150C 2WF 100M| . 25KMN|  200MA| AMD | MOT |BD279  |2N6548 
2N6549 NS IX17 |M13 50V| 40V| 12V 2A | 150C 2WF 100M| . 15KMN!|  200MA| AMD | MOT |BD279  |2N6548 
2N6551 NS |x17 |L35 60v| 60v| 5v 1A| 150C 2WF 75M| . 80MN| 50MA| RMG | MOT |BD519 | 2N6553 
2N6552 NS fou |L3s | os sa] A) A . 2WF 75M| . 80MN| 50MA| RMG MAÉ he 2N6553 
2N6553 [NS IX17 |L35 100V] 100V| 5v 1A| 150C 2WF 75M| . 80MN| 50MA]| RMG | MOT |BD529 | 2N6553 
2N6554 PS |x17 |L35 60V| 60V| 5v 1A| 150C 2WF 75M| . 80/300| 50MA| RMG | NAT |BD526 | 2N6555 
2N6555 ps |x17 |La5 | 80V| 80V| 5v 1A| 150C 2WF 75M| . 80/300| 50MA| RMG | NAT |BD528 | 2N6556 
2N6556 PS |x17 |L35 : 100V| 100V| 5V 1A| 150C 2WF 75M| . 80/300! 50MA| RMG | NAT |BD530 | 2N6556 
2N6557 NS IX17 |L35 250V! 250V| 6V| 500MA| 150C 2WF 45M 40MN|  30MA| RME | MOT à 2N6559 
2N6558 NS IX17 |L35 300V] 300V| 6V| 500MA| 150C 2WF 45M 40MN| 30MA| RME | MOT 2N6559 
2N6559 NS |X17 |L35 350V| 350V| 6V| 500MA| 150€ 2WF 45M 40MN| 30MA| RME | MOT 2N6559 
2N6560 NS [TO3 |LO5 450V| 450V| 5V 10A | 200C 220WC 10M| . 10MN 5A| RHE | KER |BUX25  |2N6547 
2N6561 NS |[TO3 |LO5 300V| 300V| 5v 20A | 200C 220WC 15M| . 10MN 10A| RHE | KER |BUX12 | 2N6561 
2N6562 N S [TO61 |L46 450V| 450V| 5V 10A | 200C 175WC 10M 10MN 5A| RHE | KER : ; 
2N6563 NS [TO61 |L46 300V| 300V| 5v 20A | 200C 175WC 10M| . 10MN 10A| RHE | KER 
2N6566 NS TO46 |LO1 30V| 30V| 30V| 100MA | 200C| 400MWF 3M| 10P 100MN 1MA| ALC | TLC 
2N6567 P S |TO46 |LO1 30V| 30V| 30V| 100MA | 200C| 400MWF 3M| 10P 30MN 1MA| ALC | TLC |BCY94  |2N2946A 
2N6569 NS |[TO3 |LO5 45V| 40V| 5V 12A | 200C 100WC|  1500K| . 15/200 4A| RHS | MOT |BD317  |2N3772 
2N6570 NS [TO3 |LO5 100V| 90V| 7v 40A | 200C 250WC 1M| . 20/60 15A| AHH | TRW |BUX22 |2N6277 
2N6571 NS |TO3 |LOS 115V| 105V| 7V 40A | 200C 250WC 1M| . 20/60 15A| AHE | TRW |BUX22 |2N6277 
2N6572 NS |X64 |X64 60V] 3ov| 4Vv 12A | 150C 250WC | ; . RHP |O0BS 
2N6573 NS [TO3 |LOS 500V| 250V| 5V 10A | 200C 125WC 5M| . 7/21 7A| RHE | MOT |BUX14 | 2N6251 
2N6574 NS |[TO3 |LO5 600V| 275V| 5V 10A | 200C 125WC 5M| . 7/21 7A| RHE | MOT |BUX14  |2N6251 
2N6575 NS [TO3 |LO5 700V| 300V| 5V 10A | 200C 125WC 5M| . 7/21 7A| RHE | MOT BUX25 | 2N6561 
2N6576 NS [TO3 |LOS 60V go n| 15A | 200C 120WC 4M| . 500MN 10A | AHD | MOT |BDX67B |2N6577 
2N6577 N S |[TO3 |LO5 gov|  oov| 7v 15A | 200C 120WC 4M| . 500MN 10A | AHD | MOT |BDX67B | 2N6578 
2N6578 NS [TO3 |LO5 125V| 120V| 7V 15A | 200C 120WC 4M| . 500MN 10A| AHD | MOT |BDX67B | 2N6578 
2N6579 NS |[TO3 |LO5 450V| 350V| 9V 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 5A| AHE | TRW|BUX17C |2N6251 
2N6588 NS [TO3 |LO5 500V| 400V| 9v 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 5A| AHE | TRW | BUX14 
2N6581 NS [TO3 |LO5 550V| 450V| 9V 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7/35 5A |‘AHE | TRW | BUX25 . 
2N6582 NS |TO3 |LO5 450V| 350V| 9V ” 200€ 125WC 25M| 250P 7/35 7A| AHE | TRW |BUX17C |2N6308 
2N6583 NS 09 LOS 500V| 400V| 9v 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 7A| AHE | TRW | BUX14 
2N6584 NS |ITO3 |LO5 550V| 450V| 9v 1oa 200C 125WC 25M| 250P 7/35 7A| AHE | TRW | BUX25 ; 
2N6585 N S [TO61 |L60 4sov| 35ov| ovl 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 5A| AHE | TRW 2N6562 
2N6586 N S |[TO61 |L60 500V| 400v| ovl 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 5A| AHE | TRW : 
2N6587 N S |[TO61 |L60 550V| 450V| 9V 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7/35 5A| AHE | TRW 
2N6588 N S |[TO61 |L60 450V| 350V| 9v 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 7A!| AHE | TRW 2N6562 
2N6589 | N S |[TO61 |L60 500V| 400V| 9V 10A | 200€ 125WC 25M| 250P 7135 7A| AHE | TRW 
2N6590 N S |TO61 |L60 550V| 450V| 9v 10A | 200C 125WC 25M| 250P 7135 7A| AHE | TRW : 
2N6591 NS Ix17 |La5 150V| 150V| 5v| 500MA! 150€ 2WF 70M! . 40/200| 100MA| RME | MOT 2N6592 
2N6592 NS Lx L35 200v 200V sv| 500MA | 150C 2WF 70M| . 40/200 100MA | RME | MOT 2N6593 
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Vce |Ves| lc Ts Equ. Equ. 
max |max| max | max i FCT ue | EUR. USA 
2N6593 NS IX17 |L35 250V| 250V| 5V| 500MA| 150C 2WF 70M| . 30/200| 100MA| RME | MOT ; 2N6593 
2N6594 P S |TO3 |L05 45V|  40V| 5v 24A | 200C 100WC|  2500K| 750P 15MN 4A| AHG | RCA . 
2N6595 N S [TO72 |LO6 20V! 15V| 2V| 25MA]|200C| 200MWF| 3500M|  1P1 25MN|  14MA| SLA | AMP à 2N6596 
2N6596 N S |[TO72 |LO6 20V] 15V! 2V| 25MA|200C| .200MWF 4G| 1P1 25MN|  14MA| SLA | AMP , 2N6596 
2N6597 N S |TO72 |LO6 15V| 12V! 2V| 35MA|200C| 200MWF| 3500M|  1P1 25MN|  30MA| SLA | AMP . 2N6598 
2N6598 N S [TO72 |LO6 15V| 12V] 2V| 35MA]|200C| 200MWF 4G| 1P1 25MN|  30MA]| SLA | AMP : 2N6598 
2N6599 N S |TO72 |LO6 20V| 15V| 3V| 75MA]|200C| 500MWF 3G| 1P7 25MN|]  50MA| SLA | AMP | BFS55A 
2N6600 NS |TO72 |LO6 20V| 15V| 3V| 75MA]|200C| 300MWF| 3500M| 1P7 25MN|  50MA| SLA | AMP | 
2N6601 NS [TO72 |LO6 20V| 10V| 2V| 50MA|200C! 250MWF 1G| 1P2 25MN|  50MA| SLA | AMP 
2N6602 NS |X39 |x39 20V| 15V| . 25MA | 200C| 375MWC 2G| . 25MN| 14MA| ULA | MOT 
2N6603 NS IX39 |x39 25V| 15V| 3V| 30MA]|200C| 400MWC 3G| . 30MN|  15MA| ULA | MOT 
2N6604 NS |x39 |x39 25V| 15V| 3V| 50MA]|200C| 500MWC 2G| . 30MN]  30MA| ULA | MOT 
2N6609 PS [TO3 |LOS 160V| 140V| 7V 16A | 200C 150WC 2M iN 15MN 8A| AHH | RCA . 
2N6619 NS Ix12 |L29 12V| 12V| 3V| 30MA]|125C| 200MWF| 2200M| 0oR8 25MN 5SMA | ULG | SIE |BFR35A 
2N6620 NS |IX12 |L29 12V| 12V| 3V| 30MA|125C| 200MWF| 2500M| 0R8 25MN 5MA! ULG | SIE | BFR34A 
2N6621 NS |X32 |L70A 25V| 15V| 2V| 25MA]|125C| 130MWF 700M 1P 20/150 2MA| ULA | VAL | BFW92 
2N6648 PS [TO3 |LOS 40V|  40V| 5v 15A | 200C 70WC 20M| . 1KMN 5A| AHD | RCA 
2N6649 P S [TO3 |LOS 60V| 60v| 5v 15A | 200C 7OWC 20M| . 1KMN 5A! AHD | RCA 
2N6650 PS [TO3 |LO5 80v| 80ov| 5v 15A | 200C 70WC 20M| . 1KMN 5A| AHD | RCA : 
2N6653 NS |TO3 |LOS 350V| 300V| 7V 20A | 175C 150WC 25M| 300P 10MN 15A| AHE | OBS | BUX37 
2N6654 NS ITO3 |LO5 400V| 350V| 7V 20A | 175C 150WC 25M| 300P 10MN 15A| AHE | OBS 
2N6655 NS |TO3 |LO5 450V| 400V| 7V 20A | 175C 150WC 25M| 300P 10MN 15A| AHE | OBS 
2N6666 P S |TOP66 | L32 40V|  40V| 5v 15A | 150C 65WC 20M| . 1KMN 3A| AHD | RCA 
2N6667 P S |TOP66 | L32 60V| 60V| 5v 15A | 150C 6SWC 20M| . 1KMN SA! AHD | RCA 
2N6668 P S | TOP66 | L32 80V] 80V| 5V 15A | 150C 65WC 20M| . 1KMN 5A| AHD | RCA 
2N6669 N S | TOP6S | L32 40V| 30V| 5v 10A | 150C 40WC 10M| 150P 20MN 5A| AHG | RCA 
2N6670 NS IX17 |L35 100V| 50V| 3V|1500MA | 150C 10WC 50P 30MN| 400MA| VHA | RCA 
2N6671 NS |TO3 |LO5 450V| 300V| 8v 10A | 200C 150WC 15M}| 300P 10MN 5A| AHE | RCA 
2N6672 NS [TO3 |LOS 550V| 350V| 8v 10A | 200€ 150WC 15M]| 300P 10MN 5A| AHE | RCA 
2N6673 NS |TO3 |LO5 650V| 400V| 8v 10A | 200C 150WC 15M| 300P 10MN 5A| AHE | RCA 
2N6674 NS [TO3 |L05 450V| 300V| 7V 15A | 200C 175WC 15M]| 500P 8MN 10A| AHE | RCA 
2N6675 NS |[TO3 |LO5 650V| 400V| 7V 15A | 200C 175WC 15M| 500P 8MN 10A| AHE | RCA 
2N6676 NS [TO3 1|LO5 450V| 300V| 8v 20A | 200C 175WC 15M| 500P 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6677 NS |TO3 |LO5 550V| 350V| 8v 20A | 200C 175WC 15M| 500P 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6678 NS |[TO3 (|LO5 650V| 400V| 8Vv 20A | 200C 175WC 15M]| 500P 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6686 NS |[TO3 |LO5 260V| 160V| 8v 25A | 200C 200WC 20M! . 25/100 10A| AHE | RCA |BUX22  |2N6561 
2N6687 NS |TO3 |LO5 280V| 180V| 8v 25A | 200C 200WC 20M| . 25/100 10A| AHE | RCA |BUX22 | 2N6561 
2N6688 NS |TO3 |LO5 300V| 200V| 8v 20A | 200C 200WC 20M| . 20/80 10A| AHE | RCA |BUX22  |2N6561 
2N6689 N S | TO61 |L60 450V| 300V| 7V 15A | 200C 175WC 15M| .. 8/20 10A| AHE | RCA . , 
2N6690 N S |TO61 |L60 650V| 400V| 7V 15A | 200C 175WC 15M| . 8/20 10A| AHE | RCA 
2N6691 N S |TO61 |L60 450V| 300V| 8v 15A | 200C 175WC 15M| . 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6690 N S |TO61 |L60 550V| 350V| 8v 15A | 200C 175WC 15M| . 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6693 NS |[TO6t |L60 650V| 400V| 8v 15A | 200C 175WC 15M| . 8MN 15A| AHE | RCA 
2N6701 N S |X80B |MO5 45V| 27V| 4V| 100MA]| 300C| 1100MWF ; 15/75]  30MA| SMP | HEP 
2N6702 N S | TOQ66 | L33 140V| gov| 7v 7A| 150C 50WC 50M| . 20MN 5A| AHH | RCA 
2N6703 N S | TOQ66 | L33 160V| 110V| 7V 7A | 150C 50WC 50M| . 20MN 5A| AHH | RCA 
2N6704 N S | TOQ66 | L33 180V| 130V| 7V 7A| 150C 5S0WC 50M| . 20MN 4A| AHH | RCA . 
2N6705 NS |X89 |L21 60V! 45V| 5v 2A | 150C 2WF 50M| . 40MN| 250MA | RMG | NAT | 8D373D 
2N6706 NS |X89 |L21 80V| 60V| 5Vv 2A| 150C 2WF 50M| . 40MN|  250MA | RMG | NAT | BD373D 
2N6707 NS |X89 |L21 100V! 80V| 5v 2A| 150C 2WF 50M| . 40MN|  250MA! RMH | NAT | BD373D 
2N6708 PS |X89 |L21 60V| 45V| 5v 2A | 150€ 2WF 50M| . 40MN|  250MA | RMG | NAT | BD3720 
2N6709 PS |x89 |L21 80V| 60V| 5Vv 2A| 150C 2WF 50M| . 40MN|  250MA| RMG | NAT | BD372D 
2N6710 PS |x89 |L21 100V| 80ov! 5v 2A | 150C 2WF 50M| . 40MN| 250MA| RMH | NAT | BD372D 
2N6711 NS X89 |L21 160V| 160V] 7V| 300MA| 150€ 2WF ; 30MN!  30MA| TVM | NAT | 
2N6712 NS |X89 |L21 250V] 250V| 7V| 300MA| 150€ 2WF . 30MN]  30MA| TVM | NAT 
2N6713 NS |Xx89 |L21 300V| 300V| 7V| 300MA| 150C 2WF . 30MN|  30MA| TVM | NAT 
2N6714 NS |X89 |L14 40V| 30V| 5v 2A | 150C 2WF 50M| . 50MN 1A| AHG | NAT 
2N6715 NS |X89 |L14 50V|  40V| 5v 2A| 150C 2WF 50M| . 50MN 1A| AHG | NAT 
2N6716 NS IX89 |L14 60ov! 6ov| 4v 2A | 150C 2WF 50M! . 80MN]  50MA| AMG | NAT 
2N6717 NS |X89 |L14 80V] 80v| 4Vv 2A| 150C 2WF 50M 80MN| 50MA| AMG | NAT 
2N6718 NS |X89 |L14 100V| 100V| 4v 2A | 150C 2WF 50M 80MN|  50MA| AMH | NAT 
2N6719 NS |X89 |Li4 300V| 300V| 7V 2A | 150C 2WF 40MN| 30MA| TVM | NAT 
2N6720 NS |X89 |L14 175V| 150V| 6v 1A! 150C 2WF 10/50| 500MA| TVM | NAT 
2N6721 NS IX89 |Lt4 225V| 220V| 6V 1A| 150C 2WF 10/50| 500MA| TVM | NAT 
2N6722 NS |X89 |L14 275V| 250V| 6V 1A| 150C 2WF 10/50| 500MA| TVM | NAT 
2N6723 NS |X89 |L14 325V| 300V| 6V 1A| 150C 2WF 10/50| 500MA| TVM | NAT 
2N6724 N S |TO126 |L31 50V 12V 150C 2WH 1M|  6P 4KMN 1A| AHD | NAT 
2N6725 N S |TO126 |L31 60v 12V 150C 2WH 1M| 6P 4KMN 1A! AHD | NAT 
2N6726 PS |X89 |L14 40V| 30V 2A| 150C 2WH 50M 50MN 1A! AMG | NAT 
2N6727 PS |xX89 |L14 50V|  40v 2A | 150C 2WH 50M SOMN 1A| AMG | NAT 
2N6728 PS |X89 |L14 60V|  60v 2A| 150C 2WH 50M 80MN|  50MA| AMG | NAT 
2N6729 PS |X89 |L14 80v|  8ov 2A| 150C 2WH 50M 80MN| 50MA| AMG | NAT 
2N6730 PS |X89 |Li4 100V| 100V 2A | 150C 2WH 50M 80MN|  50MA| AMH | NAT 
2N6731 N S |X89 |Li4 100V| 8ov! 5v 1A| 150C 2WH 50M 100MN| 350MA| AMH | NAT 
2N6732 PS |X89 |L14 100V| 8ov| sv 1A| 150C 2WH 50M 100MN| 350MA| AMH | NAT 
£ 
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2N6733 NS |X89 |L14 200V| 200V| 6V| 100MA| 150C 2WH 10MA| TVM | NAT 
2N6734 NS |[X89 |L14 250V| 250V| 6V| 100MA| 150C 2WH ; . 10MA| TVM | NAT 
2N6735 NS |X89 |L14 300V| 300V| 6V| 100MA| 150C 2WH . . 10MA| TVM | NAT 
2N6736 NS |X89 |L15 110V| 80V| 6V SA | 150C 35WC ï : 100MA| RHE | NAT 
2N8737 NS |X89 |L15 80V|  45V| 6v 2A | 150C 2WH 300M| 10P 500MA | RMS | NAT 
2N6738 N S |TO220 | L34 450V| 300V| 8v 10A | 150C . 15M| 300P 5A| AHE | RCA | BUW41 
2N6739 N S |TO220 |L34 550V| 350V| 8v 10A | 150C ; 15M| 300P SA! AHE | RCA | BUW41A 
2N6740 N S |TO220 |L34 650V| 400V| 8v 10A | 150C . 15M| 300P 5A| AHE | RCA | BUW41B 
2N6751 NS [TO3 |LO5 800V| 400V 10A | 175C 150WC 50M| . 5A| RHE | RCA , 
2N6752 NS |ITO3 |LOS 850V| 450V 10A | 175C 150WC 50M| . 5A| RHE | RCA 
- 2N6753 NS [TO3 |LO5 900V| 500V| . 10A | 175C 150WC 50M| . 5A| RHE | RCA 
2N6754 NS |[TO3 |LO5 1000V| . 10V ; 175C 150WC 50M| . 5A| RHE | RCA : 
2N6771 N S |TO220 | L34 450V 2A | 150C | . | . : AHE | RCA | BUW40 
2N6772 N S |TO220 | L34 550V 2A | 150C : : ; ; È AHE | RCA | BUW40A 
2N6773 N S |TO220 | L34 650V 2A | 150C : . : | : AHE | RCA | BUW40B 
2N6774 NS |[TO3 |LO5 450V 30A | 200C | ; ; | | AHE | RCA 
2N6775 NS |TO3 |LO5 550V 30A | 200C R : : . . AHE | RCA 
2N6776 NS ITO3 |L05 650V 30A | 200C . . | ; . AHE | RCA L . 
2N6833 N S |TO220 | L34 850V| 450V| 6V 5A | 150C 80WC 15M| 200P | 3A| IHS | MOT |BUV46  |TiPL791A 
2N6834 NS [TO3 |LO5 850V| 450V| 6V SA | 200C 125WC 15M! 200P k 3A| 1HS | MOT . 2N6545 
2N6835 NS ITO3 |LO5 850V| 450V| 6V 8A | 200C 150WC 10M| 350P À 5A| IHS | MOT | MJ16006A| 2N6545 
2N6836 NS [TO3 |LO5 850V| 450V| 6V 15A | 200C 175WC 10M| 400P : 10A| IHS | MOT |BUX98A |2N6547 
2N6837 NS |[TO3 |LO5 850V| 450V| 6V 20A | 200C 250WC 10M}! 500P | 15A| IHS | MOT | BUX98A È 
2NCXXXX . ; ; : ; . . | : . | MOT |  CHIP VERSIONS 2NXXXX 
25014 NS |[TO5 |LO4 40V 1V] 20MA| 165C| 125MWF 10M|  3P2 10MA! RMG | TIS | . 
28017 NS |TO5 |LO4 60V| 60V| 8V| 400MA| 175C 4WC| 2500K| . 200MA | RMG | TIS 
28018 NS [TO5 |LO4 100V| 100V| 8V| 400MA| 175C 4WC|  2500K| . 200MA | RMH | TIS 
25019 NS [TO5 |LO4 60V| 60V| 8V| 400MA! 175C 4WC|  2500K| . 200MA | RMG | TIS 
2S020 NS |[TOS |LO4 100V| 100V| 8V]! 400MA | 175C 4WC|  2500K| . 200MA | RMH | TIS 
2S024 NS Ix51 |X51 100V| 32V| 10V | 7500MA | 200€ 100WC 10M| . 2A| AHS | TIS 
2S025 NS |X51 |X51 150V] 60V| 10V]| 7500MA | 200C 100WC 10M| . 2A| AHS | TIS 
2S026 NS IX5t |X51 200V| 100V| 10V| 7500MA | 200C 100WC 10M| . 2A! AHH | TIS 
25033 NS [TO3 |LO5 100V|  75V 3A | 175C 40WC 15M) .: 1A| RHH | TIS 
2S034 NS |[TO3 |LO5 100V|  75V 3A| 175C 40WC 15M| . 1A| RHH | TIS 
2S035 NS |TO3 |LO5 150V| 100V 3A | 175C 40WC 15M| . 1A| RHH | TIS 
25036 NS [TO3 |LO5 150V| 100V 3A | 175C 40WC 15M| . 1A| RHH | TIS ; e 
2S95A NS |[TO18 |L01 25V| 20V| 5V]| 200MA| 175C| 300MWF 300M| . 10MA| VLS | TIS |BSX20 | 2N2369 
25102 NS |[TO1I8 |LO1 60V|  45V| 6V| 50MA]|175C| 400MWF 150M|  10P 5MA| RLG | TIS |BSW64  |2N2222A 
25103 N S [TO18 |LO2 60V| 45V| 6V| 50MA!|175C| 400MWF 150M| 10P 5SMA| RLG | TIS |BSW64 |2N2222A 
2S104 NS |TO18 |LO2 60V|  45V| 6V| 50MA|175C| 400MWF 150M|  10P 5MA| RLG | TIS |BSW64  |2N2222A 
25131 NS [TOI8 |LO1 15V| 12V| 5V] 200MA|175C| 300MWF 220M| . 20MN 10MA| VLS | TIS |BSX20 | 2N2369 
28301 PS [TO5 |LO4 80V|  80V]| 30V| 100MA | 200C| 300MWF 350K| 65P 10/30 1MA| ALH | TIS , . 
2S302 P S |TO5 |LO4 40V| 40V]| 20V| 100MA| 200C| 300MWF 400K| 65P 15/35 1MA| ALA | TIS 
2S302A PS [TO5 |LO4 25V| 25V| 10V| 150MA]| 200C| 300MWF 350K| 65P 15/60|  10MA| ALA | TIS 
25303 P S [TO5 |LO4 25V| 25V| 20V| 100MA]| 200C| 300MWF 600K| 65P 25/75 1MA| ALA | TIS 
2S304 P S |TO5 |LO4 15V| 15V] 15V] 100MA| 200C| 300MWF|  1700K| 65P 45/120 1MA| ALA | TIS 
28305 PS |[TO5 |LO4 125V| 125V| 50V| 100MA! 200C| 300MWF 350K| 65P 10/30 1MA| ALH | TIS 
25306 P S |[TO5 |LO4 6v 6V| 6V| 10MA|165C|  50MWF 750K| 65P 30MN 1MA| ALC | TIS 
2S307 P S |TO5 |LO4 15V| 15V| 15V| 10MA]| 165C|  50MWF 1M| 65P 30MN 1MA! ALC | TIS 
28321 PS |TO1 |LO2 80V| 80V| 30V| 100MA | 200C| 300MWF 350K| 65P 10/30 1MA| ALH | TIS 
2S322 PS [TOI |LO2 40V| 40V| 20V| 100MA! 200C| 300MWF 400K| 65P 15/35 1MA| ALA | TIS 
2S322A PS [TOi |LO2 25V| 25V| 10V| 100MA]| 200C| 300MWF 350K| 65P 15/60|  10MA| ALA | TIS 
25323 PS |TOT |Lo2 25V| 25V| 20V| 100MA]| 200C| 300MWF 600K| 65P 25/75 1MA| ALA | TIS 
2S324 P S [TO1 |LO2 15V| _15V] 15V| 100MA]| 200C| 300MWF|  1700K| 65P 45/120 1MA| ALA | TIS 
28325 PS |TO1 |LO2 425V| 125V| 50V] 100MA]| 200C| 300MWF 350K| 65P 10/30 1MA| ALH | TIS 
28326 P S [TO1 |LO2 6v 6V| 6V! 10MA|165C|  50MWF 750K| 65P 30MN 1MA| ALC | TIS 
28327 P S |[TO1 |LO4 15V| _15V] 15V|  10MA]| 165C|  50MWF 1M| 65P 30MN 1MA| ALC | TIS . 
28451 P G |[TO18 |LO1 12V 6V| 1V| 100MA| 85C| 150MWF 250M|  4P 60/150|  50MA| ULS | OBS | ASZ21 ; 
2S501 N S |[TO18 |LO1 25V| 25V| 5V| 30MA| . 300MWF 30M| . 40MN JOUA! ALN | TIS . 2N930 
2S502 NS |TO18 |LO1 25V| 25V| 5V| 30MA| . 300MWF 30M| . 100MN JOUA | ALN | TIS ; 2N2484 
2S503 NS |[TO18 |LO1 25V| 25V| 5VI 30MA! . 300MWF 30M| . 180MN 10UA| ALN | TIS , 2N2484 
28512 NS |[TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 200MA! 175C| 300MWF 250M| . 50/200!  10MA| VLS | TIS | BSX20 | 2N2369 
28721 NS IX51 |x51 60V| 30V 2A | 200C 150WC 2M| . 20/60 1A! AHP | TIS : : 
28722 NS [X51 !X51 100V|  60v 2A | 200C 150WC 2M| . 20/60 1A! AHP | TIS 
28723 INSIxs1 !xs1 60V| 30V 2A | 200C 150WC 2M! . 40/120 1A! AHP | TIS 
2S724 NS |IX51 |Xx51 100V|  60V 2A| 200C 150WC 2M| . 40/120 1A| AHP | TIS 
2S3010 PS [TO5 |LO4 40V| 40V| 20V| 150MA! 200C| 300MWF 100K| . 10/45| 10MA| ALA | TIS 
2S3020 P S |TO5 |LO4 40V| 40V]| 20V| 150MA]| 200C| 300MWF 150K| . 15/60|  10MA| ALA | TIS 
283021 P S |TO5 |LO4 15V| 15V| 10V| 150MA]| 200C| 300MWF 150K| . 15MN 10MA | ALA | TIS 
253030 P S |TO5 |LO4 25V| 25V| 10V| 150MA| 200C| 300MWF 250K| . 25/85|  10MA| ALA | TIS 
2S3040 P S |TO5 |LO4 15V|  15V| 10V| 150MA| 200C| 300MWF 400K| . 40MN 10MA| ALA | TIS 
283210 P S |[TO1 |LO2 40V| 40V| 20V] 150MA | 200C| 300MWF 100K| . 10/45| 10MA! ALA | TIS 
253220 P S [TOI |LO2 sv 40V| 20V| 150MA| 200C| 300MWF 150K| . 15/60|  10MA| ALA | TIS 
283221 PS |TO1 |LO2 15VI _15V| 10V| 150MA]| 200C| 300MWF 150K| 15MN 10MA| ALA | TIS 
283230 P S [TO1 |LO2 | 25v | 25V| 10V| 150MA| 200C| 300MWF 250K| . 25/85 10MA| ALA | TIS 
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2S3240 PS |TOt LO2 15V 15V] 10V] 150MA]| 200C| 300MWF 400K ë 40MN 10MA) ALA | TIS $ 

2SA12 P G |TOïi LO2 16V : 1V 15MA| 75C 80MWF 3M 12P 70TP 1MA | RLG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA12H P G |TO1 LO2 16V : 12V 15MA| 75C 80MWF 4M 12P 60TP 1MA]| RLG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA13 P G |TO1 Lo2 12V . 1V 15MA| 85C 80MWF 3M 13P 55TP 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA14 P G |TO1 LO2 16V ÿ : 15MA| 85C 80MWF 3M : 30MN 1MA]| RLA | HIT |OC44N 2N2614 
2SA15 P G |TO1 LO2 16V ; 1V 15MA| 75C 80MWF 5M 12P 60TP 1MA| RIG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA15H P G |TO1 LO2 16V 13V| 13V 15MA| 75C 80MWF 4M 12P 70TP 1MA| RLG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA16 P G |TO1 LO2 12V : 1V 10MA| 85C 80MWF 5M 13P 60TP 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA17 P G |TOi Lo02 12V : À 150MA1 60C 80MWF 8M 15P 250TP 1MA! RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA17H P G |TOi LO2 16V 10V| 12V 15MA| 75C 80MWF 9M 12P 120TP 1MA| RLG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA18 P G |TOi Lo2 21V 12V] 12V] 150MA| 85C 80MWF 6M 15P 150TP 1MA | RMG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA18H P G |TO1 Lo? 21V 12V] 16V 15MA| 75C 80MWF 9M 12P 140TP 1MA| RLG | HIT | OC44N 2N2614 
2SA19 P G |TOt LO2 12V : 1V 2MA| 75C 15MWF 20M 3P 20TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA20 P G |TOi |LO2 12V| . 1V| 2MAÏ 75C!  15MWF 25M|  3P 30TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA21 P G |TO1 LO2 12V ; 1V 2MA| 75C 15MWF 25M 3P 50TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA22 P G |TO5 LO4 20V 5 L 15MA! 70C 100MWF 4M ; 25MN 1MA | RLA | OBS | ASY27 2N1305 
2SA23 P G |TO5 |LO4 20V| . . | 20MA| 70C| 100MWF 3M| . 25MN 1MA| RLA | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA24 P G | TO‘ LO2 30V : $ 15MA! 70C 6OMWF 40M : 40MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2SA25 P G |TO1 LO2 25V # : 15MA| 70C 6 40M ; 25MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
2SA26 PG|TO5 |Lo4 20v| . 6v| 50MA| 75C| 125MWF 2M| 20P 60TP 1MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA27 P G |TO44 ]|L36 18V ; : . 75C : 20M : 30MN 1MA| RLA | OBS | AF124 2N990 
2SA28 P G |TO44 |L36 18V . 1V 5SMA| 75C 55MWF 4M 12P 307TP 1MA | RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA29 P G |TO44 |L36 18V| . | 5MA| 75C|  55MWF 30M|  6P 30TP 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA30 P G |TOïi LO2 12V $ 1V 15MA| 75C 80MWF 4M 12P 751P 1MA | RLG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA31 P G |TO1 LO2 12V 4 1V 10MA| 75C 80MWF 2M 12P 50TP 1MA| RLG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA32 P G |OBS OBS 20V : 10V S0MA| 75C 100MWF 4M 15P 65TP 1MA! RLG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA33 P G |ogs |o8s 20V|I . |10V| 25MA| 75C| 100MWF 2M| 15P 6STP 1MA| RLG | FUJ [OC44N | 2N2614 
2SA35 P G |TOi LO2 16V 3 1V 15MA| 85C 80MWF 4M 12P 75TP 1MA! RLG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA36 P G |TO1 Lo2 16V : 1V 15MA| 85C 80MWF 2M 12P SOTP 1MA! RLG |! FUJ | OC44N 2N2614 
2SA37 P G |OBS OBS 18V £ 12V 5MA| 75C 25MWF 2M , 25MN 1MA | RLA | TOS | OC44N 2N2614 
2SA38 P G |OBS OBS 18V . 12V SMA| 75C 25MWF 1500K ; 20MN 1MA| RLA | TOS | OC44N 2N2614 
2SA39 P G |OBS OBS 18V 3 12V 5MA| 75C 25MWF 4M É 5S0MN 1MA | RLA | TOS | OC44N 2N2614 
2SA40 P G |TO1 |LO2 25V| 18V| 12V| 50MA| 85C|  80MWF 2M| 12P 65TP 1MA| RLG | FUJ |OC44N  |2N2614 
2SA41 P G |TO1 LO2 35V : 20V 40MA| 75C| 250MWF 2M 12P 45TP 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA42 PG |TO1 |Lo2 45V| . |20V! 40MA| 75C| 250MWF 2M| 13P 45TP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
2SA43 P G |[TO44 |L36 35v| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 15M| 3P 60TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 | 2N990 
2SA44 P G |X01 LO3 15V , 10V 10MA| 75C 80MWF 6M : 5S0MN 1MA | RLA | OBS | OC44N 2N2614 
2SA45 P G |TOi LO2 18V 4 12V 10MA| 70C 80MWF 6M 5S0MN 1MA | RLA | OBS | OC44N 2N2614 
2SA46 P G |TO5 |LO4 12V| . . | 25MA| 70C| 100MWF 4M| . 50MN 1MA| RLA | FUJ |AF124  |2N990 
2SA47 P G |TO5 LO4 12V : : 25MA| 70C 100MWF 2M . 30MN 1MA| RLA | FUJ | AF124 2N990 
2SA48 P G |TO1 LO2 18V : 12V 5MA| 75C|  60MWF 6M : 40MN 1MA| RLA | TOS | OC44N 2N2614 
2SA49 P G |TO1 LO2 18V ; 12V SMA| 75C 60MWF 5M 13P 30/200 1MA| RLG | TOS | OC44N 2N2614 
2SA50 PG |TO1 |Lo2 18v| . |12V| 24MA| 75C| 55MWF 6M| 13P 70TP 1MA| RLG | OBS |OC44N | 2N2614 
2SA51 P G |TOi LOo2 18V 4 12V SMA| 75C 60MWF 6M 13P 30/55 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA52 P G |TOi LO2 18V : 12V SMA| 75C 6GOMWF 4M 13P 25/170 1MA | RLG | TOS | OC44N 2N2614 
2SA53 P G |TOïi Lo2 18V é 12V 5MA| 75C 6GOMWF 2M 13P 20/130 1MA] RLG | TOS | OC44N 2N2614 
2SA54 P G |TO72 |LO6 20V 15V 2 10MA]| 85C 75MWF 180M 2P 127TP 2MA | ULA | OBS | AF106 : 

2SA55 P G |X01 Lo3 15V : 10V 10MA| 75C 80MWF 2M x 20MN 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA56 P G |ITO18 |101 15V 15V] 3V 50MA! 85C 150MWF 150M 7P 40TP 10MA! VLA | OBS |AF106 à 

2SA57 P G |TO44 ]|136 18V 12V 5 10MA| 75C 5S5MWF 40M 4 80TP 1MA! RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA58 P G |TO44 |L36 18V . $ 10MA| 75C 5S5MWF 35M 3P 80TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA59 P G |TOt LO2 18V É : SMA| 75C 55MWF 30M : 66TP MA! RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA60 P G |TO44 |L36 18V 3 : 5MA! 75C S5MWF 25M 3P 70TP 1MA! RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA61 P G [TOI LO2 20V ï : 10MA| 75C 100MWF 30M 5 40MN 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA64 P G |TO1 LO2 16V 12V! 9V 40MA! 85C 80MWF 6M 12P 657TP 1MA! RLG | FUJ | OC44N 2N2613 
2SA65 P G |TO1 LO2 18V : 12V] 200MA| 75C 150MWF 3M 13P 70TP 1MA | RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA66 P G |TOi LO2 18V . 12V) 200MA| 75C 150MWF 4M 13P 70TP 1MA | RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA67 P G |TOi Lo? 18V : 12Vi 200MA| 75C 150MWF 6M 13P 70TP 1MA | RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA68 P G |TO7 LO7 20V 4 1V 10MA| 75C 100MWF 40M 6P 150TP 1MA}! RLG | MAT | AF124 2N990 
2SA69 P G |TO7 Lo7 20V : 1V 10MA| 75C 100MWF 40M 6P 150TP 1MA! RLG | MAT |AF124 2N990 
2SA70 P G |TO7 Lo7 20V 5 14V 10MA| 75C 100MWF 40M 5P 150TP 1MA | RLG | MAT |AF124 2N990 
2SA71 P G | TO7 L0O7 20V . 1V 10MA! 75C 100MWF 50M 5P 150TP 1MA| RLG | MAT | AF124 2N990 
2SA72 P G |TO44 |L36 18V à A 5SMA| 75C 55MWF 20M 3P 50TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA73 P G |TO44 |L36 18V : ‘ SMA| 75C 55MWF 15M 3P SOTP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA74 P G |TO44 |L36 50V : 3 SMA| 75C 125MWF 30M 3P 70TP SMA| RLG | OBS | AF124 2N2614 
2SA75 P G |TO44 |L36 20V é £ SMA| 75C 125MWF 12M 3P 70TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA76 P G |TO44 |L36 18V : : 5SMAI 75C 55MWF 60M 3P 70TP 1MA| REG | OBS | AF124 2N2614 
2SA77 P G |TO44 |L36 18V ë ; SMA| 75C 110MWF 50M 3P 70TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA78 P G TO44 |L36 40V . 2V| 400MA| 75C 125MWF 12M 4P 70TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA79 P G |TO1 Lo2 18V 12V| 12V] 200MA!I 75C 55MWF 3M 4 70TP 100MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA80 P G |ITO44 |L36 20V ; : 10MA| 85C 80MWF 25M : 80TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA81 P G |TO44 |L36 20V 5 À 10MA|I 70C 80MWF 20M ÿ 80TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA82 P G |TO44 1L36 20V : . 10MA| 70C 80MWF 20M ; 80TP 1MA | REG | OBS | AF124 2N990 
2SA83 P G |TO44 |L36 25V 3 2 10MA| 70C 80MWF 15M x 80TP 1MA | RLG ! OBS | AF124 2N990 
2SA84 P G |TO44 |iL36 25V : . 10MA| 70C 80MWF 17M : 80TP 1MA] RLG | OBS | AF124 2N990 

! 
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Vce | Ves ic Ts P.TOT fT Co8 cr | FA Equ. 

max |max| max | max max min | max F B EUR. USA 
2SA85 | p G |TO4 |L36 2sv| . 1V| 10MA| 70C| 80MWF 27M| . 80TP 1ma! rue l'ous lari24  lanoco 
2SA86 P G |[TO41 |L36 av . 1V| 50MA| 70C| 225MWF 12M| . 80TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA87 P G |TO44 |L36 3ov| . . | 10MA| 85C|  80MWF 40M| . 50MN| 1500UA| RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA88 P G |TO44 |L36 3ov| . 10MA| 85C| 80MWF 40M| . 30MN| 1500UA| RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA89 P G [TO44 |L36 30ov| . . 10MA| 85C|  80MWF 30M| . 40MN| 1500UA | RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA90 P G |oss |o8s 30v 20MA| 75C| 200MWF 20M| . 20MN| 1500UA| RLG | HiT |AF124  |2N990 
2SA92 P G |TO44 |L36 18V sMA| 75C|  55MWF 20M| 3P 7OTP 1MA! RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA93 P G [TO44 |L36 18V 5MA| 75C|  55MWF 20M| 3P 50TP 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA94 P G [TO44 |L36 av . | 10MA| 85C|  80MWF 20M| . 30MN 1MA| ALG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA95 P G |TO7 |LO7 20V . 10MA| 85C|  80MWF 20M| . 30MN 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA9% PG |To7 |Lo7 20V | 10MA| 85C| 80MWF 18M| . 30MN 1MA! RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA97 P G |[TO7 |Lo7 20V . | 10MAl 85C|  80MWF 16M| . 30MN 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA98 PG |TO7 |LO7 20V 10MA| 85C|  80MWF 10M| 30MN 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA99 P G |TO7 |LO7 20V 10MA| 85C| 80MWF 8M| . 30MN 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA100 P G |TO1 |LO2 40V 10MA| 75C|  60MWF 10M| . 60MN 1MA| RLG | MAT |AF124  |2N990 
2SA101 PG [Toi |Lo2 av . 1V| 10MA! 75C|  60MWF 10M|  6P 30TP 1MA| RLG | MAT|AF124  |2N990 
2SA102 P G [TO1t |LO2 av . 1V| 10MA| 75C|  60MWF 15M| 6P 40TP 1MA| RLG | MAT |AF124  |2N990 
2SA103 P G [TOI |LO2 av . 1V| 10MA| 75C|  60MWF 20M|  6P 50TP 1MA| RLG | MAT|AF124  |2N990 
2SA104 p G |TO1 |LO2 4w| . 1V| 10MA! 75C|  60MWF 25M|  6P 100TP 1MA! RLG | MAT|AF124  |2N990 
2SA105 P G [TO4 |L36 el . 1V| 10MA! 85C|  35MWF 30M|  4P 50TP 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA106 P G [TO4 |L36 ev| . 1V| 10MA| 85C|  35MWF 15M| 6P S0TP 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA107 P G |TO44 |L36 &v| . 1V| 10MA| 85C|  35MWF 10M|  6P 40TP 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA108 P G |[TO44 |L36 20V| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 20M| 3P 7OTP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA109 P G |TO44 |L36 20V| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 15M| _3P 60TP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA110 P G |[TO44 |L36 20) . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 15M| 3P 60TP 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA111 p G |To44 |L36 20v| . 1V| 10MA! 85C|  80MWF 10M| _3P 40TP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N3323 
2SA112 P G [TO4 |L36 20v| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 10M| 3P 45TP 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA113 P G |TO44 |L36 s4v| . 6v| 10MA| 85C|  50MWF 10M| 12P 45TP 1MA| RLG | FUJ |OC44N | 2N2614 
2SA114 P G |TO44 |L36 34v| . 6v| 10MA| 85C|  50MWF 10M| 12P 40TP 1MA| RLG | FUJ |OC44N | 2N990 
2SA115 P G |[TO44 |L36 34v| . 1V| 20MA| 85C|  50MWF 15M|  12P 70TP|  1MA| ALG | FUJ |AF124 | 2N990 
2SA116 p G |TO44 |L36 3ov| . 1V| 20MA! 85C|  50MWF 6M| 3P 70TP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA117 P G |TO44 |L36 3ov| . 1V| 20MA| 85C|  50MWF 50M| 3P 75TP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA18 P G |[TO44 |L36 3ov| . 1V| 20MA| 85C|  50MWF 50M|  3P 75TP 1MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA119 PS [TO5 |LO4 40v| . 6v| 300MA| 175C| 650MWF| 100M| . 30MN|  10MA| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA120 PS |TO5 |L04 av) . 6v| 300MA| 175C| 650MWF|  100M| 30MN| 10MA| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA120A ps |TO39 |LO4 av . év| 300MA! 175C| 650MWF|  100M|  8P 60MN|  10MA| RMG | OBS |BFX29 |2N2905 
2SA121 pP G |xo1 |LO3 15V| . 1V| 2MA| 65C|  15MWF 40M|  2P 24TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA122 P G |xo1 |Lo3 15! . 2V| 2MAl 65C|  15MWF 40M| 2P 24TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA123 pG |xo1 |LO3 15) . 2v| 2MA| 65C|  15MWF 40M| 2P 24TP 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA124 p G |xo1 |LO3 15V| . 2V| 2MA! 65C|  15MWF 50M|  2P 32TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA125 PG |xo1 |Lo3 15v| . av] 2MAl 65C|  15MWF 50M|  2P SOTP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA126 P G |TO18 |Lo1 15V| 15V| 1V| 50MA| 85C| 150MWF|  120M| 7P 407P|  10MA| VLA | OBS | AF106 
2SA127 P G [TO44 |L36 7ov| . . | 50MA| 75C| 150MWF 12M|  20P 60TP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
2SA128 P G |TO44 |L36 aowv| . 2V| 500MA| 75C| 170MWF 10M| 20P 60TP 1MA| ALG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA129 P G |[TO44 |L36 4ov| . 2V| 500MA| 75C| 170MWF 10M| 20P 60TP 1MA| RLG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA130 P G |TO4 |L36 gv| gv! . | 10MA| 85c|  80MWF 25M| . 40MN 1MA| ALG | HIT |AF124  |2N090 
2SA131 P G |TO44 |L36 gvl gv| . | 10MA| 85C!  80MWF 20M| . 25MN 1MA| RLG | HIT |AF124  |2N3323 
2SA132 P G |TO44 |L36 gv| govl . | 10MA| 85c|  80MWF 20M| . 40MN 1MA| RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA133 P G |TO44 |L36 gv| ov| . | 10MA| 85C|  80MWF 16M| . 40MN 1MA| RLG | HIT |AF124  |2N990 
2SA134 P G |TO7 |LO7 20V 10MA| 85C| 80MWF 50M| . 30MN 1MA| RLG | HIT |AF124  |2N990 
2SA135 PG |To7 |Lo7 20V . | 10MAl 85c|  80MWF 60M| . 40MN 1MA| RLG | HIT |AF124  |2N990 
2SA136 P G |TO1 |Lo2 eV 1V| 10MAÏ 85C|  80MWF 5M| 12P 75TP 1MA| RLG | FUJ [OC44N  |2N2614 
2SA137 P G |TOt |Lo2 &v| . 1V| 10MA| 85C|  80MWF 2M| 12P 50TP 1MA | RLG | FUJ |[OC44N | 2N2614 
2SA138 PG |TO1 |LO2 2ov| 15V| 10V| 25MA| 85C|  80MWF 6M| 12P 70TP| 10MA| RLG | FUJ [OC44N | 2N2614 
2SA139 p G |TO1 |Lo2 3ov| . |10ov| 50MA| 85C|  80MWF 3M| 12P 70TP|  50MA| RLS | FUJ |OC44N  |2N2614 
2SA141 pPG Toi |Lo2 15V| 15V| 1V| 15MA| 85C|  80MWF 3M| 15P 7OTP 1MA| RLG | OBS |[OC44N | 2N2614 
2SA142 P G |[TO1 |Lo2 15V| 15V| 1V| 15MA| 85C|  80MWF 3M| 15P 70TP 1MA| RLG | OBS |OC44N | 2N2614 
2SA142A p G |TOt |Lo2 asv| 35v| 1V| 15MAl 85C|  80MWF 3M|  14P 7OTP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
2SA143 P G |[TO1 |Lo2 15V| 15V| 1vV| 15MA| 85C|  80MWF 6M| 15P 7OTP 1MA| ALG | OBS |OC44N  |2N2614 
2SA144 pPG |Tot |Lo2 15V 12V| 10MA| 75C|  83MWF 5M| 13P 100TP 1MA| RLG | MAT |OC44N | 2N990 
2SA145 PG |To1 |Lo2 15V 12V| 10MA| 75C|  83MWF 2M| 14 50TP 1MA| ALG | MAT |OC4N  |2N2614 
2SA146 P G [TO4 |L36 20V 10MA| 85C|  60MWF 8M| . 25MN 1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA147 p G [TO4 |L36 20V MA 85C|  60MWF 12M| . 35MN 1MA| ALG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA148 P G |TO44 |L36 20V 10MA| 85C|  60MWF 16M| . 35MN 1MA| RLG | oBs |AF106  |2N3282 
2SA149 P G |TO44 |L36 20V 10MA| 85C|  60MWF 20M| . 35MN 1MA | 'RLG | OBS |AF106 | 2N3282 
2SA151 PG [rot |Lo2 gvl ov| . 15MA| 85C|  80MWF 2M| . 25MN 1MA| RLG | HIT |AF106  |2N3282 
2SA152 PG |To1t |Lo2 gvl ov| . 15MA| 85C|  80MWF 4M| . 35MN 1MA| RLG | HIT |AF106 | 2N3282 
2SA153 pG |Tot |Lo2 15V 4MA| 65C|  20MWF 30oM|  2P 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA154 P G |TO1 |Lo2 15V 4MA| 65C|  20MWF 20M| 2P 20TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA155 pG |Tot |Lo2 15V | 4MA| 65C|  20MWF 25M| 2P 30TP 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA156 PG |rot |Lo2 15V amAl 65C| 20MWF 25M|  2P S0TP 1MA| RLG | NEC lAF124 | 2N990 
2SA157 p G [TOot |Lo2 15V SN) mA | 65C|  20MWF 30M|  2P 50TP 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA159 PG|Tot |Lo2 | |. | 4mAl 65c|  20MWF 25M|  2P 50TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA160 |PGITo1 |Lo2 15V | . | a4mal 65c|  20MWF 25M|  2P 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA161 LP G |To18 |Lo1 zw | | | 15MA sc | 50OMWF|  100M|  2P 13TP 2MA| VLA OBS | AF106 
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2SA162 
2SA163 
2SA164 
2SA165 
2SA166 


2SA167 
2SA168 
2SA168A 
2SA169 
2SA170 


2SA171 
2SA172 
2SA173 
2SA174 
2SA175 


2SA176 
2SA178 
2SA180 
2SA181 
2SA182 


2SA183 
2SA184 
2SA188 
2SA189 
2SA190 


2SA191 
2SA192 
2SA193 
2SA194 
2SA195 


2SA196 
2SA197 
2SA198 
2SA199 
2SA200 


2SA201 
2SA202 
2SA203 
2SA204 
2SA205 


2SA206 
2SA207 
2SA208 
2SA208H 
2SA209 


2SA209H 
2SA210 
2SA210H 
2SA211 
2SA212 


2SA212H 
2SA213 
2SA214 
2SA215 
2SA216 


2SA217 
2SA217H 
2SA218 
2SA219 
2SA220 


2SA221 
2SA222 
2SA223 
2SA224 
2SA225 


2SA226 
2SA227 
2SA228 
2SA229 
2SA230 


2SA231 
2SA232 
2SA233 
2SA234 
2SA235 


TUTO VTUUUV VUUVUU TUVUU VTUUUUVU VUUUU UUUUU VUUUTUUU UVUUUVUU VUUTUU VUUUV VUUUUU VUVUUU VUUUV UVUUTDU 
DO PONOD Dh NON Dh PhOHON NH HO POHDO NHDhHHOD HOBOQ HONnOD HO HBOHOO OOON0Q 


— ——— ————————————————— ———————— 


VcE 


max 


18V 


18V 


12V 
12V 
12V 
12V 
12V 


12V 


10V 
15V 


20V 
15V 


Ves 
max 


12V 
12V 


1V 
1V 


1V 
1V 


12V 
12V 
1V 
1V 


ic 
max 


P.T0T fT Cos 
max min max 
SOMWF 125M 2P 
50MWF 150M 2P 
SOMWF 100M 2P 
S0MWF 125M 2P 
S0OMWF 150M 2P 
125MWF 4M| 25P 
175MWF 4M| 15P 
175MWF 4M| 15P 
125MWF 6M| 13P 
175MWF 6M| 13P 
125MWF 3M| 15P 
175MWF 3M| 15P 
125MWF 2M| 15P 
175MWF 2M| 15P 
55MWF 40M 3P 
55MWF 35M 
S5MWF 35M 
5S0MWF 4M 
50MWF 2M 
SOMWF 2M 
50MWF 7M| 15P 
5S0MWF 1M| . 
80MWF 4M| 12P 
80MWF 2M| 12P 
80MWEF 15M 
80MWF 8M 
80MWF 8M 
80MWF 6M 
80MWF 3M 
80MWF 2M 
80MWF 1M 
50MWF 
30MWF 
S0MWF 
50MWF 
100MWF 3M| 13P 
100MWF 5M| 13P 
100MWF 2M| 13P 
150MWF 2M| 20P 
200MWF 2M| 20P 
200MWF 3M| 20P 
200MWF 5M| 20P 
120MWF 2M| 30P 
120MWF 2M| 30P 
120MWF 2M| 30P 
120MWF 2M| 30P 
120MWF 4M| 30P 
120MWF 4M| 30P 
120MWF 2M| 25P 
120MWF 2M| 30P 
120MWF 2M| 30P 
15MWF 60M 2P 
15MWF 60M 2P 
15MWF 50M 2P 
15MWF 50M 2P 
120MWF 6M| . 30P 
120MWF 6M| 30P 
5S0MWF 12M 4P 
50MWF 20M 4P 
50MWF 20M 4P 
50MWF 25M 4P 
5S0MWF 35M 4 
50MWF 30M 4 
5S0MWF 35M 2P 
SOMWF 40M 4 
5S0MWF 45M 2P 
50MWF 35M 4P 
100MWF 12M|  30P 
75MWF 300M 2P 
75MWF 300M 2P 
3WC 1M 
3WwC 2M 
80MWF 40M| . 
80MWF 60M 3P 
80MWF 65M 3P 
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Ic 
pour 
hFE 


1MA 


10MA 
10MA 


1MA 


10MA 
10MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
200MA 
200MA 
200MA 


200MA 
200MA 
200MA 
100MA 
100MA 


100MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


100MA 
100MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
2MA 
2MA 


70MA 
70MA 
1MA 
MA 
1MA 


re me 


2N2614 
2N1305 
2N1305 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N1305 
2N1305 
2N1305 
2N990 


2N3282 


2N3282 
2N1305 


2N990 


2N1184B 
2N1184B 


PM 

NUMBER L T | AGE |INFO|] MAX | MAX |MAX| MAX | MAX! P TOT MIN MAX EQUIV EQUIV 
2SA235H P G |TO44 |L36 20V : 1V] 10MA| 75C 80MWF 60M 3P 30MN 1MA| RLG | HIT | AF124 2N990 
2SA236 P G |TO44 |L36 18V | . SMA| 75C 55MWF 15M 3P 50TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA237 P G |TO44 |L36 18V : : SMA| 75C 55MWF 15M 3P S0TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA238 P G |TO5 |LO4 25V 20V| . 30MA| 75C| 200MWF 300M 4P 30TP 5MA | ULA | OBS | AF239S 
2SA239 P G |TO72 |LO6 20V . : 5MA]| 85C 75MWF 140M 2P 10TP 2MA| VLA | OBS | AF106 
2SA240 P G |TO72 |LO6 20V - / 5MA}| 85C 75MWF 140M 2P 20TP 2MA| VLA | OBS | AF106 > 
2SA241 P G |TOI LO2 20V ; 1V] 10MA] 85C 80MWF 30M 4P 70TP 1MA| RLG | MAT | AF124 2N990 
2SA242 P G |TO7 |LO7 : 20V| . SMA| 75C SOMWF 290M 2P 100TP 1MA| ULA | OBS | AF239S 
2SA243 P G |TO72 |L06 20V 20V| . SMA| 85C SOMWF 300M 2P 20TP 2MA| ULA | OBS | AF239S 
2SA244 P G |TO5 |LO4 25V 20V| . 30MA}! 85C| 200MWF 280M 4P 30TP 5MA | ULA | OBS | AF239S 
2SA245 P G |TOS LO4 25V 20V| . 30MA| 85C| 200MWF 280M| 4P5 30TP 5MA| ULA | OBS | AF239S : 
2SA246 P G |TO44 |L36 30V ; 1V] 70OMA]| 75C| 100MWF 70M 4P 70TP SMA| REG | HIT | AF124 2N990 
2SA247 P G |TO44 |L36 10V ; . 30MA| 85C| 100MWF 90M 7P 125TP 20MA| VLG | OBS | AF106 : 
2SA248 P G |TO44 |L36 40V . 2V| 200MA| 75C| 125MWF 12M 5P SOTP| 200MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA249 P G |+To1 LO2 40v ; | 10MA| 75C! 110MWF 20M . 30MN 1MA| RLG | OBS | AF106 2N3282 
2SA250 P G |TO1 LO2 20V : - 10MA} 75C!  180MWF 20M 6P 100TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA251 P G |To1 LO2 15V 6V| 15V| 50MA| 75C SOMWF 20M 4P S0TP 15MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA252 P G |TOi LO2 15V 6V| 15V|] 50MA}! 75C S0OMWF 35M 4P 150TP 15MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA253 P G |TO5 |LO4 20V £ : 30MA| 85C| 200MWF 200M : 15MN 10MA| VLS | OBS | AFY18 2N3282 
2SA254 P G |TO1 LO2 12V : : 10MA]| 85C 55MWF 4M]| 12P 80TP 1MA | REG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA255 P G |TOt LO2 12V 4 à 10MA| 85C 55MWF 2M| 12P 50TP 1MA| RLG | FUJ | OC44N 2N2614 
2SA256 -P G |TO1 LO2 20V : 10MA | -85C 55MWF 25M 3P 75TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA257 P G |TO1 LO2 20V : ne 10MA| 85C S5MWF 35M 3P 75TP 1MA| REG | FUJ | AF124 2N990 
2SA258 P G |TO‘ LO2 20V : | 10MA| 85C 55MWF 20M 3P 45TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA259 P G |TO1 LO2 20V - 10MA | 85C 55MWF 20M 3P 45TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA260 P G |TO72 |LO6 20V ë : SMA]| 85C 40MWF 80M| 2P5 SOTP 2MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA261 P G |TO72 |L06 20V ; s SMA| 85C 40MWF 180M 2P 10TP 2MA| VLA | OBS | AF106 
2SA262 P G |TO72 |LO6 20V . : 5SMA| 85C 40MWF 180M 2P 10TP 2MA| VLA | OBS | AF106 
2SA263 P G |TO72 |LO6 20V 3 3 5MA| 85C 40MWF 180M 2P 10TP 2MA| VEA | OBS | AF106 
2SA264 P G |TO72 |LO6 20V . ; 5SMA| 85C 40MWF 250M 2P 10TP 2MA| ULA | OBS | AF239S 
2SA265 P G |TO72 |LO6 20V . 3 5SMA| 85C 40MWF 250M 2P 10TP 2MA| ULA | OBS | AF239S : 
2SA266 P G |TO1 LO2 20V ; . 10MA| 85C 80MWF 25M 3P 75TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA267 P G |TOi LO2 20V ; : 10MA| 85C 80MWF 20M 3P 60TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA268 P G |TOi LO2 20V . » 10MA| 85C B0OMWF 18M 3P 45TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA269 P G |TO1 LO2 20V . | 10MA| 85C 80MWF 12M 4P 45TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA270 P G |TO1 LO2 9v : : 10MA]| 85C 80MWF 20M 4P 75TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA271 P G |TO1 LO2 9V : . 10MA| 85C 80MWF 12M 4P 60TP 1MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA272 P G |TO1 LO2 9v | - 10MA| 85C 80MWF 8M 4 45TP 1MA| REG | FUJ | AF124 2N990 
2SA273 P G |TOi LO2 34V : 1V] 10MA| 85C 80MWF 18M 3P 45TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA274 P G |TO1 LO2 34V : 1V|  10MA| 85C 80MWF 12M 3P 40TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA275 P G |TO1 LO2 34V : 1V] 10MA]| 85C 80MWF 20M 3P 60TP 1MA| RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA276 P G |TO72 |LO6 15V : 2V| 20MA| 75C 75MWF 100M 6P 60TP 10MA| VLA | OBS | AF106 . 
2SA277 P G |TO5 |L04 18V ; 12V| 40MA| 75C 65MWF 2M| 13P 50TP 24MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA278 P G |TO5 |LO4 18V ë 12V] 40MA]| 75C 65MWF 4M| 13P 100TP 24MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA279 P G |TO7 LO7 30V . . 30MA| 75C! 120MWF 35M 4P 100TP 10MA | RLG | MAT | AF124 2N990 
2SA280 P G |TO7 |LO7 30V é : 30MA}| 75C| 120MWF 35M 3P 125TP 2MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA281 P G |TO7 LO7 S0V . . 30OMA]| 75C| 120MWF 35M . 125TP 10MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA282 P G |TOS |L04 18V 4 12V| 200MA| 75C|  150MWF 2M] 13P 80TP| 100MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA283 P G |TO5 |LO4 18V . 12V] 200MA]| 75C| 150MWF 4M|  13P 80TP| 100MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA284 P G |TO5 |LO4 18V : 12V| 200MA| 75C| 150MWF 6M| 13P 80TP| 100MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA285 P G |TO44 |L36 18V : : SMA| 75C SOMWF 18M 3P 70TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA286 P G |TO44 |L36 18V . - 5SMA| 75C 5S0MWF 20M 3P 70TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA287 P G |TO44 |L36 18V : : SMA| 75C SOMWF 25M 3P 70TP 1MA! RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA288 P G |TO7 LO7 20V - : 10MA | 85C 80MWF 250M 2P 10MN 3MA! ULA | OBS | AF2395S 
2SA289 P G |TO7 LO7 20V . | 10MA| 85C 80MWF 250M 2P 10MN 3MA | ULA | OBS | AF239S 
2SA290 P G |TO7 |LO7 20V ; : 10MA} 85C 80MWF 250M 2P 10MN 3MA| ULA | OBS | AF239S . 
2SA291 P G |TO1 LO2 |. 20V . - SOMA| 75C SOMWF 45M 2P 40TP 4MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA292 P G |TOi LO2 15V ‘ . SOMA]| 75C SOMWF 100M 2P 40TP 4MA | VLG | FUJ | AF106 
2SA293 P G |TO1 LO2 15V | - SOMA| 75C S0OMWF 150M 2P 40TP 4MA| VLA | FUJ | AF106 
2SA294 P G |TO1 Lo2 15V ; : SOMA}| 75C SOMWF 200M 2P 40TP 4MA | VLA | FUJ | AF106 
2SA295 P G |TO1 LO2 .. 15V 15V! 15V] S50MA| 75C SOMWF 30M . 50TP 10MA | RLG | FUJ | AF124 2N990 
2SA296 P G |TO1 LO2 15V : 12V] 15MA! 85C 80MWF 2M| 15P 45TP 1MA | RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA297 P G |TO1 LO2 16V ; 12V] 15MA| 85C 80MWF 4M!  15P 65TP 1MA| RLG | OBS | OC44N 2N2614 
2SA298 P G |ITO44 |L36 40V | 2 10MA| 85C 80MWF 15M 4P 55TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA299 P G |TOi LO2 15V . 10V] 10MA| 75C SOMWF s : 30MN 1MA | RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA300 P G |TO1 LO2 15V | 10V] 10MA] 75C SOMWF : : 30MN 1MA! RLG | OBS | ASY27 2N3282 
2SA301 P G |TO7 Lo7 30v ° | 30MA! 75C| 120MWF : : 6OMN 1MA| RLG | OBS | AF106 2N3282 
2SA302 P G |X01 LO3 20V . 15V! 100MA]| 75C 85MWF : : 20MN] 100MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA303 P G |X01 LO3 20V . 15V! 100MA]| 75C 85MWF | ; 50MN]|  100MA | RMS | OBS | ASY27 2N3282 
2SA304 P G |TO5 |LO4 18V . 12VI 40MA]| 75C 65MWF 2M|  13P 70TP 1MA| RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA305 P G |TO5 LO4 18V | 12V|I 40MA]| 75C 65MWF 4M|  13P 70TP 1MA| RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA306 P G |TO44 |L36 40V ; . 10MA| 85C 80MWF 25M 4P 65TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA307 P G |TO44 |L36 40V : , 10MA | 85C 80MWF 35M 4P 70TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA308 P G |TO7 LO7 20V : . SMA| 75C 83MWF 225M 1P 20MN 1MA | ULA | OBS | AF239S | 2N3783 
2SA309 P G |TO7 LO7 20V : . SMA| 75C 83MWF 280M| 1P5 250TP 1MA! ULA | OBS | AF2395S 
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Pol. : Ves | Vce [Vel lc P.TOT fT Cos Equ. Equ. 
TYPE ÉS Boît. Broch} 3, | max |max| max max min | max co FCT ue EUR. | USA 
2SA310 PG |TO7 |LO7 av| . . | 25MA| 75C| 106MWF|  300M| 1P5|  2507P|  1MA| ULA | oBs | AF2398 s 
2SA311 P G [TO5 |LO4 40V 2V| 400MA| 75C| 150MWF 25M| 5P 60TP| 400MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA312 P G |TOS |LO4 40V| . | 2V| 400MA| 75C| 150MWF 25M| 5P 60TP| 200MA| RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA313 P G ITO5 |LO4 18) . : 5MA| 75C|  6OMWF 18M|  3P 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA314 P G |[TO5 |LO4 tv) . ; 5MA| 75C|  60MWF 18M| 3P|  100TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 |2N990 
2SA315 P G |TO5 |Lo4 18) . ; SMA| 75C|  60MWF 25M| 3P| 110TP| 1MA| RLG | OBS |AFi24 |2N990 
2SA316 P G |TO5 |LO4 18v| . ; 5MA| 75C|  60MWF 35M| 3P| 110TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 |2N990 
2SA321 P G [TO44 |L36 20v| . . | 10MA| 75C| 50MWF|  10M|  4P 40TP|  1MA| RLG | SAN |AF124  |2N990 
2SA322 P G [TO4 |L36 2wv| . . | 10MA| 75C|  50MWF 12M| 4 40TP| 1MA| RLG | SAN |AF124  |2N990 
2SA323 P G [TO4 |L36 2v| . . | 10MA| 75C|  50MWF 15M| 4P|  100TP|  1MA| RLG | OBS |AF124 |2N990 
2SA324 P G |TO44 |L36 2ov| . . | 10MA| 75C|  50MWF 30M| 5P 70TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 |2N090 
2SA325 PG |TO1 |Lo2 15V| . |12V| 100MA| 85C|  80MWF 2M| 15P 60TP|  60MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA326 PG |TO1 |Lo2 15V| . |12V| 100MA| 85C|  80MWF 4M| 15P 60TP|  80MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA327 P G |TO4 |L36 4] . . | 100MA| 85C|  80MWF 15M| 4 30TP|  80MA| RMS | OBS |AF124  |2N990 
2SA328 P G |TO44 |L36 20v| . . | 10MA| 75c| 50MWF| . . 30MN|  1MA| RLG | OBS |AF106 | 2N3282 
2SA329 PG |TO1 |Lo2 2ov| . 1V| 10MA| 75C|  50MWF 2M| . 10MN|  1MA| ALG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA330 PG |TO1 |LO2 20v| . 1V| 10MA! 75C| 50MWF| . . 10MN|  1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA331 P G |[TO1 |LO2 20V| . 1V| 10MA| 75C|  50MWF 20M| . 25MN| 1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA332 P G [TO4 |L36 20V| . . | 10MA! 75C|  50MWF 25M| . 55MN| 1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA333 P G [TO4 |L36 20v| . . | 10MA| 75C|  50MWF 20M| . 15MN|  1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA334 P G [TO44 |L36 20v| . . | 10MA| 75C|  50MWF 30M| . 15MN|  1MA| RLG | OBS |AF106  |2N3282 
2SA336 P G |[TO44 |L36 avl . . | 10MA| 85C|  50MWF 12M| . 35MN|  1MA| RLG | OBS |AF106 | 2N3282 
2SA337 P G |TO44 |L36 al . . | 10MA| 85C|  50MWF 15M| . 35MN|  1MA| RLG | OBS |AF106 | 2N3282 
2SA338 P G [TOI |LO2 20v| . . 5MA| 75C|  50MWF 8M| 4P 30TP| 1MA| RLG | MAT |AF124 |2N990 
2SA339 P G |TO1 |Lo2 20V| . ; 5MA| 75C|  50MWF 12M| 4P 60TP| 1MA| RLG | MAT|AF124  |2N990 
2SA340 p G |To72 |Lo6 20V| . . | 10MA| 75c|  63MWF 30M)| 2P| 1007P| 1MA| REG | MAT |AF124 |2N090 
2SA341 P G |TO72 |LO6 20v| . . | 10MA| 75C|  63MWF 30M| 2P|  100TP|  1MA| RLG | MAT |AF124 |2N990 
2SA342 P G |[TO72 |LO6 20v| . . | 10MA! 75c|  63MWF 45M| 2P| 100TP| 1MA| RLG | MAT |AF124 |2N990 
2SA343 P G |TO7 |LO7 20v| . à SMA| 75C|  83MWF 70M| 2P|  100TP| 1MA| VLA | MAT | AF106 À 
25A344 P G |TO4 |L36 3ov| . . | 30MA| 75C| 120MWF 40M| 5P|  200TP|  10MA| RLG | MAT |AF124  |2N990 
2SA345 P G |TO72 |LO6 20V| 20V| . | 10MA| 85c| 6omMwr| 125M|  2P 30TP|  3MA| VLA | OBS | AF106 
25A346 P G |TO72 |LO6 20V| 20V| . | 10MA! 85C| 6omMwFr|  125M|  2P 30TP|  3MA| VLA | OBS | AF106 
2SA347 P G |TO72 |LO6 20V| 20V| . | 10MA| 85C| 6oMWF| 125M|  2P 30TP|  3MA| VLA | OBS | AF106 
2SA348 P G |TO72 |LO6 20V| 20V| . | 10MA| 85C| 60oMWF|  100M|  3P 10TP|  3MA| VLA | OBS | AF106 
2SA349 P G |TO72 |LO6 20V| 20V] . | 10MA| 85C|  60MWF 50M| 3P 10TP|  3MA| VLA | OBS | AF106 
2SA350 PG|TO1 |Lo2 20v| . . | 10MA| 75c|  80MWwF 18M| 4P 40TP| 1MA| RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA350H P G |TO1 |LO2 30V| 30V| . | 10MA| 75C|  80MWF 20M| . 127P| 1MA| RLG | HIT |AF124  |2N990 
2SA351 P G [TOI |Lo2 20v| . . | 10MA| 75C|  80oMWF 18M| 4P 70TP| 1MA| ALG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA352 P G |TO1 |Lo2 20V| . . | 10MA| 75C|  8oMWF 18M| 4P 757P| 1MA| ALG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA353 P G|TO1 |Lo2 25V| . . | 10MA| 75C|  80MWwF 18M| 4P 70TP|  1MA! ALG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA353A PG|TO1 |Lo2 sov| . 1V| 10MA| 75C|  80MWF 12M| 4P 70TP|  1MA| ALH | HIT |AF118 ; 
2SA354 PG|TO1 |Lo2 25V| . . | 10MA| 75C|  80MWF 12M| 4P 70TP| 1MA| RLG | HIT |AF124 |2N990 
2SA354A P G [TOI |Lo2 sov| . 1V| 10MA| 75C|  80MWF 12M| 4P 70TP| 1MA| ALH | HIT |AF118 : 
2SA355 PG[TO1t |Lo2 25V| . . | 10MA| 75C|  80MWF 12M| 4P 90TP|  1MA| RLG | HIT |AF124 | 2N990 
2SA355A PG|TO1 |Lo2 50V| . 1V| 10MA| 75C|  80MWF 12M| 4P 90TP|  1MA| RLH | HIT | AF118 
2SA356 PG [Toi |Lo2 av| . . | 10MA| 75C|  80MWF 10M| 4P 80TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA357 PG|TO1 |Lo2 av| . . | 10MA| 75c|  80MWF 15M| 4P 80TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA358 P G |o8s |oBs 7 . 1V| 50MA| 85C| 125MWF 18M|  3P 90TP|  1MA| RLH | OBS | AF118 
2SA359 P G |TO5 |LO4 20v| . . | 20MA| 75C| 350MWF|  100M|  5P 30TP|  5MA| VLA | OBS | AF106 
25SA360 P G |TO44 |L36 20V| 20V| . | 10MA| 85C|  80MWF 50M| 4P 70TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA361 P G |TO4 |L32 20V| 20V| . | 10MA| 85c|  80MwF 6oM|  4P 70TP| 1MA| VLA | OBS |AF124  |2N990 
2SA362 P G [TO44 |L36 3ov| 25V| . | 30MA| 85C| 100MWF 60M| 5P 70TP|  5MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA363 P G [TO44 |L36 3ov| 25V| . | 30MA| 85C| 100MWF 70M| 6P 80TP| 20MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA364 P G |[TO4 |L36 av! gv| . | 10MA| 85C|  80MWF 20M| 9P 60TP|  1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA365 P G |[TO44 |L36 gv| ov| . | 10MA| 85C|  80MWF 20M| 9P 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA366 P G |TO4 |L36 gv| ov| . | 10MA| 85c|  80MwF 30M|  9P 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA367 P G|TO1 |LO2 20V| 20V| . | 10MA| 85C|  80MWF 15M| 4P 70TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA368 PG|TO1 |Lo2 20V| 20V| . | 10MA| 85c|  80MWF 20M|  4P 70TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA369 PG[TO1 |Lo2 20V| 20V| . | 10MA| 85C|  80MwF 20M|  4P 80TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA370 PG |o8s |oBs 75V| . 1V| 50MA| 85C| 120MWF 20M| 4P 70TP| 1MA| RLH | OBS | AF118 
2SA371 PG|TO1 |Lo2 20V| 15V| 12V| 15MA| 85c|  8oMwF 4M| 12P 70TP| 10MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
2SA372 P G |TO18 |Lo1 15V| 15V| 2v| 200MA| 75C| 100MWF|  350M|  5P 20MN| 10MA| VMG | OBS | AF106 | 
2SA373 P G |TO5 |LO4 25V| 12V| . | 150MA| 85c| 250MWwF|  300M|  5P 40TP|  1MA| ULA | HIT | AF2395 | 
2SA374 P G |TO5 |LO4 æv| . . | 300MA| 75C| 1500MWC|  150M| :15P|  1007P| 150MA| VMA | MAT |AFYI8  |2N11414 
2SA375 PG|TO1 |Lo2 3ov| 30v| 1v| 100MA| 85c|  80MWF 20M| 4P 40TP|  50MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA376 P G |To72 |Lo9 2V| . . | 10MA| 85c|  60MWF 50M|  oP4 48TP| 1MA| FVG | SOY ; 
2SA377 P G |TO72 |LO6 20v| 20v| . SMA| 75C| 50OMWF|  230M| 1P5|  1007P|  1MA| ULA | MAT | AF2395 
2SA378 P G |TO72 |LO6 2ov| 20v| . 5MA| 75C| 50OMWF|  290M| 1P5|  1007P|  1MA| ULA | MAT | AF2395 
2SA379 P G |TO72 |LO6 2ov| 20v| . SMA| 75C| 50MWF|  350M| 1P5!]  1007P|  1MA| ULA | MAT | AF2395 | 
2SA380 PG|TO1 |Lo2 25V| . . | 10MA| 85c|  80MWwF 25M| 4P 70TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA381 pPG|To1 |Lo2 25V| . . | 10MA| 85c|  8oMwF 15M| 4P 50TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA382 pPG|To1 |Lo2 25V| . . | 10MA| 85C|  80MWF 12M| 4 55TP. 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA383 pPG [Toi |Lo2 25V| . . | 10MA| 85c|  80oMwF 10M| 4P 40TP|  1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA384 PG|TO1t |Lo2 25V| . . | 10MA| 85C|  80MWwF 18M| 4P 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
2SA385 PG |TO1 |Lo2 16V| . |10v| 10MA| 75C|  80MWF 4M| 12P| 120TP| 1MA| RLG | MAT |OC44N  |2N2614 
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2SA386 P G ITos Lo4 3av 300MA| 90c| 1800Mwc|  150M| . 40MN| 100MA| vmp | oBs |ArYi8  |2N2382 
2SA387 pG@ Toi |Lo 10V 15MA| 85C| 100MWF| . 15MN| 1MAl RLG |oms |ASv27  |2N1305 
2SA389 p G |To72 |Lo6 20V 10MAÏ 85C| 5oMWF| 300M| 15MN|  2MA| ULA | oBs |AF139  |2N3282 
2SA390 p G |To72 |LO6 20V . | 10MAl 85c! 50oMWF| 350M| . 15MN| 2MA| vLA |oBs |AF139  |2N3282 
2SA391 PG |TO5 |LO4 18V 12V| 200MA| 85C| 150MWF 3M| 35MN| 1MA|RMG |oBs |ASY27  |2N1305 
2SA392 p G [T5 |L04 18v 12v| 200MA| 85C| 150MWF sM| . 50oMN| 1mA|RMG |o8s |Asy27 |2N1305 
2SA393 PG |TO5 |LO4 18V 12V| 200MA| 85C| 150MWF 7M| 75MN| 1MA|RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA394 P G [TOS |LO4 18V 12V| 200MA| 85c| 150MWF| 10M| 100MN| 1MA|RMG |oBs lASY27  |2N1305 
2SA395 p G |TOS |L04 18V 12V| 200MA| 85C| 150MWF| 13M| | 150MN| 1MA|RMG | OBS |ASY27  |2N1305 
2SA396 p G |TOs |L04 15V 15V| 200MA| 85C| 200MWF M| 40MN| 1MA|RMG |oBs |ASY27  |2N1305 
2SA397 pG@ |rTos |Lo4 23 15v| 200MA| 85c| 200MWF 3M| . 50MN|  1MAÏRMG |o8s |ASv27  |2N1305 
2SA308 P G |TO5 |LO4 30V 20V| 200MA| 85C| 200MWF M 60MN|  1MA|RMG |oBs |ASv27 |2N1305 
2SA399 p G [TO5 |LO4 30V 20V| 200MA| 85C| 200MWF sM| . 35MN|  1MA|RMG |oBs |Asv27 |2N1365 
2SA400 pG |Tot |Lo2 20V 10MA| 85c| eomwr|  3oM| 4P 70TP| 1MA| RLG | FUJ |AF124 | 2N000 
2SA401 p G |TO44 |L36 30V 40MA| 85C| 125MWF|  100M|  4P 70TP|  1MA| VLA | HIT |AF106 
2SA402 Ps |rot8 |Lo 35v| . | 4v| 100MA 250MWF|  100M| . 1007P| 2MA| RALG loss |Bc177  |2N3965 
2SA403 p G |TO1 |Lo2 20V| 15v 10MA| 85C| 75MWF|  140M|  3P 107P| 1MA| vLA | o8s |AF106 
2SA404 p G |TO72 |LO6 20V| 15V 10MA| 85c| 75MWF|  200M|  2P 127P|  1MA| vVLA | oBs |AF106 
2SA405 p G |TO18 |Lo1 15V| 15V| av 5oMAl 85c| 150MWF|  150M| 7P 4oTP|  10MA| VLA | oBs | AF106 L 
2SA406 p G [TO5 |LO4 sov| 15V| 20V| 200MA| a5C| 200MWF aM| 25P soTP| 10MA| RMS | OBS |ASv27  |2N1305 
2SA407 p Gros |Lo4 gov! 12v| 2ov| 200MA| 85c| 200MWF em| 25P éorP| 10MA| ms |oBs |ASv27  |2N1305 
2SA408 pG |To1 |Lo2 15V| 6v! 15v| 50MAl 75c| 50MWF| 20M| 5P| 1007P|  15MA| RLG | FUJ |AF124  |2No00 
2SA409 p G [TOI |LO2 15vV| evl15v| 5omAl 75c| 5oMWwr|  35M| 5p| 1007P| 15MA| RLG | FUJ |AF124  |2N990 
2SA410 p G [rois |Lot 15V| 15V| av] 50oMA| 85c| 150MWwF|  120M| 7P 4TP|  10MA| Vus | o8s | ASz21 
2SA411 P G |Tot8 |Lo1 15V| 15V| 2v| 150MA| 85c| 150MwF|  200M|  3P arP|  10MA| vms | oBs | ASz21 
2SA412 PG [roi |Lo 1v| . . | 5omAl 8scl 150oMwF|  30M| 15P soTP|  30MA| RLG | ir |aF124  |2N900 
2SA413 p G [rois |Lo1 2ov| sv! 2v| 30mAl 75c| 100MWwF|  250M| 5P 70TP| 30MA| ULA | MAT | AF2395 
2SA414 p G [TOS |LO4 ov| 25v| 2ov| 200MA| 85C| 150MWF 3M| 15P 30TP| 100MA| RMS | MAT |ASv27  |2N1305 
2SA415 p G |TO5 |Lo4 25V| 2ov| 20v| 200MA| 85C| 150MWF aM| 15P 45rP| 100MA| RMS | MAT |ASY27  |2N1305 
2SA416 PG |TO3 |LO5 70V| 60v| 1V| 700MA| 75C eWc|  6&M| . 40/100| 600MA | RMS | MAT | AUY10 | 
2SA417 p G |roæ |Lot 1sv| 15V! 2v| 200MA| 85c| 150MwF|  200M| 6 70TP| 10MA| vus | NEC | AF2395 
2SA419 p G |To72 |Lo6 20V| 20V 5MA| 85C| SOMWF| 350M|  3P 20TP|  2MA| ULA | OBS | AF239S 
2SA420 p G |To72 |LO6 20V| 20 10MA! 85C| 50oMWF|  300M|  3P 20TP|  2MA| ULA | OBS | AF2395 
2SA421 p G |TO72 |LO6 20V| 20V sMA| 85C| 50MWF| 400M|  2P 25TP| 2MA| ULA | OBS | AF2395 
2SA422 p G |TO72 |L06 20vV| 20v sMA| 85C| S5OMWF|  500M|  2P 25TP| 2MA| ULA | oBs | AF239S 
2SA423 p G |ro72 |Lo6 2v| . smAl 85C| 50MWwF|  100M| . 12MN] 2MA| ULA |oms |AF139 |2N2416 
2SA424 p G |TO72 |LO6 20v| . 5MA| 85C| S50MWF|  100M| . 12MN| 2MA| ULA | OBS |AF139  |2N2416 
2SA425 p G |TOS |LO4 zv| . . | soMA| 8sc| 200MWwF| 175M| 5P 25TP| 2MA| ULA | OBS | AF239S 
2SA426 p G [TO5 |LO4 av . . | somA| 85c| 200MWF|  250M|  4P 3oTP| 2MA| ULA | OBS | AF2395 . 
2SA427 p G |TO44 |L36 20V| . . | 15MAl 75c| 100MWF| 20M| 5P coTP| 1MA| RALG | OBS |AF124  |2N990 
2SA428 p G |To44 |L36 20V| . . | 15MAl 75c| 100MWwF| 20oM| 5P goTP| 1MA| RLG | oBs |AF124  |2N990 
2SA429 ps |ross |L21 150V| 150v| 3v| 30MAl125C| 150MWF|  40M| 7P éorP| 2MA| ALH |oBs |Bsv68 |2N3497 
2SA429G ps [Tos2 |L21 150v| 150v| sv] 3oMAl125C| 150MWF|  5oM| 7P| 40/240|  10MA| ALH | OBS |BF435  |2N3497 
2SA430 p G |TO72 |LO6 2V| . | sMA| 85C| 7OMWF|  450M| 1P5 20TP|  2MA| ULA | oBs | AF239S 
2SA431 p G |TO72 |LO6 20v| 20v| . sMA| 85C| 7OMWF|  200M|  1P 16rPl 1MA| ULA | oBs | AF2305 
2SA431A p @ |ro72 |Lo6 2ov| 20v| . sMA| 85C| 70MWF| 250M|  1P isTP| 1MA| ULA | oBs | AF2395 
2SA432 P G |TO72 |LO6 20V| . . 5MA| 85C| 70MWF|  200M| 1P5 16TP| 1MA| ULA | OBS | AF2395 
2SA432A p G |TO72 |LO6 20v| 18 . 5MA| 85C| 7OMWF| 225M|  1P 20TP|  2MA| ULA | oBs | AF239S | 
2SA433 p G |TO44 |L36 18) . sMA| 75C| 55MWF| 20M|  5P 6orP| 1MA| RLG | OBS |AF124 |2N990 
2SA434 p G ITO7 |LO7 20v| . . | 10MAl 75c| 8omwF|  180M| 3P|  10MN|  3MA| ULA | HIT | AF239S 
2SA435 p @ [rois |Lo2 20! . . | 10MAl 75c| somwr|  180M] 3p|  10MN|  3MA| ULA | Hir |AF2395 
2SA436 p G |TO18 |LO2 20vV| ! | 10MAl 85c| 6omwF|  180M| 2P5]  10MN|  3MA| ULA | HIT | AF2398 
2SA437 p G |To18 |Lo2 20V| . : | 10MAl 85c| 6omwr!  180M| 2P5|  10MN|  3MA| ULA | Hir | AF239S 
2SA438 p G |TOt8 |LO2 20v| . ! | 10MAl 85c| 6omwFr|  180M| 2P5|  10MN]  3MA| ULA | HIT | AF239S 
2SA440 p G |To72 |LO6 2v| . 5MA| 85C| 6oMWr| 175M| 3P soTP| 2MA| FVG | OBS |AF239  |2N2416 
2SA440A P G |ro72 |L06 20v| . smAl 85c| 6omMwr| 175M| . 25MN| 2MA| FvG |oms|ariso |2N2416 
2SA441 P G |TOS |LO4 . | 10MAl sc! 150MwF| 250M| | 20MN| 2MA| ULA | OBS |AF139  |2N3282 
2SA443 p G los |o8s aivl lvl 15MAl 85c| 6omwr|  10M| :10P|  2007P|  2MA| DUA | HIT 
2SA444 p G logs |o8s 16v! . |12v| 12MAl 85c| 60MWE 6M| 7P 8oTP| 1MA| DUA | HIT 
2SA445 p G los |oBs iv! . |12v| 15MA| 85C|  60MWF 5M| 10P 757P| 1MA| OUA | HIT 
2SA446 p @ |[ros |Lo4 20v| . . | 200MA| 85c| 200MwF| 220M|  6p roTP| 100MA| uLs | oBs | ASz21 
2SA447 p G |TO5 |LO4 2sv| 25v| | 15MAl asc| oomwF|  330M|  3P goTP| 2MA| ULA | MAT | AF2395 
2SA448 P G |To72 |LO6 1sv| . | sMA| 75C|  40MWF 16| . 407P|  3MA| ULA | SOY | 
2SA449 p G |[To18 |Lot 1ov| | 1v| 100MA| 100! 150MwF|  200M|  4P 30TP|  10MA| RLS | HIT 
2SA450 p G |rot8 |Lot av| 6vl 1v| 100MA| 85c| 150MwF|  250M|  4P 30/70|  50MA| ULS | HIT |ASZ21 
2SA450H p @ [rois |Lot av 6vl 1vl 100MA| 85c| 150MwF|  270M| 4P|  30oMN| 50MA! uLS | HIT | ASz21 
2SA451H p G |Tot8 |Lo1 av 6v| 1v| 100MA| 85c| 150MWF|  270M| 4P|  60MN|  50MA| ULS | HIT | ASZ21 
2SA452 p G@ |Toi8 |Lo1 tv evl 1v| 100MA) 85c| 150MWF|  250M| 4P|  120MN]  50MA| ULS | Hit |ASz21 
2SA452H P G |TO18 |LO1 12V| 6v| 1V| 100MA| 85c| 150MWF|  270M| 4P| 120MN|  50MA! ULS | HIT | ASZ21 
2SA453 P G |[TO18 |Lo1 22V 10MA . 60MWF| 300M| oP6 erP| 1MA| ULA | soy | AF239S 
2SA454 p @ |Tot8 |Lot 22 10MAl 85c| 6omwr!  300M| op6 127P| 1MA| ULA | soy | AF2398 
2SA455 p @ |rot8 |Lot 2N 10MA| 85C! 60MWF| 300M| 0P6 2atP| 1MA| ULA | soy | AF2395 
2SA456 p @ |Toi8 |Lo1 22V 10MA| 85C| 60MWF|  300M| oP6 48TP|  1MA| ULA | SOY | AF239S . 
2SA457 pG |TO44 |L36 18) . ! | 2omal 75cl 55MwF| 20M| 5pl 2007P| 1MA| ALG | OBS |AF124 |2N990 
2SA458 PG|TOS |Lo4 25V| 14vV| 15v 200MA | e8sc| 150MWF 2M| 20P coTP|  10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
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2SA459 P G |TO5 }LO4 25V 14V! 15V] 200MA| 85C| 150MWF 2M| 20P 120TP 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA460 P G |TO44 |L36 20V 20V 10MA| 85C 60MWF 200M 2P 30TP 3MA| ULA | OBS | AF2395 3 
2SA461 P G |TO44 |L36 20V 20V 10MA| 85C 6OMWF 200M 2P 30TP 3MA | ULA | OBS | AF239S 

2SA462 P G |TO44 |L36 20V 20V 10MA| 85C 6GOMWF 200M 2P 30TP 83MA| ULA | OBS | AF239S 

2SA463 P G |TO44 |L36 20V 20V 10MA| 85C 75MWF 150M 2P 10TP 3MA| VLA | OBS | AF106 

2SA464 P G |TO44 |L36 15V 10V 10MA| 85C 6OMWF 400M 1P 30TP 3MA| ULA | OBS | AF239S . 
2SA465 P G |TO5 |LO4 20V 400MA | 75C S0MWF 300M S0OMN 1MA| ULA | OBS | AF139 2N3282 
2SA466 P G |TO1 LO2 18V 5V| 10MA]| 85C 55MWF 6M 20MN 1MA| RLG | OBS | ASY27 2N1305 
2SA467 P S |TO98 |L21 40V 30V] 5V]| 400MA]| 125C| 300MWF 100M| 15P 40/140| 100MA| AMG | OBS |BCW37  |TIS91 
2SA467-G PS |TO98 |L21 40V 30V] 5V] 400MA] 125C| 300MWF 100M| 15P 70/240| 100MA| AMG | TOS | BCW37 | 2N5366 
2SA468 P G |TO1 LO2 18V 10MA| 85C 55MWF 15M 4P 70TP 1MA!| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA469 P G |To1 Lo2 18v 10MA| 85C 5S5MWF 15M 3P SOTP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA470 P G |TO1 LO2 18v 10MA]| 85C S5SMWF 15M 3P 75TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA471 P G |TO1 LO2 18V 10MA| 85C 55MWF 15M 3P S0TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA472 P G |TO1 LO2 18V 10MA| 85C 55MWF 15M 3P 80TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA473 P S |TOP66 | L32 30V 25V) 5V 3A | 150C 10WC 100M 40/400| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA473-G P S |TOP66 | L32 30V 25V! 5V 3A | 150C 10WC 100M 200MN| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA473-R P S |TOP66 | L32 30V 25V} 5V 3A | 150C 10WC 100M 40/80| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA473-Y P S |TOP66 | L32 30V 25V|] 5V 3A | 150C 10WC 100M 120MN| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA473-0 P S |TOP66 | L32 30V 25V| 5V 8A | 150C 10WC 100M 70/140| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA474 P G |TO1 LO2 50V | : SOMA| 85C| 120MWF 30M 4P SOTP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA475 P G |TO1 LOo2 20V . ë S0OMA| 75C| 120MWF 12M 4P 70TP 1MA! RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA476 P G |TOt LO2 18V : ; 10MA| 85C 55MWF 60M 3P 70TP 1MA | RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA477 P G |TOi LO2 18V : : 10MA| 85C 55MWF 60M 3P 70TP 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA478 P G |TO1 LO2 40V 40V] 2V]| 400MA| 85C| 125MWF 20M 5P 60TP! 400MA! RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA479 P G |TO1 Lo2 40V 40V| 2V]| 400MA| 85C| 125MWF 20M 5P 60TP| 200MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
2SA480 PS |TO18 |LO1 30V 20V| 5V| 100MA]| 165C! 150MWF 70M 5P 60TP 1MA| ALG | SOY | BF449 A177 
2SA482 PS |TO39 |LO4 409V 32V| 5V]| 600MA]| 165C| 600MWF 35M| 30P 50TP| 150MA| AMG | OBS | BFS95 2N4036 
2SA483 PS |TO66 |L43 150V : 5V 1A | 150C 20WC 4M 40MN] 150MA | RMH | TOS | BUX66 2N6468 
2SA484 PS |TO39 |L04 110V] 110V] 5V]|1500MA | 150C|  800MWF 10M 30/300! 200MA | AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA484-B P S |TO39 |LO4 110V] 110V] 5V]|1500MA | 150C| 800MWF 10M 100MN] 200MA | AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA484-R PS |TO39 |LO4 #10V} 110V] 5V]|1500MA| 150C| 800MWF 10M 30/85] 200MA| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA484-Y PS |TO39 |LO4 110V! 110V] 5V]|1500MA | 150C|  800MWF 10M 50/140| 200MA| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA485 PS |TO39 |LO4 80V 80V| 5V]|1500MA | 150C| 800MWF 10M 30/300| 200MA| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA485-B PS |TO39 |LO4 80V 80V| 5V]|1500MA| 150C| 800MWF 10M 100MN} 200MA| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA485-R PS |TO39 |L04 80V 80V| 5V]|1500MA| i50C| 800MWF 10M à 30/85, 200MA]| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA485-Y P S |TO39 |L04 80v 80V]| 5V]|1500MA| 150C| 800MWF 10M : 50/140! 200MA| AMH | TOS | BFS93 2N4037 
2SA486 P S |TO39 |LO4 S0V 50V| 5V]|1500MA| 150C| 800MWF 10M : 30/300| 200MA| AMG | TOS | BFS95 2N4036 
2SA486-B PS |TO39 |LO4 50V 50V! 5V]| 1500MA| 150C| 800MWF 10M 100MN]| 200MA| AMG | TOS | BFS95 2N4036 
2SA486-R PS |TO39 |LO4 50V 50V] 5V]| 1500MA} 150C| 800MWF 10M 30/85] 200MA| AMG | TOS | BFS95 2N4036 
2SA486-Y P S |TO39 |L04 S0V 50V| 5V]|1500MA] 150C! 800MWF 10M 50/140| 200MA| AMG | TOS | BFS95 2N4036 
2SA489 P S | TOP66 | L32 70V 60V] 5V 4A | 150C 30WC 3M 40/240| 500MA| AHG | TOS | BD590 2N6126 
2SA489-R P S |TOP66 | L32 70V 60OV| 5V 4A | 150C 30WC 3M 40/80] 500MA| AHH | TOS | BD590 2N6126 
2SA489-Y P S !TOP66 | L32 70V 60V] 5V 4A | 150C 30WC 3M 120MN] 500MA| AHH | TOS | BD590 2N6126 
2SA489-0 P S | TOP66 | L32 70V 60V] 5V 4A | 150C 30WC 3M 70/140) 500MA| AHH | TOS } BD590 2N6126 
2SA490 P S |TOP66 | L32 S0V 40V] 5V 3A| 150C 25WC 8M| 250P 40/240| 500MA]| AHP | TOS | BD538 2N6126 
2SA493 PS |TOS8 |L21 50V 50V] 5V|] S50MA]|125C| 200MWF 100M|  10P 200TP 2MA]| ALG | TOS |BC212t |2N4061 
2SA493-G P S |TO98 |L21 50V S0V! 5V| S5S0MA]|125C| 200MWF 100M|  10P 70/400 2MA]| ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA494 PS |TO98 |L21 35V 30V! 5V|] 30MA]|125C| 200MWF 100M . 70/400|  100UA! ALN | TOS |BC2141 |2N4058 
2SA494-G P S |T098 |L21 35V 30V| 5V| S30OMA]|125C|. 200MWF 100M 200MN 100UA | ALN | TOS |BC214L |2N4058 
2SA494-Y PS |TO98 |L21 35V 30VI 5V| 30MA]|125C| 200MWF 100M 120MN 100UA| ALN | TOS |BC214L |2N4058 
2SA494-0 PS |TO98 |L21 35V 30V] 5V| S30MA]| 125C| 200MWF 100M 70/140| 100UA) ALN | TOS |BC214L |2N4058 
2SA495 PS |[TO98 |L21 25V 20V! 5V] 100MA]| 125C| 200MWF 100M 7P 40/2490 10MA}| ALG | TOS |BC214L | 2N4058 
2SA495-G PS |[TO98 |L21 35V 30V| 5V]| 100MA]| 125C| 200MWF 100M 7P 40/400 t0MA! ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA495-R PS |[TO98 |L21 25V 20V! 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 100M 7P 40/80 10MA| ALG | TOS |BC214L | 2N4058 
2SA495-Y PS |TO98 |L21 25V 20V| 5V]| 100MA] 125C| 200MWF 100M 7P 120MN 10MA| ALG | TOS |BC214L |2N4058 
2SA495-0 PS |TO98 |L21 25V 20V] 5V| 100MA] 125C| 200MWF 100M 7P 70/140 10MA| ALG | TOS |BC214L | 2N4058 
2SA495G-G PS |TO98 |121 35V 30V}, 5V| 100MA)| 125C| 200MWF 100M 7P 200MN 10MA| ALN | TOS |BC214L | 2N4058 
2SA495G-R P S |TO98 |L21 35V 30V! 5V] 100MA] 125C| 200MWF 100M 7P 40/80 10MA} ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA495G-Y PS |TO98 |L21 35V 30V|I 5V] 100MA]| 125C| 200MWF 100M 7P 120MN 10MA}| ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA495G-O | P S |TO92 |L21 35V 30V| 5V! 100MA] 125C| 200MWF 100M 7P 70/140 10MA| ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA496 P S |TO126 |L31 40V 30V| 5Vi 800MA]| 125C| 550MWF 50M]|  40P 40/240 S0OMA | AMG | TOS | BD140 2N4920 
2SA496-R PS |TO126 |L31 40V 30V| 5V] 800MA! 125C! S50MWF S0M|  40P 40/80 50MA | AMG | TOS | BD149 2N4920 
2SA496-Y P S |TO126 |L31 40V 30V| 5V] 800MA| 125C] 550MWF 50M|  40P 70/140 50MA | AMG | TOS | BD140 2N4920 
2SA496-0 P S |TO126 |L31 40V 30V] 5V]| 800MA| 125C| 550MWF 50M| 40P 40/80 5S0MA | AMG | TOS | BD140 2N4920 
2SA497 PS |TO39 !L04 80V 80V| 5V| 800MA] 165C| 600MWF 35M|  40P 70OTP| 200MA| AMG | TOS | BFS93 2N4037 
2SA498 PS |TO39 |L04 50v S0V] 5V] 800MA]| 165C| 600MWF 35M|  40P 70TP| 200MA| AMG | TOS | BFS93 2N4037 
2SA499 PS |TO18 |L01 S0V 40V] 5V]| 100MA]| 175C| 250MWF 100M 7P 30/200 10MA| ALG | TOS | BC177 2N3965 
2SA499-R PS |TO18 |LO1 50V 40V] 5V| 100MA]| 175C| 250MWF 100M 7P 30/70 10MA! ALG | TOS | BC177 2N3965 
2SA499-Y P S |TO18 |LO1 50V 40VI 5V| 100MA]| 175C| 250MWF 100M 7P 100MN 10MA| ALG | TOS | BC177 2N3965 
2SA499-0 PS |TO18 |LO1 50V 40V| 5V| 100MA]| 175C| 250MWF 100M 7P 60/120 10MA! ALG | TOS | BC177 2N3965 
2SA500 PS |TO18 |LO1 30V 20V| 5V] 100MA| 175C| 250MWF 100M 7P 30/200 10MA! ALG | TOS |BC177 2N3965 
2SA500-R PS |TO1Y8 |Lo1 30V 20V| 5V| 100MA]|175C| 250MWF 100M 7P 30/70 10MA! ALG | TOS |BC177 2N3965 
2SA500-Y PS |TOÏ8 |Lo1 30V 20V| 5V] 100MA]| 175C| 250MWF 100M 7P 100MN 10MA| ALG | TOS |BC177 2N3965 
2SA500-0 PS |TOÏ8 |Lo1 30V 20V| 5V] 100MA1]175C| 250MWF 100M 7P 60/120 10MA| ALG | TOS |BC177 2N3965 
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2SA501 P S ITOS |LO4 4V| . 5V| 200MA| 175C| 750MWF 100M| . 35MN| 10MA| RMG | TOS |BFS95  |2N4037 
2SA502 P S |TO98 |L21 80V| 70V| 3V| 50MA| 125C| 300MWF 50M| 10P 60TP|  20MA| ALH | TOS . 2N5400 
2SA503 P S |[TO39 |LO4 60V| 50V| 5V| 600MA]| 175C| 800MWF 50M|  30P 30/300| 150MA| AMS | TOS |BFS93 | 2N4037 
2SA503-G P S |TO39 |LO4 60V| 50V| 5V| 600MA! 175C| 800MWF 50M|  30P 100MN| 150MA| AMS | TOS |BFS93  |2N4037 
2SA503-Y P S |TO39 |LO4 60V| 50V| 5V| 600MA| 175C| 800MWF 50M|  30P 50/150| 150MA| AMS | TOS |BFS93  |2N4037 
2SA503-0 P S |TO39 |LO4 60V| 50V! 5V| 600MA| 175C| 800MWF 50M| 30P 30/90! 150MA! AMS | TOS |BFS93  |2N4037 
2SA504 P S |TO39 |LO4 40V|  30V| 5V| 600MA!175C| 800MWF 50M| 30P 30/300| 150MA| AMG | TOS |BFS95 | 2N4036 
2SA504-G P S |[TO39 |LO4 40V| 30V| 5V| 600MA| 175C| 800MWF 50M|  30P 100MN |  150MA| AMG | TOS |BFS95 | 2N4036 
2SA504-Y P S |TO39 |LO4 40V|  30V| 5V| 600MA| 175C| 800MWF 50M| 30P 50/150| 150MA| AMG | TOS |BFS95 | 2N4036 
2SA504-0 P S |TO39 |LO4 40V| 30V| 5V| 600MA| 175C| 800MWF 50M|  30P 30/90| 150MA| AMG | TOS |BFS95 | 2N4036 
2SA505 P S |TO126 |L31 60V| 50V| 5V| 800MA| 125C| 550MWF 50M|  40P 40/240| 50MA| AMG | TOS |BD140 | 2N4920 
2SA505-R P S |TO126 |L31 60V| 50V| 5V| 800MA]|125C| 550MWF 50M|  40P 40/80| 50MA| AMG | TOS |BD140 | 2N4920 
2SA505-Y P S |T0126 |L31 60V| 50V| 5V| 800MA|125C| 550MWF 50M|  40P 120MN|  50MA! AMG | TOS |BD140  |2N4920 
2SA505-0 P S |TO126 |L31 6ov| 50V| 5V| 800MA! 125C| 550MWF 50M|  40P 70/140| 50MA| AMG | TOS |BD140  |2N4920 
2SA506 P G |[TO72 |i06 20V| 18V 5MA| 85C| 75MWF 120M| 2P 20TP 1MA| VLA | OBS | AF106 
2SA507 P G |[TO72 |LO6 20V|  18V 5MA| 85C|  75MWF 120M| 2P 20TP 1MA!| VLA | OBS | AF106 
2SA508 P G |TO72 |LO6 20V| 18V| . 5MA| 85C|  75MWF 90M|  2P 20TP 1MA| VLA | OBS | AF106 . 
2SA509 P S |TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 500MA! 150C| 600MWF 70M| 30P 70/4001 50MA| AMG | TOS |BCW37 |TIS91 
2SA509G PS |x19 |L41 35V| 30V| 5V| 500MA| 150C| 600MWF 70M| 30P 70/240| 50MA| AMG | TOS |BC327  |2N5819 
2SA509-G P S |[TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 500MA|150C| 600MWF 70M| 30P 200MN| 50MA| AMG | TOS |BCW37 |TIS91 
2SA509-Y P S |TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 500MA]150C| 600MWF 70M| 30P 120MN| 50MA| AMG | TOS |BCW37  |TIS91 
2SA509-0 P S |TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 500MA|150C| 600MWF 70M| 30P 70/140|  50MA]| AMG | TOS |BCW37  |TIS91 
2SA510 P S |[TO39 |LO4 120V| 100V| 5V|1500MA| 175C|  800MWF 20M| 50P 30/150| 200MA| AMH | TOS |BSV68 | 2N3497 
2SA510-R P S |[TO39 |LO4 120V| 100V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/90! 200MA| AMH | TOS | s 
2SA510-0 P S |TO39 |LO4 120V| 100V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 50/150| 200MA| AMH | TOS 
2SA511 P S |TO39 |LO4 100V|  80V| 5V|1500MA]| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/150| 200MA| AMH | TOS |BSV68 | 2N3497 
2SA5T1-R P S |[TO39 |LO4 100V|  80V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/90| 200MA| AMH | TOS : à 
2SA511-0 P S |TO39 |LO4 100V| 80oV| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 50/150| 200MA| AMH | TOS ; , 
2SA512 P S |TO39 |LO4 80V|  60V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/150| 200MA| AMS | TOS | BFS93  |2N4037 
2SA512-R P S |[TO39 |LO4 80V| 60V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/90| 200MA| AMS | TOS |BFS93  |2N4037 
2SA512-0 P S |[TO39 |LO4 80V| 60V| 5V|1500MA | 175C| 800MWF 20M| 50P 50/150| 200MA| AMS | TOS |BFS93 | 2N4037 
2SA513 P S |TO39 |LO4 60V|  40V| 5V| 1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/150| 200MA| AMG | TOS |BFS95  |2N4036 
2SA513-R P S [TO39 |LO4 60V|  40V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 50P 30/90| 200MA| AMG | TOS |BFS95  |2N4036 
2SA513-0 P S |TO39 |LO4 60V|  40V| 5V|1500MA | 175C| 800MWF 20M | . 50P 50/150| 200MA | AMG | TOS |BFS95 | 2N4036 
2SA516 P S [TO5 |LO4 80V|  60V| 5V|1500MA | 175C| 800MWF 20M| 60P 60TP| 200MA| AMH | TOS 
2SA516A P S | TO5 |LO4 120V| 100V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 60P 60TP| 200MA| AMH | TOS ; ; 
2SA517 P G [TO1 |LO2 18V 10MA| 85C|  55MWF 40M|  3P 20MN 1MA| RLG | OBS | AF124 2N990 
2SA518 P G ITO1 |LO2 18V 10MA| 85C|  55MWF 40M|  3P 20MN 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
2SA522 PS |TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 50TP|  10MA| ALG | TOS |BC177 |2N3965 
2SA522A PS |[TO18 |LOt 50V|  40V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 50TP| 10MA| ALG | TOS |BC177  |2N3965 
2SA523 PS [TO5 |LO4 40V 5V| 300MA! 175C| 650MWF 100M| . 30/120|]  10MA| RMG | OBS |BFS95 | 2N4037 
2SA523A PS [TO5 |LO4 60v 5V| 300MA | 175C| 650MWF 100M| . 30/120|  10MA| RMG | OBS |BFS95 | 2N4037 
2SA524 P S |TO18 |Loi 20V 5V| 100MA| 175C| 350MWF 125M| . 25MN|  10MA| RMG | OBS |BSW24  |2N2907 
2SA525 P G |TO72 |LO6 20V| 18V 5MA! 85C| 75MWF 100M| 2P 100TP 1MA| VLA | OBS | AF106 : 
2SA526 P S |TO5 |LO4 50V sv 1A|150C| 500MWF 100M 35MN|  100MA| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA527 P S |TO5 |LO4 50V|  40V| 5V 2A | 175C 5WC 40M| 40P 50TP| 200MA | AMG | SOY | BFS95 | 2N4036 
2SA528 P S |TO5 |LO4 50V| 40V| 5V 2A | 175C 5WC 40M| 40P 70TP| 200MA| AMG | SOY |BFS95 | 2N4036 
2SA529 P S [TO39 |LO4 50V|  40V| 5Vv 1A| 150C SWC 40M| 18P 80TP| 100MA| RMS | SOY : ; 
2SA530 PS |TO18 |LO1 50V| 35V| 5V| 100MA|175C| 200MWF 150M|  10P 65TP|  10MA| RLG | OBS |BSW24  |2N2907A 
2SA531 P S |TO18 |LO1 60V| 35V| 5V| 400MA| 175C| 500MWF ’ | . RMS | HIT . . 
2SA530H P S |[TO18 |LO1 50V| 35V| 5V| 100MA| 185C| 200MWF 200M|  8P 35/120|  10MA| RLG | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SA532 P S |TO39 |LO4 50V| 50V| 4V] 200MA| 175C! 500MWF 45M|  10P 80TP| 50MA| AMG | SAN |BFS95 | 2N4036 
2SA535 PS |[TO5 |LO4 75V 4V| 700MA | 150C| 500MWF 40M| . 30MN|  50MA]| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA536 PS [TO5 |LO4 50V 4V| 700MA | 150C|  500MWF 40M| . 30MN|  50MA]| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA537 PS [TO5 |LO4 60V| 50V| 4V| 700MA | 200C| 750MWF 100M| . 80TP|  50MA| RMG | HIT |BFX29 | 2N2905A 
2SA537A PS [TO5 |LO4 90V|  80V| 4V] 700MA! 200C| 750MWF 100M| . 80TP|  50MA! RMG | HIT |BFX29  |2N2905A 
2SA537H P S |TO39 |LO4 90V| 80V| 4V| 700MA|200C| 750MWF 75M| 35P 30MN|  50MA]| RMG | HIT |BFX29 |2N2905A 
2SA537AH P S |[TO39 |LO4 90V| 80V| 4V| 700MA|200C| 750MWF 75M| 35P 30MN]  50MA| RMG | HIT |BFX29 | 2N2905A 
2SA538 PG |TO1 |LO2 25V| . 12V| S50MA| 75C| 120MWF 4M]| 20P 70TP 1MA| RLG | TOS |OC44N | 2N2614 
2SA539 P S |TO92 |L21 60V| 45V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF 100M| . 40MN| 10MA| ALG | NEC |BC212L |2N4061 
2SA542 PS |X37 . 30V| 25V| 5V| 50MA|150C| 150MWF 50M| . 80MN| S5O00OUA| ALN | NEC 
2SA543 PS |x37 . 30V| 25V| 5vV| 50MA|150C| 150MWF 50M| . 80MN| 500OUA| ALN | OBS ; à 
2SA544 P S |[TO39 |LO4 60V| 45V] 5V| 200MA!175C| 750MWF 80M|  7P 40MN| 10MA| AMG | NEC |BFS95  |2N4036 
2SA545 P S |[TO92 |L21 70V| 60V| 5V| 200MA! 125C| 250MWF 100M| . 80TP|  50MA| AMG | NEC |BCW37 |TiS91 
2SA546 P S |TO39 |LO4 70V|  60V| 5v 1A|175C| 750MWF 50M| 75P 25MN 1A| AMG | MAT |BFS93  |2N4037 
2SA546A P S |[TO39 |LO4 90V| 80V| 5v 1A| 175C| 750MWF 50M| 75P 25MN 1A| AMG | MAT |BFS93 | 2N4037 
2SA547 P S |[TO37 |L47 70V 5V 1A| 175C 10WC 40M| . 40MN|  100MA | RMH | MAT : 2N5357 
2SA547A P S |[TO37 |L47 90Vv 5v 1A| 175C 10WC 40M| . 40MN|  100MA | RMH | MAT . 2N5357 
2SA548 PS [TO1 |LO2 50V 5V| 100MA| 175C| 200MWF 200M| . 50MN 1MA! VLA | HIT |BSW24 | 2N2907A 
2SA549 Ps |0BS |0BS 7OV 5V| 100MA! 175C| 100MWF|.  50M| . 30MN|  10MA| RMG | OBS |BSW24  |2N2907A 
2SA549A Ps |oBs |08s 110V| . 5V| 100MA| 175C| 200MWF 50M| . 30MN|  10MA| RMH | HIT |BFW43 | 2N4358 
2SA550 P S |TO18 |LO1 25V| 25V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 75M|  8P 250TP 2MA| ALN | MAT |BC179 |2N3965 
2SA550A PS |TO18 |LO1 45V|  45V| 5V| 100MA | 175C| 300MWF 75M|  &P 250TP 2MA| ALH | MAT BC177 |2N3965 
2SA551 PS , . 70V| . 5V| 400MA| 150C| 600MWF 40M| . 40/200| 200MA| AMG | SAN : ; 
2SA552 P S [TO39 |LO4 60V| 45V| 5V| 200MA| 175C| 750MWF 160M| 7P 40MN| 10MA| RMG | NEC |BSW24  |2N2907A 
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Pol. Vce |Vesl ic À Ts | P.ror fr | Cos lc 


TYPE | 


Equ. 
Mat. | Boït. |Broch. max [max] max [max | max min |max| MF Hess FCT ne | EUR. 

2SA553 Ps |Toi8 |Loi 40V sv| 300MA| 175c| 250MWwF|  100M| . 30MN| 10MA| AMG | oBs |BSW24 | 2N2907 
2SA554 PS |To18 |Loi 25V 5v| 300MA| 175C| 250MWF|  100M| 30MN| 10MA| RMG | OBS |BSW24 | 2N2907 
2SA554A PS |Toi8 |Lot 40V sv| 300MA|175C| 250MWF|  100M|  8p 60TP| 10MA| RMG | OBS |BSW24 |2N2907 
2SA555 ps |x10 |L20 40V 5v| 200MA| 125C| 200MWF|  100M| . 30MN|  10MA| RMG | oBs |Bc328  |2N5819 
2SA556 ps |xi0 |L20 20V 5V| 200MA|125C| 200MWF|  100M| . 30MN| 10MA| RMG | OBS |BC328 | 2N5819 
2SA557 p s |To10s |L17 20V sv| 250MA| 125Cc| 300MWF|  100M| . 30MN|  10MA| AMG | o8s |BFses  |2N1132 
2SA558 ps |[To18 |Loi 40V 5v| 200MA| 175C| 350MWF|  100M| 25MN| 10MA| RMG | OBS |BSW24 | 2N2907 
2SA559 ps |To18 |Loi 20V sv| 200MA| 175C| 350MWF|  100M| 25MN| 10MA| RMG | OBS |BSW24 |2N2907 
2SA559A PS |TO18 |Lo1 40V sv| 200MA| 175C| 350MWF|  100M| 25MN| 10MA| RMG | OBS |BSW24 | 2N2907 
2SA560 p S |TO39 |LO4 gov| 6ov| 5v| 800MA|200C| s0oMwr|  75M| 35P 6oTP| 150MA| AMS | TOS |BFS93  |2N4037 
2SA561 ps |Toss |L21 5ov| sov| 5v| 150MA| 125c| 300MWF| . 25P|  40/400| 20MA| ALG | Tos |Bc212L |2N4061 
2SA561-6G | PS |Toss |L21 5ov| 50V| 5v| 150MA|125C| 300MWF| 25P| 200MN| 20MA| ALG | Tos |BC212L |2N4061 
2SA561-R ps |Toss |L21 5oV| 50V| 5V| 150MA|125C| 300MWF| 25P 40/80]  20MA|-ALG | Tos |BC212L |2N4061 
2SA561-Y PS |Toss |L21 sov| sov| 5v| 150MA!125C| 300MWwF| 25P| 120MN|  20MA! ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA561.0 |PSs |Toss |L21 sov| sov| 5v| 150MA|125C| 300MWwF| 25P|  70/140| 20MA| ALG | TOS |BC212L |2N4061 
2SA562 ps |Tos |L21 sov| 3ov| 5v| 400MA| 125c| 300MwF| . 25P|  40/400| 100MA| AMG | Tos |Bcwa7 |Tisoi 
2SA562-G |PS |Toss |L21 3ov| 3ov| 5v| 400MA! 125C| 300MWF| | 25P| 200MN| 100MA| AMG | TOS |BCW37 |Tisoi 
2SA562-R p S |[TOs |L21 gov| 3ov| 5v| 400MA|125Cc| 300MWF| 25P 40/80| 100MA| AMG | TOS |BCW37  |Tiso1 
2SA562-Y ps |Toss |L21 30v| 30V| 5V| 400MA|125C| 300MWF| 25P| 120MN| 100MA| AMG | ros |BCW37 |riset 
2SA5620 |PS |Toss |L21 30vV| 3ov| 5v| 400MA|125C| 300MWwF| 25P|  70/140| 100MA| AMG | Tos |Bcw37 |Tisot 
2SA564 ps |Tos2 |L14 25V| 25V| 5v| 5oMAl125c| 250MWwF| . ; 250TP| 2MA| ALG | MAT |BC212L |2N4061 
2SA564A p S [TOs2 |L14 45v| 45v| 5v| 50MAl125c| 250MwF| | : 250TP|  2MA| ALG | MAT |BC212L |2N4061 
2SA565 ps [To1t |Lo2 sov| 5ov| 4V| 500MA|:175C| 350MWF| | é 40/200|  10MA| RMG | HIT |BFX29  |2N2905A 
2SA566 p S |TO66 |L43 120V 4v| 700MA | 175C 10WC|  50M| . 35MN| S0MA| . | HIT |BUX65 |2N6466 
2SA566H p S |[TO66 |L43 10ov| 100v| 4V| 700MA| 175c 10WC|  s0M| . 35/200| 50MA| AMG | HIT |BDxX16 |2N3741 
2SA567 ps |ro1 |Lo2 30V av| 100MA! 175C| 200MWF|  50oM| 6P|  3007P| 1MAÏ ALN | ir |Bci79  |2N3065 
2SA568 p S | TO92 |L40 35v| 3ov| 4V| 300MA|125C| 200MWF| 60M| 15P|  1007P| 150MA! AMG | MIT IBcws7 |risoi 
2SA569 p S |To92 |L40 5ovV| 45V| 4V| 300MA]125C| 200MWF| 60M| 15P|  1007P| 150MA! AMG | Mir [Bcws7 [rise 
2SA570 p S [TO |L40 65V| 6ov| 4V| 300MA! 125C| 200MWF|  60M| 15P|  1007P| 150MA| AMG | mir IBcws7 |Tisoi 
2SA571 PS |TO5 |LO4 6ov| 45V| 5v 1A|175C| 800MWF| 200M| 25P 40MN| 50MA| RMG | NEC |BFX29  |2N2905A 
2SA573 ps |rog |L21 30v sv| 100MA| 125C| 300MWF|  8om| 4p|  1207P!  1MA| ALG | o8s 

2SA574 ps |TOs |L21 60V 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 8oM| 4P|  1207P|  1MA| ALG | oBs . 
2SA575 ps |xto |L20 g0V ev| 200MA| 125C| 300MWF|  75M| . 5OMN|  50MA| RMH | oBs |BC327  |2N3407 
2SA576 p S |To1os |L17 30V 5v| 200MA| 125C| 600MWF|  100M| 40MN|  100MA| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SAS77 p S |To105 |L17 60V sv| 200MA|125C| 600MWF|  100M| 40MN| 100MA| RMG | OBS |BFS95  |2N1132 
2SA578 ps [rois |Lo1 sov| 4ov| 5v| 3omAl175c| 300MwF| 50m] 10P|  3sorP| 1MA! ALG | Nec [mci7o |2N3065 
2SA579 ps |Tot8 |Loi sov| 40v| 5v| 3oMA|175C| 300MWF! 50oM| 10P|  3507P| 1MA| ALN | NEC [Bci79 |2N3965 
2SA580 PS |TOs |Lo4 eov| 4ov| 6v| 600MA|175C| 800MWF|  50M| . 60MN| 200MA | RMG | OBS |BFSos  |2N1132 
2SA581 PS [TOS |Lo4 gov| 6ov| 6v| 600MA|175C| 800MWF|  50M| . 60MN| 200MA| RMH | OBS |BFS95 | 2N4036 
2SA594 P S | TO39 |L04 éov| 45v| 5v| 200MA|175C| 750MWF|  100M| 5p|  40/240| 10MA| RMS | TS |BFx29 |2N2905A 
2SA594R p s |To3 |Lo4 eov| 45v| 5v| 200MA| 175Cc| 750MwF|  100M|  5p 40/80| 10MA| RMS | Tos |BFX29 |2N2905A 
2SA594-Y p S |[TO39 |Lo4 6ov| 45v| 5v| 200MA!175Cc| 750MWF|  100M| 5P|  120MN|]  10MA| RMS | ros |BFx29 |2N2905A 
2SA594-0 p S |TO39 |Lo4 6ov| 45v| 5v| 200MA|175C| 750MWF|  100M| sP| 70/7140]  10MA| RMS | Tos |BFX29 |2N2905A 
2SA597 p S [TO39 |Lo4 5ov| 40V| 4V 1A | 175C ewc| 400K| . 10/250| 150MA| AMG | TOS |BFS95  |2N4036 
2SA603 ps [Toi8 |Lot 6ov| 4ov| av! 200MA|175C| 300MWF|  150M|  7P 80MN| 10MA| AMG | NEC |BSW24  |2N2907A 
2SA604 Ps [rois [Loi 120V| 100V| 5v| 3oMAl165c| 300mMwF|  100M|  5P 40MN| 1MA| ALH | NEC |Bsv6es |2N3497 
2SA605 PS |Toi8 |Lo1 180V| 160v| 6v| 50oMA|165C| 300MwF|  100M|  5P SOMN|  1MA| ALH | NEC |BSV68  |2N3407 
2SA606 PS |TO5 |LO4 10ov| s8ov| 5v| 700MA| 175c gwc| . | 30/100|  200MA| AMH | NEC | 
2SA606S PS |TO39 |Lo4 10ov| gov| 5v| 700MA| 175C gwc| 25M| 5oP| 40/200| 200MA| AMH | NEC |BC345  |2N4033 
2SA607 P S [TO37 |L47 100V| eov| 5v| 700MA| 150€ 1WF| 50M| . 40MN| _300MA | AMG | OBS . [2N5357 
2SA607S ps |Tos7 |L47 10ov| sov| 5v|1200MA| 150€ 1wr| 25M| 5oP|  40/200| 200MA! AMG | oBs ._ |2Ns3s7 
2SA608 PS |TO92 |L21 30V| 15V| 5V| 100MA|125C| 100MWF|  40M| 18P|  1007P|  1MAÏ ALG | SAN [mc2121 |2N4061 
2SA608NP | PS |TOs2 |L21 4ov| 30v| 5v| 100MA|125C| 250MWwF| 9oM| :14P 75MN|  1MA| ALN | SAN |BC214LC | 2N4058 
2Sa6o8sp | PS |xss |xss 4ov| 3ov| 5v| 100MA|125C| 200MWwF| 90m! 14P 75MN| 1MA| ALN | SAN | BC214LC |2N4058 
2SA609 PS [TO® |L21 30V| 15V| 5V| 100MA|125C| 100MWF|  40M| :18P 80TP| 1MA| ALG | SAN |BC212L |2N4061 
2SA610 ps |Tos2 |L21 30V sv| 100MA| 125C| 150MWF| 85m . 50MN| 1MA| nLG | oBs |Bc214L |2N4058 
2SA611 PS [TOs2 |L21 60V 5v| 100MA| 125C! 150MWF|  85M| . 50MN| 1MA| RLG | OBS |BC214L |2N4058 
2SA612 p S [TO92 |L21 g0v sv| 50MA|125C| 150MWF|  50M| . 5OMN| 1MAl| . |oBs|Bsves |2N3407 
2SA613 PS |TOs |LO4 eov| 4ov| 5v| 650MA|180c| 7oMwF|  100M| . 25MN| 180MA| RMG | NEC |BFX29 | 2N2905 
2SA614 P s |To6s 8ov| 6ov| 5v 2A| 180C| 100MWF|  100M| . 5OMN|  1MA| RHG | NEC |BSss18  |2N5322 
2SA615 ps |To6s |L43 7w| . à 3A! 175C|  20WC 7M| 200P|  30/150 2A| AHP | oBs |BDX14  |2N5954 
2SA616 P S |TO66 |L43 8ov| . L 3A| 175C|  25WC 7M| 200P|  40/145 2A| AHP | OBS |BDX14 |2N5954 
2SA617 ps [To18 |Lo1 150V| 150V| 6v| 50oMA|175C| 200MWwF|  20M| . S0MN|  15MA| ALE | Hir |BFW43  |2N4358 
2SA618 ps |To’8 |Lo1 180ov| 180v| . | 5omMAl175C| 200MWF|  20M| . 40MN| 15MA| ALE | HIT |BFW43  |2N4358 
2SA620 ps |x22 |L49 30V sv| 50MA|175C| 200MWF| 6oM| 3p| 2507Pl  1MA| ALN | oBs 

2SA621 ps |Toso |Lo4 60v sv| 200MA|175c| 400MWwF|  100M|  6p sorP| 50MA| AMG | o8s 

2SA622 ps |To® |L21 30V 10V| 300MA | 175C| 150MWF| 40KTP| _100MA| AMD | OBS à . 
2SA623 P S |ToP6s | L32 3sv| 2ov| 5v| 1500MA | 125C TWC|  35M| . 35/300| 500MA! AHG | MIT |8D590  |2N6126 
2SA624 P S |TOP6s | L32 sov| 40v| 5v| 1500MA | 125C TWC| 35M| . 36/300| 500MA| AHG | MIT [BD590  |2N6126 
2SA625 PS |TOS |Lo4 100v| eov| 6v| 500MAl175c| 700MWF|  50M 60MN| 200MA| AME | . |BFT19 |2N5415 
2SA626 Ps |Tos |Lo5 gov| 6ov| 5v 7A|150C|  6owc sM| . 30/120 3A| AHP | NEC |BDX94  |2N3792 
2SA627 PS |TO3 |LOo5 100v| 6ov| 5v 7A| 150C|  6owc sM| . 30/120 3A| AHP | NEC |BDX96 | 2N5880 
2SA628 p s |TO92 |L40 gov| 25v| 4v| 100MA|125C| 150MWwF| 50M|  7P 55MN| 1MA| RLS | MIT |BC212L |2N4061 
2SA628A p S | TO92 |L40 éov| 6ov! 4v| 100MA|125C| 150MWwF|  50M| 7P 55MN|  1MA| RLH | MIT |BC612L 
2SA629 p S [TO |L40 3oV| 25V| 4V| 100MA|125C| 150MWF|  50M| . 200TP|  1MA! ALN | MIT [BC214L |2N4058 
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2SA631 
2SA633 
2SA634 
2SA634L 
2SA6342 


2SA635 
2SA636 
2SA636A 
2SA636L 
2SA6362 


2SA637 
2SA638 
2SA638S 
2SA639 
2SA639S 


2SA640 
2SA641 
2SA642 
2SA643 
2SA645 


2SA646 
2SA647 
2SA648 
2SA649 
2SA650 


2SA651 
2SA652 
2SA653 
2SA656 
2SA656A 


2SA657 
2SA657A 
2SA658 
2SA658BA 
2SA659 


2SA661 
2SA663 
2SA666 
2SA666A 
2SA668 


2SA669 
2SA670 
2SA671 
2SA671A 
2SA671B 


2SA671C 
2SA671K 
2SA672 
2SA673 
2SA673A 


2SA673AK 


2SA675 
2SA677 
2SA678 
2SA679 


2SA680 
2SA681 
2SA682 
2SA683 
2SA684 


2SA685 
2SA695 
2SA696 
2SA697 
2SA698 


2SA699 
2SA699A 
2SA700 
2SA701 
2SA702 


2SA703 
2SA704 
2SA705 
2SA706 


2SA706-2 


TTTUTUTYT TTTTTU VU VUTUUTUU VUUUU VUUUUU UVUUUUU VUUUVUUU VUUUVUU UVUUUUTUU UUUUU VTUUUV VUUUU UVUUUUVU VUTUUU 
O OO NN UN DU BOB DO DO Won BOB non mOn mn Von Won mon Won NUE 


5v 


60P 


500P 


CÉPTI 


MIT 


NEC 
NEC 


Tos 
TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
SAN 


Tos 
TOS 
MAT 
MIT 
MIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
NEC 
SOY 
SOY 


TOS 

TOS 

MAT 
HIT 


MAT 
MIT 
MIT 
MIT 
MIT 


MAT 
MAT 
SAN 
SAN 
MIT 
sOY 
SOY 


SOY 
SOY 


AF124 


BSV68 
BF435 
BF435 


BF435 


BC214L 
BC214L 
BCW37 
BCW37 
BD590 


BD590 
BD590 
BDX20 
BD318 


BFT19 
BFT19 
BDX20 
BDX20 


BDX20 
BDX20 
BDX18 
BDX18 
BCW37 


BCW37 
BDX18 

BC214L 
BC212L 


BD590 
BD738 
BD738 


BD738 
BD588 
BCW37 
BCW37 
BCW37 


BCW37 
BSV68 
BCW37 
BCW37 
BDX20 


BDX20 
BD442 
BSS18 
BSS18 


BF435 

BCW37 
BCW37 
BCW37 


BD590 
BD590 
BD590 
BC214L 
BC214L 


BC214L 
BC214L 
BD530 
BD530 


2N990 


2N3497 


2N6126 


2N6126 
2N6126 
2N6230 
2N6030 


2N6107 
2N6126 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 


2N2907 A 
2N3497 
TIS91 
TIS91 
2N4906 


2N4906 


2N5195 
2N5323 
2N5323 


2N3930 
2N2907 
2N2907 
2N2907 


2N6126 
2N6126 


Ves | Vce | Ves ic Ty P.TOT fT Co Equ. 

max | max [max] max |max| max min | max FCT | FAB EUR. 
2SA706-3 Ps |xi7 |L35 80ov| 80V| 6v 1A| 120C| 7900MWC 60M|  20P 51/442| 100MA| AMG | SOY |BD530 | 2N6556 
2SA706-4 PS IX17 |L35 100V| 100V| 6v 1A| 120C| 7900MWC 60M| 20P 51/442| 100MA| AMG | SOY |BD530 | 2N6556 
2SA707 PS |O8S |L21 40V| 20V| 5V| 500MA|135C| 750MWF 100M|  24P 80/230| 100MA| AMG | NEC : : 
2SA708 P S [TO39 |LO4 80V| 60V| 8v| 700MA]|200C| 800MWF 50M| 45P 80/240|  50MA| RMH | NEC |BC345 | 2N4033 
2SA708A P S |TO39 |LO4 100V| 80V| 8V| 700MA|200C| 800MWF 50M| 45P 80/240|  50MA| RMH | NEC |BC345  |2N4033 
2SA709 PS Ix10 |L20 6ov| 40V| 8V| 200MA]| 125C| 300MWF| 140M|  15P 160TP| 10MA| AMG | NEC |BC488  |2N5819 
2SA710 PS |TO18 |LO1 50V] 40V| 5V| 100MA| 150C| 300MWF|  300M| 2P5 120TP| 10MA| RLS | NEC : ; 
2SA711 p S [TO1#8 |Lo1 50V| 30V| 5V| 100MA]|150C| 300MWF|  500M 60MN|  10MA! ULS | . |BSW25 |2N4209 
2SA712 PS |TO5 |LO4 150V| 120V|] 5V| 500MA|175C| 750MWF|  200M| . 50MN|  50MA| VME | . |BFTI9 |2N5415 
2SA713 PS |TO92 |L21 15V} 15V| . | 300MA!125C| 250MWF 90M|  12P 5KMN| 100MA| AMD | NEC | BC516 ; 
2SA713A PS |TO92 |L21 40V| 30V| . | 300MA]|125C| 250MWF 90M| 12P|  12KMN| 100MA| AMD | NEC | BC516 
2SA713S PS |[TO92 |L21 15V| 15V| . | 300MA!125C| 250MWF 90M|  12P 5KMN]| 100MA| AMD | NEC | BC516 
2SA713AS p S |TO92 |L21 40V| 30V| . | 300MA|125C| 250MWF 90M| 12P|  12KMN| 100MA| AMD | NEC | BC516 ; 
2SA714 PS |TO3 |LO5 150V| 100V| 6v 12A | 150C 80WC 4M 90TP 1A| AHE | SAN |BDX20 |2N6231 
2SA714L PS [TO3 |L05 100V| 8ov| 6v 12A | 150C 80WC 4M 90TP 1A| AHE | SAN |BDX20 | 2N6229 
2SA715 PS [TO5 |LO4 6ov| 40v| 5v 141175C| 800MWF|  130M 40MN| 50MA| RMG | HIT |BFR23 | 2N4036 
2SA715WT P S |TO126 | L31 35V| 35V| 5V|1500MA| 150C 10WC 80M 35/320 | . 500MA| AHG | TOS |BD562  |2N4920 
2SA717 PS [TO5 |LO4 6ov| 40V| 5v 14! 175C 1WF| _130M 40MN|  50MA| AMG | . |BFX29 |2N2905A 
2SA718 P S |TO18 |LO1 60v| 40V| 8V] 200MA|150C| 300MWF|  100M| . 7OMN| 10MA| RMG | . |BSW24 |2N2907 
2SA719 PS [TO9 |L21 30V| 25V| 5V| 500MA|125C| 400MWF| 100M|  10P 90TP| 500MA| AMG | MAT |BCW37 |TIS91 
2SA720 PS |TO92 |L21 60V| S50V| 5V| 500MA|125C| 400MWF| 100M|  10P 90TP| 500MA| AMG | MAT |BCW37  |TIS91 
2SA721 PS |TO92 |L21 35V| 35V| 5V| 100MA]| 125C| 150MWF 1KMX 2MA| ALG | MAT |BC212L |2N4061 
2SA722 PS |[TO92 |L21 55V| 55V| 5V| 100MA!125C| 150MWF 1KMX 2MA| ALH | MAT |BC612L : 
2SA723 P S [TO92 |L21 40V| 20V| 5V] 500MA|125C| 250MWF ; . 60/285| 100MA| AMG | NEC |BCW37 | 2N5367 
2SA724 PS |TO92 |L31 35V 5V| 50MA!|125C| 250MWF|  150M| 3P5 150TP| S00UA| ALG | NEC | ; 
2SA725 PS |TO92 |L14 35V| 35V| 5V| 100MA|125C| 100MWF|  100M 150MN 1MA| RLN | MIT |BC352B |2N3906 
2SA726 PS [TO92 |Li4 50V| 50V| 5V| 100MA| 125C| 100MWF|  100M 55MN 1MA! RLH | MIT |BC350A |2N5401 
2SA728 PS [TO92 |L14 30V| 25V| 5V| 100MA!125C| 100MWF|  100M| . 55MN 1MA| RLG | MIT |BC350A |2N3905 
2SA730 PS |TO92 |L72 3ov| 25V! 5V| 500MA!125C| 600MWF|  100M|  12P 90TP| 500MA| AMG | MAT |BC345 | 2N4033 
2SA731 PS |TO92 |L72 6ov| 50V| 5V| 500MA]|125C| 600MWF| 100M| 12P 90TP| 500MA| AMG | MAT |BC345 | 2N4033 
2SA732 PS |TO39 |L04 40V| 30V| 4V| 300MA!175C| 650MWF|  100M| SP 60TP|  10MA| AMG | FUJ |BFX29 |2N2905A 
2SA733 PS |TO92 |L21 50V| 40V| 5V| 100MA| 125C| 250MWF 90M|  12P 40/600 1MA| ALG | NEC |BC212L : 
2SA738 P S |TO39 |LO4 25V| 25V| 6V]|1500MA| 150C ENT) 80M| . 35MN| 500MA| RMG | HIT |BSS18 | 2N5323 
2SA739 PS |[TO3 |LO5 400V| 400V| 5Vv 3A | 150C 5OWC 3 200P 20/300| 500MA| AHE | TOS 
2SA740 P S |TO220 | L34 150V| 150V| 5V!1500MA| 150C 25WC 4M| 100P 40/140| 500MA| AMG | TOS 
2SA740A P S |TOP66 | L32 150V| 150V|] 5V| 1500MA| 150C 25WC 4M| 16P 40/140| 500MA| AME | TOS | BDX16 |2N6214 
2SA741 PS |TO18 |Lo1 20V| 20V| 6V| 100MA!175C| 300MWF]  100M| . 30MN|  30MA| RLG | HIT |BSW24 | 2N2907 
2SA741H P S |TO18 |LO1 20V| 20V| 4V| 100MA| 180C| 360MWF : : 30MN|  30MA| RLS | HIT |BSW25 | 2N4209 
2SA742 PS |[TO18 |LO1 60V| 6oV| 5V| 500MA]|175C| 580MWF|  100M| . 80MN | . 100MA | RMH | HIT |BSW24 | 2N2907A 
2SA742H PS [TO5 |LO4 6ov| 60v| 5V| 500MA]|200C| 700MWF|  200M|  &P 80MN| 100MA| RMG | HIT |BFX29 |2N2905A 
2SA743 PS |TO5 |LO4 50V| 50V| 6v 1A| 150C 8WC 100M| . 40MN| 50MA| RMG | HIT |BSW24 | 2N2907A 
2SA743A P S |TO126 |L31 80V| 80V| 4V 1A| 125C awc 60M| . 60/200|  50MA| AMH | HIT |BD170  |2N4920 
2SA744 PS |[TO3 |LO5 8ov| 8ov| 6v 8A | 150C 7OWC| 7500K| . 30MN 3A| AHG | SAK |BD314 | 2N3792 
2SA745 PS |TO3 |LOS 100V| 100V| 6V 8A | 150C 7OWC| 7500K| . 30MN 3A| AHH | SAK | BDX96 | 2N6248 
2SA746 PS |[TO3 |LO5 80V| 80V| 6V 10A | 150C|  100WC ; . 30MN 3A| AHH | SAK |BDX20  |2N3790 
2SA747 PS |[TO3 |LO5 120V| 120V| 6v 10A| 150C|  100WC ; : 30MN 3A| AHH | SAK | BDX20  |2N6438 
2SA747A PS [TO3 |LO5 140V| 140V| 6V 10A| 150C|  100WC : ; 30MN 3A| AHE | SAK |BDX20  |2N6438 
2SA748 P S |TOP66 | L32 7OV| 50V| 5v 3A | 150C 15WC 60M| . 30/220 1A| AHG | MAT |BD588 |2N6107 
2SA749 PS [TO92 |L21 100V| 100V! 5V| 50MA|125C| 250MWF 40M| 7P 80TP| 20MA| ALN | MAT |BF435  |2N5416 
2SA750 PS [TO92 |L21 80V| 80V| 5V| 50MA|125C| 250MWF 50M| 12P| 225MN 3MA| ALN | NEC | BC640 ; 
2SA751 P S |TO92H | L40 30V| 25V| 5V|1500MA| 150C 1WF| 100M| . 60/340| 500MA | RMG | MAT 
2SA752 P S |TO92H | L40 6ov| 50V| 5V]|1500MA| 150C 1WF| 100M| . 60/340| 500MA| RMG | MAT . : 
2SA753 PS |[TO3 |LO5 140V| 110V| 5V 10A| 150C|  100WC 10M| . 30/200 1A| AHE | HIT |BDX20 | 2N6438 
2SA754 P S |TOQ66 | L32 sov| Ssov| 6v 2A | 150C 20WC 20M| . 35MN 1A! RMP | HIT : 2N6106 
2SA755 P S |TOP66 | L33 50V) 50V| 6V 2A | 150C 20WC 25M| . 35MN 1A| RHG | HIT |BD638  |2N6126 
2SA756 PS |TO3 |LOS5 100v| gov| 6v 8A | 150C 50WC 10M| . 35MN 1A! RHH | HIT |BDX20 |2N3792 
2SA757 PS [TO3 |LO5 120V| 90V| 6v 7A | 150C 60WC 12M| . 25MN 1A| RHH | HIT | BDX20 |2N4906 
2SA758 PS |[TO3 |LO5 130V| 110V| 6V 7A | 150C 80WC 10M| . 25MN 1A| RHE | HIT |BDX20 |2N4906 
2SA759 PS |x12 |L29 : ; : | | : ; . . ; : : : : 
2SA760 PS |x12 |L29 50V 5V| 30MA| 125C| 150MWF 100M|  6P 350TP|  SOOUA| ALG | NEC 
2SA761 PS |[TO5 |LO4 110V| 110V|] 5V 2A| 175C| 475MWF 40M| 100P 50TP| 400MA| AME | SOY |BFT19 | 2N6193 
2SA761S PS ITO5 |LO4 T1OV| 110V| 5v 2A| 150C| 6300MWC 40M| 100P 50/240| 400MA| AHH | SOY : s 
2SA761-1 PS |[TO5 |LO4 110V| 110V| 5V 2A | 150C| 6300MWC 40M| 100P 50/240| 400MA| RHH | SOY ; 2N6193 
2SA761-2 PS [TO5 |LO4 540V] 140V| 5V 2A| 150C| 6300MWC 40M| 100P 50/240| 400MA| RHH | SOY à ! 
2SA762 P S |TO66 |L43 110V sv 2A| 125C 23WC 30M 50/240| 400MA| AMH | SOY |BDX16 | 2N6468 
2SA762-1 PS |TO66 |L43 11OV| 110V| 5V 2A| 150C 23WC 40M | 100P 50/240| 400MA| RHH | SOY |BDX16 | 2N6468 
2SA762-2 P S |TO66 |L43 140V| 140V| 5V 2A| 150C 23WC 40M| 100P 50/240| 400MA| RHE | SOY |BDX16 | 2N6468 
2SA763 PS [TO92 |L21 30v 5V| 50MA| 125C| 200MWF 60M| 3P 250TP 1MA| ALN | OBS | ; 
2SA764 PS |TO66 |L43 6ov| 60V| 6v 6A | 150C 40WC 30MN 1A! AHG | SAK ; 2N5954 
2SA765 PS |TO66 |L43 8ov| 8ov| 6v 6A | 150C 40WC 30MN 1A! AHH | SAK . 2N5954 
2SA766 P S |TO66 |L43 150V 5V | 1200MA | 150C 20WC : : 30/150| 100MA| AME | MAT |BDX16 | 2N6458 
2SA767 PS |[TO1 |Lo2 55V| . 5V| 100MA| 150C| 200MWF 75M Li 120TP| 10MA| ALG | TOS ; à 
2SA768 P S |TOP66 | L32 éovi 60v| 6v 4A| 150C 30WC : 40MN 1A| AHG | SAK |BD588  |2N6107 
2SA769 P S |TOP66 | L32 8ov| 8ov| 6v 4A | 150C 30WC \ 40MN 1A! AHH | SAK |BD538 | 2N6126 
2SA770 P S |TO66 |L43 6ov| 6ov| 6v 6A | 150C 40WC 40MN 1A| AHG | SAK . 2N3740 
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2SA771 P S |TO66 |L43 80Vv 80V| 6V 6A | 150C 40WC . : 40MN 1A| AHH | SAK . 2N3741 
2SA772 PS |TO92 ]|L21 20V 16V| 6V 2A|150C| 750MWF 40M| 100P 250TP| 100MA| AMG | SOY | BC345 2N4033 
2SA772-1 PS |TO92 |L21 20V 16V|] 6V 2A| 120C| 750MWF 40M| 100P 140MN| 100MA| RHP | SOY | BCW37 2N5367 
2SA772-2 PS |TO92 1|L21 20V 20V] 6V 2A| 120C| 750MWF 40M| 100P 140MN|  100MA| RHP | SOY | BCW37 2N4033 
2SA773 P S |TO92 |L21 60V 50V} 6V 1A| 150C| 750MWF 25M|  30P 200TP| 100MA! AMG | SOY |BCW37 | 2N5367 
2SA773-1 P S |TO92 |L21 60V 50V| 6V 1A| 120C| 750MWF 27M| 30P 98/316| 100MA]| RMP | SOY | BCWS37 2N4033 
2SA773-2 PS |TO92 |L21 70V 70V! 6V 1A! 120C| 750MWF 27M| 30P 98/316| 100MA | RMP | SOY | BC345 2N4033 
2SAT774 P S |X22 L49 35V 5v 50MA | 175C|  150MWF 60M 5P 540TP 2MA| ALG | MAT 

2SA775 P S |TOP66 | L32 100V] 100V] 4V] 700MA]| 150C 10WC 20M : 35/200 S0MA| AME | HIT 

2SA776 P S |TO1 LO2 55V 5V| 700MA) 150C| 200MWF 90M 3P 300TP 2MA| ALN | HIT 

- 2SA777 P S |TO92 |L21 80vV 80V]| 5V 141 135C| 750MWF 60M É 65/330| 150MA| AMH | MAT | BC640 2N4033 
2SA778 PS |x19 L45 150V 50MA | 135C| 200MWF 30M 4P 80TP 15MA | ALH | HIT |BC345 2N3930 
2SA778K PS |x19 L45 150V 50MA | 135C| 200MWF 25M 10P 30MN 15MA| ALH | HIT |BC345 2N3930 
2SA778AK PS |x19 L45 180V : 50MA | 125C| 200MWF 25M|  10P 40/200 15MA| RLE | HIT |BF435 2N5416 
2SA779 PS |x17 L32 3 35V 1500MA | 175C 10WC 55M| 100P 60/320| 500MA| AMG | HIT . : 
2SA779K PS |x17 L32 35V 2A| 175C 10WC 55M|  90P 60/320| 500MA| AMG | HIT 

2SA780A PS |x17 L32 80V 1A| 175C 10WC 60M 16P 40/320 S0MA | AMH | HIT 

2SA780AK PS |xX17 L32 80V 1A1 150C 10WC 60M} 16P 40/320 S0MA | AMH | HIT . . 
2SA781 PS |Xx19 L45 15V 200MA | 175C| 200MWF 325M 20/200 30MA | RMS | HIT | BSW24 2N2907 
2SA781K PS |Xx19 L45 15V 200MA | 125C|  200MWF 275M 20/200 30MA| RLS | HIT : 2N2907 
2SA782 PS |x19 L78 80V 5V 30MA | 125C|  150MWF 100M 3P 150TP 1MA| ALG | OBS 

2SA783 PS |Xx19 L78 50V 4V]| 5V 30MA | 125C|  150MWF 100M 3P 150TP 1MA| ALG | OBS 

2SA784 PS |x19 L78 25V} ,20V] 5V 30MA | 125C| 150MWF 100M 3P 150TP 1MA] ALG | OBS 

2SA785 PS |x19 L78 80V 5v 50MA | 125C|  150MWF 90M|  6P5 150TP 10MA | ALG | OBS 

2SA786 PS |x19 L78 50V 40V]| 5V 50MA | 125C|  150MWF 90M]|  6P5 150TP 10MA | ALG | OBS 

2SA787 PS |x19 L78 25V 20V| 5V 50MA | 125C|  150MWF 90M} 6P5 150TP 10MA| ALG | OBS 

2SA788 PS |x19 L78 s0V 40V] 5V 30MA | 125C|  150MWF 100M 3P 150TP 10MA| ALN | OBS 

2SA789 PS |X19 L78 25V 20V| 5V 30MA | 125C| 150MWF 100M 3P 150TP 10MA| ALN | OBS 

2SA790 PS |X19 L78 40V 6V| 300MA| 125C| 300MWF 100M 3P 10KMN|  100MA| AMD | OBS 

2SA791 PS |X19 L78 25V 6V]| 300MA| 125C| 300MWF 100M 3P 10KMN|  100MA | AMD | OBS 

2SA793 PS |Xx19 L78 80v 60V| 6V| 600MA]| 175C| 800MWF 50M|  18P 120TP| 200MA]| AMG | FUJ 

2SA794 P S |T0126 |L31 100V] 100V] 5V| 500MA | 150C AaWC 60M ; 65/330| 150MA| AME | MAT 

2SA794A P S |T0126 | L31 120V] 120V] 5V] 500MA| 150C 4WC 60M . 65/330| 150MA| AME | MAT 

2SA795 P S |TO126 |L31 150V| 150V] 5V]| 250MA]| 150C 10WC : | 60/240| 100MA| AME | MAT 

2SA796 PS |TO92 ,|L21 30v 10V| 300MA| 125C| 300MWF à : 40KTP|  100MA| AMD | OBS 

2SA798 PS |0BS |OBS 50V 5V| 10V] 100MA] 125C| 400MWF 50M 3P 250MN 1MA! DUA | MIT . . 
2SA799 P S |TO39 |L04 6ov 60V| 5V]|1500MA| 175C 1WF à ‘ 5S4MN|  500MA | AMG | FUJ | BSS44 2N4033 
2SA800 PS |TO72 |L06 25V 12V] 3V| 3OMA]|175C| 250MWF|  1500M]|  1P8 60TP 10MA| VLA | NEC ; . 
2SA801 PS |X61C !X61 20V 12VI 3VI 50MA]175C| 300MWF|  1500M 2P 60TP 15MA| SLA | NEC 

2SA802 PS |Xx19 L78 130V 5V|  30MA| 125C| 150MWF 25M 8P 56/270 5MA| ALH | OBS 

2SA803 PS |x19 L78 130V 5V] 30MA! 125C| 150MWF 90M] 6P5 120TP 1MA | ALH | OBS 

2SA804 PS |X19 L78 130V 5V| 50MA]125C! 150MWF 90M]| 6P5 120TP 1MA| ALH | OBS 

2SA805 PS |x19 L78 180V 5V 50MA | 125C| 150MWF 90M|  6P5 120TP 1MA| ALH | OBS 

2SA806 PS |Xx19 L78 210V 5V| 50MA]|125C| 150MWF 90M|  6P5 120TP 1MA | ALH | OBS | | 
2SA807 PS |TO3 |LO5 60V 60V| 6Vv 6A | 150C 50WC . ; 20MN 3A | AHG | SAK | BDX92 2N4906 
2SA808 PS |TO3 LO5 80V 80V| 6V 6A | 150C 50WC : : 20MN SA | AHH | SAK | BDX94 2N4906 
2SA808A PS |TO3 LO5 100V] 100V] 6V 6A | 150C 50WC : ; 20MN 3A| AHH | SAK | BDX96 2N6227 
2SA809 PS |TO5 LO4 150V| 120V] 5V S0MA | 175C| 700MWF 50M 6P 150TP 10MA| ALE | FUJ | BFT19 2N5415 
2SA810 PS |TOS LO4 150V| 150V] 5V S0MA | 175C| 700MWF 50M 6P 150TP 10MA| ALE | FUJ |BFT19 2N5415 
2SA811 PS |x12 L29 50V 45V] 5V 30MA | 125C|  150MWF 50M ; 125MN S0OUA | ALG | NEC 

2SA811C5 PS |Xx12 L29 50V 45V]| 5V 30MA | 125C|  150MWF 50M ï 135MN S0OOUA | ALG | NEC 

2SA811C6 PS |x12 L29 50v 45V] 5V 30MA | 125C|  150MWF 50M | 200MN SOOUA | ALG | NEC 

2SA811C7 PS |Xx12 L29 SOV 45V] 5V 30MA | 125C!  150MWF 50M : 300MN SOOUA | ALG | NEC 

2SA811C8 PS |x12 L29 S0v 45VI 5V 30MA | 125C| 150MWF 50M . 450MN SOOUA | ALG | NEC 

2SA812 PS |Xx1i2 L29 50V 40V! 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M ; 60/600 1MA| ALG | NEC 

2SA812M3 PS |Xx12 L29 50v 40V] 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M ; 60/120 1MA | ALG | NEC 

2SA812M4 PS |Xx12 L29 50V 40V] 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M : 90/180 1MA| ALG | NEC 

2SA812M5 PS |X12 L29 50V 40V] 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M à 135MN 1MA | ALG | NEC 

2SA812M6 PS |Xx12 L29 50V 40V! 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M | 200MN 1MA]| ALG | NEC 

2SA812M7 PS |x12 L29 50V 40V! 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 90M | 300MN 1MA| ALG | NEC 

2SA813 PS |Xx12 L29 60V 45V] 5V] 200MA]| 125C| 150MWF 100M . 50/200 50MA| ALG | NEC 

2SA813S2 PS |x12 L29 60V 45V] 5V] 200MA]| 125C| 150MWF 100M : 50/100 50MA | ALG | NEC 

2SA813S3 PS |Xx12 L29 60V 45V] 5V]| 200MA]| 125C| 150MWF 100M : 75/150 S0MA| ALG | NEC 

2SA813S4 PS |Xx12 L29 60V 45V! 5V] 200MA! 125C| 150MWF 100M : 100MN S0MA| ALG | NEC ; . 
2SA814 P S |TOP66 | L32 120V] 120V] 5V 1A| 150C 15WC 10M|  60P 70/240! 150MA| AMH | TOS | BDX16 2N6468 
2SA815 P S |TOP66 | L32 100V] 100V] 5V 1A| 150C 15WC 10M|  60P 70/240| 150MA| AMH | TOS | BD240C |2N6468 
2SA816 P S |TOP66 | L32 80v 80V] 5V| 750MA| 150C| 1500MWF 50M]|  40P 70/240| 150MA]| AMH | TOS | BD638 2N6126 
2SA817 P S |TO98 |L21 80V 80V] SV] 300MA) 150C| 625MWF 40M]| 24P 200MN 5S0MA | AMH | TOS | BC345 2N4033 
2SA817A P S |TO92 |Li4 80v 80V| 5V]| 400MA!| 150C| B800MWF]| 100MTP|  14P 70/240 S0OMA| ALA | TOS ; à 
2SA817A-0 P S |TO92 |L14 80V 80V| 5V]| 400MA]| 150C| 800MWF]| 100MTP|  14P 70/140 50MA| ALA | TOS 

2SA817A-Y PS |TO92 |Li4 80v 80V| 5V| 400MA!| 150C| 800MWF]| 100MTP|  14P 70/140 5S0MA| ALA | TOS 

2SA818 PS |Xx17 L35 180V! 150V] 5V SOMA | 150C 1WF 40M 5P 70/240 10MA| ALE | TOS 

2SA820 P S |TO92 |L21 180V 5v 30MA | 125C|  250MWF 100M 8P 56/270 5MA| TVM | OBS 

2SA821 PS |TO92 |L21 210V 5V|] 30MA!125C! 250MWF 100M 8P 56/270 SMA | TVM | OBS 

2SA822 PS |TO92 |L21 80V 5V 30MA | 125C| 250MWF 100M 3P 120TP 1MA| ALG | OBS 
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2SA823 P S |[TOg2 |L21 50V 5V| 30MA| 125C| 250MWF 100M| 3P 180TP 1MA! ALG | OBS 
2SA824 PS [TO9 |L21 30V 5V| 30MA!125C| 250MWF 100M| 3P 220TP 1MA| ALG | OBS 
2SA825 PS [TO92 |L21 80V 5V| 50MA|125C| 250MWF 90M| 6P 82/390|  10MA| ALG | OBS 
2SA826 PS |TO92 |L21 50V 5V| 50MA|125C| 250MWF 90M| 6P5 82/390|  10MA| ALG | OBS 
2SA827 PS |TO92 |L21 25V 5V| 50MA|125C| 250MWF 90M|  6P5 150TP|  10MA| ALG | OBS 
2SA828 PS |[TO92 |L21 50V 5V| 30MA|125C| 250MWF 90M| 6P5 180TP|  10MA| ALN | OBS 
2SA829 PS [TOg2 |L21 25V 5V| 30MA| 125C| 250MWF 90M| 6P5 220TP|  10MA| ALN | OBS 
2SA830 PS [TO9 |L21 40V 6V| 300MA | 125C| 300MWF 100M| 3P 1KMN| 100MA| AMD | OBS 
2SA831 PS |TO9 |L21 25V 6V| 300MA| 125C| 300MWF 100M| 3P 1KMN]| 100MA| AMD | OBS 
2SA832 PS |TO92 |L21 130V 5V| 30MA| 125C| 250MWF 25M|  &P 56/270 5MA| ALH | OBS 
2SA833 PS [TO92 |L21 130V 5V| 30MA| 125C| 250MWF 100M| 3P 1507TP 1MA| ALH | OBS 
2SA834 p S ITOg2 |L21 130V 5V| 54MA|125C| 250MWF 90M| 6P5 120TP| 10MA| ALH | OBS 
2SA835 PS Ix17 |L35 140V] 140V| 8V| 500MA| 120C| 7900MWC 22M|  60P 60/350| 100MA| AME | SOY | 5 
2SA836 PS |x19 |L45 . 55V| . | 100MA| . 200MWF 100M| 3P6 160MN 2MA| RLG | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SA837 PS |[TO3 |LO5 80ov| 80v| 5v 4A | 125C 50WC 5M| . 40/200 1A| AHH | MAT |BDX94 | 2N5872 
2SA838 PS |[TO92 |L21 30V| 20V| 5V| 30MA!125C| 250MWF 150M| 2P4 100TP 1MA| RLA | MAT BC308  |2N6015 
2SA839 P S |TOP66 | L32 180V| 150V| 5V!1500MA| 150€ 25WC 3M| 200P 40/140| 500MA! AME | TOS |BDX16 | 2N6214 
2SA840 PS |TO92 |L21 140V! 140V| 8V! 500MA|120C| 750MWF 22M| . 50/350| 100MA]| AME | SOY | BF435 à 
2SA841 P S |TO98 |L21 60V| 60ov| 5V| 50MA]125C| 200MWF 70M|  9P 200MN 2MA| ALN | TOS | BC214LC | 2N4062 
2SA842 PS |TOg |L21 40V| 40V! 5V| 50MAÏ|:125C| 200MWF 70M|  P 200MN 2MA| ALN | TOS |BC214LC | 2N4062 
2SA843 P S |TOP66 | L32 200V| 150V! 5V| 500MA| 150C 20WC : | 60/200| 400MA| AME | MAT |BDX16 | 2N6214 
2SA844 PS |x19 |L45 55v| 55V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 100M|  3P6 160MN 2MA| ALH | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SA844C PS |x19 |L45 55V| 55V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 100M! 3P6 320MX 2MA| ALH | HIT IBSW24  |2N2907A 
2SA844D PS Ix19 |L45 55V| 55V| 5V| 100MA! 125C| 300MWF 100M| 3P6 500MX 2MA| ALH | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SAB44E PS |x19 |145 55V| 55V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 100M|  3P6 800MX 2MA| ALH | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SA844F PS |x19 |L45 55V| 55V! 5V| 100MA| 125C| 300MWF 100M| 3P6!  1K2MX 2MA| ALH | HIT [BSW24  |2N2907A 
2SA845H PS |TOI8 |LO2 150V 5V| 50MA| 180C| 200MWF 20M|  10P 30/300|  15MA| RLH | HIT |BFW43 | 2N3930 
2SA845AH P S |TO18 |LO1 180V 5V| 50MA| 180C| 200MWF 20M|  10P 40/200| 15MA| RLS | HIT |BFX90 | 2N3930 
2SA847 P S |TO92 |L87 g0oV| 90V| 5V| 50MA!125C| 200MWF 75M|  5P 500TP 1MA| ALE | MIT |BF435 
2SA847A P S |To92 120V| 120V| 5V| 50MA]|125C| 200MWF| 150MTP| 2P5|  250/800 1MA| ALN | MIT . 
2SA848 p S [TOI |LO2 150V| 120V| 5V| 50MA| 175C 1WF 50M| . 150MN|  10MA| TVM | FUJ |BFT19 | 2N5416 
2SA849 pS |[TO1 |Lo2 150V] 150V| 5V| 50MA| 175C 1WF 50M| . 150MN| 10MA| TVM | FUJ |BFT19  |2N5416 
2SA850 P S |TO92H | L72 100V| 100V| 5V| 500MA| 135C| 800MWF 135M|  15P 130TP| 150MA| AME | MIT À : 
2SA851 P S |TO92 |L72 50V| 50V| 6V| 100MA|175C| 500MWF 50M|  6P 500TP 2MA| ALG | MIT |BC212L |2N5367 
2SA852 P S |TO92 |L72 35V| 35V| 6V| 100MA| 175C| 500MWF 50M|  6P 500TP 2MA| ALG | MIT |BC212L |2N5367 
2SA853 Ps |Tog2 |L72 35V| 35V| 6V| 100MA| 175C| 500MWF 50M|  6P 500TP 2MA| ALG | MIT |BC212L |2N5367 
2SA854 PS |TO92 |L21 40V 5V| 50MA!| 125C| 400MWF 100M| 7P5 82/390| 100MA| AMG | OBS : | 
2SA855 PS |[TOi8 |LO1 60V 5V] 50MA| 150C| 150MWF 70M|  4P5 454TP 1MA| ALN | OBS 
2SA856 p S |TO18 |Lo1 50V 5V| 50MA! 150C| 150MWF 70M| 4P5 450TP 1MA| ALN | OBS . 
2SA857 PS |[TO92 |L21 150V| 150V| 5V| 50MA]|175C| 500MWF 50M|  6P 150TP|  10MA| ALE | FUJ | BF423 
2SA858 P S [TO92 |L21 150V| 120V| 5V|] 50MA]|175C| 500MWF 50M!  6P 150TP| 10MA| ALE | FUJ | BF423 1 
2SA859 PS |[TO9 |L14 300V] 300V! 5V| 500MA|150C| 625MWF 50M|  6P 25MN|  30MA! ALE | MOT | MPSA92 
2SA860 PS [TO9® |L14 200V| 200V! 5V| 500MA|150C| 625MWF 50M|  8P 30/150|  30MA! ALE | MOT | MPSA93 
2SA861 PS |x17 |L32 20v| 16V! 6v 2A| 120C| 950MWF 40M|  50P 199MN| 100MA| AHG | SOY L 
2SA866 P S |TO92 |L14 30V 5V| 100MA| 125C| 300MWF 75M| 4 250TP 1MA| ALG | OBS 
2SA887 PS |TO92 |L14 6ov 5V| 100MA| 125C| 300MWF 75M|  4P 250TP 1A| ALG | OBS 
2SA868 P S |TO92 |L14 90V 5V| 100MA| 125C| 300MWF 75M| 4 250TP 1MA| ALH | OBS 
2SA869 P S |TO92 |L14 30V 5V| 400MA| 125C| 500MWF 75M|  &P 200TP| 100MA| AMG | OBS 
2SA870 P S |TO92 |L14 60V 5V| 400MA| 125C| 500MWF 75M|  &P 200TP|  100MA | AMG | OBS 
2SA871 P S |TO92 |L14 30V 5V| 50MA] 125C| 200MWF 60M| 4P5 250TP 1MA| ALN | OBS 
2SA872 P S |[TO92 |114 90V| 90V| 5V| 50MA|125C| 300MWF 60M|  3P6 250MN 2MA| ALH | HIT [BCX30 |2N5401 
2SA872A PS |[TO9® |L21 120V| 120V| 5V| 50MA]|125C| 300MWF 60M|  3P6 250MN 2MA| TVM | HIT |BF435 : 
2SA872C PS [TO92 |L14 gov| 90V| 5V| 50MA]|125C| 300MWF 60M| 3P6 320MX 2MA| ALH | HIT b 2N5401 
2SA872D PS |TO92 |L14 90V| 90V! 5V| 50MA|125C| 300MWF 60M| 3P6 500MX 2MA| ALH | HIT |BCX30 |2N5401 
2SA872E PS |[TO92 |L14 gov| gov| 5V| 50MA!|125C| 300MWF 60M| 3P6 800MX 2MA| ALH | HIT |BCX30 |2N5401 
2SA872F PS |TO92 |L14 gov| 90V| 5V| 50MA!125C| 300MWF 60M| 3P6|  1K2MX 2MA| ALH | HIT |BCX30  |2N5401 
2SA873 PS |[X10 |L74 60v| 40V| 6V] 200MA!150C| 300MWF 110M|  5P 140TP| 10MA} ALG | FUJ . . 
2SA874 PS |xX19 |L78 40V 5V| 500MA! 125C| 300MWF 100M! 7P5 82/390| 100MA| AMG | OBS 
2SA876 PS |TO18 |Lo1 70V| 50V| 5V| 500MA!175C| 350MWF 100M|  20P 80/240|  10MA| AMG | HIT : ; 
2SA876H PS |TO18 |Lo1 70V| 50V| 5V| 200MA!175C| 350MWF 100M!  20P 80/240|  10MA| AMH | HIT |BFT71 | 2N3486A 
2SA876HA PS |[TO18 |Lo1 70V| 50V| 5V| 500MA!|180C| 350MWF 100M|  20P 130TP| 10MA| AMH | HIT |BFT71 | 2N3486A 
2SA876HB PS |[TO18 |Lo1 70V| 50V| 5V| 500MA! 180C| 350MWF 100M|  20P 170TP| 10MA| AMH | HIT |BFT71 | 2N3486A 
2SA876HC PS |TO18 |LO1 70V| 50V| 5V| 500MA!180C| 350MWF 100M|  20P 240TP| 10MA| AMH | HIT |BSW24  |2N2907A 
2SA877 PS |[TO3 |LO5 80V 6v 10A | 150C 100WC 8M| 255P 60TP 3A| AHG | SAK 
2SA878 PS |[TO3 |LO5 120V 6v 10A | 150C 100WC 8M| 255P 60TP 3A| AHH | SAK 
2SA879 P S |TO126 | L31 250V! 200V| 5V| 70MA|125C! 600MWF 40M|  10P 30MN SMA! ALE | MAT | : 
2SA880 PS |x21 |L78 35V| 35V| 5V| 50MA|125C| 150MWF à À 1KMX 2MA| ALG | MAT |BC212L |2N4061 
2SA881 Ps Ix19 |L78 40V sv 1A|125C| 600MWF 75M|  20P 180TP| 100MA| AMG | OBS 
2SA882 PS |TO3 |LO5 130V] 130V| 5v 7A | 150C 100WC 4M| 800P 40/250 2A| AHH | MAT : | 
2SA883 P S !TO92 |L21 6ov| 40V! 8V| 200MA!175C| 300MWF 140M|  15P 160TP| 10MA! AMG | NEC |BCW37  |2N5367 
2SA884 PS |x94 |N16 6sv| 65V| 5V| 200MA| 125C| 270MWF 70M|  6P 250TP 1MA| DUA | SOY . 3 
2SA885 P S |TO126 | L31 45V| 35V| 5v 1A| 150C| 1200MWF 100M| . 60/340| 500MA| AMG | MAT |BD562 | 2N4920 
2SA886 P S |TO126 | L31 5ov| 40V! 5v 1A| 150C| 1200MWF 100M| . 60/340| 500MA | AMG | MAT |BD562 | 2N4920 
2SA887 P S |TO126 | L31 70V| 50V| 5v 1A| 150C| 1200MWF 100M| . 60/340| 500MA| AMG | MAT |BD236 | 2N4920 
2SA888 PS |TO92 |L14 25V| 25V| 5V| 100MA]| 135C| 350MWF 50M| 5P5 700MX 2MA| RLG | MAT |BC350A |2N3906 
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2SAB890 p S [TOs2 |L14 gov| 25v| 5v 1A|135C| 625MWwF|  100M| . 160TP| 150MA| AMG | MAT |BC388 | 2N4403 
2SA891 p S ITO92 |L14 30v| 25V| 5v 1A|135C| 625MWF|  100M| . 160TP| 150MA| AMG | MAT |BC388  |2N4403 
2SAB92 P S |TO220 | L34 4v| . | 6v 6A| 150C| 40WC 7M| . 300MN 5A| AHD | SAK 
2SAB93 p S [TO92 |L14 gov| gov| 5v| 5omA|125C| 300MWF|  60M| 3P6|  160MN|  2MAÏ ALH | Hit |ëcx30  |2N5401 
2SAB93A p S [TO92 |L14 120v| 120V| 5V| 5oMA|125C| 300MWwF|  60M| 3P6|  320MX]  2MA| ALE | HIT 2N5401 
2SA893C ps |To92 |L14 gov| oov| sv| 5oMAl125c| 300MWwF|  6omM| 3ps|  320Mx]  2MA| ALH | Hir [Bcxso  |2N5401 
2SAB93D p S [TO92 |L14 gov| soov| 5v| 50MA|125C| 300MWF|  60M| 3P6|  500Mx|  2MA| ALH | Hir |Bcx30  |2N5401 
2SAB9SE p S |TO92 |L14 gov| oov| s5v| 50oMA|125C| 300MWF| 50M| 3P6|  800MX|  2MA| ALH | Hir |Bcx30 | 2N5401 
2SAB98F p S [TO92 |L14 gov| gov| 5v| 5oMAl125C| 300MWF|  60M| 3P6|  1Kk2Mx!  2MA| ALH | Hir |Bcx30  |2N5401 
2SA898AC | PS |TO92 |L14 120V| 120V| sv] 50oMA|125c| 300MWF|  6oM| 3P6|  320MX|  2MA| ALE | mir |Bcx30  |2N5401 
2SA893AD | PS |TO92 |L14 120v| 120V| 5v| 5omAl125c| 300MWF|  6om| 3P6|  soomx|  2MA| ALE | mir |mcx30  |2N5401 
2SA89SAE | PS |[TO92 |L14 t20v| 120V| 5v| 5oMA|125C| 300MWF|  6omM| 3P6|  g0oMx| 2MA| ALE | Hir |Bcx30  |2N5401 
2SA89AF | PS |To92 |L14 120V] 120V| 5v| 5oMA|125c| 300MWwF|  6oM| 3P5| 1K2Mx|  2MA| ALE | Hir |Bcx30  |2N5401 
2SAB94 p S [TO92 |L21 30V ëv 1A|125C| 600MWwF| 75M| 25P|  2007P| 100MA| AMG | oBs 
2SA895 p S |TO92 |L21 30V av| 30MA|125C| 200MWF|  250M| 1P|  1007P|  1MA| LA | oBs 
2SAB96 ps [Tos2 |L21 200V| 150V| sv! 100MA|150c| 750MWF|  35M| 3p5|  1507P|  3MA| RLE | soy | 8r423 
2SA896-1 ps [TO®æ |L21 200V| 150V| 5V| 100MA| 120C| 750MWF| 35M| 7P|  57/252| 3MA| TiA | Soy | BF423 
2SA896-2 p S |TOo92 |L21 200V| 175V| 5V| 100MA|120C| 750MWF| 35M| 7P|  57/252]  3MA| rvm | soy | BF423 
2SAB97 ps |x17 |L32 6ov| 50v| 6v 2A|125C| 950MWF|  27M| 30P|  s8MN| 100MA| AMG | Soy | 
2SA898 PS |TO126 |L31 150V| 120V| 5v| 50MA| 150€ 1WF| 50M| . 150TP| 10MA| ALE | FUJ |BFTt9  |2N5416 
2SA899 p S |TO126 |La1 15ov| 15ov| 5v| soma! 150€ 1WF|  soM| . 1507P| 10MA| ALE | FUJ |Brrio  |2Nsaic 
2SA900 P S |TOt26 |La1 i8v| 18v| 5v 2A | 150C awc|  75M| . 90/450| 500MA| AHG | MAT |BD362  |2N4920 
2SA901 p S |TO92 |L40 4ov| 4ov| 5v| 100MA| 125C| 200MWF|  soM| 3P5|  250MN|  1MA| ALG | MIT à 
2SA904 p S |TO92 |L40 gov| * gov| 5v| 50oMA|:125C| 200MWwF|  75M| 2P5|  250MN]  1MAÏ ALH | MIT 
2SA904A p S |ro92 120V| 120V| 5V| 50MA|125C| 200MWF| 150MTP| 2P5| 250/800|  1MA| ALG | MIT 
2SA905 ps [Tos2 |L40 120V| 120V| 5v| 5oMA|135c| 80oMwF!  100M| 3P| 150MN|  10MA! rvm | Mir 
2SA906 p S |TO92 |L40 40V| 4ov| 5v| 100MA| 125C| 200MWF!  50M| 3P5|  250MN|  1MAÏ ALN | MIT ; 
2SA907 ps |TO3 |Los 100v| 100v| 6v| 15A|150C| 150wWc| . ! 30MN 3A| AHH | SAK [BLX84 |2N6248 
2SA908 p S [TO3 |Los 150V| 150V| 6v| 154|150C| 150Wc| . : 30MN 3A | AHE | SAK . |an6ost 
2SA909 PS [TO3 |Los 200V| 200v| 6v| 15A|150C|  150Wwc 30MN 3A| AHE | SAK 
2SA911 ps |To5 |Lo4 gsov| 8sov| 12V| 100MA| 120C| 470MWF 4M| 16P| 30/300|  10MA| ALE | soy . 
2SA912 p S |TO92 |L21 150V| 150V| 5V! 100MA|125C| 750MWF|  100M| . 150TP| 10MA| ALE | MAT |BF435  |2N3030 
2SA913 p S |ToP6s | L32 150V| 150V| 5v| 100MA| 150€ 15WC|  60M| . 65/330| 150MA| ALE | MAT . |2N6476 
2SA915 PS |x21 |L45 120V| 120V| 5V| 50MA|150C| 800MWF|  40M| 2P5l  90/400|  10MA| TVM | NEC . 
2SA916 pS |x21 |L45 160V| 160V| 5V| 50MA|150C| 800MWF|  40M| 2P5|  90/400|  10MA| TVM | NEC 
2SA917 ps |Tos2 |L21 120v| 120V| 5V| 100MA| 120c| 750MwF|  35M| 7P|  57/252| a3MAÏ ALA | soy |BF435 |2N5416 
2SA918 ps |xi0 |L20 40V| aov| 5v| 300MA|150C| 300MWF|  100M| 4P5 60TP| 10MA| ALG | FUJ | 
2SA920 PS |x17 |L3s 200v| 200v| av| 500MA|125C| 950MWwF|  20M| 40P 70MN|  100MA| AME | SOY 
2SA921 p S [TOs2 |L21 120V| 120V| 5V| 20MA|125C| 150MWF|  100M|  3P| 180MN|  2MA! ALH | MAT . 
2SA922S PS |TO5 |Lo4 8ov| 8ov| 6v 1A|150C| 625MWF|  6oM| 20P|  51/276| 100MA| AMH | SoY |Bc461 | 2N4029 
2SA923-1 ps |To5 |Lo4 200v| 150v| 5v| 200MA|150C| 625MWwF|  35M| sPp5|  51/276|  3MAÏ RME | soY IBFrio  |2N5415 
2SA923-2 PS ITO5 |LO4 200V| 175V| 5v| 200MA|150C| 625MWF|  35M| 3P5|  51/276|  3MA| RME | sOY |BFriga |2N5415 
2SA924 p S |TO92 |L15 3ov| 30v| 5v| 100MA|150C| 500MWwF|  6oM|  4P| 100MN|  2MA| ALG | HIT . 
2SA927 p S [TO92 |L21 6ov| 40V| 6v| 250MA|125C| 500MWF|  110M| 14P|  1007P| 100MA| AMG | FUy |Bc212L |2N5367 
2SA929 p S [TO92 |L21 55V| 5ov| 5V| 50MA|125C| 200MWwF|  40M| 10P|  o6oMx!  1MAÏ ALN | SAN |BC214L |2N4058 
2SA930 ps |Tog2 |L21 4ov| 35vV| 5v| 5omAl125c| 200MWwF|  40M| 10P|  o6omx!  1MAÏ ALN | SAN |Bc2141 |2N4058 
2SA931 PS |TO18 |LO1 150V| 120V| 5V| 5oMAl175C| 450MwF|  35M| 15P 35TP|  10MA| ALE | FUJ |8C393 |2N3930 
2SA932 p S [TO18 |Lot 150V| 150V| 5V| 50MA|175C| 450MWF|  35M| 15P 35TP|  10MA| ALE | FUJ |BC393 | 2N3930 
2SA933 p S |TO92 |L21 5ov| . | 5v| 100MA!125C| 300MWF 70M| 4P| g2/390|  1MA| ALG | oBs | | 
2SA934 p S |TO92 |L21 40V 5V| 700MA| 125C| 750MWF 75M| 20P|  82/390| 100MA| AMG | oBS 
2SA935 p s |To92 |L21 80v 5v| 700MA| 125C| 750MWF 5oM| 14P|  82/390| 100MA| AMG | oBs 
2SA936 p S [TO92 |L21 40V 10V| 300MA| 125C| 300MWF|  100M|  4P|  10KMN|  10MA| AMD | oBs 
2SA937 PS |x19 |L78 50V 5V| 100MA| 125C| 300MWF 70M| 4P| 82/3290]  1MA| ALG | OBS 
2SA938 p S |TO92 |L21 sov| . | 5v| soomAl125C| 500MWF| . 11P|  150TP| 100MA| AMG | SOY 
2SA939 p S |TO126 | L70 250V| 220ov| sv| 50MA! 150€ 1WF| 5oM| 3P|  1507P| 10MA| TVH | FUJ 
2SA940 ps |Top6s | L32 150V| 150V| 5v| 1500MA | 150€ 25WC 2M| 110P|  40/140| 150MA| AME | ros |BDx16  |2N6214 
2SA941 p S |TO92 |L21 120V| 120V| 5V| 50MA|125C| 300MWF|  75M| 5P|  200MN|  2MA| ALH | Tos k . 
. 2SA942 p S |To92 |L21 gov| gov| 5v| 50oMA|125C| 300MWF 75M| 5P| 200MN| 2MA| ALH | TOS 
2SA949 ps [TO92 |L21 150V| 150V| 5V| 50MA|150C| 800MWwF|  60oM|  4P|  70/240|  10MA! rvm | Tos | 
2SA950 p S |TO92 |L21 3oV| 25V! 5v| 800mA|150c| 600MWwF|  6oM| 40P|  320Mx| 100MA| AMG | ToS |Bcw37 |2N2907A 
2SA951 ps |xi7 |L34 140V| 140V| 8v| 500MA|125C| 950Mwr|  22M| 40P|  60/350| 100MA| AMH | soy 
2SA952 p S [TOs2 |L21 3ov| 25vV| 5v| 700MA|150C| 600Mw|  8oM| 17P|  90/400| 100MA| AMG | NEC 
2SA953 ps |TOg2 |L21 6ov| 6ov| 5v| 300MA|150c| 600MwF|  50oM| 13P|  90/400!  50MA| AMG | NEC 
2SA954 PS |TOS2 L21 gov| eov| 5v| 300MA|150c| 600oMwF|  50M| 13P|  90/400!  50MA| AMG | NEC . . 
2SA956H3 | PS |x21 |L78 6ov| 4ov| avi 100MA|125C| 150MWF|  140M| 15P|  80MN|  10MA| ALH | NEC |mc2121 |2N4061 
2sA956H44 | PS |x21 |L78 6ov| 4ov| 8v| 100MA!125C| 150MWF|  140M| 15P|  +110MN|  10MA| ALH | NEC |Bc2121 |2N4061 
2SA956H5 | PS |x21 |L78 6ov| 4ov| av| 100MA|125C| 150MWF|  140M| 15P|  150MN|  10MA| ALH | NEC |BC212L |2N4061 
2SA956H6 | PS |x21 |L78 6ov| 4ov| av| 100MA|125C| 150MWF|  140M| 15P|  200MN|  10MA| ALH | NEC |BC212L |2N4061 
2SA957 P S |TO220 | L34 150V| 150V| 6v 2A|150C| 3oWC| . | 40/320|  700MA| AMH | SAK : 
2SA958 P S |TO220 | L34 200v| 200v| 7v 2A|150C| 30WC| . . 40/320| 700MA | AMH | SAK 
2SA959 ps |ro3 |Los toov| 100v| 7v| 104!150C! 150wc| . . 20MN 15A | AHH | SAK 
2SA962 P S |TO202 | L35 gov| 5ov| 5v| 1500MA | 150€ 1WF| 5oM| 30p| 70/24! 150MA| AMG | Tos 
2SA963 P S.|TO126 | L70 5ov| 4ov| 5v|1500MA| 150€ 10WC 75M| 45P|  30/220 1A| AHG | MAT 
2SA964 PS |x17 |L35 200V| 200v| s5v| 200MA| 150c 10WC|  50M| 3P|  1807TP| 10MA| TVH | NEC 
2SA965 p S |TO92 |L21 120V| 120V| 5V| 800MA| 150C| 900MWwF|  6oM| 30P|  80/240| 100MA| AMH | TOS 
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2SA966 ps |Tos |L21 3ov| sov| 5v|1500MA| 150C| 900MwF|  6om| 40p|  100MN| 500MA| AHG | ros 
2SA967 ps |xa1 |La4 15v| av! 2v| 30MAl125C| 150MWwF|  4GTP| oP85|  25MN|  10MA| SLA | ros 
2SA968 P S |TO220 | L34 16ov| 160v| 5v| 1500MA| 150C0|  25wc| soM| 30P| 70/240| 100MA| AMH | Tos 
2SA968A p S |To220 | L32 180V| . |1500MA| . 25WC| 100MTP| 30P| 70/240| 100MA| AMA | TOS 
2SA968B p S |TO220 | L32 | 200v|  |1500MA| . 25WC| 100MTP| 30P|  70/240| 100MA| AMA | Tos 
2SA969 ps |Togs |Lo5 16ov| 16ov! sv! 1500MA! 1500! 25wc| som! 30P| 70/7240! 100MA| AMH | Tos 
2SA970 ps [To |L21 120V| 120V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  50M|  4P| 200MN|  2MA| ALH | ros 
2SA971 Ps |[ros |Lo5 150V| 150V| 6v! 15A|150C|  150wc sM| 270P|  30/180 5A| AHH | SAK 
2SA972 p S |To® |L21 3ov| 25v| 7v| 100MA| 150C| 250MWF|  75M| 5Pp5|  o0oMN| 2MA| ALG | MAT 
2SA973 p S [To |L21 éov| s5sv| sv] 50MA|150C| 250MWF| . | 180MN|  2MA| ALN | MAT 
2SA977 P s |To126 | L70 180v| 18ov| 5sv| soma 1500 iWC| 40M| . 65/450|  10MA| TVM | MAT 
2SA978 p S |TO92 |L40 4ov| 4ov| 5v| 100MA| 125C| 200MWF|  60M| 13P| 150MN|  1MA! ALN | MIT 
2SA979 P s |oBs 100V! 100V| 5v| 50oMA|125C| 400MWF|  75M| 2P5|  250MN|  1MA| DUA | MIT | , 
2SA980 PS |TO3 |Los 100V| 100V| 6v 8A|150C|  S8owCc| . 30MN 3A| AHH | SAK |BD318  |2N6029 
2SA981 PS [TO3 |Lo5 120v| 120v| 6v 8A| 150C| 80WC| . | 30MN 3A| AHE | SAK |BDX20 |2N6230 
2SA982 Ps |Tos |Los 140V| 140V| 6v 8a|150C|  sowc| . ; 30MN 3A| AHE | SAK 
2SA983 PS . 30V av| 20MA|125C| 200MWF|  1GTP| ops| 40/200| 3MA| TUG | NEC . 
2SA984 PS [Too |L21 eov| 5ov| 5v| 500MA!125c| 500MWwF|  6om| 18P|  320mMx|  50MA| AMG | SAN |Bcws37 
2SA985 P S |TO220 | L34 120V| 120V| 5v|1500MA| 150c|  25wc|  oom| 29p|  1507P| 300MA| AHH | NEC | 
2SA986 Ps 130V| 130v| 4v 7A|150C|  aowC|  30M| 250P|  1507P 1A! AHH | NEC 
2SA987 ps [TO |L21 40V sv| 100MA|125c| 500MWwF|  45M| 10P|  4007P|  1MA| ALH | NEC 
2SA988 Ps [TO® |L21 120V sv| 50MA|125C| 500MWF| 50M| 2P|  5007P|  1MA| ALG | NEC 
2SA989 p S |TO® |L21 60V 5v| 100MA|125C| 250MWwF|  90M| 4P5|  2007TP| 1MA| ALG | NEC 
2SA990 ps |Tos2 |L21 60V 5v| 100MA| 125C| 250MWF|  ooM| 4P5|  4007P|  1MA| ALN | NEC 
2SA991 ps [Tog |L21 60v 5v| 100MA| 125C| 500MWF|  45M| 5P5|  400TP|  1MA| ALN | NEC 
2SA992 ps [To®æ |Lo1 120V sv| 5oMA!125C| 500MWwF| 50m] 2P| 5007] 1MA| ALH | NEC 
2SA993 PS [TOs |L14 sov| 5ov| 5v| 500MA|150C| 625MWF|  6oM| gpl  6o/320| 150MA| AMG | Hir . 
2SA984K p S |[Tog2 |L21 100V| sov| 5v| 500MA|125C| 500MWF|  6omM| 18P| 320Mx|  50MA| AMH | SAN |BFT69 |2N2907A 
2SA994 p S [TOs2 |L40 4ov| 4ov| 5v| 300MA|125C| 500MWF|  60oM| 13P|  150MN|  1MA| ALG | MIT | 
2SA995 PS toov| 100v! 5v| 5oMA|125C| 400MWF|  50M| 3P| 250MN|  1MA| DUA | MIT 
2SA997 ps [Tos |L21 20V sv 1A|150c| 500MWwF| 75m! 10P|  2007P|  10MA! AMG | FUy 
2SA998 ps |Tos2 |L21 sv sv 1A|150C| 500MWF| 75M| 10P| 2007P|  10MA| AMG | FUJ 
2SA999 p S |ros2 |L21 5ov| 5ov! 6v| 200MA|125C| 200MwF|  100M| 7P|  90/500|  1MA| ALG | MIT 
2SA999L p S |To® sov| 5ov| 6v| 200MA|125C| 300MWF| 200MTP|  4P|  150/800|  1MA! ALN | MIT 
2SA1001 PS |Tos |Los 130V| 130V| 4v 8A| 150C| sowc| 20M| 350P| 50/120| 500MA| AHH | FUJ 
2SA1002 Ps |rTos |Los 120V| 120V| 4vl 12A|150c|  120wc|  20M| 450P|  50/200! 500MA| AHH | FUy 
2SA1003 PS |TO3 |Lo5 150V| 150v| 4v| 12A| 15001  120wc|  20M| 450P|  50/200! 500MA| AHH | FUJ 
2SA1004 ps [TO92 |L14 40v) 4ov| 5v| 100MA! 125C| 310MWF|  100M| 1P8|  100MN]  1MA| ALG | HIT 
2SA1005 PS [TOs |L21 4ov| aov| 5v| 30MAl125C| 250MWF|  200M| 1P1 90TP|  1MA| ALG | NEC 
2SA1006 P S |To220 |L34 180v| 180v| 5v|1500MA| 150C0|  25wc|  40M| 45P|  120TP| 150MA| AMH | NEC 
2SA1007 Ps |Tos |Los 150V| 15ov| 4vl 10A|150c|  10owc|  25M| 250P|  1507P 1A| AHH | NEC 
2SA1008 P S |TO220 | L34 100V| 100v| 7v 2A|150C| 15WC| . 40/200 1A| AHH | NEC 
2SA1010 p S |TO220 |L34 100V| 100V! 7v 7A| 150C|  40WC| . | 40/200 3A| AHH | NEC 
2SA1011 P S |TO220 | L34 180v| 160v| 6v| 1500MA| 150c|  25wc| sol 3opl 60/320| 300MA| AMH | SAN 
2SA1012 p S |TO220 |L34 6ov| 5ov| 5v 5A| 150C| 25WC|  30M| 170P|  70/240 1A| AHG | TOS 
2SA1013 ps |Tos2 |Le1 160vV] 160v| 6v 1A!150C| 900MWF|  15M! 35P| 6o/320| 200MA| Tv" | Tos 
2SA1014 P S |TO202 | L35 16ov| 160V| 6v 1A|150C|  10wWC| 15M| 35P|  60/320| 200MA| TvM | Tos 
2SA1015 ps |Tos |L21 sov| 5ov| 5v| 150MA|125C| 400MWF|  8omM| 4P| 70/400!  2MA| ALG | ros 
2SA10150 | PS |Tog |L21 5sov| sov| 5v| 150MA| 125C| 400MWF|  8om| 7P| 70/400|! 2MA| ALN | Tos 
2SA10151-0 | PS |TOs |L21 5ov| 5ov| 5v| 150MA|125C| 400MWwF| gom| 7P| 70/140| 2MA| ALN | Tos 
2sAto1si-v | Ps |Tos2 |L21 sov| 5ov| 5v| 150MA| 125C| 400MWF!  aomM| 7P| 120/240!  2MAÏ ALN | Tos 
2sA1015L-G | P S |Tog2 |L21 sov| 5ov| 5v| 150MA|125C| 400MWF|  goM| 7P| 200/400! 2MA| ALN | Tos 
2SA1016 p s |[To® |L21 420V| 100v| 5v| 50MA|125C| 400MWF|  55M| 2P2|  160MN]  1MA| ALH | SAN 
2SA1017 ps |[To® |L21 120V| 100v! 5v| 50MA|125C| 500MWF|  55M| 2P2|  100MN|  1MA| ALH | SAN 
2SA1018 ps |[Tos2 |L21 25ov| 200v| sv] 7oMAl150C| 750MWF| 50M| 10P|  30/220| 5MA| TVH | MAT 
2SA1019 Ps [To |La1 150v| 120ov| 5v| 50oMAl150c| o00oMwr| 55m! 2P2!  100MN]  1MA| TvM | SAN 
2SA1020 Ps [TO |L21 5ov| 50V| 5v 2A|150C| 900MWF|  50M| 40P| 74/240| 500MA| AMS | TOS 
2SA1021 P S |To126 | L70 150v| 150v! 6v|1500MA| 150c|  20wc 15M| 35P|  60/320| 200MA| AMH | ToS 
2SA1022 Ps |xi2 |L2 sov| 2ov| 5v| 30oMAl125C| 200MWF|  150M| 1R2|  50/200|  1MA| ALN | MAT 
2SA1023 Ps |[Tos |L21 70V 5v| 100MA| 125C| 250MWF|  2oM| 4P5|  2007P|  1MA| ALG | NEC 
2SA1024 Ps |Tois |Loi 4oov| 36ov! 5v| 100MA| 150C| 400MWF 8mM| 4pl  35/200| 20MA| ALE | Hit 
2SA1025 ps |Toa |L21 6ov| 6ov! 5v| 100MA|125C| 400MWF|  45M| 3P5]  250MN| 2MA| ALG | Hir 
2SA1026 PS |x20 |L42 50V 5v| 200MA| 125C| 250MWF|  50M| 6P5|  250MN|  1MA| ALG | MIT 
2SA1027 ps |x20 |L4 50V 5v| 200MA| 125C| 250MWF|  50M| 6p5| 300MN|  1MA| ALN | MIT 
2SA1028 PS |TO3 |L05 10ov| 100v| 5v| 104|1500| oswc| 30m! 370P|  50MN| 4500MA| AHH | sov 
2SA1029 ps [To®æ |La1 sov| 3ov| 5v| 100MAl 125c| 200MwF|  140M| 3P3|  100MN|  2MA| ALG | Hir 
2SA1030 p S [TO® |L21 ssv| sov| 5v| 100MA|125C| 200MWF|  140M| 3P3|  100MN|  2MA| ALG | Hi 
2SA1031 p s [TO® |L21 ssv| s5ov| 5v| 100MA|125C| 200MWF|  140M| 3P3!  100MN]  2MA| ALG | Hir 
2SA1032 p S [TO® |L21 5sv| sov| 5v| 100MA|125C| 200MWF|  140M| 3P3|  100MN|  2MA| ALG | Hir 
3SA1033 Ps |Tog |L21 sov| 3ov! sv! 100MAl 125C| 310MwF|  140M! 3P1| 100MN|  2MA| ALG | HIT 
2SA1084 ps |x12 |L29 3sv| 35v| 5v! 5oMAl125C| 200MWF|  . 180MN|  2MA| ALN | MAT 
2SA1085 ps |x12 |L2 55v| 55v| 5v| 50MA!125C| 200MWF| . 180MN|  2MA| ALN | MAT 
2SA1036 P S |sPec 40v sv| 500MAl 125Cc| 200MwF|  100M| 7P|  g2/320| 100MA| AMG | oBs 
2SA1037 Ps |spec | . 40V 5v| 100MA! 125C| 200Mwr| 70oM| 3P5| 82/3290]  1MA| ALN | o8s 
2SA1088 ps [Too |L1 120V sv| 50MA| 125C 300MWF | 70M| 3P4] 180MN| 2MA| ALH | 0BS 
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| max | max |max} max max min | max EUR. USA 
2SA1039 p S |TO92 |L21 80v 5V| 50MA|125C| 300MWF 70M| 3P4 180MN 2MA | ALG | OBS 
2SA1040 PS |[TO3 |LO5 120V| 120V| 5V 10A | 175C 100WC 30M| 400P 35/200 1A FUJ 
2SA1041 PS |TO3 |LOS 120V| 120V| 5V 15A | 175C 100WC 30M| 500P 35/200| 1500MA| . | FUJ 
2SA1042 P S |TO3 |LO5 70V| 70V| 5V 15A | 175C 100WC 30M| 500P 35/200| 1500MA| . | FUJ 
2SA1043 PS [TO3 |LO5 120V| 120V| 5V 30A | 175C 150WC 30M| IN 35/200 8A| . | FU 
2SA1044 PS [TO3 |LOS 70V| 70V| 5v 30A | 175C 150WC 30M| . 35/200 3A| AHG | FUJ 
2SA1045 P S |TO3 |LO5 100V| 100V| 5V 10A | 175C 100WC 30M| . 3KMN 2A| AHD | FUJ 
2SA1046 PS |TO3 |LO5 100V| 100V| 5V 15A | 175C 100WC 30M| . 3KMN 3A| AHD | FUJ 
2SA1047 P S |TO126 |L70 160V| 160V| 5V| 80MA| 150C 1WF 75M| 3P2 60/320|  10MA| TVM | SAN 
2SA1048 PS Ix1i1 |L78 50V| 50V| 5V| 150MA| 125C| 200MWF 80M|  4P 70/400 2MA| ALN | TOS 
2SA1049 PS |Xx11 |L78 120V| 120V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 50M| 4P 200MN 2MA| TVM | TOS 
2SA1050 PS |TO3 |LOS 140V| 140V| 5V 12A | 150C 100WC 35M| 220P 55/240 1A| AHH | TOS 
2SA1051 PS [TO3 |LO5 150V| 150V| 5V 15A | 150C 150WC 30M| 350P 55/240 1A| AHH | TOS 
2SA1052 PS |x12 |L29 30V|  30V| 5V| 100MA| 125C| 150MWF 140M|  3P3 100MN 2MA| ALG | HIT 
2SA1053 P S [TO9 |L14 40V|  40V| 5V]| 200MA] 150C| 600MWF . ; 150TP 10MA| RLS | NEC 
2SA1054 P S |TO92 |L14 60V| 60V| 5V| 600MA | 150C| 600MWF | . 200TP| 150MA | RMS | NEC 
2SA1055 PS |TO92 |L14 25V| 25V| 4V| 200MA| 150C| 600MWF . , 150TP 2MA| RES | NEC 
2SA1056 P S |TO92 |L14 40V| 40V| 5V| 600MA]| 150C| 600MWF ! s 150TP| 150MA| RMS | NEC 
2SA1060 P S [TOP3 |L34 80V| 80V| 5V 5A | 150C 60WC 8M| . 40/200 1A| AHG | MAT 
2SA1061 P S |TOP3 |L34 100V| 100V| 5V 6A | 150C 70WC 8M| . 40/200 1A| AHH | MAT 
2SA1062 P S |TOP3 |L34 120V| 120V| 5V 7A| 150C 80WC 8M| . 40/200 1A! AHH | MAT 
2SA1063 P S |[TO3 |LO5 150V| 120V| 5V 6A | 150C 80WC 25M| . 40/280 2A| AHH | MAT 
2SA1064 PS |[TO3 |LO5 150V| 150V| 5V 8A | 150C 100WC 25M| . 40/280 2A| AHH | MAT 
2SA1065 PS [TO3 |LO5 150V | * 150V| 5V 10A | 150C 120WC 25M| . 40/280 2A| AHH | MAT 
2SA1066 P S |TO92 |L21 70V|  50V] 5V| 200MA]| 125C| 500MWF 60M| 16P 95/420 10MA| ALG | SOY 
2SA1067 P S [TO3 |LO5 120V| 120V| 5V 10A | 150C 100WC 25M| 140P 30/200 3A| AHH | SAK 
2SA1068 P S [TO3 |LOS 150V| 150V| 5V 10A | 150C 100WC 25M| 140P 30/200 3A| AHH | SAK 
2SA1069 P S |TO220 | L34 80V]  80V| 12V 5A | 150C 30WC . . 40/200 3A| AHG | NEC 
2SA1072 PS [TO3 |LO5 120V| 120V| 7V 12A | 150C 120WC 30M| 300P 80/200 1A| AHH | FUJ 
2SA1073 PS |TO3 |LO5 160V| 160V| 7V 12A | 150C 120WC 30M| 300P 60/200 1A| AHH | FUJ 
2SA1074 PS |[TO3 |LO5 160V| 160V| 7V 15A | 150C 130WC 30M| 670P 60/200 1A! AHH | FUJ 
2SA1075 P S [SPEC |L34 120V| 120V| 7V 12A | 150C 120WC 30M| 300P 60/200 1A| AHH | FUJ 
2SA1076 P S |SPEC |L34 160V| 160V| 7V 12A | 150C 120WC 30M| 300P 60/200 1A| AHH | FUJ 
2SA1077 P S |TO220 | L34 120V| 120V| 5V 10A | 150C 60WC 30M| 300P 60/200 1A| AHH | FUJ 
2SA1078 P S |TO220 |L34 120V| 120V| 7V 2A | 150C 25WC 70M| 100P 60/350| 300MA| AMH | FUJ 
2SA1079 P S |TO220 | L34 160V] 160V| 7V _ 2A| 150C 25WC 70M| 100P 60/350| 300MA| AMH | FUJ 
2SA1080 P S |TO220 | L34 40V|  40V|] 7V| 500MA!| 125C 20WC 15M| 65P 60/350 10MA| AMG | FUJ 
2SA1081 P S |[TO92 |L21 90V|  90V| 5V| 100MA!150C! 400MWF 45M| 3P5 250MN 2MA | ALH | HIT 
2SA1082 P S |TO92 |L21 120V| 120V| 5V| 100MA| 150C| 400MWF 45M]| 3P5 250MN 2MA| ALH | HIT 
2SA1083 P S |TO92 |L21 60V|  60V| 5V] 100MA]| 150C| 400MWF 45M| 3P5 250MN 2MA| ALG | HIT 
2SA1084 P S |TO92 |L21 90V| 90V| 5V| 100MA| 150C| 400MWF 45M| 3P5 250MN 2MA| ALN | HIT 
| 2SA1085 P S |TO92 |L21 120V| 120V| 5V| 100MA| 150C| 400MWF 45M| 3P5 250MN 2MA! ALN | HIT 
2SA1090 P S |[TO18 |LO1 60V| 50V| 8V| 200MA|175C| 300MWF 125M|  4P 70/400|  10MA| RLS | TOS 
2SA1091 P S |[TO92 |L21 300V| 300V| 8V] 100MA]| 150C| 400MWF 35M|  6P 90TP|  20MA| TVH | TOS 
2SA1092 P S |TO92 |L21 60V| 55V| 5V| 50MA|125C| 250MWF 110M|  8P 260TP 2MA| ALG | MAT 
2SA1093 P S |TOP3 |L34 120V| 120V| 5V 8A | 150C 80WC 45M| 150P 120TP 1A| RHH | TOS 
2SA1094 P S | SPEC 140V| 140V| 5V 12A | 150C 120WC 25M| 220P 55/240 1A| RHH | TOS 
2SA1095 P S |SPEC . 160V| 160V| 5V 15A | 150C 150WC 25M| 350P 55/240 1A| RHH | TOS 
2SA1096 P S |TO3 |LO5 150V| 120V| 5V 6A | 150C 80WC 25M| . 40/280 1A| AHH | MAT 
2SA1100 P S |TO92 |L40 60V| 50V| 8V| 200MA | 175C| 300MWF 125M|  4P 70/400|  10MA| RLS | MAT 
2SA1102 P S |SPEC 80V| 80V| 6v 6A | 150C 60WC 10M| 150P 80TP 2A| AHG | SAK 
2SA1103 P S |SPEC 100V| 100V| 6Vv 7A | 150C 70WC 10M| 200P 80TP 3A| AHH | SAK 
2SA1104 P S |SPEC 120V| 120V| 6V 8A | 150C 80WC 10M| 300P 80TP 3A| AHH | SAK 
2SA1105 P S |SPEC 120V] 120V] 6V 9A | 150C 90WC 10M] 400P 80TP 3A| AHH | SAK 
2SA1106 P S |SPEC 140V| 140V| 6V 10A | 150C 100WC 10M| 400P 80TP 3A| AHH | SAK 
2SA1107 P S |SPEC |L34 150V| 140V| 5V 10A | 150C 120WC 25M| 250P 150TP 1A| AHH | NEC 
2SA1108 P S |SPEC |L34 180V| 130V| 5V 12A | 150C 120WC 30M| 270P 150TP 2A| AHH | NEC 
2SA1109 PS |[TO3 |LO5 180V| 180V| 5V 10A | 150C 200WC 30M| 450P 90TP 2A| AHH | NEC 
2SA1110 P S |TO126 |L70 120V| 120V| 5V| 500MA| 150C 5WC 125M| . 65/330| 150MA| AMH | MAT 
2SA1111 P S |TO220 | L34 150V| 150V| 5V 1A| 150C 20WC 125M| . 65/330| 150MA| AMH | MAT 
2SA1112 P S |TO220 | L34 180V| 180V| 5V 1A| 150C 20WC 125M| . 65/330| 150MA| AMH | MAT 
2SA1114 P S |TO92 |L40 70V| 70V| 5V| 200MA| 125C| 500MWF 75M|  &P 250MN 1MA| ALG | MIT 
2SA1115 PS |x11 |L78 50V| 50V| 5V] 200MA| 125C| 300MWF 100M| 7P 90/500 1MA| ALG | MIT 
2SA1116 P S |TO3 |LO5 200V| 200V| 6Vv 15A | 150C 150WC 10M| . 30MN 5A| AHH | SAK 
2SA1117 P S |TO3 |LO5 200V| 200V| 6v 17A | 150C 200WC 10M| . 20MN 8A| AHH | SAK 
2SA1120 P S |TO126 | L70 35V| 20V| 8v 5A | 125C 1WF 85M| . 100MN| 500MA| AHG | TOS 
2SA1121 PS |x12 |L29 35V 4V! 500MA | 125C|  150MWF 25M| 7P 60/320 10MA | AMG | HIT 
2SA1122 PS |X12 |L29 55V 5V| 100MA| 125C| 150MWF : : 160MN 2MA| ALG | HIT 
2SA1123 P S |TO92 |L21 150V| 150V| 5V| 50MA!150C| 750MWF 100M| . 65/450|  10MA| ALH | MAT 
2SA1124 P S |TO92 |L21 150V| 150V| 5V| 50MA| 150C 1WF 100M| . 65/450| 10MA| ALH | MAT 
2SA1125 P S |TO220 | L34 150V| 150V| 5V| 50MA]|150C| 1500MWF 100M| . 65/450 10MA| TVM | MAT 
2SA1126 P S |TO39 |LO4 20V| 20V| 6V| 100MA|150C| 750MWF 8M| 25P 35/200|  20MA| ALS | HIT 
2SA1127 P S |TO92 |L21 60V| 50V| 7V| 100MA| 150C| 400MWF : . 180MN 2MA| ALG | MAT 
2SA1128 P S |TO92 |L21 25V| 25V| 7V| 500MA|135C| 600MWF 75M| 15P 6ONN|  400MA | AMG | MAT 
2SA1133 P S |TO220 | L34 200V| 150V| 6v 2A | 150C 30WC 20M| 70P 60/200| 400MA| AHH | MAT 


Ve | Vce |Vesl lc TJ P.TOT | Equ. Equ. 


Broch! max | max [max] max |max| max i FCT | FAB| EUR USA 
2SA1135 P s |sPec gov| gov| ev 4Al150C|  55swc sM| 100P 90TP 1A| AHG | SAK 
2SA1138 ps |x21 |L45 80V 10MA| 125C| 500MWC|  90oM| 1P4|  4oo7P|  1MA| ALN | NEC 
2SA1141 p s [SPEcC | . 15V| svliovl 10A|150c|  100wc 45M| 390P|  140TP 1A| AHH | NEC 
2SA1142 P S |TO126 | L70 180V 5V| 100MA | 150€ gWC 8oM| 5P8|] 2007P| 10MA| TVM | NEC 
2SA1144 P S |TO126 | L70 15ov| 15ov| 5v| 50MA| 150€ 10WC| 100M| 2P5| 1507P|  10MA| rvm | ros 
2SA1145 ps [Tos2 |L21 150V| 150v| 5v| 50oMA|150C| 800MwF|  100M! 2P5s|  1607P|  10MA| rvm | ros 
2SA1146 p S |[TOP3 |L34 140V| 140V| s5v| 10A!150C!  100wC 35M| 220P|  120TP 1A| AHH | TOS 
2SA1147 PS [TO3 |Los 18ov| 180v| sv| 15Al150C|  150WC 30M 120TD 1A| AHH | TOS 
2SA1150 Ps |x11 |L78 gov| 30V| 5v| 80oMA|125C| 300MWF|  6oM| :19P|  100MN| 100MA| AMG | ros 
2SA1151 ps |[Tos2 |L21 6ov| 6ov| 5v| 100MA|150C| 250MWF|  ooM| 4p5|  2007P|  1MA! ALG | NEC 
2SA1152 ps [Ts |L21 gov| eov| 5v| 300MA|150c| 600MWwF| 50m! 13P|  2007P|  50MA! AMH | NEC 
2SA1153 p S |TOs2 |L14 60V 5V| 500MA| 150C| 600MWF|  200M| 5P| 1407P| 150MA| RMS | NEC 
2SA1154 PS |x21 |L45 60V 5V| 700MA | 150C 1WF|  6oM| 25P|  2007TP| 100MA| RMG | NEC 
2SA1155 PS 100V 5V| 100MA|125C| 400MWF|  50M| 3P|  eooTP|  1MA| DUA | NEC 
2SA1158 p S |[TOs2 |L21 8ov| 8ov 100MA | 160C| _400MWF 50M 100MN|  2MA| RLH | Tos 
2SA1160 ps |[Tos2 |L21 2ov| 2ov| ev 2A|150C| 900MWF|  75M| 6oP|  2407P| 500MA| AHG | Tos 
2SA1161 P S |TOg2 av 30MA 200MWF | 3500MTP 20| 10MA| ULN | Tos 
2SA1162 Ps |xi2 |L9 5oV|  50v 150MA | 160C|  150MWF 70MN| _25MA| RLG | Tos 
2SA1163 ps |xi2 |L9 120v| 120V| . | 150MA | 160C| 150MWF 2007P| 20MA| ALH | TOS 
2SA1164 p S |TO92 |L21 35V| 30V| 5v| 100MA|125C| 200MWwF|  200M| 2P5|  2007P| 2MA| TLS | ros 
2SA1166 PS 16ov| 160v| sv| 15A|150c!  150Wwc 30M| 320P|  150TP 2A| AHH | NEC 
2SA1169 PS 20ov| 200v| 6v| 15A|150C| 150wc 10M| 400P 80TP 5A | AHH | SAK 
2SA1170 PS! . | 200v| 200v! 6v| 17Al150C| 200wc 10M| 500P 70TP 8A| AHH | SAK 
2SA1171 PS [Too |L21 gov| oov| . | 100MA|150C| 300MWF À 800TP|  2MA| ALH | HIT 
2SA1173 PS |xoo |xooa|  140V sv| 50MA| 150€ 2WC| 40oM| 2P5| 2007P| 10MA| ALH | NEC 
2SA1174 Ps |xt1 |L78 60v 5v| 50MA|125c| 300MWF|  45M| 2P|  4007P|  1MA| ALN | NEC 
2SA1175 Ps |xi1 |L78 60v 5v| 100MA| 125C| 300MWF|  90M| 4P5|  2007P|  1MA| ALG | NEC 
2SA1179 Ps Ixi2 |L2 55v| . | sv| 150MA|125C| 200MWwF|  ooM| 7P| 100MN|  1MA ALG | SAN 
2SA1180 PS |TO3 |Lo5 150V| 150v| sv|  15A1175c|  sowc| . 60TP| 1500MA| AHH | FUJ 
2SA1182 ps |x12  |L29 35v| 30v| 5v| 500MA|150C| 150MWF| 200MTP| 13P|  70/240| 100MA| ALA | Tos 
2SA1182-0 | PS |x12 |L29 35v! 3ov| 5v| 500MA|150c| 150MwF| 200MTP| 13P|  70/140| 100MA| ALA | ros 
2SA1182Y | PS |x12 |L29 35V| 3ov| 5v| 500MA|150C| 150MWF| 200MTP| 13P| 120/240| 100MA| ALA | Tos 
2SA1184 P S |TO126 |L70 120V| 120V| 5v 1A | 150C 15WC|  6oM| 30op| 150TP| 100MA| RMG | TOS 
2SA1185 p S |[TOP3 |L34 5ov| 50V| 5v 5A|150C|  6owc| 5oM| 250P|  60/320 1A| RHG | MAT 
2SA1186 PS 150V| 150V| 5v| 10A|150C|  100WC 30M| 110P 60TP 3A| AHH | SAK 
2SA1187 PS , 15ov| 150V| s5v| 12Al150c|  120wc 30M| 110P 60TP 3A| AHH | SAK 
2SA1188 p S |TO92 |L21 90V 5V| 100MA|125C| 400MWF|  65sM| 3P2|  4507P|  2MA| ALH | HIT 
2SA1189 p S [TOS |L21 120V 5V| 100MA|125C| 400MWF|  65M| 3P2|  4007P|  2MA| ALH | HIT 
2SA1190 PS [TO® |L21 g0v 5V| 100MA| 125C| 400MWF|  65M| 3P2|  4507P| 2MA! ALN | HIT 
2SA1191 p S [To |L21 120V 5V| 100MA| 125C| 400MWF|  65M| 3P2|  4007P| 2MA| ALN | HIT 
25A1193 ps [To |La1 éov| 6éovl 7v 1A | 150€ WF| : 2KMN| _250MA! AMD | HIT 
2SA1194 P S |TO125 | L70 eov| 6ov| 7v 1A | 150€ gwc| . | 8KTP| 500MA| AMD | HIT 
2SA1195 P S |TO126 | L70 4ov|  4ov| 5v 3A | 150C 10WC| 100MTP| 35P|  80/240| 500MA| AMG | Tos 
2SA1197 Ps [xs |L21 éov| 6ov| 7v 1A | 150C 1oWC| . 3KTP| 500MA| AMD | HIT 
2SA1200 PS |x9o |xeoA| 150V| 150vV| 5v| 5oMA|150C| 500MWF|  6oml 4P|  110TP|  10MA| ALH | Tos 
2SA1201 ps |xoo |xgoA| 120V| 120V| 5v| 800MA! 150c| 500MwF!  5oM| 27P|  1407P| 100MA| AMH | Tos 
2SA1202 PS |xoo |x90A|  sgov| gov| 5v| 400MA|150C| 500MWwF|  50M| op|  140TP|  50MA| AMH | TOS 
2SA1203 ps |x9o |x90a|  3ov| 30ov| 5v|1500MA| 150C| 500MWF|  6oM| 19P|  2007P| 100MA| AMG | ToS 
2SA1204 PS |xeo |x90A|  35V| s5v! 5v| 800MA|150C| 500MWwF|  6om| 19P|  2007P| 100MA| AMG | Tos 
2SA1205 P S |TO126 | L70 7ov| 5ov| . 10A | 150C| 70WC|  35M| . 30/200 5A| AHG | SAK 
2SA1207 ps |Tos2 |L21 180V 5v| 70MAl150C| 600MWF|  75M| 2P5| 1807P|  10MA| ALH | SAN 
2SA1208 p S [TOg2 |L21 180V 5v| 70MA|150C| 900MWF 75M| 2P5|  180TP|  10MA| ALH | SAN 
2SA1209 P S |TO126 | L70 180V 5v| 140MA | 150C 10WC|  75M| 4P|  1807P|  10MA| AMH | SAN 
2SA1210 P S |TO126 |L70 180V 5v| 140MA | 150C 10WC| 75M| 4P| 180TP|  10MA| AMH | SAN 
2SA1211 ps |xi1 |L78 35V 5V| 100MA! 125C| 200MWF|  200M| 2P5|  2007P|  2MA| RLS | Tos 
2SA1213 ps |xeo [|xooa|  sov| 5ovl 5v 2A|150c| 500mMwr|  s5oM| 40P| 1307P| 500MA| AMG | ros 
2SA1215 PS L78 160v| 160v| . 15A| 160C|  150WC) 25M| . 30/180 5A| AHH | SAK 
2SA1216 PS L78 180v| 180v| . 15A | 160C|  150WC 25M| . 30/180 5A| AHH | SAK 
2SA1217 P S |TO:126 | L70 4ov| 4ov| 5v 3A | 150C 10WC 5oM| 35P| 150TP| 500MA| RHG | ros 
2SA1218 PS [rois |Loi SV 5v| 600MA| 200€! 360MWF|  . 2 200TP| 150MA| RMS | NEC 
2SA1219 Ps |xi1 |L78 60v 5v| 100MA|125C| 250MWwF|  oomM| 45P|  2007P|  1MA| RLG | NEC 
2SA1220 P S |TO126 | L70 420V| . | s5v|1200MA| 150C|  20owc| som| 29P| 1507P| 300MA| RMH | NEC 
2SA1225 Ps |xss |L34 160v| 160v| 5v|1500MA | 150C 1WF| 100MTP| 30P| 70/240| 100MA| AMH | ToS 
2SA1235 ps |x12 5ov| 50v| 6v| 200MA| :25C| 150MWF| 200MTP|  4P|  150/800|  1MA| ALG | MIT 
2SA1241 PS |xss |La4 5sov| sov| 5v 2A | 150C 1WF| 100MTP| 40P|  70/240| 500MA| AMG | Tos 
2SA1242 ps |xss |L34 3sv| 2ovl av 5A | 150C 1Wwr| 170MTP| 62P|  100/320| 500MA! AHG | Tos 
2SA1243 PS |xX53 |L34 3ov| 3ov| sv 8A | 150C 1WF| 100MTP| 40P| 70/24! 500MA| AMG | ToS 
2SA1244 PS |xs3 |L34 gov| 5ov| sv 5A | 150C 1WF| 60MTP| 170P|  70/240 1A!| AMS | TOS 
2SA1245 ps |x12 |L29 15V| evl 2v] 30MAl150C| 150MWF| . 0P75|  20MN|  10MA| ULN | TOS 
2SA1255 ps |xi2 |L29 20ov| 200v| 5v| 50oMA|150C| 150MWF| 50m! 7P| 70/24]  1mAl ALS | Tos 
2SA12550 | PS Ix12 |L29 20ov| 200v| 5v| 50MA|150C| 150MWF 50M| 7P|  7o/140| 1MA| ALS | Tos 
2SA1255Y | PS |x12 |L29 200v| 200v| 5v| 50MA|150C| 150MWF|  50M| 7P| 70/24] 1MA| ALS | ros 
2SA1263 P S |[TOP3 |L34 gov| aov| 5v 6A| 150C|  6owc| 30omTP| 290P|  55/160 1A| AHA | TOS 
2SA1264 P S |[TOP3 |L34 120V| 120V| sv ga! 150C|  sowc| 3oMTP| 420P|  55/160 1A| AHH | TOS 
2SA1265 PS |TOP3 |L34 140V| 140v] sv| 10A|150c|  100wc) 30MTP| 480P|  55/160 1A| AHH | TOS 


112 


Pol. : Vce | Vce |Ves| lc Ti | P.T0T fr | Cos Equ. Equ. 
TYPE Le Boît. [Broch} 3x | max [max| max |max| max min a NFE | FCT | FAB| Eur | USA 
2SA1279 p S |TO220 | L34 25WC 30M| . 70/240 
2SA1282 P S |TO® 900MWF| 80MTP| 42P| 150/800 
2SA1282A | P S |TO92 900MWF | 80MTP| 42P| 150/800 
2SA1283 p S |TOs2 900MWF | 120MTP| 22P|  55/300 
2SA1284 P S |TO92 900MWF | 130MTP| 11P| 55/300 
2SA1285 ps |To® 900MWF | 200MTP| 3P5| 150/800 
2SA1285A | P S |TO92 900MWF | 200MTP| 3P5| 150/500 
2SA1286 P S |TO92 900MWF | 90MTP| 40P| 400/1200 
2SA1287 P S |TO92 900MWF | 90MTP| 30P| 400/1200 
2SA1293 p S |TO220 | L34 30WC 30M| . 70/240 
2SA1296 P S |TO92 750MWF| 120MTP| . 120/400 
2SA1297 Ps |x11 . 400MWF | 120MTP| . 120/400 
2SA1298 ps |x12 |L29 200MWF | 120MTP| 130P|  100/320 
2SA1298-0O PS |X12 L29 200MWF | 120MTP| 130P 100/200 
2SA1298Y |PS |x12 |L29 200MWF | 120MTP| 130P|  160/320 
2SA1299 Ps |x11 300MWF| 200MTP| 5P5|  150/800 
2SA1300 ps [To |L21 720MWF| 140MTP| 50P| 140/600 
2SA1300Y | PS |TO92 |L21 720MWF| 140MTP| 50P|  140/280 
2SA1300-G | PS |TO92 |L21 750MWF| 140MTP| 50P|  200/400 
2SA1300-BL | P S |TO92 |L21 750MWF | 140MTP| 50P| 300/600 
2SA1301 Ps |ToP3 |L34 120wc| 30oMTP| 480P|  55/160 
2SA1302 PS |TOP3 |L34 150WC| 25MTP| 470P|  55/160 
2SA1305 PS |x34 |L34 15WC| 100MTP| 40P|  70/240 
2SA1306 PS |x34 |L34 20WC| 100MTP| 30P|  70/240 
2SA1306A ps |x34 |L34 20WC| 100MTP| 30P|  70/240 
2SA1306B ps |x34 |L34 2owC| 100MTP| 30P|  70/240 
2SA1307 P S |TO220 | L34 20WC 30M| . 70/240 
2SA1308 P S |TO220 | L34 30WC 30M| . 70/240 
2SA1312 PS Ix12 |L29 150MWF | 100MTP| 4P|  200/700 
2SA1312-GR | P S |X12 |L29 150MWF| 100MTP| 4P|  200/400 
2SA1312BL | PS |X12 |L29 150MWF | 100MTP| 4P| 350/700 
2SA1313 PS Ix12 |L29 200MWF | 200MTP| 13P|  70/240 
2SA13130 | PS [|x12 |L29 200MWF| 200MTP| 13P|  70/140 
2SA1313Y | PS |x12 |L29 200MWF | 200MTP| 13P| 120/240 
2SA1314 ps |x90 |xg0A 500MWF | 140MTP| 50P|  140/600 
2SA1314A | PS |xo0 |xX90A 500MWF| 140MTP| 50P|  140/280 
2SA1314B | PS |X90  |xX90A S00MWF| 140MTP| 50P|  200/400 
2SA1314C | PS |X90 |X90A 500MWF| 140MTP| 50P|  300/600 
2SA1315 p S [TO92 |L21 900MWF| 80MTP| 45P|  70/240 
2SA13150 | PS |To92 |L21 900MWF| 80OMTP| 45P|  70/140 
2SA1315Y | PS |Tog2 |L21 900MWF| 80MTP| 45P| 120/240 
2SA1316 p S [TO9 |L21 400MWF| 50MTP| 6P2| 200/700 
2SA1316-GR | P S |TO92 |L21 400MWF| 50MTP| 6P2| 200/400 
2SA1316-BL | P S |TO92 |L21 400MWF| 50MTP| 6P2| 350/700 
2SA1320 ps [TOg2 |L21 600MWF 60M| 1R8 5OMN 
2SA1321 ps |Tog2 |L21 900MWF 60M| 1R8 50MN 
2SA1322 P S |TO126 | L70 5WC 60M| 2R2 50MN 
2SA1327 PS Ix34 |L34 20WC| 45MTP| 400P|  100/320 
2SA1328 P S |TO220 | L34 40WC 35M| . 70/240 
2SA1329 P S |TO220 | L34 40WC 25M| . 70/240 
2SA1341 NS |x39 |Loo 400MWF| . 200/700 
2SA1356 P S |TO126 |L31 5WC| 100MTP| 20P|  70/240 
2SA1357 P S |TO126 |L31 10WC| 170MTP| 62P|  100/320 
2SA1358 P S |TO126 |L31 10WC| 120MTP| 30P|  80/240 
2SA1359 P S |TO126 |La1 10WC| 100MTP| 35P|  80/240 
2SA1360 P S |TO126 |L31 5wC| 200MTP| 2P5|  80/240 
2SA1362 [P s |x12 200MWF| 120MTP| . 100/400 
2SA1363 p s |x9o 500MWF| 80OMTP| 42P| 150/800 
2SA1364 | p s |x9o 500MWF| 120MTP| 22P|  55/300 
2SA1365 ps |x12 150MWF | 180MTP| . 150/800 
2SA1366 Le s |x12 150MWF| 150MTP| 10P|  90/500 
2SA1368 p s |xg0 500MWF | 130MTP| 11P|  55/300 
2SA1369 | PS | x90 . S00MWF| 90MTP| 37P| 400/1200 
2SA1382 ps [TO9 |L21 900MWF | 110MTP| 50P| 150/400 
2SA1384 P S |x90 500MWF| 120MTP| . 30/150 
2SA1398 p s |Tog2 900MWF | 180MTP| . 150/800 
2SA1399 P S | TO92 900MWF| 150MTP| . 90/500 
2SA1408 P S |TO126 |L31 10WC 20M| . 60/320 
2SA1425 PS |x33 1WF| 120MTP| 40P|  80/240 
2SA1426 PS |x33 1WF| 120MTP| 19P|  100/320 
2SA1428 Ps |xs3 1WF| 100MTP| 40P|  70/240 
2SA1429 ps |x33 1WF| 8oMTP| 45P|  70/240 
2SA1430 PS |x33 1WF| 140MTP| 50P| 140/600 
2SA1431 PS |x33 1WF| 170MTP| 62P|  100/320 
2SA1432 PS |x33 1WF| 6oMTP| &P|  30/150 
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Boît. |Broch. 


Vcs | Vce | Ve TJ P.TOT fT Cos ECT re Equ. Equ. 


max max |max| max | max max min max EUR. USA 
2SA1483 PS | x90 X90A . 45V| . 200MA| . S00MWF | 200MTP : 40/240 10MA| ULN | TOS 
2SA1516 P S |TOP3 |L32 : 180V| . 12A| . 130WC| 25MTP| 470P 55/180 1A| AHP | TOS 
2SA1530 PS |X12 : 50V S0V| 6V] 100MA|125C| 150MWF]| 200MTP| 2P5 120/820 MA! ALG | MIT 
2SA1586 PS |X12 ; ; 50V| . 150MA | . 100MWF 80M : 70/400 2MA! ALG | TOS 
2SA1587 PS |X12 : ; 120V| . 100MA| . 100MWF | 100MTP 200/700 2MA | ALH | TOS 
2SA1588 PS |x12 : : 30V! . 500MA | . 100MWF | 200MTP 5 70/240 10MA| AMG | TOS 
2SA1602 PS |x12 £ 50V S0V| 6V]| 200MA| 125C| 150MWF| 200MTP 4P 150/800 1MA| ALG | MIT 
2SA1603 PS |x12 : 50V 50V| 6V! 100MA|125C| 150MWF| 200MTP| 2P5 120/820 1MA| ALG | MIT 
2SA1618 PS |x99 L99 : 50V| . 150MA| . 150MWF 80M : 70/400 2MA| DUA | TOS 
2SA1620 PS |x12 6 à 80V| . 300MA| . 150MWF | 100MTP 70/240 50MA| ALS | TOS 
2SA1621 PS |xX12 ; Ë 30V| . 800MA| . 150MWF | 120MTP : 100/320| 100MA | AMG | TOS 
2SA1630 PS !x11 ; 50V SOV| 6V] 100MA|125C! 300MWF]| 200MTP| 2P5 120/820 1MA| ALA | MIT ; à 
2SB12 P G |TO1 LO2 30V : 12VI 50OMA| 70C! 100MWF 350K 15MN 1MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2SB13 P G |TO1 Lo2 30V : 12V|I S50OMA| 70C! 100MWF 350K S0MN 1MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2SB14 P G |TO1 Lo2 30V - 12V|] S5SOMA| 70C| 100MWF 350K SOMN 1MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2S815 P G |TO1 LO2 60V : 12V|] S0OMA] 70C| 100MWF 350K 3OMN 1MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
2SB16 P G |OBS |L19 16V 6V] 600MA! 70C| 1800MWF 250K 25MN 5S0MA | AMG | FUJ . | 
2SB16A P G |OBS |0BS 20V 6V| 600MA| 75C| 1800MWC 500K 20/50 S0MA | AMG | FUJ | AC128 2N2706 
25817 P G |OBS j!L19 32V 6V| 600MA| 70C| 1800MWF 250K 25MN 5S0MA | AMG | FUJ | AC177 2N1377 
2SB17A P G |OBS |0BS 40V 6V| 600MA| 75C| 1800MWC 500K 20/50 50MA | AMG | FUJ | AC128 2N2706 
2SB18 P G |OBS |L19 60V . 6V| 600MA| 70C| 1800MWF 250K 25MN 50MA | AMG | FUJ | AC177 2N1377 
2SB18A P G |OBS |0BS 80Vv 6V]| 600MA| 75C! 1800MWC 500K 20/50 50MA | AMG | FUJ | AC128 2N2706 
2SB19 P G |OBS |OBS 16V 6V! 2500MA| 75C| 5500MWC 500K 20/250 S0MA| AHG | FUJ | ASZ16 2N1536 
2SB20 P G |OBS |OBS 32V 6V| 2500MA| 75C| 5500MWC 500K 20/250 50MA| AHG | FUJ | ASZ16 2N1536 
2SB21 P G |OBS OBS 60V 6V| 2500MA]| 75C| 5500MWC 500K 20/250 S0MA| AHG | FUJ | ASZ16 2N1536 
2SB22 P G |TOi Lo2 25V 25V| . 75MA| 75C| 170MWF 400K 95TP 30MA| ALG | SAN | AC125 2N406 
2SB23 P G |TOi LO2 15V : 5v 10MA| 75C 40MWF . SOTP MA) ALG | OBS | AC125 2N406 
2SB24 P G |TO1 LO2 15V . 5V! 10MA] 75C 40MWF ; SOTP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2SB25 P G |TO3 |LO5 60V : 12V| 1500MA| 75C 20WC 100K 34/110 1A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB26 P G |TO3 |LO5 25V : 12V| 1500MA| 75C 20WC 100K 34/110 1A! AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB26A P G TO3 |LO5 45V : 12V 3A| 75C 20WC 100K 34/115 1A! AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB27 P G |TO3 |LO5 15V 15V| 10V] 500MA]| 75C WF 100K 18/46| 200MA| AMG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB28 P G |TO3 |LO5 15V 15V] 10V] 500MA| 75C 1WF 100K 35/96| 200MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB29 P G |TO3 |LO5 15V 15V| 10V] 500MA| 75C 1WF 100K 72/186|° 200MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB30 P G |TO3 ]|L105 15V 15V 10V| 500MA| 75C 1WF 100K 68TP| 200MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB31 P G |TO3 |LO5 15V 15V] 10V] 500MA| 75C 1WF 100K 115TP| 200MA| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
2SB32 P G |TOi LO2 20V 2V| 50MA| 85C! 150MWF 300K 40TP 1MA} ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB33 P G |TOi LOo2 20V 2V] S50MA|! 85C| 150MWF 400K 80TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB34 P G |TO7 |LO7 20V 2V] 150MA| 85C| 250MWF 300K 85TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406- 
2SB37 P G |TO1 Lo2 30V 20V| 12V} SOMA| 85C| 150MWF 400K 80TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB38 P G |TO7 |LO7 30V 20V] 12V] 150MA| 85C| 250MWF 300K}, 70P 85TP 1MA | AMG | FUJ | AC128 2N2706 
2SB39 P G |TO1 LO2 10V 10V 2MAI| 85C SOMWF 400K| 70P 65TP|  S50OUA| ALN | FUJ | AC107N 5 
2SB40 P G |TO1 LO2 40V 30V| 12V] 100MA] 75C 80MWF 400K|  60P 100TP|  100MA} AMG | OBS | AC128 2N2706 
2SB41 P G |TO3 |LO5 40V 32V| 12V| 1200MA} 85C 44WC 200K 35/160 1A! AHG | FUJ | ASZ16 2N1536 
2SB42 P G |TO3 LOS 60V 50V| 12V]1200MA| 85C 44WNC 200K 35/160 1A! AHH | FUJ | ASZ15 2N1533 
2SB43 P G |TOi LO2 25V 6V| 100MA| 75C| 100MWF 100K 7OTP 50MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2SB43A P G |TO1 LO2 45V 30V] 12V|] 150MA| 85C] 150MWF 70TP S0MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
2SB44 P G |TO1 LO2 25V 12V] S5S0OMA] 75C 80MWF 110TP 1MA| ALG | OBS | AC125 2N406 
2SB46 P G |OBS |0BS 25V 12V] SOMA| 75C 80MWF 400K . 150TP 1MA| ALN | OBS | AC107N : 
2SB47 P G |TOi LO2 25V 12V| SOMA| 75C 80MWF 400K|  60P 150TP 1MA} ALG | OBS | AC125 2N406 
2SB48 P G |TO5 |LO4 16V 100MA | 65C| 140MWF 1M]|  40P 42TP 20MA| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB49 P G |TO5 |LO4 16V 100MA| 65C! 140MWF 1200K!  40P 83TP 20MA| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB50 P G |TO5 V|LO4 16V 100MA| 65C! 140MWF 1500K|  40P 131TP 20MA| ALG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB51 P G |TO5 |L04 30V 3V| 200MA| 85C| 200MWF 800K|  40P ASTP 20MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB52 P G |TO5 |LO4 30V 3V| 200MA| 85C| 200MWF 1200K 83TP 20MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB53 P G |TO5 |LO4 30V 15V| 250MA} 85C| 200MWF 1200K : 73TP 20MA | AMG | OBS | ACY17 2N1176 
2SB54 P G |TO1 to2 30V 20V| 12V] 150MA| 75C| 150MWF 500K| 70P 80/300 MA! ALG | TOS ; AC125 2N406 
2SB55 P G |TO1 LO2 30V 25VI 12V] 150MA| 75C| 150MWF 500K] 70P 80TP 50MA | AMG | TOS | AC128 2N2706 
2SB56 P G |TO‘ LO2 30V 25V| 12V] 150MA) 75C| 150MWF 500K| 70P 80TP 50MA | AMG | TOS | AC128 2N2706 
2SB56A P G !TO1 LO2 45V 45V]| 12V] 150MA| 75C| 150MWF 500K| 70P 80TP S0MA | AMG | TOS | AC128 2N2706 
2SB57 P G |OBS |LOo2 30V 10V| 100MA]| 75C| 100MWF 400K 65TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB58 P G |TO5 |LO4 12V - 2V] SOMA| 70C| 100MWF 250K SOMN 1MA| ALA . |'ACŸ28 2N2706 
2SB59 P G |TOi LO2 30V 20V| 10V] 100MA| 85C| 150MWF 400K 70TP 50MA ! AMG | FUJ | AC128 2N2706 
2SB60 P G |TOI LO2 30V : 2V| S5OMAI 85C| 150MWF 400K 65TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB60A P G |TO1 LO2 20V 20V| 2V| 50MA| 85C| 150MWF 400K 70TP 5S0MA | AMG | FUJ | AC128 2N2706 
2SB61 P G |TOi LO2 30V 12V| SOMA] 85C| 150MWF 400K 85TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB62 P G }X03 LO5 60V 42V 1A! 75C 5SWC 100K 30/124| 500MA| AHG | OBS | AD162 2N2835 
2SB63 P G |X03 LO5 60V 12V 1A! 75C SWC 100K 30/124| 500MA! AHG | OBS | AD162 2N2835 
2SB64 P G ITO3 |LO5 100V : 1V 6A| 75C 25WC 500K : 34/160 1A| RHH | OBS | AL103 2N2147 
2SB65 P G |Toi LO2 30V 20V] 12V] 100MA| 85C| 150MWF 400K|  70P 65TP 1MA| ALG | FUJ | AC125 2N406 
2SB66 P G |TOi LO2 30V ; 42VI 7OMA! 75C| 150MWF 600K|  60P 70TP 1MA| ALG | HIT | AC125 2N406 
2SB66H P G |TOi LO2 30V 30V] 12V] 70OMA| 75C| 150MWF 300K| 50P 70TP 1MA| ALG | HIT | AC125 2N406 
2SB67 P G |TO1 LO2 55V 12V] 150MA| 75C| 350MWF 400K| 70P 45TP 1MA| ALH | HIT |OC77N 2N1176B 
2SB67A P G |TO1 LO2 60V 30V| 150MA 75C| 350MWF 400K|  70P 45TP 1MA! ALH | HIT |OC77N 2N1176B 
2SB67H P G ITO7 |LO7 55V 30V| 55V|] 30MA! 75C| 200MWF 50MN 1MA| ALH | HIT |OC77N 2N1176B 
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2SB67AH 
2SB68 
2SB69 
2SB70 
2S871 


2SB73 
2SB74 
2SB75 
2SB75A 
2SB75H 


2S875AH 
2SB76 
2SB77 
2SB77A 
2SB77H 


2SB77AH 
2SB78 


2SB89AH 
2SB90 
2SB91 
2SB92 
2SB93 


2SB94 
2SB95 
2SB96 
2SB97 
2SB98 


2SB99 

2SB100 
2SB101 
2SB102 
2SB103 


2SB104 
2SB105 
2SB106 
2SB107 
2SB107A 


2SB108 
2SB109 
2SB8110 
2SB111 
2SB112 


258113 
2SB114 
2SB115 
2SB116 
2SB117 


2SB118 
2SB119 
2S5B120 
2SB121 
2SB122 


2SB123 
2SB124 
2SB125 
2SB126 
2SB126A 


2SB127 
2SB127A 
2SB128 
2SB128A 
2SB129 


Mat : 


VcB 
max 


Vce 


Broch. max 


Boît. 


P.TOT 
max 


200MWF 


S0OMWF 
25WC 
125MWF 


125MWF 


S0MWF 
80MWF 


150MWF 


150MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 


250MWF 


AWC 
2WC 


2WC 
12WC 
12WC 
50WC 
50WC 


S0WC 
50WC 


250MWF 
250MWF 
250MWF 


250MWF 


40MWF 
40MWF 
125MWF 
125MWF 


150MWF 
150MWF 
125MWF 

40MWF 
125MWF 


125MWF 
100MWF 
125MWF 
180MWF 
125MWF 


180MWF 
500MWF 
3WC 
10WC 
20WC 


5S00MWF 

3WC 
100MWF 
100MWF 
100MWF 


100MWF 
100MWF 
100MWF 
100MWF 
100MWF 


50WC 
50WC 
150MWF 
5S0OMWF 
20WC 


20WC 
41WC 
4iWC 
40WC 
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ic 
pour 
hFE 


{T 
min 


Co8 


max hFE 


. SOMN 1MA| ALH 
200K ALH 
1M RHG 


ALN 
ALG 


800K ALN 
250K ALG 
800K ALG 
800K ALH 
500K ALG 


500K ALH 

1M ALG 
800K ALG 
800K ALH 


ALG 


ALH 
ALG 
AMG 
AHG 
AHG 


AHG 

AHG 
. AHG 
100K AHP 
100K 


100K AHH 
100K AHH 
400K AMG 
500K AMG 
600K AMG 
600K ALH 
400K ALN 
400K AMG 
120K ALG 
120K ALG 
400K ALG 
400K AMG 
200K AMG 
. ALG 
600K ALG 
600K ALG 
500K ALG 
: ALG 
500K AMG 
500K AMG 


AMG 
AMP 
AMP 
AHG 
AKG 


150K AMG 
250K AMP 
400K ALG 
400K ALG 
400K ALG 
400K ALG 
600K ALG 
500K ALG 
500K ALG 
500K -ALG 
100K AHP 
100K AHP 
200K ALG 
200K ALH 
100K AHH 


AHG 
AHH 
AHG 
AKG 
AHP 


AHG 
AHG 
AHG 
AHH 
AHG 


100K 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


Equ. 
USA 


HIT |OC77N 
HIT |OC77N 
OBS | AUY29-5 
OBS | AC150 
AC128 


OBS 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


AC107N 
AC150 
AC125 
OC77N 
AC125 


HIT 
OBS 
HIT 
HIT 
HIT 


OC77N 
AC125 
AC125 
OC77N 
AC125 


HIT 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OC77N 
AC125 
AC128 
AD162 
AD162 


OBS 
oBs 
OBS 
HIT 
HIT 


AD162 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


ASZ15 
ASZ15 
AC128 
AC128 
AC128 


HIT 

TOS 
TOoS 
OBS 
oBS 


OC77N 
AC150 
AC150 
AC150 
AC150 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


AC125 
AC128 
AC128 
AC125 
ACY17 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


AC125 
ACY17 
ACY17 
AC128 
ACY17 


OBS 
NEC 
NEC 
OBS 
OBS 


AC128 
AD136 
AD136 
AD136 
ASZ16 


OBS 
NEC 
OBS 
OBS 
OBS 


AD162 
AC128 
AC125 
AC125 
AC125 


OBS 
NEC 
OBS 
OBS 
OBS 


AC125 
AC150 
AC125 
AC125 
AC125 


OBS 
OBS 
FUJ 
FUJ 
OBS 


ASZ16 
ASZ16 
AC125 
OC77N 
ASZ15 


OBS 
OBS 
OBS 
MAT 
MAT 


ASZ15 


ASZ16 
AD149 


MAT 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 


AS2Z16 
AD149 
AS2Z16 
ASZ15 
AS2Z16 


2N1176B 
2N1176B 
2N1167 


2N2706 


2N406 


2N1176B 
2N1533 


2N1533 


2N1536 
2N4241 


2N1536 
2N4241 
2N1536 
2N1533 
2N1536 


2SB130 
2SB131 
2SB131A 
2SB132 
2SB132A 


2SB134 
2SB135 
2SB135A 
2SB136 
2SB136A 


2SB137 
2SB138 
2SB138A 
2SB138B 
2SB140 


2SB141 
2SB142 
2SB143 
2SB144 
2SB145 


2SB146 
2SB147 
2SB148 
2SB149 
2SB150 


2SB151 
2SB152 
2S8153 
2SB154 
2SB155 


2SB156 
2SB156A 
2SB157 
2SB158 
2SB159 


2SB160 
2SB161 
2SB162 
2SB163 
2SB164 


2SB165 
2SB166 
2SB167 
2SB168 
2SB169 


2SB170 
2SB171 
2SB172 
2SB173 
2SB174 


2SB175 
2SB176 
2SB177 
2SB178 
2SB178A 


2SB179 
2SB180 
2SB180A 
2SB181A 
2SB183 


2SB184 
2SB185 
2SB186 
2SB187 
2SB188 


2SB189 
2SB190 
2SB191 
2SB192 
2SB193 


2SB194 
2SB195 
2SB19% 
2SB197 
2SB198 


Boît. 


Broch. 


Vcs 


max 


Vce 
max 


20V 


30V 
40V 


Ves 
max 


2 233 % vux$8 SÉSSS sosss s8885 Sosa SUs8s 


IC 
max 


Ty 


max 


P.TOT 
max 


6WC 


65WC | 


65WC 
65WC 
65WC 


100MWF 
100MWF 
100MWF 
150MWF 
150MWF 


30WC 
30WC 
S0WC 
30WC 
35WC 


35WC 
1500MWF 
1500MWF 
1500MWF 
1500MWF 


1500MWF 
1800MWF 
40WC 
25WC 
SOMWF 


S0WC 
50WC 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 
60OMWF 
60OMWF 


60MWF | 


GOMWF 
125MWF 
180MWF 
125MWF 
180MWF 


125MWF 
180MWF 
200MWF 
150MWF 
150MWF 


125MWF 
125MWF 
125MWF 
125MWF 


125MWF 
125MWF 
125MWF 
225MWF 
225MWF 


80MWF 
13WC 
12WC 
12WC 
50MWF 


50MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


250MWF 
S0OMWF 
SOMWF 
90MWF 
200MWF 


200MWF 
200MWF 
S00MWF 
500MWF 
S00MWF 
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FCT | FAB | 


AHG 
AHG 
AHG 
AHH 
AHH 


ALN 
ALG 
ALH 
AMG 
AMH 


AHG 
AHG 
AHG 
AHH 
AHG 


AHH 
AKG 
AHG 
AHG 
AHG 


AHG 
AHH 
AHG 
AKG 
ALH 


AHH 
AHH 
ALG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
ALN 
ALN 
ALN 


ALN 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
ALG 
ALG 


ALN 
ALN 
AMG 
ALN 
AMG 


ALG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


ALG 
AKG 
AHG 
AHG 
ALN 


ALG 
ALG 
ALG 
ALG 
ALG 


AMG 
ALG 
ALG 
ALG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMH 


Equ. 
USA 


2N1176 
2N2706 
2N1176 
2N2706 


2N1176 
2N1176 


2SB199 
2SB200 
2SB200A 
2SB201 
2SB202 


258203 
2SB204 
2SB205 
2SB206 
2SB207 


2SB207A 
2SB208 
2SB208A 
2SB209 
2SB210 


2SB211 
2SB212 
2SB213 
2SB213A 
2SB214 


2SB214A 
2SB215 
2SB216 
2SB217 
2SB218 


2SB219 
2SB220 
2SB221 
2SB222 
2SB223 


2SB224 
2SB225 
2SB226 
2SB227 
2SB228 


2SB229 
2SB230 
2SB231 
2SB232 
2SB233 


2SB234 
‘2SB235 
2SB236 
258237 
2SB238 


2SB239 
2SB239A 
2SB240 
2SB240A 
2SB241 


2SB241A 
2SB242 
2SB242A 
2SB243 
2SB243A 


2SB244 
2SB245 
2SB246 
2SB247 
2SB248 


2SB248A 
2SB249 
2SB250 
2SB250A 
2SB251 


2SB251A 
2SB252 
2SB252A 
2SB253 
2SB253A 


2SB254 
2SB255 
2SB256 
2SB257 
2SB258 


TYPE 


Pol. 
Mat. 


Boît. 


Broch. 


LO2 
L13 


Vce 
max 


18V 
120V 


Vce 
max 


I) 
max 


ic 
max 


2v| 300MA 
12V| 400MA 
12V| 400MA 
12V| 400MA 
12V| 400MA 
20A 
30A 
20A 
30A 
20A 
20A 
30A 
. 20A 
40V|  20A 
40V|  30A 
40V|  20A 
40V|  30A 
40V|  20A 
40V|  20A 
40V|  30A 
4V|  30A 
20V 3A 
10V | 1500MA 
10V | 1500MA 
20V| 500MA 
10V] 200MA 
10V| 200MA 
10V| 200MA 
10V| 200MA 
15V| 200MA 
15V| 500MA 
15V| 500MA 
15V| 500MA 
15V| 500MA 
soV 5A 
5oV| _5A 
sov| 
1V 6A 
6A 
6A 
1V| 15A 
25V|  15A 
25V|  15A 
25V|  15A 
15V 1A 
30V 1A 
30V 1A 
tA 
1A 
30V 1A 
30v 1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
30V 1A 
30V 1A 
20V 5A 
5A 
5A 
, 5A 
40V 5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
5A 
10V| 600MA 
10V| 600MA 
10V| 600MA 
12V| 5MA 
1V 15A 


TJ 


max 


75C 
75C 
75C 
75C 
75C 


P.TOT 
max 


117 


{T 


min 


2M 
700K 


Co8 
max 


40P 


40P 


25P 


- FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


2N2706 
2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N1533 
2N1536 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1536 
2N1536 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1536 
2N1536 
2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N2147 
2N2147 
2N2147 


2N2147 
2N1100 
2N1100 
2N1100 
2N1184B 


2N1184B 
2N11848 
2N1184B 
2N1184B 
2N1184B 


2N1184B 
2N1184B 
2N1184B 
2N11848 
2N1184B 


2SB259 
2SB260 
2SB261 
2SB262 
2SB263 


2SB264 
2SB265 
2SB266 
2SB267 
2SB268 


2SB269 
2SB270 
2SB271 
2SB272 
2SB273 


2SB274 
2SB275 
2SB276 
2SB277 
2SB278 


2SB279 
2SB280 
2SB281 
258282 
2SB283 


2SB284 
2SB285 
2SB286 
2SB287 
2SB288 


2SB289 
2SB290 
2SB291 
2SB292 


2SB292A 


2SB293 
2SB294 
2SB295 
2SB296 
2SB299 


2SB300 
2SB301 
2SB302 


TYPE 


, 


D O DOODD DODOD MOoOuwnn nOnNnNn POPNDO HP oO 


VUTVUUT VUUVTUU VUUUV VUVUV VUTVUT VUVUUVUUT VUUUUV VUUUUV UVUUTUUU UVUUVUDUTV VTUTUU VTVUUVUU VUUUU UVUUUUU UUUUU 


DOOO0 OPODO DNN00 PODOO POP POP no0OoQ O © © O 


P.TOT 
max 


60WC 
60WC 
65MWF 
65MWF 
200MWF 


70MWF 
170MWF 
150MWF 
150MWF 
250MWF 


150MWF 
150MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


12WC 
12WC 
12WC 
80MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
250MWF 
30WC 
30WC 


30WC 
30WC 
43WC 
43WC 
125MWF 


125MWF | 

6SMWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 
40WC 
30WwC 
150MWF 


35WC 
35WC 
40MWF 
S0MWF 
225MWF 


225MWF 
75MWF 
43WC 
43WC 
S0WC 


40WC 
40WC 
3WC 
150MWF 
150MWF 


250MWF 
5S0WC 
50WC 
S0WC 
40MWF 


40MWF 
40MWF 
200MWF 
1800MWF 
225MWF 


225MWF 
150MWF 
150MWF 
225MWF 

80WC 


80WC 
80WC 
80wC 
80WC 
80WC 
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AHG 
AHG 
ALG 
ALG 
ALG 


ALN 
AMG 
ALG 
AMG 
AMG 


ALG 
ALG 
AMG 
AMG 
AMG 


AHH 
RHH 
RHH 
ALG 
ALC 


ALC 
ALC 
ALC 
AHH 
AHG 


AHG 
AHH 
AHP 
AHP 
AMG 


AMH 
RLG 
ALG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AHH 
RHH 
AMG 


RHG 
RHG 
RLG 
ALG 
AMG 


AMG 
ALH 
RHG 
RHG 
RHH 


RHH 
RHH 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
RHG 
RHG 
RHG 
ALN 


ALN 
ALN 
AMG 
AMH 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
ALH 
AHG 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


FCT | FAB | 


ADZ12 
ADZ12 
AC125 
AC125 
AC125 


AC107N 


AC128 
AC125 
AC128 
AC128 


AC125 
AC150 
AC128 
AC128 
AC128 


ASZ15 
AL103 
AL103 
AC150 
BCY94 


BCY94 
BCY94 
BCY94 
AS215 
ASZ16 


ASZ16 
AS2Z15 
ASZ15 
ASZ15 
AC128 


AC128 
ASY27 
AC125 
ACY17 
ACY17 


AC128 
AC128 
ASZ15 
AL103 
AC128 


AL103 
AL103 
OC44N 
AC125 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
AL103 
AL103 
AL103 


AL103 
AL103 
ACY17 
AC128 
AC128 


AC128 
AL103 
AL103 
AL103 


AC107N 


AC107N 
AC107N 


AC128 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
AC128 
AC128 
ACY17 
ADZ12 


ADZ12 
ADZ12 
ADZ12 
ADZ12 
ADZ12 


Equ. 


2N1176 
2N1176 


2N2706 
2N2706 
2N1533 
2N2147 
2N2706 


2N2147 
2N2147 
2N2614 
2N406 

2N1176 


2N1176 
2N1176 
2N2147 
2N2147 
2N2147 


2N2147 
2N2147 
2N1188 
2N2706 
2N2706 


2N2706 
2N2147 
2N2147 
2N2147 


2N2706 
2N1176 
2N1176 


2N1176 
2N2706 
2N2706 
2N1176 
2N1100 


2N1100 
2N1100 
2N1100 
2N1100 
2N1100 


2SB371 
2SB372 
2SB373 
2SB374 
2SB375 


2SB376 
2S8377 
2SB378 
2SB379 


2SB380 
2SB381 
2SB382 
2SB383 
2SB384 


2SB385 
2SB386 
2SB387 
2SB389 
2SB390 


2SB391 
2SB392 
2SB393 
2SB394 
2SB395 


2SB396 
2SB397 
2SB398 
2SB399 
2SB400 


Vcs 
max 


DV VT0UTUT TUUUV VUUVU UVUUUTUU VTUUUU DTUTUTUU TVUUUTV 
00 DN0000 NON HDOOON BOB 00000 nn HHOOGO 


2SB370AH 


2S8375A 


DVUTUUDT VTUTUU TUUUU VUVUU VUUUU VUUUU TTVTUTUTUV VUTU 
00000 600000 HDhDOO NH O HO OOHOO OO 6GO0Q 


P.T0T 
max 


Ty 
max 


Ves 
max 


lc 
max 


VcE 
max 


80WC 
80WC 
83MWF 
83MWF 
12WC 


12WC 
12WC 
12WC 
12WC 
12WC 


12WC 
12WC 
12WC 
12WC 
30WC 


30WC 
165MWF 
165MWF 
165MWF 
165MWF 


SOMWF 
150MWF 
70WC 
70WC 
70WC 


70WC 
15WC 
15WC 
15WC 
50WC 


50WC 
50WC 
12WC 
12WC 
43WC 


150MWF 
150MWF 
43WC 
4WC 
4aWC 


4aWC 
4WC 
200MWF 
200MWF 
200MWF 


165MWF 
1500MWH 
1500MWH 
1500MWH 
30WC 


30WC 
225MWF 
270MWF 
180MWF 
180MWF 


180MWF 
270MWF 
270MWF 
270MWF 

80MWF 


80MWF 
150MWF 
30MWF 
80MWF 
30WC 


30WC 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
100MWF 
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2N2147 


2N2706 
2N2706 
2N1906 


DVUTUUVT VUUUU VUUUU VUVUUU VUVUU VTVUUUU VUUVUUUT UUUTTU 
OONDO HDODOND HO HOPOO HO 00 DO 6O6OOQ 


VTUVUVT VUUVUU VTUUUV TUUVU VTUVUU VUVUUV VUUVU 
DOOO00O DHODD DON0PD PONDDO PhonDO nou own 


Cos 
max 


fT 
min 


P.TOT 
max 


Ty 
max 


ic 
max 


300MAÏ 85C| 240MWF 150K 
300MA| 85C| 240MWF 150K 
300MA! 85C| 240MWF|  350K 
100MA| 85C| 100MWF à 

1A| 85C| 720MWH|  350k 


2A| 85C| 720MWF 750K 

10A | 100C 37WC 300K 

7A| 85C 30WC 175K 
200MA| 85C| 300MWF 
S0OMA} 75C| 150MWF 


15A| 85C 40WC 1200K 


f1A| 85C 40WC 1M 
A} 85C 40WC 1M 
1500MA | 85C 13WC 1M 
1500MA | 85C 13WC 1M 


120 


AMG 
AMH 
AMG 
ALE 
AMG 


AKG 
AHE 
AHG 
AMG 
ALG 


RHH 
RHH 
RHH 
AHG 
AKG 


AMG 
ALG 
ALG 
ALG 
AMP 


AMP 
ALG 
AMG 
AHH 


AHG 
AHG 
AHG 
AHG 
AHG 


AMG 
AMG 
ALG 
AHG 
AMG 


RHH 
AHH 
AKG 
AKHG 
AHG 


AKHG 
AHG 
AHG 
AKHG 
AHG 


AHG 
AHG 
AMG 
AMG 
AMH 


ALN 
ALN 
AHH 
AHH 
ALN 


ALN 
ALG 
ALN 
ALN 
AHG 


AHG 
RHH 
AHG 
AHG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMP 
AMG 
AMG 


FCT | FAB | 


Equ. 
EUR. 


ACY17 
ACY17 
ACY17 


AC128 


AC128 
AU106 
ASZ16 
AC128 
AC150 


AL103 
AL103 
AL103 
AD162 
AD162 


AC128 
AC125 
AC125 
OC77N 


AC107N 


ACO7N 
AC107N 
AD162 


AD162 
AU106 
AD162 
ASZ16 
AC128 


AC128 
ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
AD136 
AC128 
AC128 


Equ. 
USA 


2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N2706 
2N2706 


2N5898 


2N1176B 


2N1906 
2N1906 


2N2835 
2N2835 


2N2835 
2N1536 
2N2706 


2N2706 
2N1176 
2N1176 
2N1176 
2N1176 


P.T0T fT Cos 


max min | max 

2SB458 P G |X03 |LO5 25V|I 18V| 12V 1A! 85C| 800MWF 28/210| 500MA!| AHG.| OBS | AD162  |2N2835 
2SB458A P G |X03 |LO5 45V|  32V| 12V 1A| 85C| 800MWF 28/210| 500MA| AHG | OBS | AD162 | 2N2835 
2SB458B P G |X03 |LO5 100V|  60V| 12V 1A| 85C| 800MWF 28/210| 500MA| AHG | OBS |AD162  |2N2835 
2SB459 P G [TOI |LO2 30V| 18V! 2V| 50MA| 85C| 120MWF 180TP 1MA| ALG | HIT |AC125 | 2N406 
2SB460 P G [TOI |LOo2 40V| 25VI 2V| 50MA| 85C| 120MWF 180TP 1MA| ALG | HIT |AC125  |2N406 
2SB461 P G [TO5 |LO4 35V| 24V| 12V| 400MA] 75C| 300MWF 500K 80TP| 400MA| AMG | TOS | ACY17 | 2N1176 
2SB462 P G |TO66 |L43 60V|  60V| 12V 2A| 85C 6WC 40MN| 500MA| AHP | TOS . 2N5900 
258463 P G |TO66 |L43 32v| . 12V 2A| 85C 6WC 400K 30/250| 500MA| AHG | TOS | AD162 |2N2835 
2S8463-B P G |TO65 |L43 32v| . 12V 2A| 85C 6WC 400K 85/250| 500MA| AHG | TOS | AD162  |2N2835 
2SB463-R P G |TO66 |L43 32v| . 12V 2A| 85C 6WC 400K 30/60] 500MA| AHG | TOS | AD162 | 2N2835 
2SB463-Y P G |TO66 |L43 32v| . 12V 2A| 85C 6WC 400K 50/100| 500MA| AHG | TOS | AD162  |2N2835 
2SB464 P G [TO3 |LO5 100V|  60ov| iv 6A| 85C 30WC 700K 30/170 1A| RHG | OBS | AL103 2N2147 
288465 P G |TO3 |LO5 6OV| 40V] 1V 6A| 85C 30WC 700K| . 30/170 1A| RHG | OBS | AL103 2N2147 
2SB466 P G |X03 |LO5 40V]  30V| 12V| 500MA| 85C 12WC 150K| .. 25/150| 500MA| AHG | FUJ | AD162  |2N2835 
2SB467 P G |X03 |LO5 60V| 40V| 12V| 500MA| 85C 12WC 150K| . 25/150| 500MA| AHG | FUJ | AD162  |2N2835 
2SB468 P G |[TO3 |LO5 200V]  gov| 1v 10A| 85C 32WC | : 14/130 4A| RHH | HIT | AU106 

2SB468A P G |TO3 |LO5 270V|  90V| 1V 10A| 85C 32WC 14/130 4A| RHH | HIT | AU106 ; 
2SB470 P G |TOt |LOo2 25V| 18V! 2V| S5S0OMA| 85C|  80MWF 160TP 1MA| ALG | FUJ |AC125 | 2N406 
2SB471 P G TO3 |LO5 60V|  45V| 10V 10A| 85C 40WC 120K 50/165 1A| AHG | HIT |ASZ16 | 2N1536 
2SB471A P G [TO3 |LO5 60V|  45V! 10V 10A| 85C 40WC 120K 50TP 1A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
‘2584718 P G |TO3 |LO5 60V|  45V| 10V 10A| 85C 40WC 120K 80TP 1A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
2SB472 P G |TO3 |LO5 60V|  45V| 10V 10A| 85C 40WC 120K 50/165 1A| AHG | HIT |ASZ16 | 2N1536 
2SB472A P G |[TO3 |LO5 80V|  50V| 10V 10A| 85C 40WC 120K S0TP 1A| AHH | OBS |ASZ15 | 2N1533 
2SB472B P G |TO3 |LO5 80V|  50V| 10V 10A| 85C 40WC 120K 80TP 1A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
2SB473 P G |X03 |LO5 32v| . 6v 1A| 85C 4WH 40/180| 500MA| AHG | MAT | AD162 | 2N2835 
2SB474 P G |TO3 |LO5 35V| 24V| 6v 2A| 85C 12WC 250K 50/275| 200MA| AHG | SAN |ASZ16 | 2N1536 
2SB475 P G [TOI |LO2 20V| 10V] 6V| 300MA| 75C| 150MWF 200K 75TP| 50MA| AMG | MAT |AC128 | 2N2706 
2SB476 P G |TO39 |LO4 20V| 10V| 6v 2A| 85C| 250MWF 600K 75TP 2A| AHG | MAT |ACY17  |2N1176 
2SB476S P G |[TO39 |LO4 20V| 10V| 10V 2A| 85C| 250MWF 500K 80MN 2A| AHG | OBS | 2N2687 
2SB476W P G |[TO39 |LO4 20V|  10V! 10V 2A| 85C| 250MWF 500K 100MN 2A| AHG | MAT ; 2N2687 
2SB477 P G |[TO36 |L13 30V|  15V| 15V 30A| 85C 80WC 20/130 15A| AHG | OBS |ADZ12  |2N1100 
2SB478 P G |TO36 |L13 60V|  30V| 30V 3%A| 85C 80WC 20/130 15A | AHG | OBS | ADZ12  |2N1100 
2SB479 P G |[TO36 |L13 80V| 40V| 40V 30A| 85C 80WC 20/130 15A| AHG | OBS |ADZ12  |2N1100 
2SB480 P G |TO36 |L13 100V|  80V| 80v 3%A| 85C 80WC : 20/130 15A| AHG | OBS | ADZ12  |2N1100 
2SB481 P G |X03 |LO5 32V| . 10V 1A| 85C 6WC 200K 30/110 1A| AHG | MAT |AD162  |2N2835 
_2SB482 P G [TOI |LO2 25V| 20V| 12V| 50MA| 85C| 120MWF 3M| 12P 200TP 1MA| RALG | TOS |OC44N | 2N2614 
258483 P G |TO3 |LO5 80V|  45V| 40V 15A| 85C 60WC . ; 50MN 10A| AHP | SHi | 2N5155 
2SB484 P G |TO3 |LO5 100V|  75V| 40V 15A| 85C 60WC 50MN 10A| AHH | SHi | 2N5155 
2SB485 P G [TO3 |LO5 140V|  85V| 40V 15A| 85C 60WC ; . 50MN 10A| AHE | SH ! 2N5155 
2SB486 P G |[TO1 |LO2 25V| 20V| 12V|] 50MA| 85C| 120MWF 3M| 12P 200TP 1MA| RLG | TOS |OC44N | 2N2614 
2SB487 P G |OBS |0BS 30V| 20V| 2V| 500MA| 85C 5WC 500K| . 30/150| 300MA| AHG | FUJ |AD162  |2N2835 
2SB488 P G |OBS |08s 60V|  30V| 12V| 500MA| 85C SWC 500K| . 30/150| 300MA| AHG | FUJ | AD162 |2N2835 
2SB491 P G |TO3 |LO5 250V| . 5V 11A| 85C 40WC 500K 15MN 8A| AHE ; | ; 
2SB492 P G |TO39 |LO4 25V| 18V| 6V 2A| 85C 6WC 350K 110TP| 200MA | AMG | SAN |ACY17  |2N1176 
2SB492ST P G |TO39 |L04 50V|  35V| 12V 3A| 85C 6WC 750K 130TP 3A| AHG | SAN |ACY17 | 2N1188 
2SB493 P G [TO8 |L12 40V| 20V| 10V 5A| 85C gwcC 300K 40MN 3A| AHG | MAT |AD136 | 2N1184B 
2SB493W P G |TO8 |L12 40V| 20V| 10V 5A| 85C gwc 60MN 3A| AHG | OBS | AD136 | 
2SB494 P G ITO1 |LO2 25V| 18V| 6v 1A| 85C| 200MWF 400K 38MN|  150MA | AMG | MIT |AC128  |2N2706 
2SB495 P G [TOt |LO2 25V| 18V| 6v 1A| 85C| 200MWF 400K 110TP| 150MA| AMG | MIT |AC128 | 2N2706 
2SB495A P G [TO1 |LO2 32V| 25V| 6v 1A! 85C| 200MWF 400K 110TP| 150MA| AMG | MIT |AC128  |2N2706 
2SB4% P G [TOt !LO2 25V| 18V] 2V| 250MA| 85C| 600MWH 800K 60MN| 50MA| AMG | HIT |AC128 | 2N2706 
2SB497 P G [OBS |0BS 20V| 15V| 2V| 30MA| 85C|  65MWF|  1200K 90TP 1MA| ALN | FUJ | AC107N ; 
2SB498 P G |TO18 |LO1 25V| . 12V| 50MA| 85C| 100MWF 80MN 1MA| ALN . |AC150 | 2N496 
2SB502 P S |TO66 |L43 100V|  80V| 10V 3A | 200C 20WC 500K| . 40MN| 500MA| AHH | TOS |BDX16 | 2N3741 
2SB502A P S |TO66 |L43 110V|  80V] 10V 3A | 150C 25WC 800K| 350P 30/280| 500MA! AHG | TOS |BDX16 | 2N6468 
2SB503 P S |TO66 |L43 70V| 50V| 10V 3A | 200C 20WC 500K| . 40MN| 500MA| AHH | TOS |BDX16  |2N3741 
2SB503A P S |TO66 |L43 80V|  50V| 10V 3A | 150C 25WC 800K| 350P 30/280| 500MA| AHG | TOS |BDX14 | 2N5954 
2SB504 P S |TO39 |LO4 80V|  60V| 10V 3A | 185C 1WF 40/300|  500MA | AMH | NEC |BFS93 | 2N4037 
2SB505 P S |TO37 |L47 80V|  60V| 10V 3A | 185C 1WE 40/300| 500MA| AHG | NEC |BD240C |2N6109 
2SB506 P S |TO3 |LO5 150V| 100V| 7V]|7500MA | 185C 60WC 35/200 1A| RHH | NEC |BDX20 | 2N6228 
2SB507 P S |TOP66 | L32 60V| 60V| 5v 3A | 150C 30WC 4M 40/320 1A| AHH | SAN |BD590 | 2N6126 
2SB508 P S |TOP66 | L32 60V| 60V| 5v 3A | 150C 30WC 4M 40/320 1A| AHH | SAN |BD590 | 2N6126 
2SB509 P S |TO66 |L43 60V| 6ov| 5v 4A | 150C 35WC 4M 80TP 1A| AHG | SAN |BDX14 | 2N5954 
2SB510 P S |TO5 |LO4 80V|  60V] 7V]|1500MA| 150C| 800MWF S0MN|  200MA | AMH | SAN |BSS17 | 2N5322 
28B511 P S |TOP66 | L32 35V| 35V| 5V]| 1500MA | 150C 10WC 4M 40/320 1A| AHG | SAN |BD590  |2N6126 
2SB512 P S |TOP66 | L32 60v| 60V| 5v SA | 175C 25WC 40MN| 2500MA| AHH | MAT | BD240B |2N6107 
2SB512A P S |TOP66 | L32 80ov| gov| 8v 3A | 150C 25WC 40MN| 100MA| AHH | MAT |BD204 | 2N6126 
2SB513 P S |TOP66 | L32 80V| 80V| 5v 5A | 175C 25WC 40MN| 2500MA| AHH | MAT | BD240B |2N6107 
2SB513A P.S |TOQ66 | L33 80V! 80V| 8v 3A | 150C 25WC . | 40MN|  100MA| AHH | MAT . 2N6106 
2SB514 P S |TOP66 | L32 50V] 50V| 5v 2A | 150C 20WC 4M| . 40/320 1A| AHG | SAN |BD590 | 2N6126 
2SB515 P S |TOP66 | L32 50V| 45V| 5v 2A| 175C 20WC 4M| . 120MN 1A! . |SAN|BD242  |2N6111 
2SB516 P G [TOI |LO2 20V 100MA| 85C| 150MWF 110TP| 50MA! ALG | HIT | : 
2SB518 P S |TO3 |LO5 g0ov| 8ov| 5v 6A | 200€ 50WC 35MN 2A| AHH | SOY |BDX20 |2N4906 
2SB519 P S |TO3 |LO5 110V| 100V| 5v 6A | 200C 5S0WC 35MN 2A| AHH | SOY | BDX20  |2N4906 
2SB520 PS |[TO3 |LO5 140V |: 130V| 5V 6A | 200C S0WC 35MN 2A| AHE | SOY |BDX20 | 2N6031 
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Pol. Ve | Ve [Vel dc To | P.r0T IC 


F Equ. 
TYPE Le Boît. |Broch. max |max| max |maxl max : pour FCT ue | EUR 

2SB521 | PS | Tops | L32 eov! eov! 8v 5A, 1250 | wc | an! 451260 | 100Ma | AHG | sov | anses loN6107 
2SB522 P S |TOG66 | L33 6ov| 60V| 8v 5A | 125C 43WC 3M 45/250| 100MA| AHG | SOY ; 2N6106 
2SB523 P S |TO126 | L35 5ov| 30V| 6v 2A | 130C 10WC SOMN| 500MA| AMP | MIT |BD140 | 2N6180 
2SB524 P S |TO126 | L35 éov| 40V| 6v 2A| 130C 10WC 50MN| 500MA| AMP | MIT |BD140 | 2N6180 
2SB525 P S |TO126 |L35 100V| 8ov| 6v 2A | 130C 10WC 50MN| 500MA| AMP | MIT |BD140 | 2N6180 
2SB526 P S |TO126 | L35 8ov| 70V| 6v 2A | 130C 10WC 5S0MN| 500MA! AMP | MIT |BD442  |2N5195 
2SB527 P S |TO126 | L35 110V| 9ov| 6v 2A | 130C 10WC SOMN| 500MA| AMP | MIT |BD140 | 2N6180 
2SB528 P S |TO126 |L35 120V| 110V| 6v 2A| 130C 10WC | 50MN|  500MA| AMP | MIT |BD140 | 2N6180 
2SB529 P S |TOP66 | L32 4ov| 20V| 5v 2A | 150C 10WC 35M 55/300| 500MA| AMG | MIT |BD738  |2N6107 
2SB530 PS [TO3 |LOS5 100V| 80V| 6v 5A | 200C 75WC 50MN 1A| AHH | TOS | BDX20 |2N4906 
2SB531 PS |[TO3 |LO5 gov| 80ov| 6v 5A | 200C 75WC 50MN 1A| AHH | TOS | BDX20 |2N4906 
2SB533 P G |TO39 |LO4 20V| 10V| 12V 2A| 85C| 250MWF 500K 75MN 2A| AHG | MAT : 2N2667 
2SB534 PG|TO1 |Lo2 30V| 18V| 6V| 500MA| 85C|. 200MWF 500K 70MN| 150MA| AMG | HIT |AC128 | 2N2706 
2SB535 P G |TO39 |LO4 ev 1A| 85C| 250MWF 500K SOMN| 500MA! . | HIT |ACY17 |2N1188 
2SB536 P S |TOP66 | L32 120V| 110V| 6v 2A| 175C 18WC 40MN| 500MA| AHP | NEC |BD242C |2N6111 
288537 P S |TOP66 | L32 120V| 110V| 6v 2A | 175C 18WC . . 80MN| 500MA| AHP | NEC | BD242C |2N6111 
2SB538 P S |TOP66 | L32 120V| 110V| 6v 2A| 175C 18WC : 3 120MN| 500MA| AHP | NEC |BD242C |2N6111 
2SB539 PS |TO3 |LO5 120V! 110V| 6v 13A | 200C 90WC 50MN 2A| AHH | NEC |BDX20  |2N6248 
2SB539A PS |[TO3 |LO5 130V| 120V| 6V 15A!| 150C|  100WC 4M 40/200 2A| AHE | NEC |BDX20 |2N6438 
2SB539B PS [TO3 |LOS5 140V| 140V| 6V 15A| 150C|  100WC 4M 40/200 2A| AHE | NEC |BDX20  |2N6438 
2SB539C PS |[TO3 |LO5 160V| 160V| 6v 15A| 150C|  100WC 4M 40/200 2A| AHE | NEC |BDX20 | 2N6030 
2SB540 PS |[TO3 |LO5 120V| 110V] 6V 13A | 200C 90WC 100MN 2A| AHH | NEC |BDX20 |2N6248 
288541 PS |TO3 |LO5 110V| 100V| 6v 12A | 150C 80WC 4M 40/200 1A| AHH | NEC |BDX96 | 2N6030 
2SB542 P S |[TO92 |Le7 20V| 15V| 5V| 300MA|125C| 300MWF 65M| . 1007P| 150MA| RMS | MIT |BCW37 | 2N5367 
2SB544 PS |TOg2 |L21 25V| 25V| 5V 1A|125C| 750MWF 90M| 50P|  320MX|  50MA| AMG | SAN | BCWS37 : 

2SB546 P S | TOP66 | L32 200V| 150V| 5v 2A| 150C 20WC 40/200| 400MA| AHE | NEC 

2SB546A P S |TOP66 | L32 200V] 150V| 5V 2A| 175C 30WC 40MN| 400MA| AHE | NEC 

2SB547 P S |TOQ66 | L33 200V| 150V| 5V 2A| 150C 20WC 40/200| 400MA| AHE | NEC 

2SB547A P S | TOG66 | L33 200V | 150V| 5V 2A| 175C 30WC 40MN| 400MA| AHE | NEC : | 

2SB548 P S |TO126 |L31 100V| 80V| 5V| 800MA| 150C 5WC 40M 40/320| 200MA| AMH | NEC |BD380 | 2N4920 
2SB549 P S |TO126 | L31 100V| 100V| 5V| 800MA| 150C 5WC 40M 40/320| 200MA| AMH | NEC |BD380 | 2N4920 
2SB550 P S |TO66 |L43 7oV| . SA | 175C 25WC 30MN 1A| RHH | NEC 

2SB551H P S |TO66 |L43 50V| 50V| 4V 3A| 200€ 25WC 16M 38/200 1A| AHG | HIT 

2SB552 PS [TO3 |LO5 220V| 180V| 5V 15A| 150C|  150WC 2M 25/80 SA| AHE | TOS 

288553 P S |TO220 | L34 50V| 50V 7A| 150C 40WC 5M 70/240 1A| AHG | TOS 

2SB554 PS |[TO3 (|LO5 160V| 160V| 5v 15A| 150C|  150WC 3M| 900P 40/140 2A| AHE | TOS : 5 

2SB555 PS |[TO3 ]|LO5 140V! 140V| 5V 12A! 150C|  100WC 3M| 660P 40/140 2A| AHE | TOS |BDX20 |2N6031 
2SB556 PS |TO3 |LO5 120V| 120V| 5V 12A| 150C|  100WC 3M| 660P 40/140 2A| AHE | TOS | BDX20 | 2N6030 
2SB557 PS |TO3 |LO5 120V| 120V| 5V 8A | 150C 80WC 4M| 500P 40/140 1A| AHE | TOS | BDX20 |2N6230 
2SB558 PS |[TO3 |LO5 100V| 100V| 5V 7A| 150C 60WC 4M| 400P 40/140 1A| AHH | TOS | BDX96  |2N6226 
258559 P S |TO126 |L31 20V| 18V| 5V]|1200MA| 150€ 8wWC 75M| 60P| 320MX| 500MA| AMG | SAN | BD362  |2N4920 
2SB560 PS | TO92 |L21 100V| 80V| 5V| 700MA| 125C| 750MWF 50M| 30P 75MN| 50MA| AMH | SAN |BC345  |2N4033 
2SB561 PS |[TO92 |L21 25V| 20V| 5V| 700MA|125C| 500MWF| 175M| 40P 6OMN| 150MA| AMG | HIT |BCW37  |2N5367 
2SB562 PS |TOg2 |L21 25V| 20V| 5V 1A! 125C| 900MWF 70P 60MN| 500MA| AMG | HIT | BCW37 : 

2SB563 PS |TO66 |L43 8ov| 70v| 5v 3A| 150C 25WC 30MN 1A| RHH | NEC |BDX16 | 2N5954 
2SB564 PS |x19 |L45 30V| 25V| 5v 1A| 175C|  800MWF 55M|  10P 90/400|  100MA| AMG | NEC | BCW37 : 

2SB565 P S | TOQ66 | L33 70V| 50V| 5v 4A| 150C 40WC 7M 35/320 1A| AHG | HIT |BD204 |2N6106 
2SB565A P S |TOQ66 | L33 70V| 60V| 5v 4A| 150€ 40WC 7M 35/320 1A| AHG | HIT |BD204 |2N6106 
2SB566 P S |TOP66 | L32 7OV| 50V| 5v 4A | 150C 40WC 8M 30/320 1A| AHG | HIT |BD204 |2N6107 
2SB566A P S |TOP66 | L32 70V| 60V| 5v 4A| 150C 40WC 8M 30/320 1A! AHG | HIT |BD204 |2N6107 
2SB566K P S | TOP66 | L32 50V 2A | 150C 25WC 60/320 1A| AHG | HIT |BD738 |2N6107 
2SB566AK P S |TOP66 | L32 50V| . 2A| 150€ 25WC : : 60/320 1A| AHG | HIT |BD738 |2N6107 
2SB567 P S | TOP66 | L32 200V| 150V| 6V 2A| 150C 30WC s | 60/320|  50MA| AME | HIT 

2SB568 P S |TOP6S | L32 200V| 150V| 6v 2A| 150C 30WC ; : 60/320|  50MA| AHE | HIT 

2SB569 P S |TO126 |L70 40V| 40V| 5v 4A | 150C 40WC : ; 6KTP 2A| AHD | MOT 

2SB570 P S |TO126 | L70 6oV| 6ov| 5v 4A | 150C 40WC : ; 6KTP 2A| AHD | MOT 

2SB571 P S |TO126 | L70 8ov| 80v| 5v 4A | 150C 40WC ' . 6KTP 2A| AHD | MOT 

2SB572 P S |TO126 | L70 40V|  40V| 5v 8A| 150C 30WC | . 50TP! 500MA| AHG | MOT 

2SB573 P S |TO126 | L70 60V| 60V| 5v 3A| 150C 30WC 6 à 50TP| 500MA! AHG | MOT 

2SB574 P S |TO126 | L70 80v| 8ov| 5v 3A| 150C 30WC . : 50TP| 500MA! AHG | MOT 

2SB575 P S |TO126 |L70 40V] 40V| 5v 4A| 150C 40WC . : 50TP| 1500MA| AHG | MOT 

2SB576 P S |TO126 | L70 6ov| 6ov| 5v 4A | 150C 40WC ; : 50TP| 1500MA| AHG | MOT 

2SB577 P S |TO126 |L70 80v| 8ov| 5v 4A | 150C 40WC . ; 50TP| 1500MA| AHG | MOT 

2SB578 P S |TOP66 | L31 7ov| 70V| 5v 10A | 150C 90WC : : 40TP 4A| AHG | MOT 

2SB579 P S |TOP66 |L31 éov| 60ov| 5v 5A | 150C 75WC : i 40TP| 2500MA| AHG | MOT 

2SB580 P S |TOP66 | L31 8ov| 8ov| sv 5A | 150C 75WC ; 40P 40TP | 2500MA| AHG | MOT 

2SB581 P S | TOP66 | L31 100V| 100V| 5v 5A | 150C 75WC à . 40TP| 2500MA| AHH | MOT 

2SB582 P S | TOP66 | L31 60v| 60v| 5v 8A | 150C 75WC ne 3KTP 4A| AHD | MOT 

2SB583 P S |TOP66 | L31 80v| 80V| 5v 8A | 150C 75WC ; : 3KTP 4A| AHD | MOT 

2SB584 P S |TOP66 | L31 100V| 100V| 5V 8A | 150C 75WC ; | 3KTP 4A| AHD | MOT 

2SB585 PS |TO3 |LO5 6ov| 60ov| 5v 8A| 200C|  100WC . : 3KTP 8A| AHD | MOT 

2SB586 PS |TO3 |LO5 8ov| 8ov| 5v 8A| 240C|  100WC ; : 3KTP 8A| AHD | MOT 

2SB587 pS [TO3 |Lo5s |  6ov| 6ov| 5v 12A | 200C| . 100WC . : 3KTP 6A| AHD | MOT 

2SB588 PS |[TO3 |LO5 8ov| 8ov| 5v 12A| 200C|  100WC : . 3KTP 6A| AHD | MOT 

2SB589 PS |TO3 LOS 100V| 100V| 5V 12A| 200C|  100WC ; : 3KTP 6A| AHD | MOT 


122 


2SB611 
2SB611A 
2SB612 
2SB612A 
2SB613 


2SB615 
2SB616 
2SB617 
2SB618 
2SB619 


2SB620 
2SB621 
2SB622 
2SB624 
2SB625 


2SB626 
2SB627 
2SB628 
2SB630 
2SB631 


2SB631K 
?2SB632 
2SB632K 
2SB633 
2SB634 


2SB635 
2SB636 
2SB637 
2SB637K 
2SB638 


2SB638H 
2SB639 
2SB639H 
2SB640 
2SB641 


2SB642 
_2SB643 
2SB644 
2SB645 
2SB646 


2SB646A 
2SB647 
2SB647A 
2SB648 
2SB648A 


2SB649 
2SB649A 
2SB650 
2SB650H 
2SB653 


2SB654 
2SB655 
2SB656 
2SB668 
2SB669 


2SB670 
2SB671 
2SB672 
2SB673 
2SB674 


UUUUVT VUUUVU VUUUU VUUUU VUUVU VUUVUUUVU VUTUU VTUVUU VUUUU VTUUVUU VUUUUUV VUUUV VUUUU VTUUUZ UUVUUU 
HO own un nonnn non mOnon own non nn nn Don Von numDn Bonn DU 


100V 


Vce 
max 


Vee 
max 


22222 22222 


2 ——_—————“———" — ——— 


123 


( 


100M 


60M 


60M 
100M 
100M 
6M 


10M 
10M 


Co8 
max 


1P8 


3P5 


FCT | FAB 


AHH 
AHG 
AMG 
AMH 
AHE 


AMH 
AHD 
AME 
AHG 
AMG 


TVH 
AHS 
AME 
AME 
AHH 


AHE 
AHE 
AHE 
AHE 
AHH 


AHD 
AMH 
AHH 
AHH 
AMG 


ALG 
AMG 
ALE 
AMG 
AHH 


AHH 
AHG 
AMH 
AHH 
AMH 


AMH 
AMP 
AMP 
AHH 
AHH 


ALG 
ALN 
ALG 
ALH 
AHD 


AHD 
AHD 
AHD 
AMG 
ALG 


ALG 
AMG 
AMG 
AHH 
ALH 


ALH 
AMH 
AMH 
ALE 
ALE 


AME 
AME 
AHD 
AHD 
AHH 


AHE 
AHH 
AHH 
AHD 
AHD 


AHD 
AHD 
AHD 
AHD 
AHD 


TOS 
TOS 
SAN 
NEC 
NEC 


SAN 
NEC 
NEC 
MAT 
NEC 


FUJ 
MAT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


MIT 
NEC 
NEC 
NEC 
MAT 


MAT 
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Equ. 
EUR. 


BD244C 
BD538 
BCW37 


BD538 
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BDX16 
BDX20 
BDX20 


BDX20 
BDX20 


BDX66B 


BD238 
BD436C 
BD562 


BDX96 


BCX30 


BDX64B 


BDX648 
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BCX30 
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BCX50 
BD238 


BD238 
BDX66C 
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Equ. 
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Pol. . Vcs | Vce |Ves| lc P.TOT {Tr Equ. Equ. 
TYPE a Boît. |Broch] snax | max Imaxl max |max| max min FCT ue EUR. USA 
2SB675 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 5v 7A| 150C 40WC| ; 2K/15K 3A| AHD | TOS 
2SB676 P S |TO220 | L34 100V| 8ov| 5v 4A | 150C SoWC| . ; 2KMN 3A| AHD | TOS 
2SB677 P S |TO220 |L34 6ov| 40V| 5v 3A | 150C 25WC| . : 2KMN 1A| AHD | TOS 
2SB678 P S |[TO39 |LO4 100V| 100V| 10V] 1500MA | 150C gWc| . f 2KMN|  100MA| AMD | TOS 
2SB679 P S |TO220 |L34 100V| 100V| 10V| 1500MA | 150C 1OWC| . Ë 2KMN|  100MA| AMD | TOS 
2SB681 PS |TO3 |LO5 150V| 150V| 5V]  12A|150C|  100WC 7M| 300P|  40/140 1A| AHH | TOS 
2SB682 P S |TO220 |L34 100V| 100V| 5v 4A| 150C 30WC 4M| 45P| 55/300| 500MA| AHH | MIT 
2SB683 P S |TO220 |L34 100V| 100V| 5v SA | 150C 40WC 4M| 75P|  55/300 tA| AHH | MIT 
2SB685 PS |TOP3 |L34 110] 110V| 5v 7A| 150C 80WC 15M| . 2K/24K 1A| AHD | MIT 
2SB686 P S |TOP3 |L34 100V] 100V| 5v 6A | 150C 60WC 5M| 180P|  55/160 1A| AHH | TOS 
2SB688 P S |TOP3 |L34 120V] 120V] 5V 8A| 150C 80WC SM| 280P|  55/160 1A| AHH | TOS 
2SB689 PS |TOP3 |L34 100V| 100V] 4v 4A | 150C 4WC| . : 50/250| 500MA| AHH | HIT : 
2SB690 P S |TOP66 | L32 8ov| . 4A | 150C 4WC|  . à 35/320 1A| AHH | HIT |BD590 |2N6134 
2SB691 P S |TOP3 |L34 130V| 8ov| 5v 5A | 150C 60WC 4M]| 190P|  40/200 1A| AHH | MAT ; é 
2SB692 PS |TOP3 |L34 150V| 100V| 5v 6A | 150C 70WC 4M| 300P| 40/200 1A| AHH | MAT 
2SB693 PS |TOS |LO5 100V| 100V| 5V]  20A|150C|  125WC|  . ; 1K/20K 10A| AHD | HIT pa 
2SB693H PS |TO3 |LOS ; 100V| . 15A| 200C| 120WC| . ; 1KMN 10A| AHD | HIT | BDX66C 
2SB694 PS |TOS |LO5 100V| 100V| 5V]  25A|150C|  125WC| . : 1K/20K 12A| AHD | HIT 
2SB695 PS |TOP3 |L34 170V| 120V| 7V 7A | 150C 80WC 4M| 350P| 40/200 1A| AHH | MAT : 
2SB696 PS |TO3 |LO5 150V| 120V| 6v 8A | 150C 80WC 8M| . 320MX 1A| AHE | SAN |BDX20 | 2N6030 
2SB696K PS |TO3 |LOS5 150V| 140V| 6V 8A | 150C 80WC 8M| . 320MX 1A| AHE | SAN |BDX20 |2N6231 
2SB697 PS |TO3 |LO5 160V| 140V| 6v 12A| 150C|  100WC 8M| . 320MX 1A| AHE | SAN |BDX20 | 2N6031 
2SB697K PS |TO3 |LOS 180V| 160V| 6v 12A| 150C|  100WC 8M| . 320MX 1A| AHE | SAN 
2SB698 PS |TO92 |L21 25V| 20V| 5V| 700MA|150C| 600MWF|  125M| 13P|  60/560| 50MA| RMG | SAN 
2SB699 PS 160V| 120V| 5V 12A| 150C|  100WC 10M| 35/200 1A| AHH | HIT 
2SB700 PS 160V| 140V| 5V]  12A|150C|  100WC 10M| . 35/200 1A| AHH | HIT 
2SB702 PS| . 160V| 160V| 5V 12A| 150C| 125WC| . : 35/200 1A| AHH | HIT 
2SB703 P S |TO220 | L34 100V| 8ov| 5v 4A | 150C 40WC 9M| 110P 100TP|  500MA| AHH | NEC 
2SB705 PS}! . À 140V| 140V| 5V 10A| 150C|  120WC 9M| 430P 80TP 2A| AHH | NEC 
2SB706 PS 180V| 180V| 5v 10A| 150C|  120WC 7M| 450P 80TP 2A| AHH | NEC 
2SB707 P S |TO220 | L34 &ov| 6ov| 7v 7A | 150C 4WC| . 40/200 3A| AHG | NEC 
2SB708 P S |TO220 |L34 8ov| 8ov| 7v 7A| 150C 40WC| . 40/200 3A| AHG | NEC 
2SB709 PS |x12 |L29 25V| 25V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 40M| 2P7|  90/650|  2MA| ALG | MAT 
2SB710 PS |x12 |L29 30V| 25V| 5V| 500MA|125C| 240MWF| 100M|  6P|  60/340| 150MA| AMG | MAT 
258711 ps |xi2 |L29 8ov| 8ov| 6v 10A | 150C sOWC| . . 1KTP 7A| AHD | SAK 
2SB712 PS x12 |L29 100V| 100V| 6V]  10A| 150C 5OWC| . : 1KTP 7A| AHD | SAK 
2SB713 PS |TOP3 |L34 200V| 140V| 5V 9A| 150C|  100WC 4M| . 40/200 1A| AHH | MAT 
2SB714 P G |TO39 |LO4 20V| 10V| 10V 2A| 85C 6WC| 600K| . 80MW 2A| AHG | MAT 
2SB715 PS |TO92 |L21 100V| 100V| 5V| 50MA|150C| 750MWF 60M| 1P8| 250MN|  2MA| ALH | HIT 
2SB716 P S |TO92 |L21 120V] 120V| 5V] 50MA|150C| 750MWF|]  60M| 1P8| 250MN| 2MA| ALH | HIT 
2SB717 PS |X34 |L34 160V| 160V| 5V| 50MA| 150C| 1250MWC 70M| 5P5|  60/320|  10MA| TVM | HIT 
2SB718 PS |X34 |L34 200V| 200V| 5V| 50MA]| 150C| 1250MWC 70M| 5P5|  60/320|  10MA| TVM | HIT 
2SB719 P S |TO220 |L34 160V| 160V| 5v 2A| 150C 25WC SOM| 32P|  35/320| 150MA| AHH | HIT 
2SB720 P S |TO220 |L34 200V| 200V| 5v 2A | 150C 25WC 50M| 32P|  35/200| 150MA| AHH | HIT 
258721 PS |TO92 |L14 25V| 20V| 5V] 700MA|150C| 625MWF|  175M| 20P| 100MN| 350MA| AMG | HIT 
2SB722 PS [TO3 |LO5 160V| 160V| 5V]  15A|150C|  150WC|  . : 100TP 1A! AHH | HIT 
2SB723 PS |TOS |LO5 200V| 200V| 5v 15A| 150C| 150WC| . : 100TP 1A| AHH | HIT 
2SB724 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 5v 3A | 150C 25WC| . 30/160 1A| AHG | MAT 
2SB725 PS |TO92 |L21 60V| 60V| 5V|] 100MA|125C| 250MWF|  . 90/650|  2MA| ALG | MAT 
2SB726 PS |TO92 |L21 80V| 80V| 5V| 100MA)| 125C| 250MWF|  . , 180MN|  2MA| ALG | MAT 
2SB727 P S |TO220 | L34 120V| 120V| 7v 6A | 150C 5OWC| . : 1K/20K 3A| AHD | HIT 
258731 P S |TO126 |L70 6ovV| 6ov| 6v 1A | 150C 10WC 40M| 25P|  250TP| 100MA| AMG | NEC 
2SB733 PS |xX21 |L45 20V 6v 2A| 150C 1WF 50M| 27P|  300TP| 100MA| AMG | NEC 
2SB734 PS |x21 |L45 60v 6v 1A| 150C WF 40M| 23P|  250TP| 100MA| AMG | NEC 
2SB736 PS |x12 |L29 60V| 50V| 5V| 300MA| 150C| 200MWF 50M| 13P]  90/400|  50MA| AMG | NEC 
2SB737 p S |TO92 |L21 50V| 30V| 5V| 300MA]| 125C| 250MWF 50M| . 120MN|  10MA| AMG | OBS 
2SB738 PS |TO92 |L21 20V| 16V| 6v 2A| 150C| 900MWF 40M| 50P] 100MN| 100MA| AMG | HIT 
2SB739 PS |TO92 |L21 20V| 20V| 6v 2A| 150C|  900MWF 40M| 50P|  100MN| 100MA| AMG | HIT 
2SB740 PS |TO92 |L21 7OV| 50V| 6v 1A| 150C|  900MWF 35M| 35P| 100MN| 100MA| AMG | HIT 
2SB741 PS |[TO9 |L21 7OV| 70V| 6v 1A| 150C|  900MWF 35M| 35P|  100MN| 100MA| AMG | HIT 
2SB742 P S |TO126 |L70 20V| 20V| 6v 2A | 150C 10WC| . 300TP| 100MA| AHG | NEC 
2SB743 P S |TO126 | L70 40V| 40V| 5v 3A | 150C 10WC 30M| 75P 100TP 1A| AHG | NEC 
2SB744 P S |TO126 |L70 7OV| 7OV| 5V 3A | 150C 10WC 25M| 60P|  100TP| 500MA| AHG | NEC 
2SB745 PS |x19 |L78 35V| 35V| 5V| 50MA|135C| 300MWF|  . 180MN|  2MA| ALN | MAT 
2SB746 p S |[TO92 |L21 25V| 25V] 5V| 500MA|150C| 400MWF|  130M|  4P6 120TP| 50MA| ALG | HIT 
2SB747 P S |TO220 |L34 80v| 80V| 5V 5A | 150C 55WC 4M| 40/200 1A| AHG | MAT 
2SB748 PS 120V| 100V| 5V 6A | 150C 60WC 10M| 35/200 A! AHH | HIT 
2SB749 PS 120V| 120V| 5v 7A| 150C 80WC 10M| . 35/200 A! AHH | HIT 
2SB750 P S |TO220 |L34 6ov| 6ov| 5v 2A | 150C 35WNC| . 1K/10K 1A| AHD | MAT 
2SB751 P S |TO220 | L34 6ov| 60V| 5v 4A | 150C 40WC|  . 1K/10K 3A| AHD | MAT 
2SB753 P S |TO220 |L34 100V| 100V| 5v 7A| 150C 40WC 5M| 250P|  70/240 1A| AHH | TOS 
2SB754 P S |TOP3 |L34 SV] 50V| 5v 7A | 150C 60WC 5M}| 300P| 70/240 1A| AHG | TOS 
2SB755 P S |SPEC |L34 150V| 150V| 5V 12A!| 150C|  120WC 10M| 450P|  55/160 1A| AHH | TOS 
2SB756 P S |SPEC |L34 200V| 200V| 5V 15A| 150C|  150WC 10M| 450P|  55/160 1A| AHH | TOS 
2SB757 PS |TOP3 |L34 40vV| 40V| 5v 15A | 150C 8oWC| . 40MN SA} AHG | OBS 
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288758 ps| . 120V| 120V| 5v 7A|150c|  sowc| . : 80TP 1A| AHH | NEC 
2SB759 Ps |xto |L78 25V| 25V| 5v| 5oMAl:125C| 250MWF|  100M| | 90/700|  2MA| ALG | MAT 
2SB760 p S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 5v 1A|150C|  30Wc 40/450|  200MA| AMG | MAT 
2SB761 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 5v 3A| 150C|  35WC 40/250 1A| AHG | MAT 
288762 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 5v 4A| 150C|  40WC 40/250 1A| AHG | MAT 
288763 ps |rops |L34 gov| 6ov| 5v 5A|150C|  6éowc| . 40/250 1AÏ AHG | MAT 
2SB764 p S |[Tos2 |L21 6ov| eov| 5v 1A| 150C| 900MWF|  75M| 20P|  60/320|  50MA| AMG | SAN 
258765 p S |TO220 |L34 | 120V| 120V| 7v 3A|150C|  3oWC| . 1K/20K | 1500MA| AHD | HIT 
2SB766 ps |[xeo [|xooa!  3ov| 25v| 5v 1A|125C| 500MWwF|  100M| 20P|  1607P| 500MA! AMG | MAT 
2SB767 ps |x9o |x9oa| gov| gov| sv] 500MA|125C| 500MWE|  6oM| 20P|  1607P| 150MA| AMC | MAT 
2SB768 ps |xse |L21 200V sv 2A| 150C|  20Wc 5M 40/200| 400MA| ALL | NEC 
288772 P S |TO126 | L70 4ov| 4ov| 5v 3A | 150C 10WC|  40M| 55P|  1607P 1A| AHG | NEC 
288773 Ps| . 100v| 100V| 6v 6A| 150C|  70WC 80TP 1A| AHH | NEC 
2SB774 ps [To92 |L21 3ov| 25V| 15V| 100MA| 125C| 250MWF|  75M| 4p|  120MN]  2MA! ALG | MAT 
288775 PS |TOP3 |L34 1oov| 100v| 6v 6A| 150C|  60WC 7M| 150P|  60/200 1A| AHH | SAN 
2SB776 p S |TOP3 |L34 120V| 120V| 6v 7A| 150C|  7oWC gm| 200P|  60/200 1A| AHH | SAN 
2SB779 ps |x12 |L29 25V| . | 7v| 500MA|125C| 200MWF| 75M| 15P|  65/220| 500MA| AMG | MAT 
2SB780 ps |x19 |L78 3oV| 25v| 5V| 500MA!125C| 400MWF|  100M| 6p| 60340! 150MA| AMG | MAT 
2SB782 P S |TO220 |L34 6ov| 6ov| sv 4A|150c| 30Wc| . . 120TP|  500MA| AHG | HIT 
2SB783 p S |TO220 | L34 gov| gov| 5v 4A| 150C| 3owc| . | 100TP| 500MA| AHG | HIT 
288787 ps [Too |L14 120V sv! 5oMA|150c| 625MWF| L 1207P|  10MA| ALH | Hi 
2SB788 ps |x19 |L78 120V| 120V| 5v| 20MA|135c| 400MWwF|  100M| 15Pl  180MN|]  2MA| ALH | MAT 
2SB789 ps Ixeo |xeoa| 100v| . | 5v| 500MA! 150€ 1WC|  60M 65/330|  150MA| AMH | MAT 
2SB790 Ps Ixi9 |L78 25V| 25v| 7v| 500MA|135C| 600MWF|  75M| 15P| 65/220| 500MA| AMG | MAT 
288791 p S |TO220 | L34 120V| 120V! 7v 8A| 150C|  5OWC 1K/20K 4A| AHD | HIT 
2SB792 Ps |x12 |L29 150V| . | 5v! 5oMAl125C| 200MwF|  100M| 4p|  90/450!  10MA| ALH | MAT 
258793 PS Ix19 |L78 3ov| . | 5v 1A | 150C 1WC| 100M| 20P| 60/340| 500MA| AMG | MAT 
2SB794 P S |TO126 | L70 gov| 6ov| av! 1500MA| 150€ 1OWC| 7KTP 1A| AHD | NEC 
2SB795 P S |TO126 | L70 8ov| aov| 8v| 1500MA | 150€ 10WC 7KTP 1A| AHD | NEC 
258796 ps |TO3 |Lo5 200V| . | sv! 10A|150c|  20owc 7M| 450P 80TP 2A| AHH | NEC 
258798 ps |xeo [|xgoa|  3ovl . | 5v 1A | 150€ 2Wc ssM| 36P|  2007P| 100MA| AMG | NEC 
2SB799 ps |xoo |xgoa|  éovl . | 5v| 700MA| 150€ 2WC 6oM| 25P|  200TP| 100MA| AMG | NEC 
2SB800 ps |xao |xgoa|  govl . | 5v| 300MA| 150€ 2wc| 5oM| 13P|  2007P|  50MA| AMH | NEC 
2SB804 ps |xoo |xeoa| 100] : | sv 1A | 150C 2Wc|  40M| 26P|  2007P| 100MA| AMH | NEC 
2SB805 ps |xoo |x90a| 1000! : | 5V| 700MA| 150€ 2Wc| 3sM| 17P|  2007P| 100MA| AMH | NEC 
258806 ps |xso [|xeoal 120v/ . | 5v| 700mA| 1500 awc 35M| 17P|  200TP| 100MA| AMH | NEC 
2SB807 ps |xoo [|xgoa|  130v} . | sv] 30MA| 150€ 1WF| 100M| 4P|  90/450|  10MA| ALH | MAT 
2SB808 Ps |xi1 |L78 20V| 15V| 5V| 700MA|125C| 250MWF|  125M| 13P|  160MN|  50MA| AMG | SAN 
2SB810 Ps |xi1 |L78 3ov| . | 5v| 700MA|150C| 350MWwF|  8oM| 17P|  2007P| 100MA| AMG | NEC 
2SB811 Ps |xi1 |L78 3ov| . | 5v 1A|150C| 350MWF| som] 36P|  2007P| 100MA| AMG | NEC 
2SB812 Ps [Tops |L34 gov| 6ov| sv 4A| 150C|  6owc 40/250 3A| AHG | MAT 
2SB813 P S |TO220 | L34 gov| 6ov! sv 4A| 150C| 40WC 100TP 1A| AHG | SAN 
2SB814 Ps |xi2 |L2 120V| . | sv| 20MA|125C| 200MWF 260MN|  2MA| ALN | MAT 
2SB815 PS |x12 |L2 20V 5V| 700MA| 125C| 200MWF|  125M| 13P|  160MN|  50MA| AMG | SAN 
2SB816 p S |TOP3 |L34 150V| 150v| 6v 8A| 150C|  80WC 8M| 220P| 60/200 1A| AHH | SAN 
2SB817 ps |ToP3 |L34 1ov| 160v| 6v| 12A|150c|  10owc 8M| 300P|  60/200 1A| AHH | SAN 
2SB818 ps| . . 100V| 100v| . 10A | 150C 1K/20K 5A| AHD | HIT 
2SB819 Ps |xi9 |L78 sov| . | 5v|1500MA| 150€ 1WF 45P| 30/220 1A| AHG | MAT 
2SB820 ps [xs |L21 350V a 1A | 150C 15WC 50TP|  100MA| AME | NEC 
2SB823 P S |TO220 | L34 100V| 100v| 6v 6A| 150C|  40WC 100TP 1A| AHH | SAN 
2SB824 p S |TO220 | L34 gov| 6ov| 6v 5sA| 150C|  30wC 120TP 1A| AHG | SAN 
2SB825 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 6v 7A|150C|  40WC 100TP 1A| AHG | SAN 
288626 P S |To220 | L34 gov| 6ov| 6ev| 12A/150c|  40wc 100TP 1A| AHG | SAN 
2SB827 p S |TOP3 |L34 6ov| 6ov| 6v 7A| 150C|  60WC 100TP 1A| AHG | SAN 
2SB828 p S |ToP3 |L34 gov| 6ov| 6v| 12A/150c|  sowc 100TP 1A| AHG | SAN 
2SB831 ps |xi2 |L2 25V| 25V| 5v| 700MA|125C| 150MWF|  . . 140TP| _150MA| AMG | HIT 
2SB832 p S |TO220 [134 | 1000V| . | 10v| 10MA| 120c|  25wc 3M| 4P3|  50OMN|  1MA| ALE | soy 
258833 ps |ro3 |Lo5 gov| . 30A| 150C| 150WC| . | 1KMN 20A| AHD | TOS 
2SB834 P S |TO220 | L34 gov| 6ov| 5v 3A|150C| 3owC| . . 100TP|  100MA| AHC | TOS 
2SB835 Ps lxi9 |L78 2ov| 20v| 5v 1A|150C| 500MWF|  100M| 4op!  90/360| 500MA| AHG | MAT 
2SB836 Ps xs |La 25V| . | 5v|2500MA| 150c|  2owc 160TP| 500MA| AHG | HIT 
2SB837 ps |xeg |L21 35v| 35v! 5v|2500MA | 150C|  20WC 160TP| 500MA| AHG | HIT 
2SB838 PS |xeg |L21 5oV| . | 4v 2A| 150C|  20WC 120TP|  50MA| AMG | HIT 
2SB839 ps |x89 |L21 8ov| . | 4v 2A| 150C|  20WC 120TP| 50MA| AMG | HIT 
2SB840 ps |xeg |L21 180v| 120v| 5v|2500MA| 150C|  20WC 54/300| 500MA| AHG | HIT 
258841 ps |xe |L21 180v| 160v| 5v|1500MA| 150c|  2owc 1007P| 150MA| AHH | HIT 
2SB842 ps |xe9 |La1 200V sv | 1500MA| 150C|  20WC 100TP| 150MA| AHH | HIT 
2SB844 ps |xeo |L1 120V sv 1A | 150€ 10WC 160TP| _150MA| AMH | HIT 
2SB845 ps xs |L21 120v| . | 5v 1A | 150C 10WC 100TP| _150MA| AMH | HIT 
2SB846 PS |xeo |L21 25V| 25v| 5v 1A | 150C 10WC 160TP| _500MA| AMC | HIT 
258848 ps| . 1oov| 100v| 5v 6A| 150C|  7owc| . L 80TP 1A| AHH | NEC 
2SB849 ps| . | t20v| 120V| 5v 7A|150C|  8owc 7M| 340P|  1207P 2A| AHH | NEC 
2SB850 p S |To220 | L34 av) 4vl nv 7A| 150C|  80WC 7M| 340P 80TP 1A| AHG | . 
2SB853 ps| . . 100v| 100v| 7v| 15A|150c|  100wc 3KTP 8A| AHD | HIT 
2SB854 PS| . 10ov| 10ov| 7v| 20a|150c| 125Wc 3KTP 10A| AHD | HIT 
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2SB855 PS |TO220 | L34 sov| sov| 4v 2Al150c|  2owc| . 100TP 1AÏ AHG | HIT 
2SB856 P S |TO220 | L34 sov| 50v| 4v 3A| 150C| 25WC| . 100TP 1A! AHG | HIT 
2SB857 P S |TO220 | L34 7OV| 50v! 5v 4A|150C| 40WC| . 100TP 1A| AHG | HIT 
288858 p S |TO220 | L34 7ov| 6ov| 5v 4A|150C| 40WC| . 100TP 1A| AHG | HIT 
2SB859 P S |TO220 | L34 100v| gov| 5v 4A| 160C| 40oWC| . | 50/250 1A| AHG | HIT 
2SB860 P S |TO220 | L34 10oov| 100v| 5v sal 160c|  4owc| . . 50/250 tA| AHH | HIT 
258861 p S |TO220 | L34 200v| 150v| sv 2A! 160C|  3owC| . 50/300|  500MA! AHH | HIT 
2SB862 P S |TO220 | L34 120V| 120V| 6v 5A| 150C| 3owWC| 34M| 72P SKTP 1A| ALD | . 
2SB863 p S |TOP3 |L34 140V sv 104A|150c| :100Wc| . | 100TP 1A| ALD | ros 
2SB864 p S |[Tog |L21 55V 5v| 100MA| 125C| 300MWF| . 3007P| 10MA| ALG | HIT 
2SB865 ps |Tos |L21 80v 10V | 1500MA | 150C|  900MWF 6op| . 23KTP| 500MA| AHD | SAN 
2SB905 PS |xss |L34 150V| 150v| 6v| 1500MA| 150€ 1WF| 15M| 35P| 60/320| 200MA| AMH | TOS 
2SB906 ps |x53 |L34 éov| eovl 7 3A | 150C 1wr| oMTP| 150P]  60/200| 500MA! AHG | TOS 
2SB907 ps |xss |L34 6ov| 40v| 5v 3A| 150C 1WF| . : 2KMN 1Al tHD | ros 
2SB908 PS IXx53 |L34 100v| g8ov| 5v 4A | 150C El . 2KMN 1A| IHD | TOS 
25B992 p s |TO220 | L34 gov| sov| . 7A|150C|  40owc 5M| . 74/240 1A| AHH | Tos 
2SB993 p S |TO220 | L34 sov| 50v| 7A| 150C|  40WC sM| . 70/240 1A| AHG | TOS 
2SB994 P S |TO220 | L34 gov| 6ov| 7v sal 150c| 3owc| omTP| 150P|  60/200| 500MA| AHG | ToS 
2SB995 P S |TO220 | L34 100V| 100V| 5v 5A| 150C|  40WC| sMTP| 270P|  40/240 1A| AHH | TOS 
2SB997 P S |TO220 | L34 100v| 100v| . 7A| 150C|  40WC 1M| 2KMN 3A| AHD | TOS 
25B998 p s |TO220 | L34 gov| sov| . 7A|150c|  40owc 1M| . 2KMN 3A| AHD | ros 
2SB999 p S |TO220 | L34 eov| ewv| . 7A| 150C|  40WC 1M| | 2KMN 3A| AHD | TOS 
2SB1003 P S |TO220 | L34 4ov| 40v|! . 3A|150C| 25WC| . 2KMN 1A| AHD | TOS 
2SB1004 P S |TO220 | L34 gov| aov| . 4A|150C| 3OWC| . | 2KMN 1A| AHD | TOS 
2881015 P S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 7v 3A|150c|  25wc| oMTp| 150P|  60/200| 500MA| AMG | Tos 
2881016 ps |TO220 | L34 100v| 100v| 5v sA|150c| s3owc| s5MTP| 270P|  40/240 1A| AMH | Tos 
2SB1017 P S |TO220 | L34 gov| 8ov| 5v 4A|150C|  25WC| 9oMTP| 130P|  40/240| 500MA| AMH | TOS 
2881018 P S |TO220 | L34 gov| 8gov| . 7A| 150C|  30WC sM| . 70/240 1A| AHH | TOS 
281019 P S |TO220 | L34 5ov| 50V| . 7A| 150C|  30WC sM| 70/240 1A| AHG | TOS 
2SB1020 p S |TO220 | L34 100V| 100V| . 7A| 150C|  30WC| . 2KMN 3A| AHH | TOS 
2SB1021 P S |TO220 | L34 gov| sgov| . 7A|150C|  3owc| . . 2KMN 3A| AHH | Tos 
2SB1022 P S |TO220 | L34 gov| 6ov| . 7A|150C| 3owWC| . . 2KMN 3A| AHG | TOS 
2SB1023 p S |TO220 | L34 aov| av) | 3A|150c| 20wc| . | 2KMN 1A| AHG | TOS 
2881024 P S |TO220 |L34 gov| 8ov| . 4A1150C| 20WC| . 2KMN 1A| AHH | TOS 
25B1034 P S |TO126 | L70 gov| gov| av 2A| 150C| 15WC| 5oMTP| 30P|  2KMN 1A| MD | Tos 
2SB1035 Ps |[roæ | . 3ov| 25v| 4v 1A|150c| 900MwF| 100MTP| . 55/300| 500MA| ALP | MIT 
2581067 p S |TO126 |La1 . 8ov| . 2A| . 10WC| 50oMTP| 30P|  2KMN 1A| AMD | TOS 
2881314 p S |TO22| . gov| 6ov| rv sal 150c|  15WC| . | 250/1200| 500MA| AHP | MIT 
2581375 N S |TO220 | L32 : &ov| . sA| . 25wc| goMTP| 5op| 100/320| 500MA| AHG | Tos 
28011 NG [TOI |Lo4 sevl . |12v| 24MAl 75c| 55MWF 2M] 15P| 22MN|]  1MA| RLG | oBs |ASY29  |2N1304 
2sC12 NS |TO5 |Lo4 gov| . | evl 250MA|150c| 700MWF 8M| . 2oTP| 200MA| AMG | oBs |BFvso |2N2297 
25013 NG|To5 |Lo4 18V| . |12v| 40MAl 75C| 65MWF 3M| 15P 50TP|  24MA| ALS | OBS |ASY29  |2N1304 
2SC14 NG|TOs |Lo4 18v| . |i2v| 40MA| 75C| 65MWF gm| 15P| 1007P| 24MA| RLG | o8s |ASY29  |2N1304 
28015 NS |TOS |LOo4 3ov| 20v| 5V| 50MA| 175 1wr| goM| 4P|  6oMN| 10MA| RLG | OBS |BSW54 |2N2219A 
2SC15-0 NS |TOSs |LO4 sov| 2ov| sv] 50MA| 175c 1wr| 8oM| 4P|  6oMN| 10MA| RLG | oBs |BSW54 |2N22194 
2SC15-1 NS |Tos |Lo4 éov| 3ov| sv] 5omAl| 175 1WF| 8oM| 4P| 6omn| 10MA! RLG | oBs |BsWw54 |2N22194 
2SC15-2 NS |TO5 |Lo4 gov| 45V| 5v| 50MA| 175C 1WF| soM| 4P|  6omMN|  10MA! RALG | oBs |BsWw24 |2N22194 
28C15-3 NS |TOS |LO4 120V| 6ov| 5v| 50MaA| 175C 1WwF| 8oM| 4Pl  6oMN| 10MA| RLG | OBS |BSW54 |2N22194 
2SC16 NS |TO18 |Lo 25V| 20V| 5v| 30MAl175C| 250MWF|  100M|  7P 25TP|  10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2SC16A NS |To18 |Lo1 25V| 20V| 5v| 30MAl175C| 250MWF|  100M|  7P 3oTP|  10MA| ALG |oBs |BC107  |A157 
2sC17 NS |Toi8 |Loi 2ov| 2ov| 5vl 5oMAl175c| 250MWwF|  8oM| 7P 3orP| 2MA| ALG |oBs |scio7 |A157 
2SC17A NS |TO18 |LO1 25V| 20V| 5v| 50MA|175c| 250MWF|  goM| 7P 30TP|  10MA| ALG | oBs |BC107  |A157 
28018 NS |TO18 |Loi 2ov| 2ov| 2v| 3omAl175c| 250MWF|  20M| 10P 127P| 1MA| ALG | os |BC107  |A157 
28C19 NS [TO5 |Lo4 40V sv| 400MA| 150C| 600MWF 10M| _50P 50TP| 150MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2207 
2SC20 NS |TOS |LO4 40V 3v| 400MA | 150C| 600MWF 10M| _50P 50TP| 150MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2SC21 NS |To3 |Los gov| 6éov| 5v 2A|150c|  6eswc| . | 25MN 1A| AHG | oBs |BDy20  |2N3055 
2SC22 NS |To8 |L12 75V| sov| 5V| s500MA| 165C| 13WCc|  5oM| . 20/100| 150MA| VHG | NEC .  [an27e2 
2SC23 NS |Tos |L12 75V] 50V| 5V| 500MA| 165c| 13wc| 50M| . 20/100| 150MA| VHG | NEC . [an27e2 
2SC24 Ns |rTos |L12 100v| 7ov| 5v| 500MA| 1650! 13Wc|  50M| . 20/100| 150MA| VHH | NEC .  |2N2782 
2SC25 Ns loss |oBs éov| 40V| 6v| 100MA| . | 500MWF| 30M| . 25MN|  10MA! RLG | OBS |BFY50  |2N2297 
2SC26 NS |TOo5 |Lo4 gov| 4ov| 6v| 100MA|150c| 500MWF|  75M| . 25MN|  10MA! RLG | OBS |BFY50 |2N2297 
2SC27 NS |TOS |LO4 60V . | 100MA| 150c| 500MWwF|  6oM| sp 50TP|  10MA| ALG | FUJ [BFY50 |2N2297 
2SC28 NS [TO5 |Lo4 100V| 4sv| 5v 1A|150C| 600MWF|  40M| 20P|  20MN|  1MA| AMH | FUJ |Bsw6s |2N1893 
2SC29 NS |TOS |LO4 40V . | 25MAl150C| 115MWF|  40M| sp 30TP|  10MA| ALG | FUJ [BFY50 |2N2297 
2SC30 NS |TOS |LOo4 6ov| sovl 5vl aomal165c| 500MWF|  140M| sp 45TP|  10MA| RLG | NEC |BSW54 |2N2219A 
2SC31 NS |Tos |Lo4 éov| 25v| 5v| 200MA| 165c| 750MwF|  100M| sp astP|  10MA| AMG | NEC |BFY50 |2N2207 
2SC32 NS [TO5 |Lo4 sov| 25v| 5v| 200MA|165c| 750MWF|  125M|  8P 6oTP|  10MA| AMG | NEC |BFY50  |2N2297 
2SC32A NS |TO5 |Lo4 éov| 25v| 5v| 200MA|175C| 750MWF|  100M|  &P 6orP| 10MA| AMG | OBS |BFY50 |2N2297 
28033 NS [TO5 |Lo4 45v| 20v| 3v| 5omAl165c| 150MWwF|  125M|  5P 55TP| s5MA| RLG | NEC |BSWw5s4 |2N22194 
2SC34 NG |xoi |Los 20V 20V| 250MA| 75C| 140MWF| 3500k| . 3oTP| 200MA| AMG | oBs |AC176  |2N2430 
28035 NGÏxoi |Los 20V 20V| 250MA| 75c| :140MWF| 4500k| . esrp| 200MA| AMG | oBs |AC176  |2N2430 
2SC36 NG/xo1 |Lo3 20V| . |20V| 250MA| 75C| 140MWF 9M| . 1007P| 200MA| AMG | MAT |AC176 | 2N2430 
28037 NS |TOS |LO4 40V| 25v| 3v| 200MA|175C| 200MWF|  125M|  8P 50TP| 10MA| RMG | OBS |BSW54  |2N22194 
2SC38 NS |TO5 |LO4 4ov| 25v| av| 200MA|175c| 750MWF|  125M| 8 50TP|  10MA| RMG | OBS |BSW54 |2N22194 
2SC39 NS |To18 |Lot 25V| 15V| 3v| 50oMAl150C| 250MWF|  200M| 4P soTP| 1MA| ALG | FUJ [BC107  |A157 
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2N1308 


2N2297 
2N2219A 


2N2222A 
2N2222A 
2N918 
2N3054 
2N3054 


2N2016 
A157 
A157 
A157 
A157 


Vcs | Vce | Ves ic Ts Equ 
rer max |max| max | max i FCT re EUR. 

2SC105 NS |TO18 |Loi 3ov| 18V| sv] 8oMAl175C| 250MWF|  125M|  7P 407P|  10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2SC106 NS |[To8 |L12 éov| 4ov| 5v|1500MA! 175C 15WC 50M| . 8/20| 200MA| VHG | OBS . 2N2782 
2SC107 NS |TO8 |Li2 6ov| 40v| 5v|1500MA| 175C 15WC 50M| . 8/30| 200MA| VHG | OBS . 2N2782 
2SC108 NS |[TO5 |Lo4 gov| 45V| 5v| 600MA|175C| 600MWF|  100M| 20P 20MN| 150MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2SC108A N S [TO39 |L04 gov| 7ov| 5v| 800MA!175C| 800MWF|  100M| 15P|  40/240| 200MA| RMS | TOS |BFT39 | 2N5682 
28C109 NS |[TO5 |LO4 5ov| 30v| 5v| 600MA|175C| 600MWF 50M|  20P 35MN| 150MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2SC109A N S [TO39 |LO4 70V] 50V| 5v| 800MA|175C| 800MWF|  100M| 15P|  40/240| 200MA| RMS | TOS |BFT39  |2N22194 
28C110 NS |[TO5 |LO4 40V 5V| 200MA| 175C| 750MWF 40MN| 10MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
280111 NS [TO5 |LO4 50V 5V| 200MA| 175C| 750MWF . 25MN| 10MA| RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
28C112 NS |[TO5 |LO4 40V| 20v| 5V| 200MA|175C| 750MWF 80M| 14P 35MN| 200MA| AHG | OBS |BFY50  |2N2297 
28C113 NS |TO5 |LO4 sov| 25vV| 5v| 200MA|175C| 750MWF 8oM|  14P 35MN| 200MA| AHG | OBS |BFY50 | 2N2297 
28C114 NS |TO5 |LO3 50V 5V| 200MA| 175C| 750MWF 25MN| 200MA| RMS | OBS |BFY50 | 2N2297 
280115 NS |TO5 |L04 30v 5V| 200MA| 175C| 750MWF k 25MN| 200MA! RMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
28C116 NS |TO5 |LO4 50V 5V| 200MA| 175C| 750MWF 35M|  40P 4TP| 10MA| AMG | HIT |BFY50 |2N2207 
2SC116T NS |TO39 |LO4 75V| 50V| 5V| 200MA|175C| 750MWF 60M| 30P 8MN| 200MA| AMH | HIT |BSW66  |2N1893 
28C117 NS [TOB |L12 75V| 50V| 5V| 600MA| 175c 2WF 30M|  60P 10TP| 30MA| VHG | OBS . 2N2782 
280118 NS |TO8 |L12 8ov| 50V| 5v| 600MA| 175C 2WF 35M| 60P 10TP| 30MA| VHG | OBS . 2N2782 
28C119 NS |TO8 |L12 75V| 50V| 5V| 600MA| 175C 2WF 35M|  60P 10TP| 30MA| VHG | OBS : 2N2782 
28C120 NS [TO39 |LO4 40V 1V| 25MAÏ175C| 250MWF|  100M|  8p 40TP| S5OUA| ALN | OBS |BC109  |A159 
28C121 NS [TO39 |LO4 40V| 25V| iv] 25MA!175C| 250MWF|  100M|  &P 40TP 1MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
28C122 NS |TO39 |LO4 4ov| 25V| 1V| 25MA|175C| 250MWF|  100M|  &P 90TP 1MA| ALG | oBs |BC107 |A157 
28C123 NS |TO39 |LO4 4ov| 25v| 1V| 25MA|175C| 250MWF|  100M|  &P 140TP 1MA| ALG | oBs |BC107  |A157 
28C124 NS |TO39 |LO4 40V| 25V| 1V| 25MA|175C| 250MWF|  100M|  &P 40TP| S5OUA| ALH | OBS |BC109  |A159 
28C125 NS [TO5 |LO4 100V 5V| 50MA|175C| 750MWF|  100M 25MN 3MA| RLE | OBS |BSx59  |2N5145 
250126 NS [TO5 |LO4 140V 5V| 50MA]|175C| 750MWF|  100M 25MN 3MA| RLE | OBS |BSX59 |2N5145 
28C127 N S |TO39 |LO4 20V 1V| 25MA|175C| 250MWF|  100M|  &P 150TP 1MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
28C128 NG |TO5 |Lo4 3ov| 25V| 20V| 100MA| 75C| 125MWF 3M| 35P 30TP| 100MA| RMS | MAT |ASY29  |2N1304 
28C129 NG|TOS |LO4 25V| 2ov| 20V| 100MA| 75C| 125MWF 4M| 35P 45TP| 100MA| RMS | MAT |ASY29  |2N1304 
28C130 NS ITO8 |Li2 6ov| 50v 400MA | 175C | 1800MWF 80M 20/150| 20MA| VHG | FUJ : 2N2782 
280131 NS |TO18 |Lo1 40V| 24V| 5v| 300MA!175C| 350MWF|  175M|  &p 60TP|  10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
28C132 NS |Tois |Lo1 20V| 15V| 5V| 300MA|175C| 350MWF|  175M|  &P 60TP|  10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
280133 NS !TO18 |LO1 20V| 15V| 5V| 300MA|175C! 350MWF|  175M|  8P 60TP|  10MA| AMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
2SC134 NS rois |Lo1 40V| 24V| 5v| 300MA|175C| 350MWF|  175M|  &P 60TP|  10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
280135 NS |TO18 |Loi 20V| 15V| 5v| 300MA|175C| 350MWF|  175M| ep 60TP| 10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
280136 NS [TO18 |LO1 80v| 45v| 5vV| 300MA|175C| 350MWF|  175M|  8P 60TP|  10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
28C137 NS |Toi8 |Loi 25V| 15V| 5v| 300MA| 175C| 350MWF|  175M|  &p 50TP|  10MA| RMG | FUJ |BSW64  |2N2222A 
28C138 NS |[TO12 |L09 6ov| 30V| 5V| 500MA!175C| 800MWF|  200M|  &P 50TP|  30MA| RMG | NEC |BSW54 |2N2219A 
28C138A NS [TO12 |LO9 6ov| 35V| 5v| 500MA|175C| 800MWF|  200M| ap 50TP|  30MA| RMG | NEC |BSW54 | 2N2219A 
28C139 NS |[TO12 |LO9 éov| 3ov| 5v| 500MA|175C| 800MWF|  200M| ep 50TP|  30MA| RMG | NEC |BSW54  |2N2219A 
28C140 NS [TO5 |LO4 60v 5v 1A| 175C| 1700MWF 8oM| 25P 30TP|  50MA| AHG | OBS |BFY50  |2N2297 
28C141 NS |TO18 |LO1 20V 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  225M 35MN|  10MA! VMS |o8s |Bsx20 |2N2369 
28C142 NS |TO18 |Lo1 30v 5V| 200MA| 175C| 360MWF| 225M 35MN|  10MA| VMS | OBS |BSx20 |2N2369 
28C143 NS |TO18 |Lo1 40V 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  225M 35MN|  10MA| VMS | OBS [BSX20  |2N2369 
28C144 NS |TO18 |Lo1 50V 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  225M 30MN|  10MA| VMS | OBS [BSX20 |2N2369 
2SC144A NS |TO18 |Lo1 6ov 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  225M 30MN|  10MA| VMS | OBS |BSW64  |2N2222A 
28C145 °NS |To18 |Lot 30V 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  250M 35MN|  10MA| VMS | oBs |Bsx20 |2N2369 
280146 NS |TO18 |Lo1 50V 5V| 200MA| 175C| 360MWF|  250M 40MN| 10MA| vMs | OBS |BsWw64  |2N2222 
2SC146A NS |Toi8 |Lo1 60v 5V| 200MA! 175C| 360MWF|  250M 40MN|  10MA| VMS | OBS |BSW64  |2N2222 
28C147 NS |TO5 |L04 3ov| . sv 1A! 175C| 1700MWF 60M| 25P 241P|  50MA| AHG | OBS |BFY50 | 2N2297 
28C149 N S TO39 |LO4 120V| 6ov| 6v| 300MA|175C| 800MWF 80oM| 25P 50TP| 150MA| AMH | NEC |BSW66  |2N1893 
28C150 NS |TO5 |LO4 20V 5V| 100MA| 175C| 750MWF 40M| 12P 50TP|  10MA| AMG | HIT |BFY50  |2N2297 
2SC150H NS [TO3 |LO4 20V| . 5V| 100MA| 175C| 750MWF|  160M| 12P 20MN|  10MA| RMS | HIT |BSW54  |2N22194 
2SC150T NS |TO5 |LO4 5ov| 25V| 5V| 100MA! 175C| 750MWF 75M| 12P 507P|  10MA| AMG | HIT |BFY50  |2N2297 
28C151 NS TO5 |LO4 40V 5V| 100MA| 175C| 750MWF 6oM| 12P 50TP|  10MA| AMG | HIT |BFY50 | 2N2297 
28C151H NS |[TO39 |LO4 40V 5V| 100MA| 175C| 750MWF|  160M| 12P 20MN| 10MA| RMS | HIT |BSW54  |2N2219A 
28C152 NS |TO5 |LO4 60v 5V| 100MA| 175C| 750MWF 75M| 12P 50TP|  10MA| AMG | HIT |BSW54  |2N2219A 
2SC152H NS |TO39 |LO4 60v 5V| 100MA| 175C| 750MWF|  160M| 12P 20MN|  10MA| RMS | HIT |BSW54  |2N22194A 
28C153 NS |[TO5 |Lo4 120V| . 4V| 100MA| 175C| 750MWF 75M| 12P 30MN|  10MA| RME | HIT |BF257 | 2N1893 
28C154 NS |TO5 |LO4 120V| 70V| 5V| 100MA!175C| 750MWF|  120M| 60P 117P| 10MA| ALH | HIT |BFY65  |2N1990 
28C154C NS |[TO39 |Lo4 200V| 200V| 6v| 100MA| 175C| 750MWF 75M| 3P5 30MN|  25MA| ALE | HIT |BF258  |2N4927 
28C154H NS |TO5 |LO4 120V| 70V| 5V| 100MA| 175C| 750MWF 80M 35MN|  10MA| ALH | Hir |BFY65  |2N1990 
28C155 Ns loBs |08s 20V 2V| 25MA!125C| 100MWF|  100M 20MN 2MA| ALG | FUJ 

28C156 Ns |o8s |o8s 20V 2V| 25MA|125C| 100MWF|  100M 25MN 2MA| ALN | FUJ . . 
28C157 N S |TO107 |L17 20V 1V| 20MA! 150C| 125MWF 10M | 15MN 2MA| RLG | OBS |BC109 |2N930 
28C158 N S |TO107 |L17 20V 1V| 20MA! 150C| 125MWF 20M 20MN 2MA! RLG | OBS |BC108 |2N929 
28C159 N S |TO107 |L17 20V 1V| 20MA|150C| 125MWF 30M 25MN 2MA| ALG | oBs |Bc109 |2N930 
28C160 N S |TO107 |L17 20V| . 1V| 20MA]| 150C| 125MWF 50M 30MN 2MA! RLG | OBS |BC109 |2N030 
280161 NS |TO3 |LO5 6ov| 40v| 5v 4A | 150C 50WC 15M 10MN 3A| RHG | OBS |BDY24  |2N3448 
280162 NS |TO5 |LO4 30v 5V| 250MA| 175C| 500MWF|  250M 30MN|  50MA| VMA | OBS |BSW54  |2N2219 
28C163 NS |TO5 |Lo4 50V 5V| 250MA| 175C| 500MWF|  250M 30MN|  50MA| VMA | OBS |BSWw54  |2N2219A 
28C164 NS |TO5 |LO4 60v 5V| 250MA| 175C| 500MWF|  250M 30MN|  50MA| VMG | oBs |BSWw54 |2N22194 
2SC165 NS [TO5 |LO4 6ov| . 5V| 250MA| 175C| 500MWF|  250M| . 30MN|  50MA| VMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
28C166 NS |[TO1 !|Lo2 3ov| 20v| . | 100MA!150C| 200MWF 10M| 35P 105TP 3MA| ALG |oBs |BC107  |A157 
280167 NS |TO1 |Lo2 3ov| 20v| . | 100MA!150C| 200MWF 10M| 35P 105TP 3MA| ALG |oBs [BC107  |A157 
28C168 NS |TO18 |Lo1 20V 5V| 200MA! 175C| 250MWF|  200M 40MN|  10MA| vmMs | oBs |BSx20 |2N2369 
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pren LA ER ES Te TNT GEAR AUS Han LOS FCT ne Equ. | 
max | max min | max EUR. 

2SC169 N S |ITO18 |LO1 40V 5 5V| 200MA | 175C 250MWF 225M : 40MN 10MA | VMS | OBS | BSX20 2N2369 
2SC170 N S |TO18 |LO1 25V 20V 3V 5S0MA | 175C 110MWF 120M 8P 60TP 10MA| ALG | FUJ | BC107 A157 
2SC171 N S |ITO18 |LO1 25V 20V! 3V S0MA | 175C 200MWF 120M 8P 60TP 10MA | ALG | FUJ | BC107 A157 
2SC172 N S !TO18 |LO01 25V 20V 5V 50MA | 175C 300MWF 175M 9P 60TP 10MA | ALG | FUJ | BC107 A157 
2SC172A N S |ITOT8 |LO1 40V 20V 5V 50MA | 200C 360MWF 175M 12P 60TP 10MA | RLG | FUJ | BSW64 2N2222A 
250173 N G |X01 Lo3 15V : SMA| 75C 30MWF 10M 4P 41TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2SC174 N S |TO72 |LO6 30V : 5V 25MA | 175C 200MWF 85M 3P 45TP 2MA| VLA | FUJ | BFX73 2N918 
2SC174A N S !TO72 |LO6 60V Ù 5V 25MA | 175C 200MWF 100M 3P 45TP 2MA| VLA | FUJ |BFX73 2N918 
2SC175 N G |X01 LO3 15V È 5MA| 75C 30MWF 5M 4P 24TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2SC176 N G |X01 LO3 15V : 5SMA| 75C 30MWF 5M 4P 24TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2SC177 N G |X01 Lo3 15V : SMA| 75C 30MWF 4M 4P 24TP 1MA | RLG | OBS | ASY29 2N1304 
25C178 N G |X01 L03 15V . ; 6MA| 75C 30MWF 10M 3P 49TP 1MA| RLG | OBS | ASY29 2N1304 
2SC179 N G |TO1 LO2 25V : 20V]| 200MA| 85C 120MWF 1M 40P 20MN 20MA | AMG | HIT | AC176 2N2430 
2SC180 N G |TO1 LO2 25V à 20V]| 400MA| 85C 120MWF 2M 40P 20MN 200MA | AMG | HIT |! AC176 2N2430 

| 2SC181 N G |TO1 LO2 25V : 20V]| 400MA! 85C 120MWF 4M 40P 20MN 200MA |! AMS |! HIT | AC176 2N2430 
2SC182 N G |TO5 LO4 25V 20V | 20V| 100MA| 75C 125MWF 3M : 45TP 100MA | RMS | NEC | ASY29 2N1304 
25C183 NS IX37 L83 20V 18V| 5V 30MA | 125C 100MWF 75M 5 40MN 1MA | RLG | NEC 
2SC184 NS |X37 L83 20V 18V 5V 30MA | 125C 100MWF +00M : 40MN 1MA | RLG | NEC 
25C185 NS |X37 L83 20V 18V SV 30MA | 125C 100MWF 125M . 40MN 1MA | RLG | NEC à 
2SC186 N S |ITOf LO2 20V 15V 2V 25MA | 125C 85MWF 125M 8P 40TP 2MA | ALG |! FUJ | BC107 A157 
2SC187 N S |TOi LO2 20V 15V 2V 25MA | 125C 85MWF 125M 8P 50TP 2MA | ALG | FUJ |BC107 A157 
2SC188 NS |ITOS LO4 40V 25V| 3V]! 500MA| 175C 600MWF 75M 15P 50TP 10MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC189 NS |TOS5 LO4 60V 40V 5V] 500MA | 175C 600MWF 75M 15P 40TP 150MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC190 N S |[TO5 LO4 60V 40V 5V| 500MA | 175C 6OÛMWF 90M 15P 751P 150MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC191 N S |TOS5 LO4 60V : 1V 10MA | 150C 250MWF 20M 6P 21TP 1MA| ALG | OBS |BC107 A157 
2SC192 N S |TOS5 LO4 60V ; 1V 10MA | 150C 250MWF 5M 6P 21TP 1MA| ALG | OBS | BC107 A157 
2SC193 NS ITO5 LO4 60V s 1V 10MA | 150C 250MWF 12M 6P 21TP 1MA | ALG | OBS | BC107 A157 
2SC194 NS |ITOS5 LO4 60V 5 1V 10MA | 150C 250MWF 20M 6P 21TP 1MA| ALG | OBS |BC107 A157 
2SC195 NS |[TO5 LO4 30V s 1V 10MA | 150C 250MWF 5M 6P 21TP 1MA| ALG | OBS |BC107 A157 
2SC196 NS |[TO5 LO4 30V : 1V 10MA | 150C 250MWF 12M 6P 21TP 1MA | ALG | OBS |BC107 A157 
2SC197 N S |TO5 LO4 30V ; 1V 10MA | 150C 250MWF 20M 6P 21TP 1MA| ALG | OBS |BC107 A157 
2SC198 NS |ITOS5 Log 50V 30V! 5V]| 500MA! 150C 800MWF 175M . 20MN 20MA | VMG | OBS | BSW54 2N2219A 
2SC198A N S |TO12 |LO9 50V : 5V| S500MA | 175C 800MWF 175M 5 40TP 20MA | VMP | FUJ |BFX55 2N3866 
2S5C199 NS |TOS5 LO4 80V 45V | 15V S0MA | 175C 600MWF 50M 4P 70TP 3MA | AMG | TOS | BFY50 2N2297 
2SC200 NS |TOS LO4 40V . 5V]| 300MA | 175C 650MWF 175M 8P 60TP 1MA |! RMG | FUJ | BSW54 2N2219A 
2SC20t NS |TOS LO4 20V , 3V| 300MA| 175C 650MWF 175M 8P 60TP 1MA | RMG | FUJ | BSW54 2N2219A 
2SC202 NS |TOS LO4 80V : 5V| 300MA | 175C 650MWF 175M 8P 60TP 1MA | RMG | FUJ | BSW54 2N2219A 
2SC203 N S ITO18 |LO1 40V . 5V]| 200MA | 175C 350MWF 175M 8P 60TP 1MA | RLG | FUJ | BSW64 2N2222A 
2SC204 N S ITO18 |LO1 20V 5 3V]| 200MA | 175C 350MWF 175M 8P 60TP 1MA | RLG | FUJ | BSW64 2N2222A 
2SC205 N S |[TO18 |L01 80V ; 5V| 200MA | 175C 350MWF 175M 8P 60TP 1MA | RLG | FUJ | BSW64 2N2222A 
2SC206 N S |[TO72 |LO6 20V : 2V 25MA | 185C 200MWF 100M 3P 35TP 2MA| VLA | FUJ | BFX73 2N918 
2SC207 N S ITO72 |LO6 20V ; 3V 25MA | 175C 200MWF 400M : 40MN 2MA| VLA | FUJ | BFX73 2N918 
2SC208 N S |TO72 |LO6 20V à 3V 25MA | 175C 200MWF 275M h 30MN 2MA| VLA | FUJ | BFX73 2N918 
2SC209 N S |TO72 |LO6 20V ; 3V 25MA | 175C 200MWF 225M i 20MN 2MA| VLA | FUJ | BFX73 2N918 
2SC210 N S |TOS LO4 50V : 5V]| 500MA! 175C 650MWF 75M 30P 50TP 20MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC211 NS |TOS LO4 25V : 5V| 500MA | 175C 650MWF 75M 30P S0TP 20MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC212 NS |ITO5 LO4 80V : 5V]| 500MA| 175C 650MWF 75M 30P 50TP 20MA | AMH | FUJ | BSW66 2N1893 
2SC213 N S |TO8 L12 50V ; 5V| 600MA | 175C| 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA | VHG | FUJ É 2N2782 
2SC214 N S |TO8 L12 25V : 5V| 600MA 1] 175C| 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA | VHG | FUJ 2N2782 
2SC215 N S |TO8 L12 80V . 5V| 600MA 1] 175C! 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA! VHH | FUJ 2N2782 
2SC216 NS |TOS LO4 50V 25V 5V! 300MA | 175C 650MWF 100M n S0TP 50MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC217 NS |TO5 LO4 25V 18V 5V]| 300MA | 175C 650MWF 100M : 50TP 50MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC218 NS ITOS5 LO4 80V 40V 5V| 300MA | 175C 650MWF 100M : 50TP 50MA | AMH | FUJ | BSW66 2N1893 
2SC219 N S ITO72 |LO6 20V ; 5V 25MA | 175C 200MWF 300M 2 30MN 3MA | ULA | OBS | BFX73 2N918 
2SC220 NS |TOS5 LO4 50V . 5V| 700MA!| 175C 650MWF 75M 30P 50TP 20MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC221 N S |[TOS5 LO4 25V ô 5V]| 700MA | 175C 650MWF 75M 30P 50TP 20MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC222 N S |TOS5 LO4 80V : 5V| 700MA! 175C 650MWF 75M 30P SOTP 20MA | AMH | FUJ | BSW66 2N1893 
2SC223 N S |TO8 L12 50V . 5V 141 175C| 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA | VHG | FUJ à 2N2782 
2SC224 N S |TO8 L12 25V . 5V 141 175C| 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA | VHG | FUJ 2N2782 
2SC225 N S |TO8 L12 80V 5V 1A| 175C| 1500MWF 75M 30P 20MN 10MA: VHH | FUJ 2N2782 
2SC226 NS |TOS5 LO4 50V 40V 5V| 700MA| 175C 650MWF 5 5 50TP 100MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC227 NS |TOS5 LO4 25V 20V 5V]| 700MA| 175C 650MWF : , 50TP 100MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC228 N S |TOS5 LO4 80V 50V 5V| 700MA| 175C 650MWF : S S0TP 100MA | AMH | FUJ | BSW66 2N1893 
2SC229 N S |TO8 L12 80V 60V 5v 1A!175C| 1500MWF ; . 30TP 100MA | VHG | FUJ , 2N2782 
2SC230 NS ITO18 ]LO1 80V . 3V]| 200MA 1! 175C 350MWF 175M 8P 60TP 1MA! ALG | FUJ | BC107 A157 
2SC231 NS |TOS5 LO4 50V 40V 5V!I 700MA| 175C 650MWF ; - 40TP 150MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC232 N S ITOS5 LO4 25V 20V! 5V] 700MA]| 175C 650MWF ; : 40TP 150MA | AMG | FUJ | BFY50 2N2297 
2SC233 NS |TOS5 LO4 80V 60V 5V| 700MA | 175C 650MWF x L 40TP 150MA | AMH | FUJ | BSW66 2N1893 
2SC234 NS |TO8 L12 100V 60V 1500MA | 175C| 1800MWF 70M : 20TP 150MA | VHG | FUJ 2N2782 
2SC235 NS |TO8 L12 100V 60V 1500MA | 175C| 1800MWF 60M : 20TP 150MA | VHG |! FUJ 2N2782 
2SC236 NS |TO8 L12 90V 50V 5 500MA | 175C| 1800MWF 50M ! 17TP 20MA | VHG | FUJ . 2N2782 
2SC237 N S |ITO18 |LO1 25V 18V 5V| 300MA | 175C 350MWF 225M | 9P 80TP 1MA | AMG | FUJ | BSW64 2N2222A 
2SC238 N S !TO5 LO4 30V $ 3V]| 100MA| 150C 500MWF 150M 9P 80TP 1MA| ALG | FUJ | BSW54 2N2219A 
2SC239 N S ITO18 |LO1 30V 20V 5V]| 300MA| 175C 350MWF 225M 9P 80TP 1MA | AMG | FUJ | BSW64 2N2222A 
2SC240 NS |TO3 LO5 100V 65V 5V SA! 175C 75WNC 18M . 15/35 1A| AHG | NEC | BU123 ë 
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[l 
2SC241 NS |ITO3 |LO5 60V|  40V| 5v 5A) 175C 75WC 18M| . 15/35 1A| AHG | NEC | BU123 
2SC242 N S [TO3 |LO5 100V| 65V| 5V 5A| 175C 75WC 18M| . 15/35 1A| AHG | NEC | BU123 
2SC243 NS [TO3 |LO5 140V]  80V| 5V 5A| 175C 75WC 18M| . 15/35 tA| AHH | NEC | BU123 
2SC244 N S [TO3 |LO5 60V! 40V| 5V 6A | 175C 75WC 18M| . 15/35 1A| AHG | OBS | BU123 
2SC245 NS [TO3 |LO5 120V|  60V! 5V 6A | 175C 75WC 18M| . 15/35 1A| AHH | OBS | BU123 
2SC246 N S [TO3 |LO5 180V| 9gOV! 5v 6A | 175C 75WC 18M| . 15/35 1A! AHH | OBS | BU123 ; 
2SC247 N S [TO5 |LO4 100V 3V| 100MA| 175C| 600MWF 75M 6P 60TP 2MA| ALH | FUJ | BFY65 2N1990 
2SC248 N S [TO18 |LO1 70V|  40V] 5V| S50MA]|175C| 300MWF 85M 5P 60TP 2MA| ALG | FUJ | BC107 A157 
2SC249 NS |TO5 |LO4 70V| 45V| 5V| 70OMA|175C| 500MWF 85M 7P 60TP 2MA| ALG | FUJ |BFY50  |2N2297 
2SC250 N S | TO4 |L36 20V 2V| 25MA|175C|  60MWF 85M 4P 45TP 2MA| VLA | FUJ |BFX73 |2N918 
2SC251 N S |[TO72 |LO6 30V| 15V| 3V| 30MA!150C| 200MWF 450M 2P 50TP 5MA| VLA | NEC |BFX73 |2N918 
2SC251A N S | TO72 |LO6 30V| 15V| 3V! 30MA|150C! 200MWF 450M 2P 50TP 5MA| VLA | NEC |BFX73 |2N918 
2SC252 N S |TO72 |LO6 30V| 15V| 3V| 30MA]|150C| 200MWF 450M 2P 50TP 5MA| VLA | NEC | BFX73 2N918 
2SC253 N S [TO72 |LO6 30V| 15V! 3V| 30MA|150C| 200MWF 450M 2P 50TP 5MA! VLA | NEC | BFX73 2N918 
2SC254 N S [TO5 |LO4 50V!  30V| 5V| 800MA]!175C| 650MWF 100M| . 30MN| 150MA| RMG | OBS | BFY50 | 2N2297 
2SC255 N S [TO5 |LO4 80V| 50V| 5V| 800MA| 175C| 650MWF 100M| . 20MN| 150MA| RMG | OBS | BSW66 | 2N4001 
2SC256 NS [TO5 |LO4 90V| 70V| 5V| 800MA|175C| 650MWF 100M| . 20MN| 150MA| RMG | OBS | BFY50 | 2N2297 
2SC257 N S [OBS |0BS 50V! 30V| 5V| 800MA!175C| 800MWF 100M| . 30MN| 150MA! RMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2SC258 NS [OBS |0BS 80V] 50V| 5V| 800MA!175C| 800MWF 100M| . 20MN| 150MA}! RMG | OBS |BSW66 | 2N4001 
2SC259 N S [TO5 |LO4 90V| 70V| 5V| 800MA|175C| 800MWF 100M) . 20MN| 150MA| RMH | OBS |BSW66 | 2N4001 
2SC260 NS [TO8 |L12 30V 5v 1A| 175C! 1600MWF 140M| . 30MN! 150MA| RMP | OBS 
2SC261 N S |TO8 |L12 60v 5v 1A| 175C| 1600MWF 140M| . 30MN| 150MA| RMP | OBS 
2SC262 NS ITO8B |L12 80V sv 1A| 175C| 1600MWF 140M| . 30MN| 150MA| RMH | OBS : ’ 
2SC263 N S [OBS |0BS 15V 5V! 120MA| 100C| 100MWF 200M| . 30MN 10MA| RLG | OBS | BSX20 | 2N2369 
2SC264 NS [OBS |08s 30V 5V| 120MA! 100C| 100MWF 200M| . 30MN 10MA| RLS | OBS | BSX20  |2N2369 
2SC265 N S !OBS |0OBS 40V 5V| 120MA| 100C! 100MWF 200M| . 30MN 10MA| RLH | OBS | BSW64 | 2N2222 
2SC266 NS |xX37 30V! 20V!I 5V| 30MA]|150C! 100MWF 125M| . 35MN|  500UA| ALN | NEC |BC109 | 2N930 
2SC267 NS |X37 35V| 20V| 5V| 200MA|150C| 150MWF 45M| . 30MN 20MA| ALG | NEC |BSW64  |2N2222 
2SC268 N S |X37 60V| 30V! 5V| 30MA| . 150MWF 75M| . 20MN 1MA| ALE | NEC |BC107 |2N1990R 
2SC269 NS |Xx37 25V! 20V! 5V| 200MA| 150C| 150MWF 100M| . 40MN 1MA| RLS | NEC |BSW64 | 2N2222 
2SC270 N S [TO3 |LO5 270V| 75V| 6V 5A | 175C 50WC 10M| . 24/92 2A| AHE | OBS | BU122 > 
2SC271 NS |x37 25V] 12V| 3V| 20MA]|150C|  36MWF 550M| . 30MN 2MA | ULA | NEC | BFX73 2N918 
2SC272 N S |X37 25VI 12V| 3V| 20MA|150C|  36MWF 600M| . 30MN 2MA| ULA | NEC | BFX73 2N918 
2SC273 N S |TO18 |LO1 120V] 120V| 5V 1A|150C| 500MWF 100M 5P 50TP 3MA| AMH | NEC |BSW66 | 2N1893 
2SC280 N S |O8S |0BS 30V| 20V| 5V| 10MA]|125C|  80MWF - 80MN DUA | HIT | 10% DVBE . 
2SC281 N S TOI |LO2 30V| 20V| 5V| 100MA]| 175C| 200MWF 80M| 10P 170TP 10MA| ALG | HIT |BC107 A157 
2SC281H NS |TOt |LO2 30V| 20V| 5V| 100MA|175C| 200MWF 90M! 10P 170TP 10MA! ALG | HIT | BC107 A157 
2SC282 N S |[TO1 |LO2 30V| 20V| 5V| 100MA|175C! 350MWF 90M| 15P 60MN 10MA| ALG | HIT | BC107 A157 
2SC282H N S [TO1 |LO2 30V| 20V| . | 100MA|175C| 350MWF 100M] 10P 60MN 10MA! RLS | HIT |BC108  |2N2222 
2SC283 NS [TO1 |LO2 50V| 20V| 5V] 100MA| 175C| 350MWF 80M| 10P 170TP 10MA| ALG | HIT | BC107 A157 
2SC283H N S [TOI |LO2 50V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 350MWF 180M| 10P 170TP 10MA| ALG | HIT |BC107 A157 
2SC284 N S [TO1 |LO2 70V| 35V| 5V]| 100MA|175C) 350MWF 100M| 15P 35MN 10MA| ALG | HIT |BC107 A157 
2SC284H NS |[TO1 |Lo2 70V| 35V| 5V| 100MA| 175C| 350MWF 20M| 15P 35MN 10MA| ALG | HIT |BC107 A157 
2SC285 N S [TO5 |LO4 50V 5V] 200MA| 175C| 500MWF 160M 7P 60TP 10MA | RMG | FUJ | BSWS54  |2N2219A 
2SC285A N S [TO5 |LO4 50V 5V| 200MA| 175C| 500MWF 160M 7P 60TP 10MA| RMG | FUJ | BSW54  |2N2219A 
2SC286 NS |X37 |L83 20V| 12V| 2V| 10MA]|:150C| 100MWF 450M| . 30MN 2MA| ULA | NEC |BFX73  |2N918 
2SC287 NS |X37 |L83 20V| 12V| 2V| 10MA| 150C| 100MWF 450M| . 30MN 2MA! ULA | NEC |BFX73  |2N918 
2SC287A N S |X41 L84 35V| 15V| 4V| 20MA]|150C| 150MWF 550M|  1P4 80TP 5MA| ULA | NEC : | 
2SC288 NS |X37 |L83 30V| 12V| 2V| 10MA| 150C| 100MWF 550M| . 30MN 2MA]| ULA | NEC |BFX73  |2N918 
2SC288A N S |X41 L84 35V| 15V| 4V| 20MA| 150C| 150MWF 550M| 1P4 80TP 5MA| ULA | NEC : ; 
2SC289 NS |X37 |L83 25V| 12V| 2V| 10MA| 150C| 100MWF 450M| . 30MN 2MA| ULA | NEC |BFX73  |2N918 
2SC290 NS |[TO8 |L12 70V|  40V| 5V 2A | 175C 20WC 80M| . 20MN| 350MA| RMG | OBS | 2N1486 
2SC291 N S [TO5 |LO4 70V| 50V| 5V 3A| 175C 1WF 45M| . 40MN 1A| AHG | SOY |BSV64 | 2N4877 
2SC292 N S [TO5 |LO4 100V| 60v| 5v 3A| 175C 1WF 45M| . 70OMN| 100MA| AHG | SOY |BSV64 | 2N4877 
2SC293 N S [TO5 |L04 130V|  80V| 5v 3A| 175C 1WF 45M| . 70OMN| 100MA| AHG | SOY |BSV64 | 2N4877 
2SC294 N S |TO77 |NO7 25V| 12V| 5V| 50MA]|175C| 600MWF 100M| 4P5 40MN . DUA | NEC | 20% DVBE 
2SC295 N S [TO77 |N04 15V 5V| 50MA| 175C| 600MWF 100M| 4P5 SOMN 1MA| DUA | NEC ; ; 
2SC29%6 N S |[TO72 |LO6 20V] 12V| 3V| 25MA]|175C| 200MWF 100M| . 20MN 2MA| RLG | OBS | BFX73 2N918 
2SC297 N S [TO37 |LA47 7OV|  40V| 5v 3A| 175C 10WC 45M| . 25/52 1A| AHG | SOY |BUY38 | 2N3054 
2SC298 NS ROME L47 100V|  60VI 5v 3A | 175C 10WC 45M| . 30/173| 100MA| RHG | SOY |BDY78 | 2N5050 
2SC299 N S |[TO37 |L47 130V| 80V| 5v 8A | 175C 10WC 45M| . 30/173| 100MA| RHH | SOY | BDY79  |2N5050 
2SC300 N S [TO18 |LOi 25V| 15V| 5V]| 100MA| 185C| 360MWF 210M 7P 50TP 10MA! RLG | MIT |BSW64  |2N2222A 
2SC301 N S |TO18 |LO1 25V| 15V| 5V] 100MA| 185C| 360MWF 210M 7P 50TP 10MA! RLG | MIT |BSW64 | 2N2222A 
2SC302 N S |TO18 |LO1 50V| 20V| 5V]| 100MA| 185C| 360MWF 210M 7P 50TP 10MA! RLG | MIT |BSW64 | 2N2222A 
2SC303 N S !TO5 |LO4 50V|  40V| 3V] 500MA]|200C! 800MWF 90M| 20P 20TP| 100MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2SC304 N S | TO5 |LO4 60V| 40V| 4V| 500MA|200C| 800MWF 100M| 20P 25TP| 100MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2SC305 NS |TO5 |LO4 80V| 60V| 5V| 500MA]|200C| 800MWF 100M| 20P 30TP| 100MA| AMG | OBS |BFY50  |2N2297 
2SC306 NS !ITO5 |LO4 50V| 30V| 5V| 500MA]| 200C| 800MWF 75M| 20P 85TP| 150MA| AMG | MIT |BFY50 | 2N2297 
2SC307 NS ITO5 |LO4 80V|  40V| 5V| 500MA]|200C| 800MWF 100M| 20P 85TP| 150MA| AMG | MIT |BFY50 | 2N2297 
2SC308 NS [TO5 |LO4 100V|  60V| 5V| 500MA]|200C| 800MWF 45M| 20P 65TP| 150MA| AMG | OBS |BFY50 | 2N2297 
2SC309 NS |TO5 |LO4 120V] 80V| 5V| 500MA|200C| 800MWF 60M| 20P 65TP| 150MA| AMH | MIT |BSW66  |2N1893 
2SC310 N S |TO5 |LO4 140V| 100V! 5V| 500MA|200C| 800MWF 60M] 20P 65TP| 150MA| AMH | MIT |BSW66 | 2N1893 
250313 N S !TO72 |LO6 3ov! 19v| 2v| soMAl190C| 200MWF 800M 2P 40TP 10MA| ULA | HIT |BFY90  |2N2857 
2SC314 N S [TO8 |L12 75V | 4V | 1200MA | 175C 2WF 35M 15MN|  100MA| RMG | OBS 2N1486 
280315 N S [TO8 |L12 75V 4V| 1200MA | 175C 2WF 40M 15MN|  100MA| RMG | OBS 2N1486 
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280316 NS |Tot8 |Lo1 gov| sov| 5v| 30omal175c| 300MwF| 60oM| . 35orP| 2MA| ALG MAT |BC107  |A157 

2SC317 NS |Tot |Lo2 70V| . | sv| 100MA| . | 350omMwr| 120M| . SOMN|  10MA| RMH | OBS |BFT29  |2N3019 
2SC317H NS |Tot |Lo2 70V| 5ov| 5v| 100MA|175c| 350MWF|  100M| . 8oTP|  10MA| ALG | HIT |BC107 |A157 

2SC318 NS |TO18 |Lot sov| 3ov| 5v| 100MA|175C| 300MWF| 8oMl 6p 90TP| 1MA| ALG | SOY |Bc107 |A157 

2SC318A NS |ro18 |Lo1 sov| 3ov| 5v| 100MA|175c| 300MWwF|  8om|  o9P 9oTP| 1MA| ALG | soy |Bc107  |A157 

28C319 NS |[Tot2 |Los 4ov| 2ov| 4v| 300MA|175C| 800oMWwF|  350M| 10P|  20MN| 100MA| vmA | NEC |Bsw54 |2N22194 
2SC320 NS |TO12 |Lo9 4ov| 2ov| 4v| 300MA|175C| 800MWF| 400M| 10P|  20MN| 100MA| vMA | NEC |BSw54 |2N22194 
2SC321H NS |Toi8 |Lo1 4ov| 15V| 5v| 200MA| 180C| 360MWF|  300M| 6p|  30MN|  10MA| VMA | Hir |Bsws4 |2N22194 
2SC322 NS |TO18 |Lo1 4ov| 2ov| 5v| 200MA| 175C| 360MWF|  225M| . 20MN| 10MA| . |oBs|Bsw6s |2N2222A 
280323 NS |Tot8 |Lo1 4ov| 20v| 5v| 100MA! 175C| 250MWF|  125M|  6p 9oTP|  10MA| ALG |oBs |Bc107  |A157 

2SC324 NS |Toi8 |Lo1 20V av| 25MAl175c| 200MWF|  100M| . 30MN|  2MA|RLG | . |Bswéa |2N2222 
28C325 NS |TO72 |L06 12V av| 50MA|175C| 250MWF|  500M| . S0MN| SMA| ULA | . |BFx73 |2No18 

2SC326 NS |TO72 |L06 20V . | 50oMA|175C| 250MWF|  500M| | S0MN| 5MA| ULA | . |BFx73 |2No18 

2SC327 NS |To72 |L06 30V av| 50MA|175C| 250MWF|  500M| . 50MN|  SMA| ULA | . |BFx73  |2N018 

2SC328 NS |TO72 |L06 30V . | 20MAl175C| 200MWF|  750M| | 30MN| SMA| ULA | . |BFy90 |2N2857 
2SC329 NS |[ro72 |Lo6 zov| . . | 20MAl175c| 200MwF|  750M| . 30MN|  SMA! ULA | . |gFvoo |2N2857 
2SC330 NS |x37 |L83 20V| 12V| 3v| 20MA!175C| 200MWF| 1800M| . 30MN|  10MA! SLA | . |8rri7 |2N3839 
28C331 NS |x37 |L83 20V| 12V| 3v| 20MA|175C| 200MWF| 1800M| . 30MN|  10MA| SLA |  [|BFri7  |2N3839 
280332 NS |[TO72 |L06 3ov| . | 5v| 200MA|175C| 150MWF|  250M| . 40MN|  10MA| VMS | . |Bsw64 |2N2221 
2SC333 NS |To72 |L06 40V sv| 200MA| 175C| 150MWF|  250M| | 40MN| 10MA| VMS | . |BSw64 |2N2222A 
280334 NS |To72 |Lo6 60v sv| 200MA| 175C| 150MWF!  250M! . |. 35MN| 10MAl vms | . |Bsw64 |2N22214 
2SC335 NS |To18 |Lo1 50V sv| 200MA|175c| 250MWF|  250M| . 30MN|  10MA| VMS | : |BSswés |2N2221A 
2SC336 NS [rois |Lo1 60v sv| 200MA| 175C| 250MWF|  250M| . 30MN|  10MA| VMS | . |Bsw64 |2N2221A 
2SC337 NS |TO18 |Lo1 20V sv| 20MA|175C| 360MWF|  50M| . 30MN| 1MA| RLG | . |Bcios |2N930 

2SC338 NS |ITot8 |Lo1 70V sv| 20MA|175C| 360MWF|  50M| 30MN| 1MAÏRLG | . |Bsx21 |2N1900R 
28C339 Ns |Toi8 |Lo1 110V sv| 20MAl175C| 360MWwF|  50M| . 30MN| 1MAÏ RLH | . |Bsx21  |2N1900R 
2SC340 Ns loss |o8s 20V sv| 20MA|100C| 100MWF| 70M| . 40MN| 2MAÏRLG | . |Bcics |2Ne30 

2SC341 Ns los |o8s 70V 5v| 100MA| 100C| 100MWF|  60oM| . 35MN| 2MAÏRLG | . |Bci07 |2No29 

2SC342 Ns loss |loBs| 110v 5v| 20MA| 100C| 100MWF| 60M| . 35MN| 2MAÏ RLH | . |BSy21 |2N1900R 
2SC343 NS |TOS |Lo4 35V sv] 500MA| 175C| 600MWF|  200M| . 30MN| 150MA| RMS | . |BSWS4 |2N2219A 
2SC344 NS |TO5 |Lo4 6ov sv| 500MA| 175c| 60oMwF|  200M| . 30MN| 150MA| RMS | . |Bsws4a |2N2218A 
2SC345 NS |Tos |Lo4 80v sv| 500MA| 175C| 600MWF|  200M| . 3OMN| 150MA| RMS | . |BSWS54 |2N2218A 
2SC346 NS |TO5 |LO4 45V 5v| 700MA| 175C| 600MWF|  150M| . 30MN| 100MA| RMS | . |BSSi4 |2N3735 
2SC347 NS |TOS |Lo4 60v 5v| 700MA| 175C| 600MWF|  150M| . 30MN| 100MA| RMS | . |BSS14 |2N3735 
2SC348 NS |TOS |LO4 60V 5v| 700MA|175C| 600MWF|  150M| . 30MN| 100MA| RMS | . |Bss14 |2N3735 
25C349 NS |Tos |Lo4 gov| . | sv| 700MA|175c| 600MWF|  150M| . 30MN| 100MA| RMS | . |Bssi4 |2N3735 
2SC350 NS |TO1 |Lo2 3ov| 2ov| 5v| 100MA|175C| 200MWF|  90omM| 12P|  125TP| 1ooUA| ALN | Hir [Bcioo |A159 

2SC350H NS |To1 |Lo2 gov| 2ov| 5v| 100MA| 175C| 200MWF|  90om| 12P|  1257P| 100UA| ALN | Hir [BCi109 | A159 

2SC351 NS |Tos8 |L21 40ov| . | 2vl 20MAl125C| 200MWwF|  300M|  3P 50TP| 2MA| VLA |OBS|BFX73  |2Not8 

2SC352 NS |TO5 |Lo4 sov| 3ov| 5V| 100MA|175C| 750MWF|  85M|  6P 90TP|  1MA| ALG | SOY |BSW54 |2N2219A 
2SC352A NS |To5 |Lo4 sov| sov| 5v| 100MA|175C| 750MWF|  85M| 4P5 9oTP| 1MA| ALG | sOY |BSW54 |2N22194 
2SC353 NS |TOs |Lo4 100V| 6ov| 5v| 100MA|175C| 750MWF| asM| 6p 90TP|  1MA| RLG | SOY |BSW54  |2N2219A 
2SC353A NS |TO5 |LO4 100V| ‘6ov| 5v| 100MA! 175C| 750MWF|  85M| 4P5 90TP|  1MA| RLG | SOY |BSW54  |2N2219A 
2SC354 NS |Tos |Lo4 40V 4v | 1500MA | 200€ TWC| soM| . 100MN|  500MA| AHG | FUJ |BFY50  |2N2297 
280355 NS |TO6o |L61 75V 4V| 2500MA | 200C|  15WC|  100M| . 50MN|  500MA | RMP | FUJ | BUY28 . 

28C356 NS |ro4 |Lo1 3ov| 15V| 5v| 200MA|:175c| 300MWF|  200M| op éorp|  10MA| VLA | NEC |BSW64 |2N2222A 
2SC360 NS |Tot8 |Lo1 3ov| 18v| 5V| 100MA|175C| 250MWF|  75M| 7P| 1007P| 10MA| ALG |oBs |Bc107  |A157 

28C361 NS |Toss |L21 3oV| 30V| 4V| 100MA|125C| 200MWF| 60m]  4P| 120MN|  2MA| ALG | oBs |BC182L |2N3710 
2SC362 NS |Toss |L21 25V| 18v| 5v| 40MA|125C| 200MWF|  75M| 6P|  1407P|  2MA| ALG | oBs |BC182L |2N3710 
2SC363 NS |Tos8 |L21 25V| 18v| 5v| 40MA|125C| 200MWF|  75M| 6P| 2507P| 2MA| ALN | OBS |BC184L |2N3707 
280364 NS |Toss |L21 25V sv| 40MA| 1250 | 75M| . 200MN|  2MA| RLG | oBs |BC182L |2N5209 
2SC366 NS |[Tos |L21 5ov| . | 5v| 400MA!125C| 300MWF|  6oM| 20P 60TP| 10MA| AMG | OBS |BCW36  |2N3704 
2SC366G NS |Tos8 |L21 6ov| 4ov| 5V| 400MA| 125C| 300MWF|  100M| 15P|  40/240| 100MA| AMG | TOS |BCW36  |2N3704 
2SC366G-R | NS |Tos8 |L21 6ov| 4ov| 5v| 400MA|125C| 300MWF|  100M| 15P 40/80|  100MA| AMG | TOS |BCW35 | 2N3704 
2SC366G-Y | NS |Toss |L21 éov| 4ov| 5V| 400MA|125C| 300MWF|  100M| 15P| 120MN| 100MA| AMG | TOS |BCW36  |2N3704 
2sc3666-o | NS |ross |L21 eov| 4ov| 5v| 400MA|125c| 300MWF|  100M| 15P|  70/140| 100MA| AMG | Tos |Bcw36 |2N3704 
2SC367 NS |[Toss |L21 4aov| 20v| 5v| 400MA|125C| 300MWwF|  6oM| 20P 70TP| 10MA| AMG | OBS |BCW36 | 2N3704 
25C367G NS |Tos8 |L21 40V| 2ov| 5V| 400MA| 125C| 300MWF|  100M| 15P|  40/240| 100MA| AMG | Tos |BCW36 |2N3704 
2SC367G-R | NS [TOs8 |L21 4ov| 20v| 5v| 400MA|125C| 300MwF|  100M| 15P 40/80| 100MA | AMG | TOS |BCW36  |2N3704 
2SC367G-Y | NS |[Toss |L21 4ov| 20v| 5V| 400MA|125C| 300MWwF|  100M| 15P| 120MN| 100MA| AMG | Tos |BCW36 |2N3704 
28C3676-0 | NS |[Toss |L21 40v| 2ov| 5v| 400MA|125c| 300MWF|  100M| :15P|  7o/140| 100MA| AMG | ros |Bcw36 |2N3704 
2SC368 NS |To’8 |Lo1 25V| 18V| 5V| 100MA|175C| 250MWF|  75M| 3P|  250TP| 1MA| ALN | ros |BC109 |2N930 

2SC369 N S |Toss |L21 25V| 18v| 5V| 100MA! 125c| 200MWF| 75M| 3P|  250rP|  1MA| ALN | ros |BC1841 |2N3707 
2SC369G NS |Toss |L21 4ov| 30v| 5v| 100MA| 125C| 200MWF|  50M| 3p| 200MN!  1MA| ALN | oBs |BC1841 |2N3707 
2SC369G-B | NS |Toss |L21 4ov| 30v| 5V| 100MA! 125C| 200MWF|  5oM| 3P|  250MN|  1MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC369G-G | NS |Toss |L21 25V| 18v! 5v| 100MA! 125C| 200MWwF|  75M| 3Pl  150MN]  1MA| ALN | ros |Bc1841 |2N3707 
2SC369G-V | NS |[Toss |L21 4ov| 30v! 5v| 100MA| 125C| 200MWwF|  50M| 3P| 600MN|  1MA| ALN | TOs |BC1841 |2N3707 
2SC370 NS |Toss |121 35v| 30v! 4v| 100MA|125C| 200MWwF|  soM| 3ps 25/50|  2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC370-G | NS |Toss |L21 35v| aov| 5v| 100MA| 125C| 200MWF|  100M| 3P5|  20MN|  10MA| ALG | oBs |BC182L |2N3710 
280371 NS |ros8 |L21 35v| 3ov| 4v| 100MA!125C| 200MWF|  8oM| 3P5|  40MN|  2MA| ALG | Tos |BC184L |2N3710 
2sC371-G | NS |Toss |L21 sv! aov| 5v| 100MAl 125c| 200MWwF|  soM| 3P5|  40MN|  10MA! ALG | ros |BC1841 |2N3710 
2SC371-R | NS |Toss |L21 35v| 3ov| 4v| 100MA|125C| 200MWF|  s80M| 3P5 40/80|  2MA| ALG | TOS |BC182L | 2N3710 
2SC371-0 | NS |Tos |L21 35v| 30v| 4v| 100MA| 125C| 200MwF|  soM| 3P5! 70/140|  2MA| ALG | ToS |BC182L |2N3710 
2SC371G-R | NS |TOs8 |L21 sv! s3ov| 5v| 100MA|125C| 200MWF|  80M| 3P5 40/80| 10MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
28C3716G-0 | NS |Toss |L21 3sv| 3ov| 5v| 100MA|125C| 200MWF| s8oM| 3P5| 70/140|  10MA| ALG | Tos |BC182L |2N3710 
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max | max |max| max | max max max EUR. USA 
2SC372 N S |TO98 |L21 35V| 30V| 4v iocuk | 125C| 200MWF 80M| 3P5 70MN 2MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC372-G N S |TO98 |L21 35V] 30V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 70OMN|  10MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC372-Y N S |TOg8 |L21 35V| 30V! 4V| 100MA! 125C! 200MWF 80M| 3P5 120MN 2MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC372-0 N S |TOg8 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 70/140 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC372G-Y | NS |TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 100MA|125C| 200MWF 80M| 3P5 120MN| 10MA| ALG | TOS |BC182L | 2N3710 
2SC372G-O | NS |TO98 |L21 35V| 30V| 5V| 100MA] 125C| 200MWF 80M| 3P5 70/140|  10MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC373 NS |TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 200MN 2MA| ALN | TOS |BC184L | 2N3707 
2SC373-G N S |TOg8 |L21 35V| 30V| 5V] 100MA| 125C| 200MW7 80M| 3P5 200MN| 10MA| ALN | TOS |BC184L | 2N3707 
2SC374 NS |TOg8 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 350MN 2MA! ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC374-B N S |TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 350MN 2MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC374V NS |TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 80M| 3P5 600MN 2MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2SC375 N S |TO98 |L21 20V| 12V| 2V| 50MA|:125C| 200MWF 300M| 3P 1007TP 1MA| VLA | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC376 N S |[TO98 |L21 70V| 35V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 75M|  5P 60TP 1MA| ALG | OBS |BC182L |2N3710 
2SC377 NS [TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 30MA|125C| 200MWF 75M|  4P 25MN 2MA| ALG | OBS |BC182L |2N3710 
280378 N S |[TO98 |L21 35V| 30V| 4V! 30MA]|125C| 200MWF 75M| 4P 40MN 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC379 NS |TO98 |L21 30V|  20V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 150M| 4P 70TP 2MA| ALG | OBS |BC182L |2N3710 
2SC380 N S |[TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 30MA! 125C| 200MWF 125M]  4P 40MN 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC380A NS [TO92 |L21 35V| 30V| 4V| 30MA]125C| 200MWF 125M|  4P 40MN 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3859A 
2SC381 N S [TO9 |L21 30V| 20V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 150M| 4P 90TP 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC382 N S |TO98 |L21 4V| . 2V| 50MA|125C| 150MWF 275M| 3P 80TP 4MA| VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC382-G N S |TO98 |L21 4v| . 2V| 50MA|125C| 150MWF 300M| 3P 30MN 4MA| VLA | TOS |BFX73  |2N918 
2SC382-R NS [TO98 |L21 40V 2V| 50MA|125C| 150MWF 300M| 3P 30MN 4MA| VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC383 N S |[TO98 |L21 75V|  40V| 3V| 50MA]|125C| 300MWF 300M| 2P 20MN|  12MA]| VLA | TOS |BFX73 | 2N918 
2SC384 N S |TO9g8 |L21 20VI 18V| 2V| 50MA|125C| 200MWF 250M| 3P 50TP 1MA| VLA | TOS |BFX73  |2N918 
2SC385 N S |TOg8 |L121 20V 2V| 20MA|125C| 200MWF 300M| 4P 80TP 8MA| VLA | OBS |BFX73  |2N918 
2SC385A N S |[TO92 |L21 30V| 15V] 3V| 20MA|125C| 200MWF 500M|  1P5 20MN 8MA| FVG | TOS |BF369 | 2N3983 
2SC386 NS [TOg8 |L21 20V 2V| 20MA|125C| 200MWF 250M|  4P 80TP 8MA| VLA | OBS |BFX73 |2N918 
2SC386A N S |TO98 |L21 20V| 15V| 3V| 20MA|125C| 200MWF 300M| 3P 40TP 8MA| VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC387 N S |[TOg8 |L21 20V| 12V| 2V| 50MA|125C| 200MWF 450M|  4P 100TP 8MA| VLA | OBS IBFX73 |2N918 
2SC387A NS [TO92 |L21 30V| 15V| 3V| 20MA|125C| 200MWF 650M| 1P5 20MN 8MA| TUO | TOS |BF180 | 2N4254 
2SC387G N S |[TO98 |121 20V| 12V| 2V| 50MA|125C| 200MWF 500M| 2P 60TP 8MA| VLA | OBS |BFX73  |2N918 
2SC387AG N S |[TO92 |L21 30V| 15V| 3V| 50MA|125C| 200MWF 650M| 1P5 20MN 8MA| VLA | TOS |BF180  |2N4254 
2SC388 NS [TO98 |L21 20V 2V| 20MA|125C| 200MWF 225M| 3P 80TP 8MA| VLA | OBS |BFX73 |2N918 
2SC388A N S |TO98 |L21 25V| 25V| 3V| 50MA|125C| 300MWF 150M|: 2P 20MN|  12MA| VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC389 N S |[TO72 |LO6 20V| 15V| 3V| 20MA! 150C| 150MWF 250M 1P 50TP 4MAÏ VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC390 NS |TO72 |LO6 20V 3V! 20MA| 150C| 150MWF 450M| . 25MN 2MA| . |TOS|BFX73  |2N918 
2SC391 NS |TO72 |LO6 20V| 12V| 2V| 20MA]|150C| 150MWF 600M| 2P 70TP 2MA| VLA | OBS |BFX73 |2N918 
2SC392 N S |[TO72 |LO6 30V| 20V| 3V| 20MA|175C| 150MWF 500M|  1P5 80TP 2MA| ULA | TOS |BFY90 | 2N2857 
280393 NS |TO72 |L06 20V 2V| 20MA|150C| 200MWF 500M| . 40MN 2MA | ULA . [BFX73  |2N918 
2SC394 N S |[TO98 |L21 35V| 30V| 4V| 100MA| 125C| 200MWF 100M|  4P 25MN 2MA| ALG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC395A NS [TO18 |LO1 20V!I 12V| 5V| 500MA|175C| 300MWF|  200M|  6P 30/200!  10MA| VMS | TOS |BSX20  |2N2369 
2SC395A-R | N S |TO18 |LO1 20V| 12V| 5V| 500MA| 175C| 300MWF 200M| 6P 30/70]  10MA| VMS | TOS |BSX20 | 2N2369 
2SC395A-Y | NS |TO18 |Lo1 20V| - 12V| 5V| 500MA|175C| 300MWF 200M|  6P 100MN! 10MA| VMS | TOS |BSX20 | 2N2369 
2SC395A-O | N S |[TO18 |LO1 20V! 12V| 5V| 500MA! 175C| 300MWF 200M|  6P 60/120!  10MA| VMS | TOS |BSX20  |2N2369 
2SC396 NS |TO18 |Lo1 40V| 20V| 5V| 200MA|175C| 300MWF 225M|  6P 200MN| 10MA| RMG | OBS |BSW64 |2N2222A 
2SC397 NS [TO72 |LO6 20V| 12V| 2V| 50MA|180C| 200MWF 400M| 4P 80TP 8MA| VEA | TOS |BFX73  |2N918 
2SC398 NS [TO72 |LO6 20V| 20V| 3V| 20MA|175C| 200MWF 250M| OR5 20MN 4MA| FVG | TOS | BF200 | 
2SC399 NS [TO72 |LO6 20V! 20V| 3V| 20MA|175C| 200MWF 250M| OR5 20/200 4MA| FVG | TOS | BF200 , 
2SC400 NS |[TO18 |Lo1 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 30MN|  10MA| ALG | TOS |BC107  |A157 
2SC400-G NS |ITO18 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M| 6P 170MN| 10MA| ALG | TOS |BC109 | 2N930 
2SC400-R N S |[TO18 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 30/70| 10MA! ALG | TOS |BC107  |A157 
2SC400-Y NS [TO1t8 |Loi 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 100MN| 10MA| ALG | TOS |BC107  |A157 
2SC400-0 NS [TOïi8 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 100M|  6P 60/120|  10MA| ALG | TOS |BC107  |A157 
2SC401 NS |x20 |L42 50V| 25V| 5V| 100MA| 125C| 100MWF 85M|  5P 90TP 1MA!| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC402 NS |X20 |L42 50V| 25V| 3V| 100MA! 125C| 100MWF 85M|  5P 90TP 1MA| ALG | SOY |BC1i82L |2N3710 
2SC402A NS |X20 |L42 50V| 25V| 3V| 100MA| 125C| 180MWF 70M|  5P 60TP 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC402B NS |X20 |LA42 50V| 25V] 4V| 100MA| 125C| 300MWF 70M| 3P5 32MN 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC403 N S !X20 |L42 50V| 25V| 3V| 100MA| 125C| 100MWF 85M|  5P 60TP 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC403A NS |x20 |L42 50V| 25V| 3V| 100MA| 125C| 180MWF 70M|  5P 60TP 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC403B NS |x20 |L42 50V| 25V| 4V] 100MA| 125C| 300MWF 70M| 2P7 20MN 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC403C NS |X20 |L42 60V| 60V| 4V! 100MA]| 120C| 320MWF 70M| 4 41/175 1MA| REG | SOY |BC682L | 2N5089 
2SC403CS NS |x20 |L42 60V| 60V| 5V| 100MA| 120C! 320MWF 70M|  4P 41/175 1MA| RLG | SOY |BC682L | 2N5089 
2SC404 NS |x20 |L42 50V| 25V| 3V| 50MA|125C! 100MWF 85M| 5P 90TP 1MA| ALG | SOY |BC182L |2N3710 
2SC405 N G [TO5 |LO4 30V| 18V| 6V| 200MA| 100C| 125MWF 4M| 25P 60TP| 100MA| RMG | OBS | ASY29 | 2N1304 
2SC406 N G ITO5 |LO4 30V| 18V| 6V| 200MA| 100C| 125MWF 4M| 25P 120TP|  100MA| RMG | OBS | ASY29  |2N1304 
2SC407 N S !TO3 |LOS 150V| 100V| 4V 10A | 150C 100WC 200M| 500P 10/30 5A| VHH | SH! | BDY90 
2SC408 NS |TO3 |LO5 150V| 100V| 4Vv 10A | 150C 100WC 200M| 500P 20/40 5A| VHH | SHI | BDY90 
2SC409 NS |TO3 !LO5 200V| 140V| 4V 10A | 150C 100WC 200M| 500P 10/30 SA! VHH | SHI | BDY90 
2SC410 NS |TO3 |LOS 200V| 140V| 4V 10A | 150C 100WC 200M| 500P 20/40 SA! VHH | SHI | BDY90 
2SC411 NS |TO3 |LOs 300V| 200V| 4V 10A | 150C 100WC 200M| 500P 10/30 SA! VHH | SHI | BDY90 
2SC412 NS |[TO3 |LO5 300V| 200V| 4v 10A | 150C 100WC 200M| 500P 20/40 5A| VHH | SHI | BDY90 | 
2SC413 NS [TO8 |L12 6ov| . 5V | 1500MA | 175C 20WC 90M| . 25MN| 150MA| RMS 2N2782 
2SC414 NS [TO8 |L12 90V 5V | 1500MA | 175C 20WC 90M| . 25MN| 150MA| RMS 2N2782 
2SC415 NS |TO8 |L12 120V| . 5V| 1500MA | 175C 20WC 90M| . 25MN| 150MA| RMS 2N2782 
2SC416 NS |TO8 |L12 gov| . 5V | 1500MA | 175C 20WC 90M| . 30MN| 400MA| RMS 2N2782 
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{7 
min 


Co8 
max 


10P 


10P 


5$ 


8SSS 583852 


8P 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


BSW54 


| 
13% DVBE 


Equ. 
USA 


2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 


2N2222A 
2N2222A 


2N2782 
2N2782 
2N2219A 
2N2219A 
2N2219A 
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2N2297 
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2N2219A 
2N2219A 
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2N3738 
2N1893 
2N1893 
2N1893 
2N1893 


= Ves | Vce |Ves P.TOT fT Co8 Equ. 
Boît. [Broch} ax | max [max] max max min | max FCT jme] EUR. 
2SC485 NS |Tos |Lo4 | 120V| gov| sv|1500MA| 150c| 80omwF| 10m) . 30MN| 200MA| AMH | Tos |Bsw6s | 2N1893 
2SC4858 | NS |TO3 |Lo4 | 120V| gov| s5v|1500MA| 150C| 80omwr| 10M| | 100MN| _200MA| AMH | TOS |BSW6S  |2N1893 
2SC485R | NS |TO39 |Lo4 | 120V| gov| s5v|1500MA| 150C| 800MWF| 10M| 30/85| 200MA| AMH | TOS |BSW66 | 2N1893 
2SC485-Y | NS |TO39 |Lo4 120V| 8ov| 5v|1500MA | 150C| 800MWF|  10M| . | 50/140| 200MA| AMH | ros |Bswes |2N1893 
2SC486 NS |TO39 |Lo4 8ov| 5ov! 5v|1500MA! 150C| 800MWF|  10M| 30MN| 200MA| AMH | TOS |BSW6S  |2N1893 
2sc4868 | NS |To39 |Lo4 gov| sov| 5v|1500MA| 150c| 800MWF|  10M| . 100MN| _200MA| AMH | Tos |Bswes | 2N1893 
2SC486R | NS |TO39 |L04 8ov| sov| 5v|1500MA| 150C| 800MWF|  10M| 30/85| 200MA| AMH | TOS |BSW66  |2N1893 
28C486-Y | NS |TO39 |L04 8ov| 5ov| 5v|1500MA| 150C| 800MwF|  10M| | 50/140| 200MA| AMH | TOS |BSW66  |2N1893 
2SC487 NS |TO6s |L43 110V 5v| 1500MA| 150C|  15Wc| 10M| . 40/250|  200MA| RHH | TOS . [23738 
2SC488 NS |TO66 |L43 140V| 11ov| sv 3A| 150C|  16WC 5M| . 80TP| 500MA| RHH | OBS . |2ns7s8 
2SC489 NS |To6s |L43 100v| gov| sv sA|150c|  16wc 5M| 260P|  20/200| 500MA! AHH | ros |BDY72  |2N3441 
2SC4898 |NS |TO66 |L43 100V| gov| 5v 3A|150C|  16WC 5M| 260P| 70/200| 500MA| AHH | TOS |BDY72 |2N3441 
2SC489-R | NS |TO68 |L43 100V| 8ov| sv 3A| 150C|  16WC sM| 260P| 20/60] 500MA| AHH | Tros |BDv72  |2N3441 
2SC48sy | NS |To6s |L43 100v|  gov| 5v 3A|150C|  16WC sM| 260P| 40/120| 500MA| AHH | Tos |BDY72  |2N3441 
2SC490 NS |TO6S |L43 6ov| 5ov| 5v 3A| 150C|  16WC sM| 260P| 20/200| 500MA| AHG | Tos |BUY38  |2N3054 
28C490-8 | NS |To66 |L43 gov| sov| 5v sA|150c|  16wc sm| 260P] 70/200| 500MA| AHG | ros |Buv38  |2N3054 
2SC490-R | NS |TO66 |L43 gov| 5ov| 5v 3A|150C|  16WC sM| 260P| 20/60] 500MA| AHG | TOS |BUY38 | 2N3054 
2SC490-Y | NS |To6s |L43 éov| 5ov| 5v 3A|150C|  16WC 5M| 260P|  40/120| 500MA| AHG | TOS |Buy38  |2N3054 
2SC491 NS |To6s |L43 sov| 35v| 5v|1500MA| 150C| 15wC|  15M| 160P|  30/250| 500MA| AHG | ros [BUY38 | 2N3054 
2SC491-B | NS |To66 |L43 sov| 35v| 5v|1500MA| 1500] 15wC| 15M| 160P| g5/250! 500MA| AHG | ros |BuY38 | 2N3054 
28C491-R | NS |Tocs |L43 sov| 3sv| 5v|1500MA| 1500]  15wc|  15M| 160P| 30/60! 500MA| AHG | ros |Buyss  |2N3054 
2SC491-Y | NS |TOS6 |L43 sov| 35V| 5v|1500MA| 150C|  15WC|  15M| 160P| 50/10! 500MA| AHG | OS |Buy38  |2N3054 
2SC492 NS |TO3 |Los tov| 110v| sv 5A| 150C|  8owWC| 10M| . 60TP 1A| RHH | OBS | BDV25 . 
2SC493 NS |TO3 |Los 8ov| 8ov| 5v 5A|150C|  s5owc 5M| 260P|  30/200 1A| RHH | TOS | BDv25 
28C483B8 |NS |TOs |Los gov| gov| 5v 5A| 150C|  5OWC sM| 260P| 85/20 1A| RHH | TOS | BDY25 
2sc43R |NS |Tos |Los gov| gov| 5v 5A|150C|  5owc sM| 260P| 30/70 1A| RHH | Tos | BDy25 
25C493Y |NS |Tos |L05 gov| agov| 5v 5A| 150C|  50WC sM| 260P|  50/120 1A| RHH | TOS | BDY25 | 
2SC494 NS |Tos |Los 5ov| 50v| 5v 5A|150C|  sowc 5M| 260P| 30/200 1A| RHG | TOS |BDY23  |2N3445 
2SC494B |NS|TO3 |Los 5ov| 5ov| 5v 5A| 150C|  50WC 5M| 260P|  85/200 1A| RHG | Tos |BDY23  |2N3445 
2SC494R | NS |Tos |Lo5 sov| 5ov| 5v 5A| 150C|  50WC 5M| 260P| 30/70 1A| RHG | TOS |BDY23 |2N3445 
28C494v | NS |Tos |Los sov| sov| sv sA|150C|  5owc sM| 260P|  50/120 1A| AHG | ros |BDy23  |2N3445 
2SC495 N S |TO126 |L31 7ov| sov| 5v| s0omA|125C| 550MWF|  50M| 20P| 40/240!  5oMA| AMH | roS [BDi69 |2N4923 
28C495R | NS |TO126 |L31 70V| sov| 5v| 800MA|125C| 550MWF|  5oM| 20P| 40/80! 50MA! AMH | roS |BDi69  |2N4923 
2SC495Y | NS |TO126 |L31 7ovV| 5ov| 5v| 800MA|125C| 550MWwF|  50M| 20P| :120MN|  5oMA| AMH | ros |BDi6o | 2N4923 
28C495.0 | NS |TO126 |L31 7oV| 5ov| 5v| 800MA|125C| 550MWF|  50M| 20P| 70/140|  50MA| AMH | ToS [BD169 | 2N4923 
2SC496 NS |To12s | L31 4ov| 3ov| 5v| 800MA|125C| 550MWF|  50M| 20P| 40240] 5oMa| AMG | ros |Bnico |2N4023 
2sC49-R | NS |TO126 |Ls1 40V| 3ov| 5v| 800MA|125C| 550MWF|  50M| 20P| 40/80] 50MA| AMG | ros |epico |2N4923 
2SC49-Y | NS |TO126 | Lat 4ov| 3ov| 5v| 800MA|125C| 550MWF|  50M| 20P|  120MN|  50MA| AMG | ros |BDi69 |2N4923 
2SC49-0 | NS |TO126 |L31 | . 40v| 3ov| 5v| s0omA|125C| 550MWwF|  5oM| 20P| 7o/140|  50oMA| AMG | ros |BD16o |2N4923 
2SC497 NS |TO39 |L04 t0o0v| sov| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  3oM| 30P|  40/240| 200MA| AMH | Tos |Bsw6s  |2N1883 
2sC497-R | NS |Toso |Lo4 toov|  gov| 5v| 800MA|150C| 600MWwF| som] 3oP| 40/80] 200MA| AMH | ros |Bswes |2N1803 
2SC497-Y | NS |Tose |Lo4 10ov|  8ov| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  30M| 30P|  120MN| 200MA| AMH | ros |Bsw6s | 2N1803 
2SC497-0 | NS |To39 |Lo4 100] &ov| sv] 800MA| 150C| 600MWF|  30M| 30P| 70/140| 200MA| AMH | TS [BsWwés  |2N1893 
2SC498 NS |TO39 |Lo4 gov| sov| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  30M| 3oP|  40/240| 200MA| AMG | ToS |BFY50 | 2N2297 
2SC498R | NS |TO39 |Lo4 gov| 5ov| 5v| 800MA|150C| 600MWwF|  3oM| 3oP| 40/80] 200MA| AMG | ros |BFv50 | 2N2297 
2scaggy | NS |Tose |L04 gov| sov| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  3oM| 30P|  120MN| 200MA| AMG | ros |Brvso  |2N2207 
2SC4980 | NS |Toss |Lo4 8ov| 50V| 5V| 800MA|150C| 600MWF|  30M| 30P| 70/140| 200MA| AMG | TOS |BFY50 | 2N2297 
2SC499 NS |TOs |L21 toov| 100v| 5v| 20MA|125C| 300MWF| 7oM| 3P5| 20/220|  2MA| viH | ros | BF179c . 
2SC500 N S [TO39 |Lo4 120V| 120V| 5v| 20MA|150C| 600MWF|  7oM| 3P5| 30/2200]  3MA| vu | ros |BF179C 
2SC501 NS |TO39 |Lo4 ov| sov| 5v 1A|175C| 800MWF|  125M| 25P 30TP| 200MA| RHG | OBS |BSW54  |2N22194 
2SC502 NS |Toz |Los éov| sov| s5v| 300MA|175c| 75omwF|  100M| 7 8oTP| 150MA| RMG | oBs |Bsw54  |2N22194 
2SC503 NS |TO39 |Lo4 6ov| sov| 5v| 600MA|175C| 800MwF| 5oM| 30P| 30/300| 150MA| AHG | ToS [BFY50 |2N2207 
2SC5037G | NS |TOs9 |Lo4 ov| sov| 5v| 600MA|175C| 800MWF|  50oM| 30P|  100MN| 150MA| AHG | Tos |BFY50 |2N2297 
2SC503Y | NS [To |Lo4 éov| Ssov| 5v| 600MA|175C| 800MWwF|  5oM| 3op| 50/150| 150MA| AHG | ros |BFv50 |2N2207 
28C5030 | NS |Tos |Lo4 gov| sov| 5v| 600MA|175C| 800MwF| 5oM| 30P| 30/90] 150MA| AHG | Tos |Bry50 |2N2297 
28C504 ns |Toso |L04 4ov| 3ov| 5v| 60omA|175c| 800MwF| 50m] 30P|  30/300| 150MA| AHG | ros [Brv50 |2N2297 
2sC504G | NS |Tose |Lo4 40V| 3ov| 5v| 600MA|175C| 800MWF|  50oM| 30P|  100MN| 150MA| AHG | ToS [BFY50 | 2N2297 
2SC504Y | NS |To39 |Lo4 4ov| 3ov| 5v| 600oMA|175C| 800MWwF|  50oM| 30P|  50/150| 150MA| AHG | ToS |BFY50 |2N2207 
2SC5040 | NS |Tos |Lo4 40v| 3ov| 5v| 600oMA|175c| 800omwr|  5oM| 30P| 30/90] 150MA| AHG | ToS |BFY50 |2N2207 
2SC505 NS |TO39 |Lo4 | soov| 300v| 3v| 100MA]175C| 600mwr|  20M| 15P|  30/150| 50MA| vLE | ros |BF259 
2SC505R |NS |Tose |Lo4 | s30ov| s300v| av| 100MA| 175c| 60omwr|  20M| 15P| 30/20! 5omal vue | ros |er250 
2SC5050 | NS |Tos |Lo4 | 30ov| 300v| av] 100MA|175c| 600MwF| 20M| 15P|  50/150| 50MA| VE | ros | BF259 
2SC506 NS |TO39 |Lo4 | 200v| 200v| 3v| 100MA| 175C| 600MWwF| 20M| 15P| 30/150! 50MA| vLE | ros | BF259 
2SC506R | NS |TO39 |Lo4 | 200v| 200v| av] 100MA! 175c| 600MWF|  20M| 15P|  30/20| 50MA| vLE | Tos |BF259 
2SC5060 |NS |Toso |Lo4 | 200v| 200v! av! 100MA|175c| 60oMWwF|  20M| 15P| 50/1150! 50MA| VLE | ros |BF259 
2SC507 NS |To39 |Lo4 170V| 120V| 5v| 100MA| 175C| 750MWF| 100M|  4P|  40/240|  10MA| vuH | ros |BF179c 
2SC507-R | NS |To3o |L04 170V| 120V| 5v| 100MA| 175C| 750MWF|  100M|  4P|  40/80|  10MA| vLH | ros |8F179c 
2SC507.Y | NS |Toso |Lo4 170V| 120V| 5V| 100MA| 175C| 750MWF| 100M|  4P|  120MN]  10MA| vi | ros |er179c 
28C507-0 | NS |Toso |Lo4 470V| 120V| 5V| 100MA| 175C| 750MWF|  100M|  4P| 70/140]  10MA| viH | tros |er179C 
2SC508 NS |TO66 |L43 180V sv 4A|150C| 20wc|  10M| . 20MN 4A| RHH | Tos |BDv79  |2N3738 
2SC509 Nsxi9 |Lat 3sv| sov| 5v| 500MA| 150c| 600MwF|  5oM| 30P|  70/400! somal AMG | ros |Bcwss |2N3704 
285098 | NS|xi9 |Lat 35v| 3ov| 5v| 500MA|150C| 600MWwF|  5oM| 30P| 70/240| 5oMA| AMG | ros |mc4s7m |2N5a18 
2SC509G |NS|x19 |Lai 3sv| 3ov| 5v| 500MA|150C| 600MWwF|  50oM| 30P|  200MN|  5omA| AMG | ros |Bcw36  !2N3704 
2SC509v |Ns|xio |Lai 3sv| sov| 5v| 500MA|150C| 600MWwF|  5oM| 30P|  120MN]  5oMA| AMG | ros |Bcw36 | 2N3704 
2sC5080 |NSsÎxt9 |La1 35V| 30V| 5V| 500MA|150C| 600MWF|  5oM| 3oP|  70/140|  50MA| AMG | os |Bcw36 |2N3704 
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RE RARE BE ES or [eue] Eu 
2SC510 N S |TO39 |LO4 140V] 100V] 5V]|1500MA| 175C| 800MWF 20M] 40P 30/150| 200MA| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC510-R N S |TO39 |L04 140V] 100V] 5V]1500MA | 175C| 800MWF 20M]| 40P 30/90| 200MA | AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC510-0 N S |TO39 |LO4 140V] 100V] 5V]| 1500MA | 175C| 800MWF 20M] 40P 50/1501 200MA| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC511 N S |TO39 |LO4 120V 80V| 5V]|1500MA| 175C|  800MWF 20M|  40P 30/150! 200MA| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC511-R N S [TO39 |LO4 120V| 80V| 5V|1500MA| 175C| 800MWF 20M| 40P 30/90| 200MA| AMH | TOS |BSW66 | 2N1893 
2SC511-0 N S |TO39 |L04 120V 80V| 5V]1500MA| 175C| 800MWF 20M|  40P 50/150| 200MA]| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC512 N S |TO39 |LO4 100V 60V! 5V]| 1500MA | 175C| 800MWF 20M|  40P 30/150| 200MA | AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC512-R N S |TO39 |LO4 100V 60V] 5V]| 1500MA | 175C|  800MWF 20M]|  40P 30/90! 200MA| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC512-O N S |TO39 |LO04 100V 60V| 5V]|1500MA| 175C| 800MWF 20M]| 40P 50/150! 200MA | AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC513 N S |TO39 |LO4 70V 40V]| 5V]1500MA | 175C| 800MWF 20M|  40P 30/150| 200MA!| AMG | TOS | BFY50 2N2297 
2SC513-R N S |TO39 |LO4 70V 40V] 5V]|1500MA| 175C|  800MWF 20M] 40P 30/90| 200MA| AMG | TOS | BFY50 2N2297 
2SC513-0 N S |TO39 |LO4 70V 40V] 5V]|1500MA | 175C| 800MWF 20M]| 40P 50/150! 200MA | AMG | TOS | BFY50 2N2297 
2SC514 N S |OBS |OBS 300V| 300V] 3V]| 100MA | 150C AaWNC 10M È 60MN 50MA | RLE | OBS | BF259 : 
2SC515 N S |TO66 |L43 300V| 300V] 5V| 100MA| 175C 20WC 12M 10P 40/170 S0MA | VME | TOS : 2N3739 
2SC515A N S |TO66 |L43 300V| 300V] 5V| 100MA| 175C 20WC 12M 10P 40/170 50MA | VME | TOS . 2N3739 
2SC516 NS |TO5 LO4 100V 60V| 5V]1500MA! 175C|  800MWF 25M| 50P 60TP 2MA| AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC516A NS |TO5 LO4 140V] 100V] 5V]1500MA | 175C|  800MWF 25M| 50P 60TP 2MA | AMH | TOS | BSW66 2N1893 
2SC517 N S |TO37 |L47 60V 4V 2A| 175C 10WC 150M|  50P 10/140| 500MA| VHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC518 NS |TO3 LOS 140V 5V 5A | 150C 63WC 20M è 40MN SA | RHH | OBS | BDY25 ; 
2SC518A NS |TO3 LOS 180V 5v 5A | 150C 50WC 20M à 40MN 5A | RHH | OBS | BDY25 
2SC519 NS |TO3 LO5 110V] 100V| . 5A | 150C 50WC 10M À 50MN 1A| RHH | OBS | BDY25 
2SC519A NS |TO3 LO5 130V| 110V] 5V 7A | 150C 50WC 5M| 250P 30MN 1A| RHH | TOS | BDY25 . 
2SC520 NS |TO3 LO5 80v 70V| 5V SA | 150C 50WC 10M : 50MN 1A| RHG | OBS | BDY23 2N3445 
2SC520A NS |TO3 LO5 100V 80V| 5V 7A| 150C 50WC 5M| 250P 30MN 1A| RHH | TOS | BDY25 É 
2SC521 NS |TO3 LO5 50V 40V]| 5V SA | 150C 50WC 10M ; 50MN 1A| RHG | OBS | BDY23 2N3445 
2SC521A NS |TO3 LO5 70V 50V| 5V 7A | 150C 50WC 5M| 250P 30MN 1A| RHG | TOS | BDY23 2N3445 
2SC522 N S |TO37 1147 140V] 100V! 5V! 1500MA | 175C 10WC 20M]| 50P 30/150| 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC522R NS |TO37 |L47 140V] 100V] 5V]| 1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 30/90| 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC5220 ‘NS |TO37 |L47 140V] 100V] 5V] 1500MA | 175C 10WC 20M}|  50P 50/150| 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC523 NS |TO37 |L47 120V 80V] 5V]| 1500MA| 175C 10WC 20M| 50P 30/150|] 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC523R NS |ITO37 |LA47 120V 80V] 5V}| 1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 30/90| 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC5230 N S |TO37 |L47 120V 80V| 5V]1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 50/150| 200MA| RHH | TOS | BDY79 2N5050 
2SC524 NS |TO37 |L47 100V 60V] 5V]| 1500MA| 175C 10WC 20M|  50P 30/150| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC524R NS |TO37 |L47 100V 60V| 5V]|1500MA| 175C 10WC 20M]| 50P 30/90| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC5240 NS |TO37 |L47 100V 60V| SV] 1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 50/150| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 

.[ 2SC525 NS |TO37 |L47 70V 40V] 5V| 1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 30/150| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC525R NS |TO37 |L47 70V 40V] 5V]|1500MA | 175C 10WC 20M| 50P 30/90| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC5250 N S |TO37 |L47 70V 40V] 5V]| 1500MA| 175C 10WC 20M| 50P 50/150| 200MA| RHG | TOS | BDY78 2N5050 
2SC526 NS |TO5 LO4 165V! 150V| 5V 55MA| 175C| 750MWF 125M 6P 20MN 45MA| VLE | MAT | BF259 . 
2SC527 N S |TO72 |LO6 35V 3V 10MA | 175C|  130MWF 170M 5 25MN| 2500UA!| RLA | OBS | BFX73 2N918 
2SC528 NS |xX21 L45 20V 5V]| 150MA| 125C| 200MWF 50M 3 35MN 1MA | RLG | OBS |BC347A |2N3903 
2SC529 NS |X21 L45 30V 20V| 5V] 100MA]| 125C|  100MWF 115M ; 80MN 2MA| FVG | HIT | BC347 2N3903 
2SC530 NS |X21 L45 30V 20V| 5V] 100MA!125C| 100MWF 115M 3 75MN 2MA! FVG | HIT | BC347 2N3903 
2SC531 NS |X21 L45 30vV 20V| 5V] 100MA]| 125C| 100MWF 115M : 20MN 2MA| FVG | HIT |BC347 2N3903 
2SC532 NS |X21 L45 30V 20V| 5V| 100MA]| 125C|  100MWF 115M : 55MN 2MA| FVG | HIT |BC347 2N3903 
2SC533 N S |X21 L45 30V 20V] 5V| 100MA]| 125C|  100MWF 115M ; 40MN 2MA| FVG | HIT | BC347 2N3903 
2SC534 NS |X21 L45 30V 20V] 5V] 100MA]| 125C|  100MWF 115M : 40MN 2MA | FVG | HIT |BC347 2N3903 
2SC535 N S |TO72 |LO6 30V 20V] 4V 20MA | 125C|  100MWF 350M! 1R8 : . ULA | HIT | BFY90 2N2857 
2SC536 NS |TO9 |L14 40V 5V| 100MA | 125C|  200MWF 115M 6P 120TP 1MA | ALG | SAN |BC347A | 2N3903 
2SC536NP N S |TO92 |L21 40V 30V] 5V] 100MA]| 125C| 250MWF 50M 6P 160MN 1MA| ALG | SAN |BC184L | 2N5089 
2SC536SP NS |X53 X53 40V 30V! 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 50M 6P 160MN 1MA| ALG | SAN |BC184L | 2N5089 
2SC537 NS |TO92 |L14 20V 5V| 100MA | 125C|  200MWF 115M 6P 120TP 1MA! ALG | SAN | BC347A | 2N3903 
2SC538 N S |TO18 |LO1 25V 25V| 5V S0MA | 175C|  300MWF 100M , 250TP 2MA}! ALN | MAT |BC109 2N930 
2SC538A N S |TO18 |LO1 45V 45V] 5V 50MA | 175C!  300MWF 100M ss 250TP 2MA| ALG | MAT |BC107 A157 
2SC539 NS |TO18 |LO1 25V 25V| 5V 50MA | 175C|  300MWF 100M : 250TP 2MA| ALN | MAT | BC109 2N930 
2SC540 NS |X37 30V 25V| 5V] 100MA]150C|  150MWF 50M . 130MN 500UA | ALN | NEC | BC109C | 2N930 
2SC541 NS |TO5 LO4 | 50V 35V| 4V 1A1175C|  800MWF 225M | 25MN]| 100MA| VMA | FUJ | BSW54 2N2219A 
2SC542 N S |TO60 1|L61 | 65V 4V | 1500MA | 200C 12WC 200M 2 12MN| 500MA]| RHP | FUJ | BLY28 : 
2SC543 N S |TO60 |L61 65V 4V 3A | 200C 23WC 150M . 10MN 1A! RHP | FUJ | BLY35 : 
250544 N S |TO92 |L21 40V 4V 30MA | 125C|  120MWF 175M à 30MN 1MA! VLA . |BF185 2N3983 
2SC545 N S |TO92 |L21 20V AV 30MA | 125C|  120MWF 175M 2 60MN 1MA | VLA . |BF185 2N3983 
2SC546 N S |TO92 |L21 30V | a 30MA | 125C|  120MWF 300M ï 40MN 2MA! VLA . |BF184 2N3983 
2SC547 NS |TO39 |LO4 65V 40V] 4V 1A| 175C 6WC 200M 10P 10MN|  150MA | VMG | TOS | BSW54 2N2219A 
2SC548 N S |TO39 |LO4 36V 18V! 4V]| 5S00MA| 175C 6WC 275M à 10MN|  150MA | VMG | TOS | BSW54 2N2219A 
2SC549 N S |TO60 |L61 65V 4V | 1500MA | 175C 10WC 200M : 15MN| 100MA| VHP | TOS | BLY28 ; 
2SC550 N S |TO60 |L61 36V 4V | 1500MA | 175C 10WC 200M ‘ 15MN! 150MA| VHP | TOS | BLY28 
2SC551 N S |TO60 |L61 65V 4V 3A | 175C 20WC 175M : 15MN| 200MA | VHP | TOS | BLY35 
2SC552 N S |TO60 |L61 36V av 3A | 175C 20WC 175M : 15MN| 300MA | VHP | TOS | BLY35 
2SC553 N S |TO60 |L61 55V à AV 3A | 175C 20WC 200M . 15MN| 200MA| VHP | TOS | BLY35 : 
2SC554 N S |TO39 |L04 36V 18V| 4V| 500MA | 175C 6WC 200M 5 10MN|  150MA | RMG | OBS | BSW54 2N2219A 
2SC555 N S |TO39 |LO04 55V 30V| 3V! 400MA | 175C AaWNC 400M F 10MN 50MA | VMA | OBS | BSX59 2N3725 
2SC556 NS |TO5 LO4 40V 25V| 2V] 400MA1|175C| 750MWF 425M ; 20MN 50MA | UMG | NEC | BSW54 2N3725 
2SC557 N S |TO60 |L6t 40V 3V 2A| 175C 20WC 175M : 20MN}| 400MA| VHP .  BLY35 
2SC558 NS |TO3 LOS 250V | 5v SA | 150C S0oWC 10M : 20MN 5SA| RHE | TOS | BU120 : 
2SC559 | NS PISE LO4 60V 7. 5V] 300MA] 175C| 600MWF 115M 6P 80TP| 100MA| RMG | OBS | BSW54 2N2219A 

| | 
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Vce |Ves P.TOT fT Equ. Equ. 

max |max| max max min fes FCT (re EUR. USA 
2SC560 N S |TO39 |LO4 80V| 60V| 5V| 800MA]|175C| 800MWF 75M|  30P 60TP| 150MA| AMH | OBS |BSW66 | 2N1893 
2SC561 N S |[TO92 |L14 20V 2V| 25MA|125C| 200MWF 100M| 4P 35TP 2MA| ALG | FUJ |BC347A |2N3903 
2SC562 N S |TO72 !LO6 40VI  30VI 4VI 25MAIl175C| 130MWF 275M| OR44 40MN 4MA! TIA | MAT |BF173 
2SC563 N S |[TO72 |LO6 40V| 25V| 4V| 25MA]|175C| 145MWF : OR46 38MN 7MA| TIA | MAT |BF173 
2SC563A NS |[TO72 |L51 40V|  40V| 4V| 25MA]|175C| 300MWF 275M| OR5 38MN ZMA) VLA | MAT |BF173 
2SC564 NS [TOS |LO4 50V 5V| 500MA| 175C| 650MWF 20MN| 150MA| RMS | . |BSW54 |2N2218A 
2SC565 NS [TO18 |LOo1 50V 5V| 200MA! 175C|  350MWF 20MN|  10MA| RMS | . |BSW64 |2N2221A 
2SC566 NS [TO12 |LO9 50V| 40V| 4V| 300MA]175C| 800MWF 350M 30MN| 100MA| VMG | NEC |BSS14 | 2N5859 
2SC567 N S |TO72 |LO6 30V| 15V| 3V| 20MA]|175C| 200MWF 500M 1P 40MN 2MA| ULA | NEC |BFY90  |2N2857 
2SC568 N S [TO72 |LOS 30V| 15V| 3V| 20MA]|175C| 200MWF 650M|  1P3 80TP 2MA| ULA | NEC |BFY90  |2N2857 
2SC569 N S |X37 40V 4V| 150MA| 150C| 150MWF 30MN|  10MA| RMS | . : 2N3960 
2SC570 N S |TO18 |LO1 4V| . 3V| 300MA| 150C| 300MWF ; 30MN|  10MA| RMS | . d 2N3960 
2SC571 N S [TO39 |LO4 36V| 18V| 4V]| 1500MA| 175C 6WC 125M 30MN|  100MA| RMG | MAT |BSX59  |2N3725 
2SC572 NS [TO39 |LO4 36V| 18V| 4V|1500MA| 175C| - 6Wc 125M 30MN| 200MA| RMG | MAT |BSX59  |2N3725 
2SC573 N S [TO39 |LO4 36V| 18V| 4V| 1500MA| 175C 6WC 125M 30MN|  400MA| RMG | MAT |BSX59 |2N3725 
2SC574 NS [TOS5 |LO4 80V 4 1A| 175C| 7500MWC 140M 5MN| 500MA| VMP |! . |BSX59  |2N5859 
2SC575 NS [TO5 |LO4 80V 4 1A| 175C SWC 105M 10MN| 500MA! VMP | . |BSX59 |2N5859 
2SC576 NS [TO18 |Lo1 40V 5V| 500MA| 200C| 360MWF 375M 20MN|  10MA| SMS | . | 2N3960 
2SC577 NS |[TO18 |LOt 40V 5V| 500MA| 200C|  360MWF 300M 40MN|  10MA! SMS | . : 2N3960 
2SC578 N S [TOS |LO4 60v 5V| 500MA| 175C| 600MWF 30MN| 100MA| RMS | . |BSW54  |2N2218A 
2SC579 NS |TOt8 |Lo1 3ov| . 5V| 200MA| 175C| 360MWF : 40MN|  50MA| RMS | . |BSW64 |2N2222A 
2SC580 NS [TO5 |L04 6ov| 30v| 5v 1A|175C| 800MWF 125M| 20P 80MN] 50MA| RMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2SC581 N S [TO72 |L06 3ov| . 5V| 30MA| . 140MWF 115M 40MN 1MA| RLG | . |BF185 . 
2SC582 N S |TO66 |L43 300V| 300V| 3V| 100MA| 175C 4WC 30/150|]  50MA| RHE | MAT ; 2N3739 
2SC583 NS |[TO72 |L06 30v 2V| 20MA|200C| 200MWF 650M 40MN 2MA! ULG | . |BFY90 |2N2857 
2SC584 N S |TO60 |L61 80V 4V 2A | 200C 18WC 100M SMN| 500MA| VHP | MAT | BLY28 
2SC585 N S |TO60 |L61 65V : 3A| 175C 20WC 175M 15MN| 200MA| VHP | MAT | BLY35 
2SC586 NS |[TO3 |LOs 150V| . 6v SA | 150C 50WC | 20MN 1A| RHH | MAT | BDY25 , 
2SC587 NS [TO18 |LO1 45V| 35V| 5V| 30MA]|175C| 300MWF 50M|  6P 300TP 2MA| ALN | OBS |BC109  |2N930 
2SC587A N S [TO18 |LOot 45V] 35V| 5V| 30MA]|175C| 300MWF 50M|  6P 300TP 2MA| ALN | TOS |BC109 | 2N930 
2SC588 NS [TO5 |LO4 30V| 20V| 5V| 100MA|175C| 600MWF 100M|  5P 100TP| 10MA| RLG | SOY |BSW54 | 2N2219A 
2SC589 NS [TO5 |LO4 165V| 150V| 5V| 80MA|175C| 750MWF 100M| 4P 40TP 8MA| VLE | MAT | BF259 ? 
2SC590 NS [TOS |LO4 120V| 70V| 5V| 300MA|:175C| 800MWF 80M| 20P 70TP| 150MA| AHH | MIT |BSW66 | 2N1893 
28C591 NS [TO8 |L12 100V| 50V| 4V| 1500MA| 175C 20WC 80M 10/40] 150MA| VHG | NEC £ 2N2782 
2SC592 NS [TO60 |L61 75V 4V | 2500MA | 175C 13WC 90M 30MN! 500MA| VHP | FUJ | BLY35 . 
28C593 NS |[TO72 |LO6 50V] 30V| 5V| 30MA]|190C| 165MWF 75M| 4 40MN 1MA| ALG | MAT BC107  |A157 
2SC594 NS [TO5 |LO4 60V] 45V| 5V| 200MA]|175C| 750MWF 100M|  5P 40/240| 10MA| RMG | TOS |BSW54  |2N2219A 
2SC594-R NS [TOS |LO4 60V| 45V| 5V| 200MA|175C| 750MWF 100M| 5P 40/80! 10MA| RMG | TOS |BSW54 | 2N2219A 
2SC594-Y NS [TOS |LO4 60V! 45V| 5V| 200MA|175C| 750MWF 100M|  5P 120MN| 10MA| RMG | TOS |BSW54  |2N2219A 
2SC594-0 NS |[TOS |LO4 60V| 45V| 5V| 200MA|175C| 750MWF 100M|  5P 70/140! 10MA| RMG | TOS |BSW54 | 2N2219A 
2SC595 NS |[TO18 |LOi 30V| 20V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF 225M|  6P 80TP|  10MA| RMG | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC596 NS [TO12 |LO9 60V| 30V| 5V| 500MA|175C| 800MWF 200M| 12P 50TP| 30MA| RMG | NEC |BSW54  |2N2219A 
2SC597 NS [TO5 |LO4 65V|  40V| 4V 1A|175C| 800MWF 200M 30TP| 100MA| RMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
2SC598 NS |TO60 |L61 65V| 40V| 4V|1500MA| 175C 10WC 200M 15MN| 100MA| VHP | MAT | BLY28 : 
2SC599 NS |X28 |L65 6ov| . 4V | 1500MA | 200C 20WC 250M 15MN| 50MA! VHP | MIT | 
2SC600 N S |TO60 |L61 65V|  40V| 4v 3A | 175C 20WC 200M| . 15MN| 200MA! VHP | MAT ; 2 
2SC601 NS |[TO18 |LO1 40V! 15V| 5V| 100MA]|175C| 300MWF 300M| 4P 60TP|  10MA! VLS | NEC |BSX20 |2N2369 
2SC602 N S [TO72 |LO6 30VI 20V| 3V| 30MA]|150C| 200MWF 400M|  2P5 60TP 2MA| VLA | TOS |BFX73 |2N918 
2SC603 NS |TO75 |N14 TV 4V| 7V| 50MA]|150C| 200MWF 5P5 15/350 : DUA | NEC | 10% DVBE 
286604 NS |X32 |L84 45V| 20V| 5V| 100MA| 150C| 150MWF 7P 40/200 1MA! ALG | NEC 
2SC605 NS |x37 30v| . 4V| 20MA| 150C| 150MWF 240M 30MN 2MA! FVG | NEC | BF200 
2SC606 NS |Xx37 3ov| . 4V| 20MA|150C! 150MWF 265M 30MN 2MA| FVG | NEC | BF200 . 
2SC607 NS [TOS |LO4 75V| . 4V| 600MA | 175C 1WF 35M| . 20MN|  50MA| RMG| . |BSW54 |2N2218A 
2SC608 NS |[TO34 |L04 75V|  60V| 4V| 1500MA| 175C 1WF 35M|  25P 40TP| 100MA| RMG | HIT ; 
2SC608T N S |TO12F | L48 75V! 60V| 4V| 1500MA] 175C 1WF 10MN| 100MA| RHG | HIT i 2N2196 
2SC609 N S [TO34 |LO4 75V|  60V| 4V| 1500MA| 175C 1WF 40M| 25P 40TP| 100MA| RMC | HIT l : 
2SC609T N S |TO12F | L48 75V| 60V| 4V| 1500MA| 175C 1WF | 10MN| 100MA| RHG | HIT ; 2N2196 
2SC610 NS |TO36 |L13 100V 4 10A | 175C 100WC : 50TP 1A| RHH | MAT ! ) 
2SC611 NS |TO72 |LO6 20V| 12V| 3V| 20MA| 175C ZOOMW | 500M| 2P 80TP 2MA| ULA | TOS |BFY90 | 2N2857 
2SC612 NS |TO72 !LOS | 20V| 12V! 3V| 20MA]|175C| 200MWF 650M|  2P Li) 2MA| ULA | TOS |BFY90  |2N2857 
280613 N S |[TOi8 |LO1 40V! 15V| 5V| 200MA]| 175C| 360MWF 375M|  3P 20MN 3MA| ALS | OBS |BSX20  |2N2369 
2SC614 N S [TO39 |LO4 80v 4V | 1500MA | 150C 7WC 100M| 25P 80TP| 250MA| AHG | SAN |BSV64  |2N4877 
2SC615 N S |TO39 |LO4 30V 4V| 1500MA | 150C 7WC 100M|  25P 80TP| 250MA]| AHG | SAN |BSV64  |2N4877 
2SC516 NS [TO8 |L12 80V 5V | 1500MA | 175C 13WC 100M 40MN| 250MA! RMG | . à 2N2782 
2SC617 NS [TO8 |L12 30v 5V | 1500MA | 175C 13WC 100M 40MN| 250MA| RMG | . . 2N2782 
280618 NS [TO72 |LO6 25V 3V| 20MA| 150C| 150MWF 300M 20MN 2MA! FVG | . |BF200 ; 
2SC618A N S |TO72 |LO6 25V| 13V| 4V| 25MAl150C! 150MWF 400M| . 80TP 2MA| VLA | FUJ | BF200 2N918 
2SC619 N S |TO92 |L12 30V| 25V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF 125M|  12P 110TP| 10MA| AMG | MIT |BC387 | 2N4401 
2SC620 N S |TO92 |L12 50V| 30V| 5V| 200MA|125C| 250MWF 125M|  12P 90TP!  10MA| AMG | MIT |BC387 | 2N4401 
28C621 NS |To1 |Lo2 | 25V! 15V| 4V| 100MA| 150C| 150MWF 75M|  5P 75TP|  10MA| RLS | OBS |BSX20 | 2N2369 
2SC622 NS [TOI |LO2 25V| 15V| 4V| 100MA| 150C| 150MWF 75M|  5P 75TP!  10MA| ALG | OBS |BC107  |A157 
2SC623 N S |X37 | 4V| . 4V| 200MA| 150C| 150MWF | 30MN|  10MA| VLS | . |BSx20 |2N2369 
2SC624 N S |TO18 |LO? 40V| . 4V| 200MA| 150C| 300MWF : | 30MN|  10MA| VLS | . |BSx20 |2N2369 
2SC626 NS [TO5 |LO4 50oV| 30vV| 5V| 200MA|:175C| 750MWF 175M| . 50MN|  10MA| RMG | . |BSW54 |2N2219A 
2SC627 NS [TOS |LO4 200V| 200V| 4V| 100MA]|175C| 700MWF +oM 12P 360TP|  50MA| ALE | FUJ | BF259 
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TO5 |LO4 
x20 |L42 
X20 |L42 
X20 |L42 
X20 |L42 
x20 |L42 
x20 |L42 
X20 |L42 
X20 |L42 
x20 |L42 
X20 |L42 
TO60 |L61 
TO60 |L61 
TO60 |L61 
TO60 |L61 
TO18 |LO1 
X37 . 
X19 |L45 
x21  |L45 
X21  |L45 
103 |LO5 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
103 |LO5 
Tog2 |L21 
X22 |L49 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO18 |LO1 
TO1 |LO2 
TO1 |LO2 
TO1 |LO2 
TO5 |LO4 
TO5 |LO4 
TO72 |LO6 
TO12 |LO9 
X23 |L50 
X23 |L50 
X20 |L42 
TO1 |LO2 
TO1 |LO2 
TO44 |L36 
TO44 |L36 
TO72 |LO6 
TO18 |LO1 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO3 |LOS 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
TO5 |LO4 
TO5 |LO4 
TO92 |L21 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
x03 |LO5 
TO66 |L43 
TO66 |LA43 
TO3 |LO5 
TO3 |LO5 
TO72 |LO6 
TO72 |LO6 
x21 |LA45 
TO3 |LO5 
TO66 |L43 
TO66 |L43 
TO5 |LO4 
TO3 |LO5 
X28 |L65 
TO18 |LO1 
TO18 |LO1 


X28 | L65 


5V 


sv! 
av) 


30MA | 150C| _ 150MWF 
100MA | 125C|  180MWF 
200MA | 125C|  320MWF 
200MA | 120C|  320MWF 
100MA | 125C | 180MWF 
200MA | 125C|  320MWF 
100MA | 125C|  180MWF 
200MA | 125C|  320MWF 
100MA | 125C|  180MWF 
200MA | 125C!  320MWF 
1500MA | 175C 10WC 
3A | 175C 20WC 
1A | 175C 10WC 
2A | 175C 20WC 
200MA | 175C|  360MWF 
100MA | 150C|  150MWF 
100MA | 125C | 100MWF 
100MA | 125C|  100MWF 
100MA | 125C | 100MWF 
1A| 150C 50WC 
1A | 150C 5OWC 
1A| 150C 50WC 
2500MA | 150C 50WC 
50MA | 125C|  150MWF 
30MA | 175C|  140MWF 
4A| 1500!  25WC 
5A | 150C 5OWC 
30MA | 150C|  100MWF 
30MA | 150C|  100MWF 
30MA | 150C|  100MWF 
30MA | 175C|  200MWF 
300MA | 150C| 750MWF 
300MA | 150C|  750MWF 
20MA | 150C| 200MWF 
300MA | 175C|  800MWF 
10MA | 125C|  75MWF 
10MA | 125C|  50MWF 
30MA | 150C|  150MWF 
20MA | 150C|  150MWF 
20MA | 150C| 150MWF 
20MA | 150C|  150MWF 
20MA | 150C|  150MWF 
20MA | 150C | 150MWF 
20MA | 150C|  150MWF 
5A|175C| 100WC 
5A| 150C|  100WC 
7A | 200C 50WC 
7A | 150C 50WC 
30MA | 125C|  120MWF 
30MA | 125C|  120MWF 
3A | 175C 10WC 
4A | 175C 1WF 
30MA | 125C|  120MWF 
7A | 180C 50WC 
7A | 180C 50WC 
7A | 180C 5OWC 
. 50WC 
2A | 175C 35WC 
2A | 175C ETe 
2A | 175C gwc 
6A | 175C 50WC 
6A | 175C 50WC 
30MA | 175C|  180MWF 
20MA | 175C|  180MWF 
50MA | 125C|  200MWF 
100MA| . 
100MA | 175C ewc 
100MA | 200€ aWC 
50MA | 175C|  800MWF 
5A | 150C 50WC 
1500MA | 200€ 20WC 
100MA | 175C|  300MWF 
100MA | 175C|  300MWF 
3A | 200€ 35WC 
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Vce |Ves| lc Ty P.T0T fT Cog ect | FAB Equ. 

max [max| max | max max min | max EUR. 
2SC743 NS |To6o |L61 ésv| 4ov| 4v 3A | 175C 25WC| 175M 15MN| 300MA| VHP 
2SC745 NS |TO60 |L61 5ov| 30v 1500MA 12WC|  225M 20MN| 150MA| VHP 
2SC746 N S |[TO60o |L61 45V| 30V| 4v 3A | 175C 25WC|  200M 15MN| 300MA| VHP 
2SC748 NS |TO60 |L61 3ev| 24v| . |1500MA!| 175€ 12WC|  200M 10MN| 150MA| VHP 
2SC749 N S [TO60 |L61 36v| 24V| 4v 3A | 175C 25WC| 175M 10MN| 300MA| VHP 
2SC751 NS [rois |Lot 20V 2v| 20MA| 150C| 100MWF|  325M| . 20MN| 8MAÏ VLA ! . |BFx73 |2N918 
2SC752 NS [TO |L21 sov| 12V| 4v| 100MAl 125C| 100MWF|  150M|  8p 8oTP|  10MA| VLS | TOS |BSX20  |2N2369 
2SC752G NS |TO98 |L21 4oV| 15V| 5V| 200MA|125C| 200MWF|  200M| 6P|  40/240|  10MA| VLS | TOS |BSX20 |2N2369 
2SC752G-R | NS |TOs8 |L21 4ov| 15V| 5v| 200MA| 125C| 200MWF|  200M|  6P 40/80| 10MA| VLS | TOS |BSx20  |2N2369 
2SC752G-Y | NS |Tos8 |L21 aov| 15V! 5v| 200MA| 125C| 200MWF|  200M| 6P|  120MN|  10MA| VLS | TOS |BSx20  |2N2369 
25C7526-0 | NS |Toss |L21 aovl 15v| 5v| 200MAl 125C| 200MwF|  200M| 6p| 7o/140|  10MA| vLS | Ts |Bsx20 |2N2369 
2SC753 NS |x37 25V av| 20MA| 150C| 100MWF|  550M| . 30MN 2MA| TUG | . |BF180 
2SC754 NS |x37 20V 5v| 150MA| 150C| 150MWF 45M| . 40MN|  20MA| ALN | . |BC184L |2N3707 
2SC755 NS |x37 15V 5v| 100MA| 150C|  150MWF 50M| . 100MN| 50oUA| ALN | . |Bc109C |2N930 
28C756 NS |TO5 |Lo4 130V| 40v| 6v 4A | 150€ 10WC 30M| . SOMN|  100MA | AMH | SOY [BSW66 | 2N1893 
2SC756A NS |TOS |Lo4 100V| 6ov| 6v 4A | 175C 10WC 70M| 9op| 27/264| 100MA! RHH | sOY |BSV64  |2N5152 
28C756-2 NS |TO5 |Lo4 100v|  6ov| 6v 4A | 175C 10WC 3oM| 70P| 30/173| 100MA| AHH | SOY |BSS45  |2N5152 
2SC756-3 NS |TO5 |LO4 13ov|  8ov| 6v 4A | 175C 10WC 32M| 70P| 30/173| 100MA| AHH | SOY |B5S45  |2N5152 
2SC756-4 NS |TO5 |LO4 150V| 100V| 6v 4A | 175C 10WC 32M| 70P| 30/173| 100MA| AHH | SOY |BUY48 | 2N5238 
2SC757 NS |x37 30V av! 20MA| 150C| 100MWF|  550M| . 30MN| 2MA| TUG | . |BF180 | 
2SC758 NS |ros !|Los 280V sv ga | 150C 60wC 10M| . |  15MN| 500MA| RHE | . |Bux16C |2N5157 
2SC759 NS |TO3 |LO5 180V 5V 8A | 150C 60WC 10M| 15MN| 500MA| RHE | . |BDY25 
2SC760 NS |TO3 |Lo5 100V| . sv 8A | 150C 60WC 10M| . 15MN| 500MA! RHE | . |BUX16 
2SC761 NS |[TO72 |LO6 3ov| 2ov| 2v| 20MAl175C| 150MWF| 330M| 0R56 13MN|  2MA| TUG | MAT | BF180 
2SC762 NS |TO72 |LO6 3ov| 2ov| 3v| 20MA|175C| 150MWF| 300M| 0R56 13MN| _ 2MA| TUO | MAT |BF181 
2SC763 NS |Tos2 |L21 25V| 12V| av! 20MAl125c| 100MWwF|  235M|  3P 7OTP 1MA! VLA | Mit |BFx73  |2N918 
2SC764 NS |ro18 |Lo1 4ov| 15V| 4v| 500MA|175C| 360MWF|  500M|  4P 40MN| 10MA| VLS | NEC |BSX20 |2N2369A 
2SC765 NS |TO3 |Los gov| 4ov| 6v 2A | 150C 30WC . | 30MN 1A| RHP | . |BDy24 |2N348 
2SC766 NS |TO3 |Los 120V| 8ov| 5v 2A | 150C 30WC . 20/180 1A| RHH | OBS |BU123 
2SC767 NS |TO3 |LO5 180V| 120V| 5v 2A | 150€ 30WC \ : 20/180 1A| RHH | OBS | B8U123 
25C768 NS |TO3 |LO5 eov| 40v| 5v 10A | 150C 50WC , 10MN 2A| RHS | . |BDyY23 |2N3448 
2SC769 NS |TO3 |LO5 120V| 8ov| sv 10A | 150C 50WC . : 10/110 2A | RHH | OBS | BU123 . 
2SC770 NS [TO3 |LO5 200V| 100V| . 10A | 150C 50WC | | 10/110 2A | RHH | OBS | BU123 
2SC771 NS [TO3 |Los 250V| 120V| 5v 10A | 150C 50WC . 25TP 2A| AHE | MIT | ; 
2SC772 NS |TO92 |L21 15V 3v| 30MA| 125C| 120MWF|  150M| . 30MN 1MA VLA | . |BFX73  |2N918 
2SC773 NS |TOg2 |L21 sov| 3ov| 5v| 200MA|125C| 250MWF|  125M|  14P 35MN|  10MA| AMG | MIT |BCW36 | 2N3704 
2SC774 NS |TO39 |Lo4 50V| 30V| 4V| 500MA]|200C| 800MWF|  100M| 20P 20MN| 100MA | RMG | MIT |BSW54 | 2N2219A 
2SC775 NS |TO39 |LO4 75V| 50V| 4v 1A| 200C| 800MWF|  100M| 20P 5MN| 500MA| RMG | MIT |BSW54  |2N2219A 
2SC775A N S |TOP66 | L32 120V| 120V| 4V| 700MA| 150€ 10WC 20M| . 35/200| 50MA| AME | HIT | 
2SC776 NS |[TO39 |LO4 75V| 50oV| 4Vv 1A | 200C 1WF| 100M| 20P 5SMN|  500MA | RMG | MIT |BSW54  |2N2219A 
2SC777 NS |TO37 |L47 75V| 5ov| 4v 1A| 200€ 2WF 75M| 20P 5SMN| 500MA| RMG | MIT | BDY78 
2SC778 NS |[TO66 |L43 gov| 5ov| 4v 2A | 200C| 2500MWF 75M| 20P 5SMN| 500MA| RHG | MIT | BDY78 | 
2SC779 NS |[TO66 |L43 300V| . ëv 2A | 150C 20WC 5M| . 40MN| 100MA| RHE | TOS |BUX67C | 2N3585 
2SC780 NS |TO98 |L21 7oV| 7ov| 2V| 20MA|125C| 200MWF soM|  5P 60TP|  2MA| ALH | TOS | BC394 ; 
2SC780-G N S |TOs8 |L21 gov| 8ov| 5v| 20MA|125C| 100MWF 50M| 7P 40MN 2MA | ALH | TOS | BC394 
2SC780A-G | NS |[Tos8 |L21 150V| 150V| 5v| 30MA|125C| 150MWF 50M| 7P| 40/240| 2MA| ALH | TOSs | BC394 . 
2SC781 NS |TO5 |Lo4 75V| 4ov| 5v 1A!175C| 800MWF|  175M| 20P 80TP| 150MA| RMG | NEC |BSW54 | 2N2219A 
2SC782 NS |TO66 |L43 300V| 300v! 5v| 1500MA | 150€ 20WC 5M| 100P|  30/250| 100MA| RHE | TOS .  |2N3739 
2SC782A NS |[TO66 |L43 300V| 300V| 5V|1500MA| 150C 25WC 5M| 100P|  40/350| 100MA| RHE | TOS .  |2N3739 
2SC783 NS |TO66 |L43 200V| 200V| 5V| 1500MA | 150C 25WC 5M| 100P|  30/250| 100MA| RHE | TOS | 2N3739 
2SC784 NS |[Tos |L21 aov| 3ov| 4v| 20MAl125c| 100MWF|  250M| on9|  25/140 1MA| FVG | Tos | 8F200 
2SC784B NS |TO98 |L21 4ov| 30v| 4v| 20MAl125C| 100MWF|  250M| oR9 25/50 1MA| FVG | TOs | BF200 
2SC784R NS |[TOs8 |L21 4ov| 30v| 4v| 20MA!125C| 100MWF|  250M| oR9 40/80 1MA| FVG | TOS | BF200 
2SC7840 NS |TO98 |L21 aov| 3ov| 4v| 20MA|125C! 100MWF|  250M| oR9|  70/140 1MA| FVG | TOS | BF200 
2SC785 NS |To98 |L21 | 4ov| 30v| 4v| 20MA|125C| 100MWF|  200M| oR9 25MN 1MA | FRM | TOS | BF185 
2SC786 NS |ro72 |Los 2ov| 12V| 2v| 20MA|150c| 200MWF|  300M| 0R55 20MN|  4MA FRM | TOs |BF185 
2SC787 NS |[TO72 |LO6 25v| 20v| 3v| 20MA|150C| 150MWF| 500M| oP6 25MN 2MA| TUG | TOS |BF183 
2SC788 NS [TO5 |LO4 250v| 150V| sv! 50MAl150C| 800MWF 60M|  8P 100TP| 10MA! ALE | TOS | BF259 . 
2SC789 N S |ToP66 | L32 60v gov| sv | 4A | 150€ 30WC 3M| . 40/240| 500MA| AHH | TOS |BD589 | 2N6123 
2C78R | N s |TOP66 | L32 | éov| 6éovl 5v 4A | 150C 30WC 3M 40/80! 500MA| AHH | TOS |BD589  |2N6123 
2SC789-Y N S |TOP66 | L32 60v sav sv 4A | 150C 30WC 3M 120MN| 500MA| AHH | TOS |BD589  |2N6123 
2SC789-0 N S |TOP66 | L32 gov| éovl 5v 4A| 150€ 30WC 3M| . 70/140| S00MA| AHH | TOS |BD589  |2N6123 
2SC790 N S |TOP66 | L32 sov| 4ov| svl 3A|150C|  25WC 3M| 140P|  40/240! 500MA| AHG | TOS |BD587  |2N5298 
2SC791 NS |To66 |L43 gov| 6ov| 5v|1500MA| 150C|  15Wc 10M| . 40/250| 200MA| RHG | TOS | BDY78 
2SC792 NS ITO3 |Los 400v| 300vV| 5V| 1500MA | 150C 5oWC | 5M| . | 30/200| 300MA| RHE | TOS |BU120 
28C793 NS [|TO3 |Los 100v| 8ov| 5v 7A | 150€ 6oWC 5M| 400P| 30/200 1A| RHH | TOS | BU123 
2SC793-B NS |To3 |Los 100V|  80ov| 5v 7A | 150C 60WC 5M| 400P|  85/200 1A| RHH | TOS |BU123 
2SC793-R NS |TO3 |Lo5 100v! govl 5v 7A | 150C 60WC 5M| 400P 30/70 1A| RHH | TOS | BU123 
2SC793-Y N S |TO3 [LOS | 40ov| g8ovl 5v 7A| 150C|  60WwC 5M| 400P|  50/120 1A| RHH | TOS | BU123 
2SC794 NS |TO3 |LOs 7ov| 40v| 5v 7A| 150€ 60WC 5M| 400P 30MN 1A| RHG | TOS |BDY55 | 2N5882 
2SC795 NS /xo3 |Los 250V| 200V| 6vi 100MA | 150€ gwc | 70MN| 10MA| ALE | SsoY |BDY79  |2N5050 
2SC796 NS ITO5 |Lo4 4ov| 3ov| 2v| 500MA!175C| 500MWF!  115M|  10P 50TP| 15MA| VMS | FUJ |BSX59 | 2N3725 
2SC797 ÎNS|Tos |Lo4 éovl 35v| 2v! 500MA| 175C| 500MWF 75M| 10P 3oTP| 15MA| VMS | FUJ |BSX59 |2N3725 
2SC798 NS |Tos [|Loa |  6ovl 35sv| 4v|1500MA| 175C| 700MWF 45M|  18P 50TP| 15MA| AMG | FUJ |BFY50  |2N2297 
2SC799 NS |TO5 |Lo4 | gov| 4ov| 5v 3A | 175C 10WC 75M| . 50/90| 150MA| AHG | NEC |BSV64 |2N4877 
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Vcs Vce |Ves ic Ty P.TOT fT Cos 


max max |max| max | max max min max 


2SC874 N S |TO39 |LO4 50V ; 4 141 150C| 500MWF 100M : 30MN 50MA | RMG . | BSW66 2N4001 
2SC875 NS |TO39 |L04 75V 75V| 4V] 500MA]| 150C| 500MWF 85M|  10P 100TP 50MA | RMH | SAN | BSW54 2N2219A 
2SC876 NS |TO39 |LO4 50V 50V| 4V]| 500MA) 150C|  500MWF 85M|  10P 100TP 5S0MA | RMG | SAN | BSW54 2N2219A 
2SC877 NS |TO18 ]|L01 40V : 4V] 200MA| 175C|  300MWF : : 30MN 10MA! RLS . | BSW64 2N2221A 
2SC878 NS |TO18 |LO1 40V : 4V]| 200MA| 175C| 300MWF ; ; 35MN 10MA| VLS BSX20 2N2369A 
2SC879 N S |TO5 LO4 60V 45V| 5V 1A|1175C| 800MWF : : 40MN| 100MA| RMS BSS14 2N5859 
2SC880 NS |TOS5 LO4 60V 45V| 5V 1A|175C| 800MWF ; ; 40MN|  100MA | RMS BSS14 2N5859 
2SC881 N S |TO92 |L21 60V 45V| 5V]| 200MA| 125C|  400MWF 100M : 30MN|  150MA| RMG BCW36 | 2N3704 
2SC882 NS |TO3 LOS 150V . 5v 2A| 150C 25WC 15M ; 20MN| 500MA! RHE BDY25 ; 
2SC883 NS |TO3 LO5 90V : 5V 2A| 150C 25WC 15M : 20MN]| 500MA | RHH BDX11 2N3442 
2SC884 N S |TO66 |L43 80V : 5v 2A| 150C 15WC 15M ; 20MN]|. 500MA | RHH BDY78 2N6372 
2SC885 NS |TO3 Lo5 330V : 5V 7A| 150C 50WC : ! 15MN 1A| AHE BDY28 2N6251 
2SC886 NS |TO3 LOS 270V : 5v 7A| 150C 50WC : : 15MN 1A! AHE BDY28 2N6251 
2SC887 NS |TO3 LO5 210V : 5v 7A| 150C 50WC . : 15MN 1A| AHE BOY28 2N6251 
2SC888 NS |TO3 LOS 150V ; 5V 7A | 150C S0WC , ; 15MN 1A! AHE BDY28 2N6251 
2SC889 NS |TO3 LO5 90V 3 5V 7A| 150C 50WC : ; 15MN 1A| AHH . [BDX11 2N3442 
2SC890 N S TO39 |LO4 40V 20V] 3V] 400MA) 175C 4WC 600M ; 20MN| 100MA | UMA | NEC 
2SC891 N S |X28 L65 40V 20V] 4V] 600MA| 175C 10WC 300M : 20MN| 100MA| VHP | NEC 
2SC892 NS |X28 L65 40V 20V| 4V]|1200MA | 175C 18WC : : 20MN| 300MA]| VHP | NEC 4 
2SC893 N S |TO37 |L47 100V 60V| 6V| 300MA!| 175C 12WC 10M : 50/370 50MA | RMH | FUJ | BDY78 
2SC894 NS |OBS |OBS 25V 12V| 6V] 100MA] 200C|  100MWF 100M : 50MN 1MA} RLS | SOY | BSX20 2N2369 
2SC895 NS |X03 LO5 380V 90V| 8V]|2500MA | 150C 18WC 10M ; 20/350| 100MA| RHE | SOY ; 2N3739 
2SC896 NS |TO18 |LO1 55V 30V| 5V] 200MA)! 150C| 300MWF 100M 7P 70TP 5MA| ALG | NEC | BC107 A157 
2SC897 NS |TO3 LO5 150V| 100V] 5V 7A| 150C 60WC 5M . 20MN 1A| RHE , | BDY56 2N3448 
2SC898 NS |TO3 LOS 150V| 100V] 5V 7A| 175C 80WC : : 25/200 1A! RHH | HIT | BDY79 2N5050 
2SC899 N S |TO92 |L21 50V 25V| 5V 30MA | 125C|  250MWF 75M ; 115TP 5S0OUA | ALN | NEC |BC184L |2N3707 
2SC900 NS |[TO92 |L21 30V 25V] 5V 20MA | 125C|  250MWF 75M : 250TP 5S00UA | ALN | NEC |BC184L |2N3707 
2SC901 NS |TO3 LO5 200V| 200V] 6V SA | 150C 50WC ; 4 14/25 SA| RHE | MAT | BU120 5 
2SC901A NS |TO3 LOS 250V ; 6v SA | 150C 50WC ; 3 14/25 5A| RHE | MAT | BU120 : 
2SC902 NS |TO3 |LOS5 150V : 6v 10A| 175C 75WC S . 20MN SA | AHE BDY56 2N3442 
2SC903 N S |TO92 |L40 35V 30V| 4V] 300MA]| 125C| 200MWF 75M|  16P 100TP| 150MA| AMG | MIT |BCW36 | 2N3704 
2SC904 N S |TO92 |L40 50V 45V] 4V] 300MA]| 125C| 200MWF 75M| 16P 100TP| 150MA| AMG | MIT |BCW36 | 2N3704 
2SC905 NS ITO92 |L40 65V 60V| 4V| 300MA| 125C| 200MWF 75M|  16P 100TP| 150MA| AMG | MIT |BCW36 | 2N3704 
2SC906 NS |TO5 LO4 50V 30V] 7V] 500MA]| 175C|  600MWF : : 60MN 10MA | RMS BSW54 | 2N2219A 
2SC907 NS |TO1 Lo2 40V 20V| 5V| 100MA| 175C| 200MWF 120M : 100MN 10MA| RLS BC108 2N930 
2SC908 NS |TO5 LO4 40v 24V| 3V] 500MA| 175C 5WC 400M : 5MN| 100MA| VMG | MIT |BSW54 | 2N2219A 
2SC909 NS | X28 L65 40V 40V| 3V]| 500MA | 200C TWC 400M è 20MN! 100MA| VHP | MIT : à 
2SC910 NS |X28 L65 40V 40V| 3V 1A | 200C 10WC ; ; 20MN| 100MA]| VHP | MIT 
2SC911 NS : 3 40v 40V| 3V| 500MA | 200C 2WF 400M : 20MN}! 100MA| VHP | MIT : : 
2SC911A NS |X62D |X62 40V . 4V| 500MA| 175C| 1700MWC 400M 6P 20/180| 100MA| UMP | MIT | BLX66 2N5917 
2SC912 NS |TO1 LO2 30V 25V| 4V] 100MA)150C|  150MWF 75M sP 90TP 10MA} ALG | MIT | BC107 A157 
2S0C913 NS |TO18 |LO1 40V 35V| 5V| 300MA]| 175C| 300MWF ; 5P 45MN 30MA | RMS | NEC | BSX20 2N2369 
2SC914 NS |ITOi8 |LO1 40v 35V| 5V] 300MA)| 175C|  300MWF . 5P 45MN 30MA | RMS | NEC | BSX20 2N2369 
2S0C915 NS |TO18 |LO1 40V 35V| 5V| 300MA|175C| 300MWF 3 5P 45MN 30MA | RMS | NEC | BSX20 2N2369 
2SC916 NS |TOB |L12 100V 70V| 6V 2A| 175C 2WF : 38P 40/120| 400MA| RHH | NEC 2N2782 
2SC917 NS |TOI LO2 40V 40V| 3V 50MA | 175C|  300MWF 90M 2P 8MN 10MA | RLG | HIT | BFX73 2N918 
2SC918 N S |TO72 |LO6 20V 20V| 3V 30MA | 175C| 375MWF 200M|  OR9 20MN 4MA | FRM | SOY | BF185 > 
2SC920 NS |X37 : 50V 25V| 5V 30MA | 150C|  150MWF 125M : 30MN|  3O00UA! ALN | NEC | BC109C |2N930 
2SC921 NS |X37 ; 25V 12V| 2V 10MA | 150C |  100MWF 300M . 30MN 50OUA | ALN | NEC : à 
2SC923 NS |TO92 |L21 30V 25V| 5V 20MA | 125C|  250MWF 3 : 250TP S0OUA| ALN | NEC |BC184L | 2N3707 
2SC924 NS |TO92 |L21 30V 15V| 5V 20MA | 125C|  250MWF : : 100TP S00UA| ALG | NEC |BC182L |2N3710 
2SC925 N S |TO92 |L21 30v 15V! 5V 50MA | 125C|  250MWF 125M ; 50MN 500UA | RLG . [BC184L |2N3707 
2SC926 NS |X20 L42 115V| 115V! 3V]! 100MA]| 125C|  100MWF 80M|  4P5 SOTP 1MA| ALH | SOY | BSX21 2N1990R 
2SC926A NS |X20 L42 210V| 210V] 5V 30MA | 120C|  320MWF 55M 4P 30/276 1MA |. ALE | SOY | BFT57 2N5058 
2SC927 N S |TO72 |L06 30vV 15V! 3V 20MA | 125C|  150MWF 250M 2P 80TP 1MA| VLA | SAN | BFX73 2N918 
2SC928 NS |TO72 |L06 30v 15V] 3V 20MA | 125C|  150MWF 250M 2P 80TP 1MA! VLA | SAN | BFX73 2N918 
2SC929 NS |TO92 |L21 15V 10V] 5V 30MA | 125C|  120MWF 150M|  3P5 100TP 1MA]| VLA | SAN | BFX73 2N918 
2SC930 NS TO92 |L21 15V 140V] 5V 30MA | 125C!|  120MWF 150M|  3P5 80TP 1MA| VLA | SAN | BFX73 2N918 
2SC931 Î NS |TOP66 £ | 50V 50V| 4V 3A | 125C 10WC 60M : 7OMN 1A| AHG | SAN | BD589 2N6123 
2SC932 N S | TOP66 30V 20V]| 4V 3A | 125C 10WC 60M : 7OMN 1A| AHG | SAN | BD589 2N6123 
2SC933 N S |TO106 | L28 | 50V 30V| 5V| 300MA]| 125C| 200MWF 250M|  10P 100TP 20MA | VMA | SAN | BSW64 2N2222A 
2SC934 N S |TO106 | L28 20V 15V!] 5V] 300MA]| 125C| 200MWF 250M|  10P 100TP 20MA | VMA | SAN | BSW64 2N2222A 
2SC935 NS |TO3 | Los 300V| 300V] 5V]2500MA | 175C 12WC : - 8MN| 300MA| RHE | HIT | BU120 : 
2SC936 NS :TO3 LO5 1000V! 500V] 5V 1A! 150C 22WC 3M : 20MN| 100MA| TLE | HIT | BU204 
2SC937 NS |TO3 LO5 4200V| 500V| 6V | 2500MA | 150C | 22WC 3M ; 4MN | 2500MA! TLE | HIT | BU204 
2SC938 | NS |TO92 |L21 60V 60V| 5V| 200MA) 125C| 250MWF 50M| 5P5 54/232 50MA | AMG | NEC ; : 
2SC939 NS |T03 LO5 150V | 60V| 7V 5A| 150C 50WC à - 15/120 5A| RHG | NEC | BDY23 2N3445 
2SC940 NS |TO3 LO5 200V 90V| 7V SA | 150C 50WC : ; 15/120 5SA| RHH | NEC | BU120 ; 
2SC941 N S |TO98 |L21 35V 30V AV 20MA | 125C|  200MWF 80M 3P 40/240 2MA| RLG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC941-R { NS :TO98 |L21 35V 30ov! 4v| 20MA 1250 | 200MWF : 80M 3P 40/80 2MA| RLG | TOS | BC182L | 2N3710 
2SC941-Y | NS | TO98 |L21 | 35V | 30V} 4V 20MA | 125C|  200MWF 80M 3P 120MN 2MA| RLG | TOS |BC182L |2N3710 
2SC941-0 | NS | TO98 |L21 | 35V 30V! 4V 20MA | 125C| 200MWF 80M 3P 70/140 2MA | RLG | TOS | BC182L | 2N3710 
2SC942 NS |OBS |OBS | 20V |. 3v 20MA | 150C : 350M : 30OMN 2MA| VEG | OBS | BF184 ; 
2SC943 NS |TOI8 |LO1 60V 40V| 8V]| 200MA) 150C|  300MWF 150M 6P 80MN 10MA | RMG | NEC | BSW64 2N2222A 
2SC944 NS TO92 |121 | 60V 40V| 8V] 100MA| 125C| 250MWF 200M 3P 60MN 2MA | RMG | NEC | BCW36 | 2N3704 
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Ves | Vce |Ves| lc TJ P.TOT fT Cos ï Equ. Equ. 
max | max [max] max | max max min | max FCT | FAB EUR. USA 

2SC945 N S |TO92 |L21 50V| 40V! 5V| 100MA| 125C| 250MWF 125M| . 75MN 1MA| RLG | NEC |BC182L |2N5209 
2SC947 N S |TO72 |LO6 25V|. 20V| 3V| 20MA|175C| 150MWF 325M| OR7 10MN 2MA | TUM | MAT | BF182 ; 
| 2SC948 N S |TO72 |LO6 25V| 20V! 3V| 20MA]175C| 150MWF 400M] OR7 24TP 3MA | TUO | MAT |BF183 : 
2SC949 NS |X10 |L20 30V| 20V| 5V| 50MA!|125C| 200MWF 20M| . 60MN 1MA| ALN . |[BC109 |2N930 
2SC950 NS |X10 |L20 30V| 20V| 5V| 100MA] 125C| 300MWF 25M 50MN 1MA| ALG BC109 |2N930 
2SC951 N S |TO92 |L21 60V 5V| 100MA| 125C| 300MWF 5S0N| 4P 100TP 1MA| ALG , | : 
2SC952 NS |IX10 |L20 90V 5V| 200MA| 125C| 300MWF 20M| . 40MN| 50MA| AMH | . |BSX21 |2N1990R 
2SC953 N S |TO105 |L17 30V 5V| 200MA| 125C| 600MWF 40M| . 40MN| 100MA| AMG | . |BFY50 |2N2297 
2SC954 N S |TO105 |L17 60V 5V| 400MA! 125C| 600MWF 40M| . SOMN| 100MA| AMG | . |BFY50 |2N2297 
2SC955 NS |X10 |L20 20V 5V| 50MA| 125C| 150MWF 75M| . 50MN 1MA| ALG . |[BC237  |2N5825 
2SC956 NS !X10 |L20 50v| . 5V| 50MA| 125C| 150MWF 100M| . 40MN 1MA| ALH . |BC182  |2N5818 
2SC957 N S |[TO72 |LO6 30V| 30V| 3V| 100MA| 175C| 360MWF 350M| 1R1 13MN 1MA| TUO | SOY | BF183 ; 
2SC959 NS [TO5 |LO4 120V| 80V| 5V| 700MA| 175C WC : 30/100| 200MA| RMG | NEC |BSW54 | 2N2219A 
2SC950 N S |[TO37 |L47 120V| 80V| 5V| 700MA| 150C| 700MWF 50M 5S0MN| 100MA| RME | NEC ; 3 
2SC961 NS [TO3 |LOS 120V 5v 7A| 150C 60WC 6M 30MN 1A| RHH BDY25 |2N3442 
2SC962 NS |[TO3 |LO5 100V sv 7A| 150C 60WC 6eM| . 30MN 1A| RHH . |BDY25  |2N3442 
2SC963 N S |[TO18 |LO1 35V| . 4V|  50MA|175C| 250MWF 100M| . 35MN 1MA| RLG . [BSW66 |2N2222 
2SC964 N S |TO18 |Lo1 35V| . . 50MA | 175C| 250MWF 100M| . 50MN 1MA| RLG . [BSW66 |2N2222 
2SC965 NS TO18 |LO1 45V| . . | 100MA! 175C| 250MWF 100M| . 65MN 1MA| RLS . |BSW64 |2N2987 
2SC966 NS |[TO1I8 |LO1 30V 7V] 200MA| 175C| 500MWF 30M| . 80MN 10MA| RMG | . |BSW64 |2N2897 
2SC967 N S |TO18 |LO1 30V 7V| 500MA | 175C| 500MWF 30M| . 80MN|  10MA| RMG | . |BSW64 |2N2897 
2SC968 NS ITO1I8 |LO1 50V 7V| 500MA| 175C| 500MWF 30M| . 80MN 10MA| RMG | . |BSW64 |2N2897 
2SC969 NS [TO1I8 |LO1 50V 7V| 200MA| 175C| 500MWF 30M| . 80MN 10MA| RMG | . |BSW64 |2N2897 
2SC970 N S |[TO1I8 |LO1 50V 7V| 500MA|175C! 500MWF 35M| . 80MN 10MA| RMG | . |BSW64 |2N2897 
2SC971 NS [TO5 |LO4 50V 7V| 500MA | 175C 1WF 30M| . 80MN 10MA| RMG | . |BFT39 |2N2297 
2SC972 NS . 70V SV| 400MA | 150C| 600MWF 40M 40/200|  200MA | AMG | SAN 

2SC973 NS |X28 |L65 40V 3V| 500MA | 200C 7WC 300M| . 20MN| 100MA| VHP | MIT : 

2SC973A NS IX55E |X55 40V 4V| 700MA| 175C|  12WC 600M 8P 20/180| 100MA! UMP | MIT | BLX92 

2SC974 NS |X28 |L65 40V 3v 1A| 200C 10WC 300M| . 20MN| 100MA| VHP | MIT : 

2SC975 NS |X28 |L65 40V " 2A | 200C 20WC 300M 20MN| 100MA| VHP | MIT 

2SC975A NS IX55E |X55 40V 5V | 1500MA | 175C 20WC 600M|  30P 20/180| 100MA| UMP | MIT | BLX93 

2SC976 NS |X28 |L6s 55V 3V] 400MA | 175C 5WC 500M 20MN| 100MA| VHP | MIT 

2SC977 NS |X28 |L65 55V 3V| 600MA | 175C 10WC 500M 20MN| 100MA| VHP | MIT 

2SC978 NS |X28 |L65 55V . 8V| 1200MA | 175C 18WC 500M| . 20MN| 100MA| VHP | MIT : ) 
2SC979 NS [TO18 |LO1 70V] 50V| 5V| 100MA| 175C| 300MWF 250M 5P 40/240| 10MA| RLG | TOS |BSW64 | 2N2222A 
2SC979A NS |[TO18 |Lo1 100V| 70V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 250M 5P 40/240| 10MA| RLG | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC979-R N S |TO18 |LO1 70V| 50V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 250M 5P 40/80] 10MA| RLG | TOS |BSW64 | 2N2222A 
2SC979-Y N S |TO18 |LO1 70V| 50V| 5V| 100MA| 175C| 300MWF 250M 5P 120MN 10MA| RLG | TOS | BSW64 |2N2222A 
2SC979-0 NS |TO18 |LO1 + 70V| 50V| 5V| 100MA]|175C| 300MWF 250M 5P 70/1400] 10MA| REG | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC979A-R NS |TO18 |LO1 100V] 70V! 5V| 100MA]| 175C| 300MWF 250M 5P 40/80! 10MA| RLG | TOS |BSW64 |2N2222A 
2SC979A-O | NS ITO18 |LO1 100V| 70V| 5V| 100MA]|175C| 300MWF 250M 5P 70/140|  10MA| RLG | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC980 N S |[TO98 |L21 70V|' 50V| 5V| 100MA| 125C! 200MWF 200M 6P 70TP| 10MA}! ALG | TOS |BCW36  |2N3704 
2SC980-G NS TO98 |L21 70V| 50V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 150M 5P 40/240|  10MA| RLS | TOS |BC182L |2N3859A 
2SC980A-G | N S [TO98 |L21 90V| 70V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 200M 5P 40MN| 10MA| RMG | TOS |BSW64  |2N2222A 
2SC981 N S |TO66 |LO3 100V 5v 5A | 150C 25WC 50M 6P 7OTP 5A| AHH | TOS . | 
2SC982 N S [TO |L21 30V! 30V| 10V| 300MA| 125C| 300MWF | : 5KMN 10MA| AMD | TOS . 2N5308A 
2SC983 NS |IX19 |L41 250V] 150V| 5V! 50MA|150C| 600MWF 60M| 5P5 80TP|  10MA| ALE | TOS |BSX21  |2N1990R 
2SC984 NS [TO1 |LO2 50V| 30V| 5V| 500MA|175C| 350MWF 115M| . 40MN 10MA | RMG | HIT |BSW64 |2N2222A 
2SC985 NS .  |L65 20V| 15V| 3V| 40MA|150C| 200MWF| 1600M| . 40MN 15MA| SLG | NEC : 2N6389 
2SC985A N S IX61C |X61 20V| 15V| 3V| 40MA|175C| 300MWF| 1850M|  1P2 80TP|  15MA| SLA | NEC | BFTI4A ; 
2SC986 NS |X56E |MO1 35V 3V| 200MA | 200C! 3500MWC | 2500MTP 1P 100TP| 70MA]| UMP | NEC | 
2SC987 NS . _|L65 20V| 15V| 3V| 30MA!150C| 150MWF| 2200M| . 40MN 10MA| SLG | NEC : 2N5835 
2SC987A NS |X61C |X61 20V| 15V| 3v . 175C| 250MWF|  2250M 1P 80TP 10MA| SLA | NEC | BFT18A . 
2SC988 NS |TO72 |LO6 20V| 15V] 3V| 30MA|150C| 150MWF| 1500M| OR7 30MN|  10MA| SLA | NEC 

2SC988A N S |[TO72 |LO6 20V| 15V! 3V| 30MA|150C| 150MWF| 1750M| OR7 30MN|  10MA| SLA | NEC 

2SC988B N S [TO72 |LO6 20V| 15V] 3V| 30MA|150C| 150MWF| 1750M| OR7 30MN 10MA| SLA | NEC 

2SC989 NS |x37 20V| 12V|] 3V| 50MA|200C| 300MWF|  1500M 40MN|  30MA| SLG | NEC 

2SC990 NS |X28 |L65 50V| 25V| 4v 2A | 175C 24WC 200M| . 20MN 1A| VHP | NEC ; É 
2SC991 N S |TO39 |Lo4 36V| 24V| 4V| 400MA| 175C| 600MWF 250M!  10P 30MN| 100MA| RMG | TOS |BSW54  |2N2219A 
2SC992 N S |TO39 |Lo4 36V| 36V| 4V| 600MA!175C| 600MWF 250M|  10P 30MN| 100MA | RMG | TOS |BSW54  |2N2219A 
2SC993 NS |TO1I8 |LO1 25V| . 5V| 200MA| 175C| 200MWF 200M| . 40MN 1MA| VLG . [BSW64 |2N2222 
2SC994 N S [TO39 |LO4 36V| 15V| 3V| 100MA] 175C| 600MWF 250M| 70P 70TP| 100MA| RMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2SC995 N S |TO39 |LO4 300V| 300V| 5V| 150MA|150C| 800MWF 40M| 5P5 25/240|  50MA| RHE | TOS | BF259 : 
2SC996 N S |TO37 |L47 300V! 300V| 5V] 150MA| 150C| 1200MWF 40M| 5P5 25/240| 50MA] RHE | TOS ; 2N3739 
2SC997 N S ITO72 |LO6 30V| 30V| 4V| 25MA]150C| 175MWF 350M|  oP2 25MN 4MA| TIG | TOS | BF167 | 
2SC998 NS [TO39 |L04 40V| 24V] 4V| 400MA! 175C| 600MWF 225M| 10P 50TP| 50MA| RMG | OBS |BSW54  |2N2219A 
2SC999 NS [TO3 |LO5 1200V| 500V| 5V|1500MA | 150C 40WC 500K| . 20MN| 150MA| TLE | SAN | BU208 . 
2SC1000 NS |[TOs8 |L21 55V| 50V! . | 100MA|125C| 200MWF 40M) 10P 300TP 2MA| ALN | TOS |BC184L |2N3707 
2$C1001 N S |TO5 |LO4 36V| 18V! 4V| 500MA| 175C 5WC 400M|  10P 30MN| 100MA| VHP | TOS | BFW47 

2SC1002 N S |TO60 |L61 36V| 18V| 4v 1A| 175C 10WC 350M| . 30MN| 200MA| . |TOS | BFW47 

2SC1003 N S |TO60 |L61 36V| 18V| 4V 2A | 175C 20WC 175M| . 25MN! 400MA| VHP | TOS | BLY35 

2SC1004 NS [TO3 |Lo5 1100V} 700V| 5V| 500MA| 150C S0WC 1M| . 20MN| 150MA| TLE | TOS | BU208 

2SC1004A NS [TO3 |LO5 1500V| . 5V| 500MA | 150C 5S0WC 1M| 100P 30/160| 150MA| AME | TOS | BU308 

2SC1005 NS [TO3 |Los 1100V| 600V! 5v SA | 150C 50WC 1M| . 5MN 4A| TLE | TOS : . 
2SC1006 N S |TO18 |LO1 50V| 40V| 5V|] 30MA]|150C| 300MWF 50M|  10P 600TP 1MA| ALN | NEC |BC109  |2N930 
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2SC1007 300MWF 110M : 6OMN . [BSW64  |2N2222A 
2SC1008 750MWF 100M : 60MN NEC . ; 
2SC1008A 800MWF 35M| 30P 140TP NEC | BFT39 2N5682 
2SC1009 160MWF 100M . 35MN NEC : ‘ 
2SC1010 300MWF 50M]  10P S50TP NEC | BC109 2N930 
2SC1011 2500MWC 400M : 20MN MIT : 

2SC1012 2WC : . 10MN MAT | BFT59 

2SC1012A 2500MWC 50M 20MN MAT | BF259 ; 
2SC1013 TWNC : : 40MN MIT | BD589 2N5294 
2SC1014 7TWC È É 35MN MIT | BD589 2N5294 
2SC1015 33WC 400M ; 20MN MIT 

2SC1016 2WC 400M . 20MN MIT : ‘ 
2SC1017 A4WC 12M 20MN MIT | BD535 2N5294 
2SC1018 AaNC 12M s 20MN MIT | BD535 2N5294 
2SC1019 40WC ; ; SOTP MIT 

2SC1020 70WC : ; 50TP MIT 

2SC1021 60WC 400M 20MN MIT 

2SC1022 60WC 400M : 20MN MIT : ; 
2SC1023 150MWF 100M|  3P6 40TP FUJ |BC182L |2N3859A 
2SC1024 25WC : . 70MN SAN | BUY38 2N3054 
2SC1025 25WC ; : 80MN SAN | BDY72 2N3441 
2SC1026 40WC 375M 20MN MIT . 3 
2SC1027 50WC 9IMN SAN 

2SC1030 50WC 12M | 35MN HIT À : 
2SC1031 27WC ; | SOMN NEC |BLY50A |2N6235 
2SC1032 150MWF 100M|  3P6 70TP FUJ |BC182L |2N3859A 
2SC1033 300MWF 75M 7P 30MN MAT |BSX2t ; 
2SC1033A 300MWF 75M 7P 20MN MAT | BF259 

2SC1034 25WC 2500K | 190P 4/40 SOY x 

2SC1035 150MWF 350M|  OP7 100TP SAN 

2SC1036 150MWF 350M|  OP7 100TP SAN ‘ 

2SC1037 50WC 300M . 20MN . [BLY35 

2SC1038 4aWcC 1G 25MN NEC : 

2SC1039 8wc 1G 25MN NEC 

2SC1040 10WC 150M 40MN NEC 

2SC1041 awWc 1G 20MN NEC 

2SC1042 8wc 1G 20MN NEC 

2SC1043 6WC 1G . 40MN NEC ; ; 
2SC1044 .… 230MWF 350M ; 6OMN NEC | BFX73 2N918 
2SC1045 25WC - : 200MX SAN | BU206 

2SC1046 25WC : : 200MX SAN | BU208 

2SC1047 150MWF 325M| 1R6 40MN MAT | BF182 ; 
2SC1048 600MWF 60M 7P 90TP SAN |BF257 2N4927 
2SC1050 40WC : : 45MN SAN | BU126 2N5241 
2SC1051 50WC . : 60MN SAN | BDY73 2N3442 
2SC1051L 60WC 8M : 320MX SAN | BDX95 2N3716 
2SC1052 800MWF . : 20MN . |BFY50 2N2297 
2SC1053 800MWF - . 25MN . | BFY50 2N2297 
2SC1054 180MWF 350M 1P 60TP FUJ : . 
2SC1055 25WC 12M : 30MN . |BDY79 

2SC1055H 25WC - . 30/140 HIT : 

2SC1056 475MWF 75M]|  10P 20MN SOY | BF259 

2SC1057 12WC 500M ë 20MN ; : 

2SC1058 20WC 500M 20MN 

2SC1059 8wcC 10M 60MN HIT 2N3585 
2SC1060 25WC : : 80TP HIT | 2N6293 
2SC1061 25WC ë , 80TP HIT | BD589 2N6123 
2SC1061K 25WC 3M : 35/320 HIT | BD203 2N5298 
2SC1062 700MWF | : 30MN NEC | BF257 2N3439 
2SC1063 750MWF 100M : 30MN . [BSW54  |2N2219 
2SC1064 800MWF 200M £ 20MN . | BSW54 2N2219A 
2SC1065 800MWF 200M . 20MN . [BSW54  |2N2219A 
2SC1066 200MWF 400M à S0OMN . |BFX73 2N918 
2SC1067 180MWF 250M 1P 60TP FUJ ; - 
2SC1068 600MWF 1G ; SOMN - ; 2N5109 
2SC1069 800MWF 200M à 20MN . |BSS14 2N3735 
2SC1070 150MWF 750M|  OP8 - : NEC : - 
2SC1071 300MWF 200M . 40MN NEC |BSW64 | 2N2222 
2SC1072 800MWF : L. 20MN : NEC | BSS14 2N5860 
2SC1072A 800MWF : 12P 35MN FUJ | BSV95 2N5262 
2SC1073 2WF 500M : 20MN MAT | BLW92 

2SC1074 10WC 350M| 25P 15MN MAT | BLX93 

2SC1075 20WC 400M| 25P 15MN MAT | BLX94 

2SC1076 30WC 400M|  30P 15MN MAT | BLX69 

2SC1077 50WC : ’ 20MN TOS : 
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ic 


Vce | VEB fT Co Equ. Equ. 
max [max| max | max max He FCT | FAB| EUR. | USA 
28c1077A | NS |xs5F |x55 esv| 35v| 4v aal175c|  eowc| 75M| . 10MN 1A! vHP | 1os | | 
2SC1078 NS |Toes |L43 | 700v 5v| 500MA! 150C|  20wc M S0MN| 150MA! AME | . |euxe7c |2N6079 
2SC1079 NS |TO3 |Lo5 150V| 110v| 5v| 12A|150c|  100wc Ml 40MN 2A| AHH |TOS |BDY74 |2N3442 
2SC1080 NS |To3 |Los 110V| gov| sv! 12A|150c|  100wc 1M 40MN 2A| AHH | TOs |BDY74 | 2N3442 
2SC1081 NS |X55E |L75 4ov| 18v| 4v|2500MA| 175c| 27wc|  350M| 35Pl  20MN 1A| VMP | NEC | | 
28C1082 Ns x |x76 sov| 3ov! av] 500mAl 175c 7WC| 500M| 10P soTP| 200MA| uM | Fuy |BLxs8 
28C1083 NS [To |L04 40V 3v| 500MA | 175C 3WC| 800M| . 80TP| 200MA| UM | FUJ |BLWI1 
2SC1084 NS |Tot8 |Lot 35V 4V| 50MA|175C| 250MWF|  150M| 2P| 3007P| 1MAl RLG | FUJ 
2SC1085 NS |To18 |Lo1 ov| 18v| 5v| 100MA 200MWF | 115M| . 80MN| 2MA|RLG | . |gcico |2N7s: 
28C1086 NS |Tos |Los | 1000v 14V anal 120c|  125Wc 3M| 175P 6MN 2A| TLE | soy | 
2SC1088 NSsxi7 [Las | soov| 210v| 6v| 200ma| 1800 ewc 40MN| 50MA| AME | MIT 
28C1089 NSx17 |Las | s0ov| 300v| 6v| 200MA | 180€ EWC 40MN| 50MA| AME | MIT | . 
2SC1090 NS L65 20V| 12V| 3v| 5oMA|200c| 300MWwF| 1500M| 60oMN| 20MA| UMP | NEC |BFri8A |2N5856 
28C1096 NS|x17 |L34 4ov| 3sv| 5v 2A|180C|  sewc| . | 60MN 1A| AHG | NEC .… |an6i78 
2SC1098 NS |x17 |L34 7ovV| 5ov| 5v 2A | 180C ewc| | 60MN 1A| AHG | NEC . |aner78 
2sci098A |NSs/x17 |L35 7ov| 6ov| sv sA|150c| 1owc| 20m . 40/250| 500MA| AHH | NEC | BD579 
2SC1099 NS /|TOs |Los | 1200V| 500v| 7v|4500MA| 150c|  sowc| | 10MN 8A| AHE | . |BU206 
28C1100 NS|ros |Los | 1100v| 400v| 6v|4500MA| 150c|  sowcl | 10MN 3A| AHE | . |eu208 
28C1101 NS |Tos |Lo5 | 1100V| 500v| 5v|1500MA| 150c|  sowc| | 40MN| 500MA| AHE | NEC | BU205 | 
28C1102 NS |To6 |La3 | 30ov| aoov| 7v| 100MA| 150c|  11WC| 40m 40MN|  10MAl| . | . . |anssss 
2801103 NS |TOs7 |La7 | 25ov| 2sov| 7v| 100MA| 150c| s00omwr| 40m) . 40MN|  10MA|RME | . | | 
28C1104 NS |ro66 |L43 |  30ov| 270v| 5v|1500MA| 150c| z2owc|  10M| 40MN| 400MA| AHE | NEC |Bux67c |2N3585 
28C1105 NS |To6s |La3 | 30ov| 270v| 5v| 100MA| 1500! 1swc|  10M| | 40MN|  50MA| AME | . |Bux67c |2N4240 
28C1106 NS |ros |Los | 35ov| 230v| 5v 3A|150C| sowc|  10M| . 40MN| 500MA! AHE | NEC |BU120 |2N5157 
2SC1107 N S |TO220 | L34 gov| . |. 4A|150C|  25WC sM| 25P|  1207P 1A| AHG | SAK . | 
28C1108 N S |To220 | L34 toov| . |. 4al150c|  25wc sM| 25P|  120TP 1A| AHH | sAK 
28C1109 N S |To220 | L33 8ov| . |. 4A| 150C|  25WC sM| 25P|  1207P 1A| AHG | SAK 
2801110 N S |TO220 | L33 t00v| : | | 4A|150C|  25Wc sM| 25P|  1207TP 1A| AHH | SAK 
2SC1111 NS |TO3 |Lo5 140v| 120v| 6v Al 150C|  sowc sM| . 30MN 3A| RHH | . | 
2801112 NS |To3 |Los 160v| 120v) 6v 6A| 150C|  50WC sM| | 30MN 3A| RHH| . |Bpv25s |2N3442 
28c1113 NS |Tocs |L43 420ov|  sov| 10v eal150c| 4owc| . 30MN 5sA| AHH | SAK .… |anes7z 
28C1114 NS ros [Los | 300v| 250v| 6v 4A|150c| 100wWc| : 20MN 1A| AHE | Sak |Bu134  |2N5241 
2801115 NS |TO3 |Los 140V| . | ev| 10A!150c!  100wc sM| | 30MN 3A| RHH | . |BDy58 |2N3442 
28C1116 NS |To3 |Los 180V ev| 104! . 100WC sM| . 30MN 3A| RHH|  |Bui09 |2N3773 
28011164 | NS [|TO3 |Lo5 | 200v| 140v| 6v| 1041 150c| 10owc| . 30MN 3A| AHH | SAK |BDx50 | 2N5634 
28C1117 NS |To72 |Los sov| 2ov| 3v| somal175c| 300mMwF| 425Ml . 6omMN|  2MA| uLA | mir |mrx73  |2note 
2SC1117H | NS |TO72 |LO6 20v| . | . | 20MAl180c| 150MwF| 500M! 60/320| 2MA| ULA | Hit |BFY90 |2N2857 
28C1118 NS |x27 |Le4 asv| 3ov! sv 2Al|190c|  25Wwc sM| | 30MN 1A | RMP | NEC | | 
2801119 NS L65 2ov| 18v| 3v| asMAl175C| 250MWF|  2200M 40MN| 10MA| ULP | NEC 
2SC1120 NS 3sv| 20v| 4v|1500MA| 175c| 10owc|  350M 20MN| 500MA| VHP | TOs 
2801121 NS 3sv| 2ov| 4v 3A|175c| 20wc| 2504 20MN 1A| va | ros 
2801122 NS 35v| 20ov| 4v|4500MA| 175c| 30wC| 200M 20MN| 1500MA| VHP | TOS 
2sc1i224A | NS |x55E |x55 35v| 20ov| 4v|4500MA| 175c| 3owc| 200M| : 20/120| 1500MA| UHP | TOS . | 
28C1123 NS |TO® |L14 3sv| sov| 4v| 100MA| . | 270MwF| 300M| 15MN| 5MA| RLG | sov |Bc388  |2N3903 
28C1124 NS |x17 ,|L35 160v| 140V| sv 1A | 200€ swc| . | SOMN| 200MA| AMH | SOY . |2ne178 
2801126 NS |Tog |L14 gov| 2ov| 5v| 7omAl170c| 270mMwF| 150M| . 20MN|  10MA| RLG | soy |Bca87  |2N3903 
2SC1127 NS|x17 |L35 180v| . | 120MA| 180c WF 15M| | 30MN| 5MA| RLE | soy | BF458 
2801128 NS |To3 |Lo5 aov| 35v| 6v| 5omAl . | 30omMwF| 175M| 5soMN|  2MA| RLG | soY |Bcw36 |2N3704 
28C1129 NS [To |L14 4ov| ssv| 6v| somaAl : | 300omMwF| 175M| | 30MN| 2MA| RLG | soy |BcWw36  |2N3704 
28C1130 NSÎTos |Los | aoov| 400v| 6v|3500MA| 150c|  sowc 2M| 150P 10/25 2A| ALE | ORI | 
2801131 Ns/|ros |Los | éoov| 300v| 6v|3500mA| 150c|  gowc 2M| . 10/25 2A| AHE | on |BDves  |2N6308 
28C1132 NS|To3 |Los | 1200V| 500v| 6v|2500MA| 120c| 3owc| 1500K| 110P 10/25|  500MA| TLE | OR! | ; 
2801133 NS |ros |Los | 1200v| 500v| 6v 5A| 150C|  80WC 2M| 150P| 10MN 2A| TLE | ORI 
28C1136 NS xe7 |Los | 200v| 150v 3oA| 150C|  200Wc 4M 10/50 10A | RHE | ORI 
28C1138 NS x87 |Los | goov| 400v| 6v| 30al150c|  200owc 4M 10/50 10A| RHE | OR! 
2801139 NS xe7 |Los | éoov| 30ov! 6vl soal150c|  20owc 4M 10/50 104 | RHE | ORI 
28C1140 NS |TOs [Los | goov| 4oovl 6v| 15A|150c|  15owc sM| | 10/25 | 7500MA| RHE | OR |BUY84  |2N6547 
2801141 NS |TO3 |Lo5 | éoov| s30ovl 6vl 15A|150c|  150wc sM| . 10/25! 7500MA| RHE | OR1 |BUY84 |2N6547 
28C1142 NS T3 |Lo5 | goov| 400v| 6v| 104al150c|  125wc 2M| 10/25 sA| AME | ORI |BUWS4  |2N6547 
2801143 NS|To3 |Lo5 | 6oov| 30ov| 6v| 1o4l150c|  125Wc 2M| | 10/25 5sA| AME | ORI |BUW84 | 2N6547 
28C1144 NS |xe7 |Los | Goov| 250v| 6v| soal150c|  20owc 4M 10/50 10A | RHE | on! 
2801145 NS |xe7 |Los | 7oov| a40ov| 6vl 20411500!  175Wc | 10/50 10A| RHE | ORI | | 
28C1150 NS|TOs |Lo4 gov| 3ov| 5v 1A1175C| 800MWF| . | 20MN| 500MA| RMS | . |grrao |2N22194 
2801151 NS|ros |Los | ooov| 450v| 6v 1Al150c|  sowc| . 30MN| _150MA | AME | MIT | BU205 
2801152 NS |ro3 |Lo5 3oov! 6v|2500MA| 150c| 5owc| | 8MN| 500MA| AME | MIT | BDY96 
2801153 NS |ros |Los | 1200v| 50ov| sv 2500ma| 150c|  sowc| . | 8MN| 500MA| AME | MIT | BU204 
2801154 NS|rtos |Los | :1200v| 50ov| e6vl3500mA| 1500!  5sowc| | 5MN 8A| TLE | MIT | BU208 | 
2801155 NS|x17 |L34 7ovV| 6ov| 6v| 800MA| 150€ mWC| . 35MN| 300MA| AMP | MIT |BD441  |2N5192 
2$C1156 Nslxi7 |L34 gov| gov| 6v| 800MA| 150€ mc| . | 35MN| 300MA| AMP | MIT |BD441  |2N5192 
28C1157 NS ix17 |L34 s1ov| 100v| 6v| 800MA| 150€ mNC| . 35MN| 300MA| AMP | MIT |8D135 
2801158 Ns |xat 3sv| 3ov! 4v| 25MAl170c| 150MwF|  400M| . 40MN|  sMA| uLG | NEc 
2801159 NS |xa1 35v| 3ov| 4v| 25MAl170c| 150MwF|  300M| | 40MN|  SMA| ULG | NEC | 
28C1160 NS |TO6s |La3 | 200v| 140v| 6v tal 150C|  15Wwc|  10M| 30MN|  300MA | RME | NEC |Bux67  |2N3583 
2801161 NS |To66 |L43 | 200v| 120v| 6v 1Al150c|  15Wwc) 10M| 30MN| 300MA| RME | NEC |BUX67  |2N3583 
2801162 N S |To126 | La 35V sv | 1500MA | 150c gnc| . | 35/320| 1500MA | AMG | HIT |BD169  |2N4023 
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TYPE 


Pol. 


Mat. 


Ves 
max 


Equ. 
EUR. 


2SC1163 
2SC1164 
2SC1165 
2SC1166 
2SC1167 


2SC1168 
2SC1169 
2SC1170 
2SC1170B 
2501171 


2SC1172 
2SC1172A 
2SC1172B 
2SC1173 
28C1173-G 


2SC1173-R 
2SC1173-Y 
2SC1173-0 
2SC1174 
2SC1175 


2SC1176 
2SC1177 
2SC1178 
2SC1178A 
2SC1180 


2SC1181 
2SC1182 
2SC1184 
2SC1185 
2SC1187 


2SC1188 
2SC1189 
2SC1190 
2SC1191 
2SC1192 


2501193 
2SC1195 
2SC1196 
2SC1196A 
2SC1197 


2SC1197A 
2SC1198 
2SC1199 
2SC1200 
2SC1204 


2SC1205 
2SC1206 
2SC1206B 
2SC1207 
2SC1208 


2SC1208A 
2SC1209 
2SC1210 
2SC1211 
2SC1212 


2SC1212A 
2SC1213 
2SC1213A 
2SC1214 
2SC1215 


2SC1216 
2SC1217 
2SC1218 
2SC1219 
2SC1220 


2SC1222 
2SC1222E 
2SC1222F 
2SC1222W 
2SC1223 


2SC1224 
2SC1226 
2SC1226A 
2SC1227 
2SC1228 


Boît. |Broch. 
T0126 | L70 
TO12 |LO9 
TO5 |LO4 
X21 |L45 
103 |LOS 
TO66 |L43 
1037 |LO4 
TO3 |LO5 
T03 |LOS 
TO3 |LOS 
103 |Los 
TO3 |LOS 
103 |LOs 
TOP6S | L32 
TOP66 | L32 
TOP66 | L32 
TOP66 | L32 
TOP66 | L32 
T03 |LO5 
TO92 |L21 
x28  |L65 
X28 |L65 
X27 |L64 
XS6E |X56 
TO72 |LO6 
T03 |LO5 
T03  |LOS5 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
X55E |X55 
X78E |X78 
X78SE |x78 
x38 : 
TO3 |LO5 
X76E |MO5 
X55E |X55 
X76E | M05 
X55E |X55 
X55E | X55 
TO39 |LO4 
x21 |L41 
x21 |L41 
xX21 |L41 
x54C |X54 
x28 |L65 
X28 |L65 
x55  |X55 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
T0126 | L31 
TO126 | L31 
x21 |L78 
x19  |L45 
xX21 . |L78 
[TOS |L21 
iTO18 |Lot 
TO5 |LO4 
105 |LO4 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
Tos2 |L21 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
TO92 |L21 
TO5 |LO4 
x17 . 
x17 |L32 
x17 |L32 
TO3 |LOS 
TO3 |LOS 


Vce VcE 
max | max 
300V| . 
40V|  35V 
40V| 20V 
70V|  50V 
1200V 
300V| . 
40V| 20V 
1200V|  500V 
1500V| 500V 
1100V| 700V 
: 600V 
1500V|  600V 
1500V|  600V 
45V|  30V 
45V| 30V 
45V| 30V 
45V| 30V 
45V| 30V 
1200V| 700V 
50V|  45V 
40V 
40V 
40oV| . 
40V| 18V 
30v|  25V 
40V 
25V 
900V 
300V 
40V 
40V 
4V| . 
36V| 18V 
36V| 18V 
36V| 18V 
20V| 15V 
200V|  180V 
60V|  35V 
45V| . 
60V|  35V 
45V| . 
45V|  35V 
50V| 40V 
40V] 20V 
30V| 30V 
30v| 30v 
45V] 40V 
45V 
45V 
36V 
36V| 18V 
25V| 20V 
45V| 40V 
65V|  60V 
60v 
gov| . 
35V|  35V 
50V|  50V 
50V|  50V 
30V| 20V 
40V| 20V 
150V| 130V 
90ov|  80v 
30V| . 
50V| 30v 
50V 30V 
60V|  50v 
60V|  50V 
60V| 50v 
30V|  16V 
130V| . 
40V] 20V 
50V| 40V 
300V| 200V 


500V | 400V 


310MWF 


310MWF 
310MWF 
30WC 
40WC 
60WC 


60WC 
500MWF 
500MWF 
S00MWF 
750MWF 


750MWF 
400MWF 
400MWF 
600MWF 
200MWF 


300MWF 
1WF 
1WF 
200MWF 
200MWF 


250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
800MWF 


7WC 
10WC 
10WC 
100WC 


100WC 
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6Ps 


190P 


160P 


1R 


100P 


25P 


24P 


FCT | FAB | 


‘| MAT 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
Tos 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
TOS 
HIT 
SAN 


MIT 
MIT 
MIT 
MIT 
SAN 


SAN 
SAN 


MAT 
MAT 
MAT 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
TOos 
TOS 
HIT 


HIT 
MIT 
MIT 
MIT 
MIT 


MIT 
MIT 


MIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
MAT 


NEC 
NEC 
NEC 
FUJ 
FUJ 


NEC 
NEC 
NEC 
NEC 
MIT 


MIT 
MAT 
MAT 

FUJ 
FUJ 


MIT. 


BCW36 


BC184L 
BC184L 
BC184L 
BCt84L 
BSW54 


BD239 
BD241C 


BUX14 


2N3903 


2N3739 


2N6123 
2N6123 


2N6123 
2N6123 
2N6123 


2N3903 


2N918 
2N918 


2N918 
2N4127 


2N5157 


2N3137 
2N3904 
2N3904 


2N4923 
2N4923 
2N4001 


2N4254 


2N4953 


2N5210 
2N5089 
2N5089 
2N5089 
2N2219A 


2N6560 


Vce [Vel lc Ta | P.r0or IC 


Equ. Equ. 
max [max] max |max| max i se FCT re EUR. | USA 
28C1229 NS/|Tos |Los | 250ov| 25ov| sv| 10a|175c|  10owc|  13M| . 50TP sA| RHE | Fuy |sux12  |2N6se: 
28C1230 NS |TOs |Los | 45ov| 4oov| 5v| 1041175!  i0owc M! | 15TP SA! RHE | FUJ |BUX14 | 2N6560 
28C1231 Ns |rois |Loi 20V| 14V| 4v| 200MA|175C| 300MWF|  400M| eoTP|  10MA| SLS | FUJ [24251 
2801232 NS [SPEC | . av . | av 1Al175C|  12Wc| . | 50TP| 500MA| IMP | FUJ 

28C1233 NS |sPec | . asvl | |35v 2A|175C| 20WC| 50TP 1A| UMP | FUJ 

2801235 NS |To6s |L43 | soov| 30ov| 4v| 100Ma| 150c| 1owcl 30m! . 20/160| 50MA| RLE | SAN |Buxe78 |2N3730 
28C1236 Nsixs |x38 20V| 15V| av| 30MA|:175C| 200MWF 3G| . 20MN| 10MA| SLG | TOS 
28C1237 N S |TO220 |L34 8sv| . | 4v 2A|150C| 10WC| 50M| 30P 40TP| _ 500MA | AMG | TOS 

28C1238 NS |x28 |L65 3sv| 25v| 4v| 150MA| 175c swc| 400M| . 20MN|  15MA| ULP | MIT 

28C1239 NS |TOs7 |L47 gov| 6ov| 4v anal 175C|  13WC| 104) | 10MN| 100MA| RHP | MIT 

28C1240 Ns |Tos2 |L21 4ov| . | avl somal125c| 350mwr|  300M| . 30MN|  10MA! LG | . 2N3983 
28C1241 NS |x76E |Mos 4ov| 20ov| 4v|1500MA| 175c| 1owc| 200M| 22P|  10MN| 500MA! vmp | ros | 
28012414 | NS |X55E |x55 35v| 18v| av 2A|175C| 20WC|  75M| . 10MN 1A| VHP | Tos 

2801242 NS |x76E |Mos 40V| 20v| 4v 3A|175C| 10WC| 200M| 45P|  10MN| 500MA| vmp | Tos 

28C1242A | NS |X55E |xs5 3sv| 18v| av|4500MA| 175c| 20wc|  75M| . 10/200 | 1500MA | VHP | ToS 

28C1243 Ns |x17 | 25v| 20ov| 5v|1500MA| 1500]  1owcl . 35MN| 500MA| . | Mir |Bb237  |2N4023 
28C1246 NS |TO® |L21 3ov| 20v| 5V| 500MA|150C| 400MWwF|  3om| 12P|  1607P| 100MA| AMG | FUJ | | 
28C1246A | NS |Tog |L21 3ov| 20v| 5v| 500MA|175C| 500MwF|  30M| 24P|  1607P| 100MA| AMG | ruy |Bcwac |2N4053 
28C1247 NS [Too |L21 sov| 30v| 5v| 500MA|150C| 400MwF|  30M| 12P|  1607P| 100MA| AMG | FUJ . , 
28C1247A | NS |TO92 |L21 sov| 3ov| 5v| 500MA|175C| 500MWF|  3oM| 24P|  j607P| 100MA| AMG | Fuy lecw3s |2N4053 
2801248 Ns|xas |xa 2ov| 15v| av| 3smAl1680c| 270MwF| 700M| . 30MN| 6MA| ucp | NEC 

28C1249 NS |x4 |xa 45v| 35v| av| 300MA| . | 500M| | 50MN| 30MA| UMP | NEC 

28C1250 NS xs |xa 45v| 35v| 3v| 300MA|180c| 270MwF|  750M| SOMN| 30MA| ULP | NEC 

28C1251 NS x? |Les 45v| 30v| 4v| 300MA| 180€ eWC| 750M| . 50MN|  100MA| UMP | NEC 

25C1252 NS [To |Lo4 45v| 3ov| 4v! 300MA| 180C sWC| 500M| . 40MN| 60MA| UMP | NEC 

2801253 NS |Tos |Lo4 45v| 3ov| 4v| 300MA| 180€ swc| 750M| . 40MN| _60MA| uMP | NEC 

28C1254 NS |To72 |L06 40v| 3ov| 4v| 25MAl180C| 200MwF|  500M| 20MN|  5MA| ULP | NEC | 

28C1255 NS |xs4D |xs4 3ov| 18V| 3V| 100MA | 175C| 3500MWC| 2300M| 30MA|  50MA| SLP | NEC | BLWA47 

2801256 N S [TO |Lo4 36v| 18v| sv| 800MA| 200C| 5500MWwC|  500M| : 15/250|  300MA| UMP | NEC 

28C1257 NS |x55E |L75 s6v| 18v| sv 1500MA| 200c| 14WC| 380M| ! 15/250|  800MA| UHP | NEC 

2801258 Ns|xsse |L75 sev| 18v| 5v sA|200c| 28wc| 250M| . 15/250| 1500MA| uHP | NEC 

2SC1259 NS |x76F |L75 sev| 18v| 5v 6A| 200C| sewc| 125M| 15/250 3A| UHP | NEC . 
2SC1260 N S |To72 |Lo6 45V| 25V| 4V| 30MAl175C| 250MWF| 1500M| 1P4 8oTP| 6eMA| SLA [NEC |mrT17  |2N6380 
2801261 NS |xen | . 20V| 13V| 3v| 30oMAl175c| 300MwF| 1250M| 2P4|  :1007P|  7MA| UMP | FUJ |BLW4 

28C1262 NS |xs6e |xs6 45V| 20v| 3v| 300MA| 150c| 2800MWwc|  a5oM|  6P 8oTP| 65MA| UMP | FUJ | BLW47 

2801263 NS |x56E |xss | 45v| aov| av| 300mA| 150c| 280omwc 1G| 6p soTP| 65MA| uMP | FUy | BLWa7 

2$C1264 NS |x28 |Les 3ov| . | av| 100MA!150C| 400MWF 16| . 40MN|  40MA| UMP | . | 

28C1265 NS [SPEC | . 20v| 12V| 3v| 50MA|175C| 600MWF| 3GTP| :P5| 30/300!  20MA! oUA | nec |20% om | 
251266 NSÎTos |Li2 | - 100v| . | 5v|1500MA| 175c 2WF|  75M| . 30MN|  400MA| AHH | | . |2N27e2 
2SC1267 NS |x560 |L75 45V| 25v| 3v| 300MA | 200€ 7WC!2200MTP| 2P|  20/200|  50MA| UMP | NEC 
28C1268 ns |xeic |xe1 2sv| 11V/ s3v| 5oMA|175c| 250MWF 6G| op6| 1007P| 1omA| sLA | NEC 

28C1269 NS |x6ic |xe1 25V| 11V| 3v| 50MA|175C| 250MWF 6G| oP6| 1007TP|  10MA| SLA | NEC 

2SC1270 Ns|x61c |xe: 25V| 11V| 3V| 50MA|175C| 250MWF 6G| oP6| 1007P| 10MA| SLA | NEC 

28C1271 ns xeic |xe: 25v| 11V| av] 5oMAl175C| 250MWF 6G| oP6| :1007P| 10MA| SLA | NEC 

28C1272 NS |xeic |xe1 20v| 15V| 3v| 100MA| 175C 1WF| 3300M| 20/200| 40MA| SLA | NEC | BFR96 

28C1273 Ns |xsoc |L75 2ov| 15v| 3v| 100MA| 200€ iwc| 4crPl 2 8oTP| 40MA| UMP | NEC | . 
28C1274 NS [rot |Lot aov| 2ov| sv| 300MA!175c| 300MWF|  175M| | 30MN|  30MA! RMS | . |Bswés |2N2222 
28C1275 NS |TO72 |LO6 3oV| 14V| 3v| soMAl:175C| 250MWF| 1500M| 1p5 80TP|  10MA| SLA | NEC |BFT17  |2N6389 
2801276 NS |TOs |L21 40vV| . | sv| 100MA|125c| 250mwF|  300M| . 50OMN| 10MA| VLS | . |Bswéa |2N2222 
2SC1277 NS |Tog |L21 eov| . | 5v| 500MA|125c| 250MwF|  30M| 20P|  1407P| 100MA| AMG | NEC 

2801278 Ns |ros |L21 15ov| . | sv| 5omal125c| 250omwr|  75M| . SOMN| 15MA| ALE | . |mrrso |2N2896 
28C1279 NS |roæ |L21 180v| 150v} sv] 5oMAl125C| 250MWF|  75M| | SOMN| 15MA| ALE | NEC |BFTS9  |2N2896 
2SC1280 NS |Tos |L21 15V| 15V| 10V| 300MA| 125C| 250MwF|  o90M| 5p|  sk/20K| 100MA| AHD | NEC 
2SC12804 | NS |ToS |L21 aov| sov| 1ov| 300MA| 125C| 250MWwF|  o0oM| . 12KMN| _100MA| AMD | NEC !  |2N5308A 
2SC1281 NS |Tot8 |Loi 20v| 15v| 5v| 20MA|175c| 300MwF|  6oM| | 100MN|  10ouA| ALN | . |Bciosc |2N930 
2801282 NS |Tois |Loi 7oV| . | 5v| 2omAl175c| 200Mwr|  6oml . 30MN| 2MA| ALG | . |gcio7 |2N930 
28C1283 NS |To’8 |Lo1 110V| | sv| 2omMal175c| 300mwF|  6om| 30MN| 2MAÏ ALE | . |Bsx21 |2Ni990n 
2SC1284 NS |To® |L21 3ov| 2ov| 3v| 50oMAl125c| 200MWF|  350M| on92!  25/200|  1MA| ULA | SAN NU 
2SC1285 NS To |L21 40V| 20vV| 5V| 100MA| 125C| 200MWF|  70M| . 100MN|  1MA| ALG | . |Bcigal |2N5210 
28C1286 NS To |L21 25v| 2sv| av| 5oMA|125c| 300Mwr|  200M| 15/120|  1MA! TIA | SAN 

28C1288 Ns|xs2 |L71 ml . | svl çcomal175c| 200omwr/4500mTPl ip soTP|  20MA| ULS 

25C1290 NS |TO3 |L04 4ov| . | av! 200MAl175c| 750MwF|1500MTP|  2P 70TP| 100MA| TUG | 

28C1292 NSÏITos [Los | soovl . | 5V|2500MA| 150c|  gowc| . 25TP| 500MA| AHH | MIT , 

2801293 NS |TOs2 |L21 25V| 25V| 3v| 50oMA!125C| 300MWF|  200M| 2Rr6|  120Mx|  1MAl FvG | sAN |BF100 

25C1295 NS /|TO3 !L05 | 1000V! 350v| 7v 2A|150C|  4owc| . 13MX| 1500MA| TLE | SAN | BU308 

25C1296 NS /Îros |Los | 1300ov| 400v| ev sA|150c|  5sowc| . | 4MN| 3500MA| TVE | SAN 

28C1297 Nslx2æ |L65 sov| . | 4v|a500MA| 175c|  5owcl coul | 20MN 2A| RHP 

2SC1298 Ns xs |L65 sov| . | 4v 5A|175c|  sowc|  60M| . 20MN 3A| RHP | | 

28C1299 NS Îxe7 [Los | aoov! 200v| 5v| 304/175c| 20owc| . 40TP 10A| AHE | FUJ 

2SC1300 NS ixe7 |Los | soov| 40ov| 5v| 30A|175C| 200wc| | 25TP 15A| AHE | FUJ 

2801301 Nsxe7 |Los | 250v| 200v! sv| aoal175c|  20owc|  12M| . 40TP 10A | AHE | FUJ 

28C1302 NS [xe7 |Lo5s | 400v| 400v| sv] 3o4al175c| 200wc|  10M| 25TP 15A| AHE | FUY | | 
28C1303 NS | TO LO4 aov| 20ov| 4v| 500MA|175C| 600MWF| . 20P 70TP| 100MA| AMG | MAT |BFY50  |2N2207 
2SC1304 NS |ro6s |L43 | 300v| 300v| sv| 500mAl 150c| 2owc|  :0M| SOMN| 100MA| RHE | HIT |Bux67c |2N3585 
25C1306 NS |TOPSe L32 65v 4 3A|150C| 12WC| 150M| 30oP| 40/150| 500MA| RHG | NEC |BD587  |2N5208 
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Boît. 


Broch. 


Vce 


max 


Ves 
max 


ic 
max 


P.TOT 
max 


{7 
min 


Co8 
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FCT | FAB 


Equ. 
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28501321 
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2SC1331 
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2SC1336 


2SC1337 
2SC1337A 
2SC1338 
2SC1338A 
2801339 


2SC1340 
2SC1342 
2SC1343 
2SC1343H 
2SC1344 


2SC1345 
2SC1345D 
2SC1345K 
2SC1346 
2SC1347 


2SC1348 
2SC1349 
2SC1350 
2SC1351 
2SC1352 


2SC1353 
2SC1354 
2SC1355 
2SC1356 
2SC1358 


2SC1358A 
2SC1359 
2SC1360 
2SC1361 
2SC1362 


2SC1363 
2SC1364 
2SC1365 
2SC1366 
2SC1367 


2SC1367A 
2SC1368 
2SC1372 
2SC1373 
2SC1374 


2SC1374H 
2SC1375 
2SC1376 
2SC1376H 
2SC1377 
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75M 


160P 


1P8 


0R37 


NEC 


BDX73 
BU308 


BC347A 
BC347A 


BC347A 


BLY94 


BC184L 
BC182L 


BC184L 
BC182L 


BU204 


BU205 
BD375 


|Bsx20 


BSX20 


BSW64 
BSW64 


2N6101 
2N3904 
2N3904 


2N3904 
2N4410 


2N4923 
2N2369 


2N2369 


2N2222A 
2N2222A 


2SC1378 
2SC1379 
2SC1380 
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2SC1381 
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2SC1385 
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2SC1386 
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2SC1388 
2SC1391 


2SC1393 
2SC1393K 
2SC1393L 
2SC1393M 
2SC1394 


2SC1394K 
2SC1394L 
2SC1394M 
2SC1395 
2SC1396 


2SC1398 
2SC1399 
2SC1399E 
2SC1399F 
2SC1399U 


2SC1400 
2SC1400E 
2SC1400F 
2SC1400U 
2SC1401 


2SC1402 
2SC1403 
2SC1404 
2SC1405 
2SC1406 


2SC1407 
2SC1409 
2SC1409A 
2SC1410 
2SC1410A 


2SC1411 
2SC1412 
2SC1413 
2SC1413A 
2SC1414 


2SC1415 
2SC1416 
2SC1417 
2SC1418 
2SC1419 


2SC1420 
2SC1421 
2SC1422 
2SC1423 
2SC1424 


2SC1425 
2SC1426 
2SC1427 
2SC1428 
2SC1429 


2SC1431 
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2SC1433 
2SC1434 
2SC1435 


2SC1436 
2SC1437 
2SC1438 
2SC1439 
2SC1440 
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22: 


ic 
max 


T 
max 


P.TOT 
max 


35WC 
70WC 
200MWF 
200MWF 
sWC 


800MWF 
750MWF 
750MWF 
800MWF 
800MWF 


800MWF 
800MWF 
6GO0OMWF 
-800MWF 
7WC 


250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 


15WC 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 

200WC 


TOWC 
7OWC 
50WC 
+0WC 

1WF 


1WF 
8WwC 
12WC 
8WC 
12WC 


200MWF 
600MWF 
50WC 
50WC 
20WC 


25WC 
200MWF 
100MWF 
20WC 
20WC 


300MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
2250MWF 


SWC 
2500MWC 
100MWF 
150MWF 
950MWF 


1500MWF 
300MWF 
S0WC 
150WC 
300WC 


100WC 
200WC 
S00MWF 
5S00MWF 
100WC 
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fr 
min 


Cos 


max 


10P 
10P 
20P 


30P 
14P 
14P 


5P 


6P 
6P 


10MN 
20/120 
200MN 
200MN 
70/240 


70/240 
60/340 
60/340 
80TP 
35MN 


80TP 
20MN 
100TP 
15TP 
30MN 


40/180 
9S0MN 
60MN 
40MN 

40/180 


SOMN 
6OMN 
40MN 
100TP 
100TP 


30/220 
225MN 
3S5S0MN 
225MN 
S00MN 


225MN 
350MN 
600TP 
5S00MN 
25TP 


30MN 
SOMN 
30TP 
60/340 
60/340 


60/340 
40MN 
35/200 
40MN 
35/200 


100TP 
70TP 
20MN 
20MN 
80TP 


80TP 
350TP 
100TP 
S5MN 
35MN 


80TP 
80TP 
80TP 
80TP 
80TP 


3SOMN 
40MN 
120TP 
110TP 
2507TP 


50/240 
40KTP 
20/300 
30/300 
30/300 


12MN 
12MN 
150TP 
150TP 
12MN 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


BUX67C 
BF375 
BF375 


BF375 
BF375 


BF375 
BF375 
BF375 
BF180 
BFX73 


BD241B 
BC639 


BFR86 


BDX51 
BDX51 


BLX65 
BU409 


BLWI1 
BU208A 
BU208A 
BLX68 
BLX94 


BD303 
BD303 


BFR14 


BFT17 


B0509 
BOX25 
BUX15 
BUX25 
BUX12 
BFTS7 


BF347 
BUX12 


Equ. 
USA 


2N2484 
2N24654 


2N5192 
2N4953 
2N4001 
2N3866 
2N2297 


2N3735 
2N2297 
2N5109 
2N5682 
2N3585 


2N5222 


2N918 
2N918 


2N6566 
2N5109 


2N5296 
2N5296 


2N6389 


2N6553 
2N6233 
2N6560 
2N6547 
2N6251 
2N5176 


2N6251 


TYPE | 


Pol. 


Mat. 


Boît. 


Broch. 
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P.T0T 
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Ts 
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fT 
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2SC1441 
2SC1442 
2SC1443 
2SC1444 
2SC1445 
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2SC1449 
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2SC1450 


28501451 
2SC1452 
2SC1453 
2SC1454 
2SC1456 
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2SC1464 
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2S0C1469 
2SC1470 
2SC1471 


2SC1472 
2SC1472K 
2801473 
2SC1474 
2SC1475 
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2SC1478 
2801479 
2SC1480 
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2SC1485 
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2SC1490 


2SC1491 
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2SC1494 
2SC1495 
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2SC1499 
2SC1500 
2SG1501 
2SC1503 


2SC1504 
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2SC1509 
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27M 


80P 


80P 
100P 


BUX12 
BU213 


BD410 
BU406D 


BU409 
BD189 


BD561 
BD561 
BD561 
BD561 
BDY79 


BC394 
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BDY94 


BFR95 
BFT14A 
BFR49 
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BFR14 


BFR49 
BU211 
BLX65 
BLX66 
BUX65 
BUX65 


BUX17C 
BUX14 


BFYS1 
BSW66 


BLX65 
BLX92 


BLX93 
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BFR49 


BFT59 


BF459 


BUX67C 
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BC639 


BLX98 


2N6251 


2N6373 
2N6372 


2N5192 


2N5157 


2N6306 
2N5913 
2N5917 
2N5469 
2N5469 


2N6251 
2N6547 


2N2297 
2N4001 


2N5913 


2N3585 
2N4001 


2N5109 


à Ves | Vce |Vesl dc TJ P.TOT fT Co Equ. 
Boît. |Broch. max [max] max |max| max min de. FCT | FAB LEUR 
| 
2SC1515 NS |x21 |L78 200V| 150V| 6v| 150MA|125C| 200MWF| 30m] . 30MN| 10MA| ALE | HIT |BFT59  |2N2896 
2SC1515K | NS |X19 |LA5 200V| 150V] 5V| 50MA|125C| 200MWF 60M| 10P|  30OMN|  10MA| ALE | HIT |BFT57 |2N5058 
2SC1516 NS |X34 |L34 3sv| 35v| 5v|1500MA| 150€ 10WC| 110M| 35P|  60/320|  50MA| AMG | HIT ‘ 
2SC1516K | NS |x17 |L32 35V| 35V| 5V|1500MA| 150C| 1200MWF|  55M 60/320| 500MA| AMG | HIT 
2SC1517 NS|x17 |La2 5ov| 50V| 4v 1A | 175C 10WC 5M| 60P| 1607P| 50MA| AMG | Hir 
2SC1517A | NS |x17 |L32 gov| gov| 4v 1A| 175C 10WC sM| 6oP| 1107TP|  50MA| AMH | HiT , 
2SC1518 NS |TOg2 |L21 25V| 20V| 5v 1A| 135C| 750MWF 75M 65/330| 500MA| AMG | MAT |8C635  |2N4953 
2SC1519 NS |x17 |L32 250V 7V| 200MA | 150€ 10WC 40M| 3P5 90TP| 10MA| TVA | NEC 
2SC1520 NS IXI7 |L34 250vV| 230V| 6v| 200MA| 150€ EWc 25M 70MN| 10MA| RME | NEC 
2801521 NS IXI7 |L34 250V| 230V| 6v| 200MA| 150€ 6WC 25M 7OMN| 10MA| . |NEC |BF259 
2SC1522 N S |TO202 |L34 250V 7V| 200MA | 150€ 10WC 40M| 3P5 90TP| 10MA| TVH | NEC 
2SC1523 NS |X55D |Mot 40V| 25V| 3V| 300MA| 175C 1WF| 2GTP| 2R!  35/250| 50MA| UMG | HIT . 
2SC1524 NS |X76E |X76 sov| 30v| 3v 1A | 175C 12WC| 400M| 16P 50TP| _500MA| UMP | FUJ | BLX93 
2SC1525 NS |X76E |X76 sov| 3ov| 3v 2A|175C|  20WC|  400M| 26P 50TP 1A| UHP | FUJ |BLX94 
25C1526 NS |X76E |x76 sov| 30v| 3v 3A|175C|  25WC| 500M| 36P 50TP 2A| UHP | FUJ | BLX95 
2SC1528 NS |x62D |x62 40V| 18V| 4V|2500MA| 175C|  25WC| 225M 10/180| 100MA| VHP | MIT 
2SC1529 NS |TO72 |LO9 30V 4V| 20MA| 150C| 120MWF 60TP|  5MA| ULA | MIT 
2SC1530 NS 50V 4v| 350MA| 150€ 5WC 1G 10/180| 100MA| UMP | MIT 
2SC1532 N S |SPEC |LO5 30ov| 200ov] sv]  30A|150c| 200wc 5M| 500P| 20/100 20A| AHH | TOS . 
25C1533 NS |X76E |x76 45V| 23V| 3V| 500MA| 175C TWC| 900M| 10P 50TP|  200MA| UMP | FUJ | BLW93 
2SC1534 NS |X76E |x76 45v| 23v| 3v 1A| 175C 12WC| 800M| 16P 50TP| 500MA| UMP | FUJ | BLW94 
2SC1535 NS |X76E |x76 4sv| 23v| 3v 2A|175C| 25WC|  600M| 26P 50TP tA| UMP | FUJ | BLX94 
2SC1536 NS |X76E |X76 45v| 23v| 3v 4A|175C|  40WC|  400M| 45P 50TP 3A| UHP | FUJ | BLX95 
2SC1537 NSIx19 |L78 5oV| 40V| 5v| 30oMA|125C| 150MWF|1800MTP|  5P 50TP|  200MA| UMG | FUJ 
28C1538 NSIxi9 |L78 5ov| 40V| 5v| 30MA|125C| 150MWF|1600MTP|  8Pp 50TP|  500MA | UMG | FUJ 
2SC1539 NSsIxi9 |u78 25V| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MwF|1200MTP| 13P 50TP 1A| UHP | FUJ 
2SC1540 NSIxi9 |L78 25V| 20V| 5V|] 30MA!125C| 150MWF| 800MTP| 23P 50TP 3A| UHF | FUJ 
2SC1541 NSIx19 |L78 40V| 32V| 5V! 150MA|125C| 300MWF|  125M| 4P5|  3307TP|  10MA| AMG 
2SC1542 NSI|xi9 |L78 25V| 20V| 5V| 150MA|125C| 300MWF|  125M| 4P5|  3307P|  10MA| AMG 
2SC1543 Ns|xi9 |L78 40V| 32V| 5V|] 20MA|125C| 150MWF|  125M| 4P5|  220TP|  10MA| ALG 
2SC1544 NSsixi9 |L78 25V| 20V| 5V| 20MA|125C| 150MWF|  125M| 4P5|  2207P|  10MA| ALG 
2SC1545 NsIxi9 |L78 40V 6V| 300MA| 125C| 300MWF|  125M|  3P| 10KTP| 100MA| AMD 
2SC1546 NSIx19 |L78 25V 6V| 300MA| 125C| 300MWF| 125M|  3p} 10KTP| 100MA| AMD | . 
2SC1547 NS |TO72 |LO6 30V| 20V| 3V| 20MA|175C| 150MWF|  450M| 1P6 20MN|  2MA| ULA | MAT BFX73  |2N918 
2SC1548 NS |X55E |X55 5ov| 25v| . SA! 175C|  45WC 10/200 1A| UHP | TOS . : 
2SC1549 NS Lo 150V 5V| 50MA|175C| 750MWF 65M| 20P|  150TP| 10MA| TVM | FUJ , | 
2SC1550 N S |TO126 | L31 250V| 250V| 5v| 100MA| 150c 10WC 70M| 5P| 50/250| 5MA| TVE | MAT BF459  |2N5656 
2SC1551 NS |x62B |x62 20V| 15V| 2V| 30MA|175Cc| 200MWF| 3250M|  1P 70TP| 10MA| SLA | TOS 
2SC1552 NS |x62B |x62 20V| 15V| 3v| 30MAl175C| 250MWF| 2250M|  1P 70TP| 10MA| SLA | TOS | BFR49 
25C1553 N S |TO72 |LO6 20V| 20V| 3v| 30MA|175C| 175MWF| 2250M| 1p1 100TP|  SMA| SLA | TOS |BFT17 | 2N6595 
2SC1553A | NS |To72 |L06 20V| 20V] 3V| 30MA|175C| 175MWF| 3500M| 1P8|  300MxX|  5MA| sLA | ros | 2N6597 
2SC1554 : | NS |xeic |xet 30V| 15V| 3v| 120MA| 175C| 1200MWF 2G| 2P3| 100MN| 50MA| SLG | TOS | BLW48 
2SC1555 NS |X55C |x55 30V| 15V| 3v| 120MA| 175C| 1200MWF 2G| 2P3| 1007TP| 50MA| SLG | TOS | BLW47 
2SC1556 N S |TO39 |LO4 30V| 15V| 3V] 120MA| 175C| 1200MWF| 1750M| 2P3|  1007P|  50MA| sLG | ros |BFR9s5 
2SC1557 NS |TO39 |L04 40V| 20V| 3V] 180MA| 175C 3WC| 1500M| 3P|  1507P|  50MA| SMA | TOS | BFRo5 
2SC1558 NS |xe28 |x62 15V| 8v| av] 8omA|175c| 250MwF| 3500M| 1P5 75TP| 50MA| SLA | TOS | BFR49 
2SC1559 Ns|xeic |x61 15V| 8v| 3V| 80MA|175C| 400MWF| 3500M| 1Pp5 75TP| 50MA| SLA | TOS | BFR49 
2SC1560 NS |x4 |xa 20V| 10V| 3V| 60MA! 180C| . 500MWF 2G 60MN| 10MA| SLP | NEC 
28C1561 NS |X76E |x76 55V| 35v| 3v| 500MA| 175C TWC| 900M| sp 50TP| 200MA| UMP | FUJ | BLX92 
2SC1562 NS |xX76E |x76 55v| 35v| 3v 1A| 175C 12WC| 800M| 14P 50TP|  500MA| UMP | FUJ | BLX93 
2SC1563 NS |x76E |x76 55V| 35V| 3v 2A|175C| 25WC|  600M| 24P 50TP 1A| UHP | FUJ | BLW94 
2SC1564 NS IX6E |Xx76 55v| 35v| 3v 4A|175C|  40WC| 400M| 45P 50TP 3A| UHP | FUJ | BLX95 
2SC1565 N S |TO126 | L31 150V| 130V| 6v| 250MA| 180€ 3WC 40M 40MN|  50MA| RMH| . |BF457 
2SC1566 N S |TO126 | L31 250vV| 230v| 6v| 120MA| 180€ 3WC 40M 20MN| 20MA| RMH | MAT | BF458 
2SC1567 N S |TO126 | L31 100V| gov| 6v| 120MA| 180c 3WC 40M 20MN| 20MA| RME | MAT | BF457 
2SC1567A | NS |TO126 |La1 120V] 120V| 5v 1A| 175C aWC 60M| 20P| 65/330| 150MA| AME | MAT | BD237 
2SC1568 N S |TO126 |L31 18v| 15V| 5v| 800MA WF] 50M 7OMN| 400MA| RHG | MAT | BD375 
2501569 N S | TOP66 | L32 300v| 300V| 5V| 150MA| 150€ 12WC 40M| 6P5| 40/170| 50MA| TVE | TOS | BU406D 
2SC1570 NS |TOog |L21 55V| 5ov| 5v| 100MA| 125C 200MWF | 50M| 6P| 960MX|]  1MA| ALN | SAN |BC1840 |2N5089 
2SC1571 NS |TO9 |L21 40V| 35V| 5V| 100MA| 125C 200MWF | SOM|  6P]  S60Mx] 1MA| ALN | SAN |BC184L  |2N5089 
2SC1571IL | NS |Tos2 |L21 4v| 35V| 5v| 100MA| 125c 200 | 50M| 6P|  960MX|  1MA| ALN | SAN |BC184L |2N5089 
28C1573 N S |TO126 | L31 250V| 200V| 6V| 65MA|180C| 500MWF! 30M| . 50MN|  6MA| RLE | MAT ; | 
2SC1574 NS |TO39 |LO4 20V| 20V| 2V| 30MAl175C| 400MWF| 2250M| 1P3 70TP|  5MA| SLA | TOS ; . 
2SC1576 NS |TO3 |Los 450v| 330v| 6v 8A|150C| 100WC| . l 30/150 1A| AHE | TOS |BUX17C |2N6251 
2SC1577 NS |TO3 |Los 500V| 400V| 6v 8A| 150C| Sowc| . . 1OMN| - 3A| AHE | SAK |BU113  |2N6545 
2SC1578 NS |TO3 |Los 60ov| 500v| 6v 8A|150C|  gowc| . . 10MN 3A| AHE | SAK |BU113 ; 
2SC1579 NS TO3 |Los 5oov| 400V| 6v| 15A|150c| 150wc| . 10MN 5A| AHE | SAK |BUX25  |2N6547 
2SC1580 NS[TO3 |L05 6oov| 500v| 6v| 15A|150c| 150wc| . 10MN 5A| AHE | SAK | BUX25 
2SC1581 NS |x8sE |x83 65v| 35v| 4v 7A|175C|  80WC 50M| . 10/100 5A| RHP | TOS 
2SC1582 NS |x83E |x83 65v| 35v| 4v| 13A|175C|  140Wc 50M| . 10/100 10A | RHP | TOS ; | 
2SC1583 NS [xs |Lo9 SV] 50V] 5v| 100MA| 125C| 400MWF| 150MTP| 2P5|  250/800|  1MA| DUA | Mrr . 
2SC1584 NS |TO3 |LOs 150V| 100V| 6v| 15A|150c| 150wWc| . 30MN 5A| AHH | SAK |BDX50 | 2N3773 
2SC1585 NS |TO3 |Lo5 200ov| 150] 6v! 15A/150c| 150wc| . | 30MN 5A| AHE | SAK |BDX50 |2N3773 
2SC1586 NS |TO3 |Lo5 250V| 200v| 6v| 1541150! 150wC| . | 30MN 5A| AHE | SAK |BUX12 | 2N6561 
2SC1587 NS |x4 |x4 4) . a 3A|175C|  50WC 5007TP 200MA | UHP | MIT | ; 
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P.10T 
max 


Ts 
max 


IC 
max 


Ves 
max 


VcE 
max 


2SC1588 NS |TO9 |L16 1700MWC 
2SC1589 NS |X17 L34 
2SC1590 NS |X99 X99 
2SC1591 N S |X99 X99 
2SC1592 N S |X56D |L75 
2SC1593 NS |X56D |L75 
2SC1594 N S |X56D |X56 
2SC1595 NS |X56D |X56 
2SC1596 NS |TOI8 |LO1 
2SC1597 N S |TO18 |LO1 
2SC1598 NS |X56C |L75 
2SC1599 NS |X78D |MO8 
2SC1600 N S |TO46 |LO1 
2SC1601 NS |X22 L49 
2SC1602 N S |TO92 |L21 
2801603 NS |X55C |MO1 
2SC1604 N S |X61D |M01 
2SC1605 NS |X56E |MO1 
2SC1605A NS |X56E | X56 
2SC1606 N S | X60 X60 
2SC1607 NS |TO72 |L06 
2SC1608 N S |TO72 |LO6 
2SC1609 NS [TO3 |LOS 
2SC1610 NS |TO3 |LOS 
2SC1613 NS |X19 L78 
2SC1614 NS |X19 L78 
2SC1615 NS |X19 L78 
2SC1617 NS |TO3 |LOS5 
2SC1618 NS |TO3 LOS 
2801619 NS |TO3 LOS 
2SC1619A NS |TO3 |LOS 
2SC1620 N S |X62D |X62 
2SC1621 NS |X12 L29 
2SC1622 NS |X12 L29 
2SC1623 NS |X12 L29 150MWF 
2SC1624 N S | TOP66 | L32 15WC 
2SC1625 N S |TOP66 | L32 15WC 
2SC1626 N S | TOP66 | L32 1500MWF 
2SC1627 N S |TO98 |L21 625MWF 
2SC1627A NS |TO92 |L21 800MWF 
2SC1627A-0O | N S |TO92 |L21 800MWF 
2SC1627A-Y | N S |TO92 |L21 800MWF 
2SC1628 NS |X17 L35 1WF 
2SC1629 NS |TO3 |LOS5 50WC 
2SC1630 NS |TO5 |LO4 750MWF 
2SC1631 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1632 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1633 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1634 N S | TO92 |L21 320MWF 
2SC1635 NS |TO5 LO4 800MWF 
2SC1636 N S |X20 L4b 300MWF 
2SC1637 NS |X20 L42 250MWF 
2SC1638 NS |TOI2 |LO9 600MWF 
2SC1639 N S |TO92 |L21 250MWF 
2SC1640 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1641 NS |TO92 |L21 300MWF 
2SC1642 NS |TO92 |L21 300MWF 
2SC1643 N S |TO92 |L21 250MWF 
2SC1644 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1645 Î NS |Tog2 |L21 300MWF 
2SC1646 | NS |TO92 |L21 300MWF 
2SC1647 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1648 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1649 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1650 NS |TO92 :L21 250MWF 
2SC1651 NS |TO92 |L21 250MWF 
2SC1652 N S |TO92 |L21 300MWF 
2SC1653 NS |X12 L29 150MWF 
2SC1654 NS |X12 L29 150MWF 
2SC1655 | NS ee L75 150MWF 
2SC1656 ! NS !/X62B |X62 250MWF 
2SC1657 NS |SPEC 300MWF 
2SC1658 NS |SPEC . 300MWF 
2SC1659 NS |X80C 1L75 500MWF 
2SC1660 | NS 350MWF 
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{7 
min 


Co8 
max 


1P 
1P2 


Equ. 
EUR. 


FCT | FAB | 


NEC 


BLW47 
BLW47 
BC394 


BFR36 


BLY88 
BLX66 


BLX66 


BD317 


BU109 
BDY20 
BD184 


BDX51 
BLX66 


NEC 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


BU409 
BD239C 
BD637 
BSW66 


TOS 
TOS 
TOS 
SAK 


SOY | BF258 


SOY 
SOY 
SOY 
SOY 
FUJ 


BC182L 
BFT39 


SOY 
SOY 
FUJ 


BC182L 
BC182L 


NEC 
NEC 
NEC 


NEC 
NEC 
NEC 
NEC 
NEC 


40% DVBE 
40% DVBE 


BFR49 


Equ. 
USA 


2N5852 


2N5632 


2N5241 
2N3055 
2N5758 


2N4348 
2N5917 


2N6123 
2N4001 


2N4927 


2N3859A 
2N3735 


2N3859A 
2N3859A 


lc 
Equ. Equ. 
pour or |rxl EUR. USA 


hFE 


Vc8 Vce | VeB ic TJ P.TOT fT 


: Boît. |Broch. max | max max max max min max 


2SC1661 NS | SPEC 20V 10V] 3V] 80MA]|200C| 600MWF 7GTP 1P 40% DVBE | 
2SC1662 N S | SPEC 20V 8V|] 3V| 80MA]|200C) 400MWF 7GTP 1P 40% OV : 
2SC1663 NS |x17 L35 140V! 140V] 8V]| 500MA]| 120C| 950MWF 25M|  30P 2N6593 
2SC1664 N S |TO66 |L43 70V 60V| 6Vv 6A| 150C 40WC ; 
2SC1664A N S |TO66 |L43 100V 80V! 6V 6A | 150C 40WC 

2SC1665 NS |TOÏ2 |LO9 25V 3V| 20MA]|175C| 200MWF 700M}!  OP5 

2SC1666 N S |TO12 |LO9 40V 3V]| 300MA] 175C| 600MWF 350M 2P : : 
2SC1667 NS |TO3 |LO5 80V 80V| 5V 4A| 150C 80WC 5M BDX95 2N5874 
2SC1668 NS |X55E |X55 35V 18V| 3V 6A| 175C 40WC ; : 
2SC1669 N S |TOP66 | L32 150V! 150V| 5V]|1500MA| 150C 25WC 3M| 80P BU409 

2SC1670 NS |TO92 |L21 140V| 140V\ 8V}! 500MA| 120C| 750MWF 22M| 30P BFT57 2N5058 
2SC1672 N S |TO3 |LO5 150V 25A | 175C 120WC BDY37 2N6322 
2SC1673 NS |X56D |L75 35V 20V| 3V! 300MA | 200C TWC|2500MTP|  3P5 

2SC1674 NS |TO92 |L21 30V 20V 20MA| 125C|  250MWF 300M 2P BF369 2N3983 
2SC1674K N S |TO92 |L21 30V 20V} 4V! 20MA!125C| 250MWF 300M 2P BF368 2N3983 
2SC1674L NS |TO92 }L21 30V 20V| 4V] 20MA]125C| 250MWF 300M 2P BF368 2N3983 
2SC1674M N S |TO92 |L21 30V 20V| 4V] 20MA]125C| 250MWF 300M 2P BF368 2N3983 
2SC1675 N S |TO92 |L21 50V 30V 30MA | 125C| 250MWF 125M|  3P8 BF368 2NS856A 
2SC1675K N S |TO92 |L21 50V 30V| 5V|] 30MA]125C] 250MWF 125M|  3P8 BF368 2N3856A 
2SC1675L N S |TO92 |L21 50V 30V| 5V] 30MA|125C| 250MWF 125M|  3P8 BF368 2N3856A 
2SC1675M N S |TO92 |L21 50V 30V|] 5V|] 30MA]125C| 250MWF 125M}!  3P8 BF368 2N3856A 
2SC1676 NS |X55E |X55 50V 25V| 4V 3A! 175C 30WC 100M ; 

2SC1677 NS |X55E |X55 S0v 25V| 4V SA | 175C 45WC 200M 

2SC1678 N S |TOP66 | L32 65V 4V | 1500MA | 150C 120M]  45P 

2SC1679 N S |TOP66 | L32 65V 65V| 4V 3A | 175C 10WC 100M 

2SC1680 NS |X55E |X55 35V 18V| 3V 2A] 175C 15WC 200M ; ; 
2SC1681 NS |TO9 |L21 60V 60V| 5V|] 50MA}125C| 200MWF 65M 5P BC184L |2N5089 
2SC1682 NS |TO9 |L21 40V 40V] 5V] 50MA!125C| 200MWF 65M 5P BC184L |2N5089 
2SC1683 N S | TOP66 | L32 200V| 150V! 5V| 500MA| 150C 20WC 75M BD410 2N5656 
2SC1684 N S |TO92 |L15 30v 25V|] 5V| 100MA]|135C| 250MWF 75M 7P BC238 2N6006 
2SC1685 NS |TO9 |L15 60V SOV| 5V] 100MA! 135C| 250MWF 75M 7P BC238 2N6006 
2SC1686 N S |TO92 |L53 40V 80V] 4V] 25MA]|135C| 250MWF 275M| OR6 BF199 | 
2SC1687 N S |TO92 |L53 40V 25V|] 4V] 30MA]135C] 400MWF 410M}  OPS5 BF375 2N5222 
2SC1688 N S |TO9 |L53 40V 25V| 4V] 30OMA]|135C| 400MWF 410M| OP5 BF375 

2SC1689 NS |X54 X54 55V 35V| 4V 3A| 175C 45WC 200M BLX95 

2SC1698 N S |TO3 |LO5 210V] 140V| 6V 10A | 200C 125WC 

2SC1703 NS |TO3 |LO5 600V| 409V| 6v 15A | 200C 150WC 

2SC1706 N S |TOÏ8 |LO1 200V| 150V|] 5V| 50MA]|175C| 200MWF 30M|  10P 6 à 
2SC1706H NS |TO18 |LO1 200V| 150V] 5V| 50MA|200C| 200MWF 30M| 10P BC394 2N3033 
2SC1707H NS |TO18 |LO1 40V 30V! 5V] 100MA]|200C| 200MWF 100M| ,3P5 BSW64 | 2N2222A 
2SC1708 N S |TO92 |L40 90V 90V| 5V] 50MA|125C| 200MWF 75M 4P BF297 2N5832 
2SC1708A N S |TO92 |L40 120V| 120V| 5V] 50MA)125C| 200MWF]| 150MTP| 1P8 : 

2SC1709 NS |X10 L20 30V 20V] 5V] 300MA]| 150C| 300MWF : : 

2SC1710 NS |X55C |X55 15V 10V! 3V] 130MA| 175C WF,  3500M] OP8 

2SC1711 NS |X61B |X61 20V 13V| 3V] 30MA)175C| 200MWF]| 3750M| 0P5 

2SC1711A NS |X61B |X61 20V 18V| 3V] 30MA}175C| 200MWF| 3750M| OP5 

2SC1712 NS |X61B }X61 16V 8V] 3V| 30MA|175C| 200MWF 4G| 0P6 

2SC1713 N S |Xx99 X99 16V 8V| 3V| S3O0MA]|175C|  200MWF 4G| 0P6 

2SC1714 N S |X99 X99 16V 8V| 3V} 30MA]175C| 200MWF 4G|  0P6 

2SC1715 NS |x99 X99 16V 8V| 3V| 30MA)175C| 200MWF 4G| OP6 

2SC1716 N S |X99 X99 16V 8V| 3V| S3OMA|175C| 200MWF 4G| OP6 

2SC1717 N S |TO37 |L47 40V 20V\ 4V 1A]| 175C 10WC 

2SC1718 NS |X55E |X55 35V 18V] 3V]| 4500MA | 175C 30WC ; | | 
2SC1719 NS |TOI LO2 150V| 120V] 5V] S50MA| 175C 1WF 65M BF257 2N5682 
2SC1720 N S |TO1 LO2 150V! 150V|] 5V] 50MA| 175C 1WF 65M BF257 2N4927 
2SC1721 N S |TO92 |L21 80V 60V| 5V 1A| 150C|  500MWF ; 20P BSW66 | 2N4001 
2SC1722 N S | TOP66 | L32 300V| 300V] 5V| 200MA)| 150C 12WC 40M BU406D 

2SC1723 N S | TOP66 | L32 300V| 300V} 5V] 200MA| 150C 15WC 35M BU406D 

2SC1724 NS |X55E !X55 35V 17V] 3V| 800MA| 175C| 7500MWC 100M 

2SC1725 NS |X55E |X55 35V 17V]  3V]| 1400MA! 175C 15WC de | 
2SC1726 NS |X55E |X55 35V 17V] 3V| 2800MA | 175C 30WC 600M - . 

2SC1727 NS |TO9 |L16 35V 35V|] 3V] 25MA]100C| 300MWF 350M! 2P5 BF371 . 
2SC1728 NS |X17 L35 100V 50V| 6V]|1500MA | 150C| 7900MWC 40M| 32P BD529 2N6553 
. 2SC1729 N S | X99 X99 35V 17V|  4V| 3500MA | 175C 35WC 250M : ; : 
2SC1730 N S |TO92 |L21 30V 15V| . S0OMA | 125C!  250MWF 800M}! 1P5 BFY90 2N2857 
2SC1731 N S | SPEC 20V 12V] 3V| 50MA|200C| 300MWF 3GTP| 1P1 20% DVBE 
2SC1732 N S |SPEC : 20V 12V| 3V] 50MA]|200C| 300MWF 3GTP 2P 20% DVBE 
2SC1733 N S |X45 N15 30V 14V] 3V|] SOMA]200C| 300MWF 2GTP! 1P1 20% DVBE 
2SC1734 NS |TOI8 |LO1 40V 30V| 6V!I 30MA 150€ | 100MWF 150M . ; 
2SC1734H NS |TO18 |LO1 40V] 30V] 6V| 30MA| 180C 100MWF | BC109 2N939 
2SC1735 NS [1002 L21 | 100V} 100V] 5V! 500MA| 135C| 800MWF 65M|  14P BC639 2N4001 
2SC1736 NS |Tos |L15 | 50V SOV| 6V| 100MA! 150C| 500MWF 75M 4P 8C237 2N6006 
2SC1737 N S |[TOs2 |L115 | 35V 35V| 6V] 100MA| 150C| 500MWF 75M 4P BC238 2N6006 
2SC1738 N S :TO92 |L15 35V 35V| 6V] 100MA) 150C|  500MWF 75M 4P BC239 2N6006 
2SC1739 NS |TO92 |L21 20V 4V|  32MA|125C| 250MWF 150M 2P : à 
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2SC1740 
2SC1741 
2SC1742 
2SC1743 
2SC1744 


2SC1745 
2SC1M6 
2SC1747 
2SC1748 
2SC1749 


2SC1752 
2SC1753 
2SC1754 
2SC1755 
2SC1756 


2SC1757 
2SC1758 
2SC1760 
2SC1761 
2SC1762 


2SC1763 
2SC1764 
2SC1765 
2SC1766 
2SC1768 


2SC1769 
2SC1770 
2SC1771 
2SC1772 
2SC1773 


2SC1774 
2801775 
2SC1775A 
2SC1776 
2SC1777 


2SC1778 
2SC1779 
2SC1780 
2SC1781 
2SC1781H 


2SC1782 
2SC1783 
2SC1784 
2SC1785 
2SC1786 


2SC1787 
2SC1788 
2SC1789 
2SC1790 
2SC1791 


2SC1792 
2SC1793 
2SC1797 
2SC1798 
2SC1799 


2SC1800 
2SC1801 
2SC1802 
2SC1843 
2SC1804 


| 
28C1805 | 
2SC1806 
28C1807 | 
2SC1808 
2SC1809 | 
2SC1810 
2SC1811 
2SC1812 
28C1813 | 
2SC1815 | 


2SC1815-0 
2SC1815-Y 
2SC1815-GR 
2SC1815-BL 


2SC1815L-0 | 


Vcs 
max 


TO92 |L53 30v 
TO92 |L53 30V 
x19  |L78 25V 
To18 |LOt 70V 
TOt8 |LO1 70V 
TO3 |LO5 140V 
TO3 |LO5 180V 
TO3 |LO5 150V 
TO3 |LOS5 200V 
TO3 |LO5 230V 
x19  |L45 35V 
TO92 |L21 25V 
To92 |L21 25V 
TO72 |Lo9 25V 
X56E | X56 45V 
X56E | X56 45V 
X56E | X56 45V 
X79D |X79 50V 
x79D |x79 50V 
xX79D |x79 50V 
x79D |x79 50V 
TO92 |L14 30V 
TO92 |L14 30V 
TO92 |L14 | 30V 
X54  |X54 4TV 
x54  |xs4 | 45V 
X54  |X54 45V 
To1i8 |Lo1 |  18v 
X54  |x54 ss 
TO92 |L21 25V 
x17  |L32 700V 
TO92 |L21 240V 
X60B | X60 22V 
TO92 |L14 | 50V 
TO92 |L21 60 
TO92 |L21 60v 
TO92 |L21 60v 
TO92 |121 |  6ov 
TOg2 |L21 |  60v 
TOSe |L21 | 60V 


VcE 
max 


35V 
20V 
18V 
28V 
23V 


23V 
23V 


18V 


VE8 
max 


max 


100MA 


150MA | 
150MA | 1280 


TJ 
max 


125C 


125C 


300MWF 
400MWF 
150MWF 
170MWF 

70WC 


150MWF 
150MWF 
300MWF 
800MWF 
1200MWF 


625MWF 
625MWF 
625MWF 
15WC 
15WC 


15WC 
12WC 
7900MWC 
950MWF 
A47OMWF 


80WC 
140WC 
7500MWC 
310MWF 
S0OWC 


200MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
S00MWF 


500MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 

50WC 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
350MWF 
350MWF 


100WC 
100WC 
100WC 
100WC 
100WC 


150MWF 
6O0OMWF 
200MWF 
150MWF 

11WC 


22WC 
42WC 

6EWC 
11WC 
19WC 


29WC 
150MWF 
150MWF 
S80MWF 
10WC 


30WC 
50WC 
300MWF 
10WC 
150MWF 


950MWF 
750MWF 
210MWF 
500MWF 
400MWF 


400MWF 
400MWF 
400MWF 
400MWF 
400MWF 


153 


SSI3 3800 


_ 


1P2 


1P 
1P 
1PS 


IC 


pour 
hFE 


FCT | FAB 


TOS 
TOs 
TOS 


HIT 
NEC 
MIT 


MOT 
MOT 
MOT 
SAN 
SAN 


SAN 
NEC 
SOY 
SOY 
SOY 


TOS 
TOS 
TOS 
HIT 
SAK 


HIT 
HIT 
FUJ 
SAK 


MAT 
MAT 
MAT 
HIT 
HIT 


SAK 
SAK 
SAK 
SAK 
SAK 


MAT 
MAT 
MAT 
MAT 
NEC 
NEC 
NEC 
NEC 
NEC 
NEC 


NEC 
MIT 
MIT 
MIT 


SOY 


Equ. 
EUR. 


BFT17 
BF259 
BF459 


BD232 
BD232 


BD232 


BUY60 


BF310 


BC639 
BFT57 
BC337 
BDY90 


BF378 
BF378 


BSX33 


BC184L 
BCW36 
BF357 
BFW99 


BLW94 


BLX93 


BLX94 
BLX95 
BFX73 


BFT57 


BC182L 


Equ. 
USA 


2N6389 
2N3439 


2N5099 


2N4994 


2N5832 
2N5176 
2N5818 
2N5632 


2N731 


2N5089 
2N4953 
2N3663 


2N918 


2N3859A 


Vce |Ves ic T P.TOT fT 


max |max| max | max max 


2SC1815L-Y | N S |TO92 |L21 60V 50V| 5V] 150MA} 125C| 400MWF 80M 3P 120/240 2MA| ALN | TOS : 

2SC1815L-G | N S |TO92 |L21 60V 50V| 5V] 150MA] 125C| 400MWF 80M 3P 200/400 2MA| ALN | TOS : 

2SC1815L-B | N S |TO92 |L21 6OV 50V| 5V] 150MA] 125C| 400MWF 80M 3P 350/700 2MA]| ALN | TOS à à 
2SC1816 N S | TOP66 | L32 100V 60V| 6V 4A | 150C 16WC 70M}|  S0P 27/264| 100MA| RHH | SOY | BD589 2N6292 
2SC1817 N S | TOP66 | L32 45V 20V| 4V 8A | 150C 25WC 125M]| 100P 25/140| 100MA| RHG | SOY | BD202 2N6103 
2SC1818 NS |TO03 |LO5 130V| 130V] 5V 7A! 150C 100WC 4M| 400P} 150TP 7A| AHH | MAT : : 
2SC1819 N S | TOP66 | L32 250V| 250V| 7V} 100MA! 150C 10WC 50M : 50/250 5MA]| TVH | MAT | BD232 2N5656 
2SC1820 N S |TO39 |LO4 55V 35V] 3V] S00MA| 175C SWC : ; S0TP| 200MA| VMP | FUJ | BLY61 2N4427 
2SC1821 NS |X76E |X76 55V 35V! 3V] 500MA]| 175C 7TWC - 9P 50TP| 200MA| UMP | FUJ | BLX93 . 
2SC1822 N S |X76E |X76 55V 35V| 3V 1A| 175C 12WC ; 14P 5S0TP| 500MA| UMP | FUJ | BLX94 

2SC1823 N S |X76E |X76 55V 35V| 3V 2A| 175C 25WC : 24P SOTP 1A| UHP | FUJ | BLX94 

2SC1824 NS |X76E |X76 55V 35V| 3V 4A| 175C 40WC : 45P 5S0TP 3A! UHP | FUJ | BLX95 

2SC1825 NS |X99 X99 55V 35V| 3V 8A| 175C 75WNC ; 90P 50TP 6A| UHP | FUJ . . 
2SC1826 N S | TOP66 | L32 80V 60V| 6V 4A | 150C 30WC ; ; 40MN 1A| AHH | SAK | BDY20 2N5758 
2SC1827 N S | TOP66 | L32 100V 80V| 6V 4A! 150C 30WC : : 40MN 1A| AHH | SAK | BD184 2N5758 
2SC1828 NS |TO66 |LO5 800V| 400V] 6V 1A| 150C 40WC 4M}  20P 30/200| 200MA| AHE | SAK | 

2SC1829 NS | TO3 LOS 200V| 150V] 6V 5A | 150C 100WC : : 400MN 1A| AHE | SAK ; E 
2SC1830 NS |TO3 LOS 140V| 140V| 7V 15A | 150C 150WC ; - S00MN 8A| AHD | SAK 4 2N6578 
2SC1831 NS |TO3 LO5 90V 70V| 6V 8A | 150C 100WC | : 500MN 1A| AHG | SAK ; : 
2SC1832 NS |TO3 LOS 500V| 400V] 6V 15A | 150C 150WC ; : 100MN 10A| AHD | SAK | BUX37 

2SC1833 N S |TO18 |LO1 10V 5V| 3V] 300MA]175C| 300MWF 400M 3P 25MN 10MA | RMG | NEC | BSW64 | 2N2222A 
2SC1834 N S |TO92 |L21 60V 40V] 5V] 200MA]| 150C| 300MWF 250M 4P 60/300 10MA | RMS | NEC ï 
2SC1835 NS : 25V 15VI 4V 1A) 175C 8wc 250M ; 10/180| 100MA | VMP | MIT : 

2SC1836 NS |XS55E |X55 25V 15V| 4V SA | 175C 30wC 250M : 10/180| 100MA| VHP | MIT é 

2SC1837 N S |X80D |MO7 35V 20V! 3V| 600MA]| 175C| 7500MWC S0TP| 200MA| UMP | FUJ È 

2SC1838 NS |X80D |MO7 35V 20V| 3V]|1500MA | 175C 15WC ; : S0TP! 500MA! UMP | FUJ ; 

2SC1840 NS |TO92 |L21 40V 5 5V| 100MA]| 125C| 500MWF 50M 8P 400TP MA! ALG | NEC à 

2SC1841 NS |TO92 |L21 120V 3 5V! SOMA]|125C| 5S00MWF 55M|  1P6 600TP MA]! ALH | NEC . 

2SC1842 N S |TO92 |L21 40V - 5V| 100MA]| 125C| 250MWF 60M| 3P5 500TP 1MA| ALN | NEC : 

2SC1843 NS |TO92 |E21 60V : 5V| 100MA]| 125C| 250MWF 55M| 3P5 400TP . . NEC | 

2SC1844 N S |TO92 |L21 60V : 5V| 100MA]| 125C| 500MWF 50M|  4P8 400TP 1MA| ALN | NEC . 

2SC1845 NS |TO92 |L21 120V : 5V] S0OMA]| 125C| 500MWF 55M}|  1P6 400TP 1MA| ALH | NEC à à 
2SC1846 N S |TO126 | L31 45V 35V| 5V 1A| 150C| 1200MWF 100M ; 60/340] 500MA| AMG | MAT | BD561 2N5192 
2SC1847 N S | TO126 |L31 50V 40V] 5V|1500MA | 150C| 1200MWF 75M . 30/220 1A| AMG | MAT | BD561 2N5192 
2SC1848 NS |X17 L32 70V 50V| 5V 2A| 150C| 1200MWF 75M - 30/220 1A| AMG | MAT | BD241. 2N6123 
2SC1849 N S |TO92 |L21 30V 25V| 5V] 200MA| 150C| 350MWF 75M| + 7P 150TP 2MA | RMG | MAT |BCW36 | 2N4953 
2SC1850 NS |TO92 |L2i 60V 50V| 5V] 200MA)| 150C| 350MWF 75M| ° 7P 1507TP 2MA! RMH | MAT | BSW66 | 2N4001 
2SC1851 NS |TO92 |Li4 30V 25V| 5V 1A1135C| 625MWF 100M 160TP) 150MA| AMG | MAT | BC387 2N4401 
2SC1852 NS |[TO92 |Li4 60V 50V| 5V 1A1135C| 625MWF 100M ; 160TP| 150MA| AMH | MAT | BCX49 : 
2SC1853 N S [TO92 |L21 30V : 5V| 39MA)125C| 250MWF 115M|  1P3 250TP 1MA| FRH | MAT à 

2SC1854 N S |TO92 |L21 30V : 5V| 50MA]| 125C|  250MNF 75M| 2P2 200TP 2MA}! FRM | MAT : Ë 
2SC1855 NS |TO92 |L16 20V 20V] 3V] 20MA|125C| 250MWF 275M| OP45 20MN 2MA| VLA | HIT |BF368K | 2N5222 
2SC1856 N S |TO92 |L16 20V 20V] 3V] 20MA]|125C| 250MWF 275M| OP45 20MN 2MA}! FVG | HIT | BF369K 4 
2SC1857 NS |TO39 |LO4 300V . 5V| 100MA| 150C| 800MWF 40M 3P 100TP 20MA | TVE | HIT ; 

2SC1859 NS |TO92 |L21 25V 20V] 5V]|1500MA] 125C| 500MWF 40M]| 15P 75/380| 100MA | AMG | SOY ; 

2SC1860 N S |TO39 |LO4 150V] 100V] 7V 2A| 150C 12WC . : 40MN| 100MA| AHH | NEC ; 

2SC1861 NS |TO39 |L04 350V| 250V| 7V 2A| 150C 12WC ; à 40MN| 100MA| AHE | NEC | 

2SC1862 N S |TO39 |LO4 450V| 400V| 7V 2A| 150C| - 12WC ; ; 40MN|  100MA| AHE | NEC : 

2SC1863 NS |TO66 |L43 ; 100V| . 7A| 175C 40WC - : 15MN 5A | RHH | NEC | BUX61 

2SC1864 N S |TO66 |L43 6 250V| . 7A| 175C 40WC - à 15MN SA| RHE | NEC : 

2SC1865 NS |TO66 |L43 . 400V| . 7A| 175C 40WC : : 10MN SA! RHE | NEC > 

2SC1866 NS |TO3 LOS à 100V| . 7A| 175C 80wC ; | 15MN 5A| RHH | NEC | 

2SC1867 NS |TO3 LOS / 250V| . 7A| 175C 80WC ' : 15MN 5A| RHH | NEC à . 
2SC1868 NS |TO3 LO5 . 400V| . 7A| 175C 80wC | ; 10MN 5A| RHH | NEC | BUX14 2N6560 
2SC1869 NS |TO3 |LOS . 100V| . 10A | 175C 100WC : à 15MN 10A| RHH | NEC : : 
2SC1870 NS |TO3 LOS : 250V| . 10A | 175C 100WC : 5 15MN 10A| RHH | NEC Ë 

2SC1871 NS |TO3 LOS - 400V! . 10A | 175C 100WC : : 10MN 10A| RHH | NEC à 

2SC1872 NS |X87 LO5 150V| 100V| 7V 30A | 175C 200WC ; . 15MN 20A | AHH | NEC : 

2SC1873 NS |X87 LO5 300V| 250V| 7V 30A | 175C 200WC ; . 15MN 20A| AHE ! NEC : 

2SC1874 NS |X87 LOS 450V| 400V| 7V 30A | 175C 200WC | | 10MN 15A| AHE | NEC ; 

2SC1875 NS |TO3 LO5 1500VI 500V| . | 3500MA] 175C 50WC | 5MN}| 500MA| TLE | NEC | BU308 

2SC1876 N S |TO39 |LO4 100V 70V| 7V| 500MA]175C| 800MWF 2KMN| 100MA| AMD | HIT : 

2SC1876H NS |TO39 |LO4 100V| . 400MA | 175C |  800MWF 2KMN| 100MA]| AMD | HIT | BSS52 

2SC1879 N S |TO39 |LO04 120V! 120V| 7V 2A!175C| 800MWF 1KMN 2A|! AHD | HIT 

2SC1879H NS |TO39 |LO04 120V| 120V! 7V 2A | 175C 8WcC 1KMN 2A| AHD | HIT 

2SC1880 N S |TO220 | L34 120V| 120V| 7V 2A | 150C 15WC : : 1KMN 2A| AHD | HIT : 

2SC1880K N S | TOP66 | L32 120V| 120V] 7V 2A | 175C 15WC 2 ; 1KMN 2A| AHD | HIT | BD651 

2SC1881 N S |TO220 | L34 6OV 60V| 7V 3A | 150C ! 30WwC ; 5 1KMN! 1500MA| AHD | HIT : 

2SC1881K N S |TOP66 | L32 60V 6OV| 7V 3A | 175C 30WC ; à 1KMN| 1500MA| AMD | HIT | BDX53C 

2SC1882 NS |TO12 120V| 120V] 12V 5A| 175C|  800MWF 25M|  29P. 5KTP 5A| AHD | HIT | 

2SC1882H N S |Xx99 X99 120V] 120V| 12V 5A | 175C 8WwcC 50M : 1K/20K 1A! RHD | HIT 

2SC1883 N S |TO220 |L34 120V]| 120VI 7V 5A | 150C 30WC 5M|  80P 1KMN SA! AHD | HIT . 

2SC1883K N S | TOP66 | L32 120V! 120VI 7V SA ! 175C 30WwC 5 : 1KMN 5A! AMD | HIT | BD651 

2SC1884 NS |TO66 |LO5 120V| 120V] 7V 8A | 150C 40WC É . 1KMN 8A! AHD | HIT . : 
2SC1884H NS |TO66 |L43 420V] 120V| 7V 8A| 175C 50WC - . 1KMN 8A! AMD | HIT ; 2N6537 
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Vce 
max 


Ves ic 


Tu 


P.ToT 
max 


fT 
min 


Cos 
max 


Equ. 


2SC1885 
2SC1886 
2SC1887 
2SC1888 
2SC1889 


2SC1890 
2SC1890A 
2SC1891 
2SC1892 
2SC1893 


2SC1894 
2SC1895 
2SC1896 
2SC1897 
2SC1898 


2SC1899 
2SC1900 
2SC1901 
2SC1902 
2SC1903 


2SC1904 
2SC1905 
2SC1906 
2SC1907 
2SC1908 


2SC1909 
2SC1910 
2SC1911 
2SC1912 
2SC1913 


2SC1914 
2SC1914A 
2SC1915 
2SC1919 
2SC1920 


2SC1921 
2SC1922 
2SC1923 
2SC1924 
2SC1925 


2SC1926 
2SC1927 
2SC1928 
2SC1929 
2SC1930 


2SC1931 
2SC1932 
2SC1933 
2SC1934 
2SC1935 


2SC1936 
2SC1937 
2SC1938 
2SC1939 
2SC1940 


2SC1941 
2SC1942 
2501943 
2SC1944 
2SC1945 


2SC1946 
2SC1946A 
2SC1947 
2SC1948 
2SC1949 


2SC1950 
2SC1951 
2SC1952 
2SC1953 
2SC1954 


2SC1955 
2SC1956 
2SC1957 
2SC1959 
2SC1960 


TOP66 | L32 
Tos2 |L40 


TO92 |L40 
TO92 |L40 


TO92 |L21 
TO3 |LO5 
TO92 |L21 


x20  |L42 
TOP6S | L32 
xoa |xog 


X99 X99 
X99 X99 


X21 La5 


x21  |L45 
TO3 |LOS 
X61D |M01 
TO220 | L34 
TOP66 | L90 


| 


ZZZZZ ZZZZZ ZZZ2ZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZLZZ  ZZZZZ 
POUND un non non nan nn non nonnn nn om non Anna nn nn AU 


X99 X99 


L99 


SPEC | . 
x28 |x28 


LO4 


X39 | L75 
x80C |L75 


TO37 
X76E |MO5 
TO126 | L31 
1092 |L21 
x10 | L20 


150V 


6ov 
60V 
90vV 
120V 
1200V 


1500V 
500V 


600V 
600V 
600V 


max| max 

5v| 100MA 
2V| 50MA 
2V| 50MA 
6v 3A 
ëv 3A 
5v| 50MA 
5V| 50MA 
5V | 1500MA 
5V | 2500MA 
sv | 3500MA 
sv 6A 
sv 6A 
sv 6A 
sv 1A 
4V| 30MA 
4v| 20MA 
6v| 20MA 
3v| 20MA 
3V| 300MA 
5V| 50MA 
5v| 50MA 
7V| 200MA 
2V| 50MA 
2V| 50MA 
4V| 30MA 
4 3A 
2V| 80MA 
2V| 30MA 
2V| 30MA 
5V | 1500MA 
5v| 50MA 
5V| 50MA 
5V| 50MA 
5V| 30MA 
2V| 80MA 
5v| 50MA 
6v 3A 
4V| 20MA 
3v| 50MA 
3V| 50MA 
3v| 50MA 
3v| 50MA 
25V| 50MA 
6v 1A 
3v| 30MA 
3v| 30MA 
3V| 30MA 
3V| 40MA 
3V| 80MA 
3v| 30MA 
3v| 30MA 
3V| 70MA 
3v| 30MA 
3v| 30MA 
5V| 50MA 
5v| 50MA 
6v 3A 
4V| 400MA 
5v 6A 
5v 6A| 
4v 7A 
4 7A 
4 1A 
3V| 20MA 
3v| 130MA 
3v| 200MA 
5V| 100MA 
3V| 300MA 
5v| 50MA 
3V| 150MA 
3v| 800MA 
3V | 3500MA 
4 1A 
5V| 400MA 
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75M 
75M 


200M 
250M 
8GTP 
2700MTP 


4GTP 

70M 
2GTP 
100M 
750M 


125M 
150M 


FCT | FAB | 


MAT 
HIT 
HIT 

SAK 

SAK 


HIT 
HIT 
TOS 
TOS 
Tos 


TOS 
TOS 
TOoS 


EUR. 


BFT57 


BC639 
BFT57 
BU308 
BU308 
BU225 


BU225 
BU225 
BU225 


BD173 
BD173 


BF369 
BF369 
BF369 


20% DVB 
20% DVB 
20% DVB 
BU409 


BFT57 
BU142 
BF369 


BD410 


BU225 


2N5832 
2N5176 


2N5656 
2N5656 
2N3983 


2N3856A 


2N5058 
2N3983 


2N6566 
2N5656 


BLY34 2N3924 


BD189 


2N4923 


BCW36 | 2N4953 


Vc8 Vce | Ves TJ P.TOT 


Boît. |Broch} mx | max |max max | | 
2501962 Nslx7 |L3s 2oov| 20ov| sav 500MA|120c| 950MWwF|  22M| 24P| 70/350| 1oouA| AME | soy 2N6593 
2SC1963 NS |xe4 |N16 25V| 25v| ev| 200MA|125C| 270MWF| 70M| 4P5|  3007P!  2MA| DUA | soy : 
2SC1964 N S | TOP66 | L32 gov| 4ov| 4V|3500MA| 175c| 12Wc|  75M| . 10/180| 100MA| RHH | MIT ; 
28C1965 N S |TO37 |L47 35v| 17V| 4v 1A|175C| 1500MWF|  250M| . 10/180! 100MA| VMP | MIT | 
28C1965A | NS |TO37 |L47 av! . | 4v 2A|175C| 15WC| . : | v4P | MIT | 
28C1966 NS |xeo |xoo 3sv| 17v| av 1A|175c| 10owc| 500M| . 10/180!  100MA| UMP | MIT 
28C1967 NS |xeo |xos 3sv| 17V| 4v 2A|175C| 20WC| 500M| . 10/180!  100MA| UMP | MIT 
28C1968 NS |xe |xoo 35v| 17V| 4v 5A| 175C|  40WC|  400M| 10/180|  100MA| UHP | MIT 
2sC1968A | NS |xoo |Loo 35v| . | 4v 5A| 175C|  4WC| . | | UHP | MIT 
2801969 N S | TOP66 | L32 eov| sov| sv 6A|175C| 20WC|  75M| 10180! 10MA| RHG | MIT 
2SC1970 N S |TO220 | L34 gev| 18v| 4v| 500mA| 1500 swc| . ) 10/180|  100MA| VMP | MIT 
28C1971 N S |TO220 | L90 g6v| 18V| 4v 1A|150C| 12WC| | 10/180| 100MA| VHP | MIT 
2SC1972 N S |TO220 | L90 36v| 18v| 4v|1500MA| 150C|  25wc| : 10/180| 100MA! VHP | MIT ; , 
28C1973 NS |Tos |L21 5oV| . | 4v| 500MA|135c| 750MWF|  300M| 12P|  20MN| 100MA| RMG | MAT BsWws4 |2N22194 
28C1974 N S |TO220 | L34 8ov| . | 4v 2A| 150C| 15WC| 75M| 40P|  30/150 1A| RHP | MAT . . 
2SC1975 N S |Topc | L32 120V sv 2A|150C| 15WC|  75M 50/200 1A| RHH | MAT 
28C1976 NS [Too |L21 3ev| 18v! 4V| 500MA|135C| 750MWF|  350M| 6pl  20MN| 100MA! vMP | MAT 
2SC1977 N S |TO126 | L70 3ev| 18V| 4v 1A | 150C SWC| 300M| 10P|  20MN| 100MA| VHP | MAT 
2801978 N S |TO220 | Los 36v| 18V| 4V|1500MA | 150€ 15WC| 300M| 25P 10MN| 400MA| VHP | MAT 
2SC1980 NS |TO9 |L21 120V| 120V| s5V| 5oMA|125C| 150MWF 260MN|  2MA| ALH | MAT 
281981 NS |Toi8 |Loi sov| sov| 30v| 100MA| 125C| 300MwF|  15M| 4P| 500MN|  1mA| ALG | soy . 
2scissts | NS |Toi8 |Lot 5ov|  30v| 30V| 100MA| 120C| 300MWF|  15M| 8P| 500MN|  1MA! ALC | soy 2N6566 
2SC1982 N S |TO39 |Lo4 140V| 140V| 6v 1A|150C| 625MWwF| 6oM! 6p5|  51/276| 100MA| RMH | SOY . . 
28C1982s | NS |To5 |Lo4 140V| 140V| 6v 1A|150C| 625MWF|  60oM| 13P| 51/276| 100MA| RME | sov |Bswe7 |2N3440 
28C1983 N S |Top6e | L32 gov| 6ov| ev 3A| 150C|  30WC 500MN|  500MA| AHG | SAK | 
2SC1984 N S |Top6s | L32 100ov| gov| 6v 3A| 150C|  30wc 500MN | 500MA | AHG | SAK . . 
28C1985 N S | Tops | L32 sov| 6ov| 6v 6A| 150C|  40WC 40MN 1A| AHG | sAK |BDx73  |2N6101 
2801986 N S |TOP66 | L32 100v|  aov| 6v 6A| 150C|  40WC 40MN 1A| AHG | sAK |BD243c |2N6131 
2SC1987 NS |TO66 |L43 300v|  9ov| 10v 6A| 150C| 50WC| . | | AHE | HIT [BUX67C |2N6235 
2801988 NS |To72 |Los 25V| 12v| 3V| 7oMA|200c| 350MWF|4500MTP| oR6|  20/250!  20MA| SLN | NEC . 
2SC1989 NS [Too |L21 30v av| 30omA|125c| 150MwF|  150M| 1p2/  1007P|  1MA| Tic | MAT 
2SC1990 N S |TO® |L21 30v 3v| 15MA|125C| 150MWF|  350M| 1P|  1007P|  1MP| riG | MAT 
28C1991 N S |TO® |L14 6ov sv| 100MA|150c| 625MWwF|  125M| 1P5! 170TP|  2MA| ALG | NEC 
28C1992 N S |[TO® |L15 50V 6v| 100MA|150C| 300MWF|  150M| 3P|  235TP|  2MA| ALG | NEC 
28C1993 NS |To®æ |L15 30V sv| 100MA| 150C| 300MWwF|  150M| 3P|  2907P|  2MA| ALG | NEC 
2801994 NS |Tog |L15 45V sv| 100MA| 150c| 300MWwF|  150M| 3P|  380TrP|  2MA| ALN | NEC 
28C1995 NS |To®æ |L15 50V 5sv| 100MA| 150C| 300MWF|  150M| 3P|  3807P|  2MA| ALN | NEC 
28C1996 NS [Too |L15 50V sv| 800MA| 150C| 625MWF|  50M| 11P|  2007P| 100MA| AMG | NEC 
2SC1997 NS |Tos |L15 30V sv| 800MA|150C| 625MWF|  50oM| 11P|  2007P| 100MA| AMG | NEC 
25C1998 NS [TO9 |L15 80V 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| 3P7|  140TP|  2MA| ALG | NEC 
2SC1909 NS |Tos |L15 50V ev| 100MA|150c| 500MWwF|  150M| 3P7| 1407P|  2MA| ALG | NEC 
2SC2000 N S |TO9 |L21 gov| . | 5v| 200MA|150c| 200MWwF|  35M| 3p7 90TP|  1MA| ALG | NEC 
2SC2001 N S |[TOs2 |L21 sov! 25v! 5vl 700MAl150c! 700MwF! gsm] 13P|  90/400| 100MA | AMG | NEC 
2SC2002 NS [TO |L21 gov| 6ov| 5v| 300MA|150c| 300MwF| 70m] 7P| 90400! 100MA| AMG | NEC 
2SC2003 NS |Tog |L21 gov| gov| 5v| 300MA|150c| 300MWwF|  7oM| 7P| 90/400| 100MA| AMH | NEC 
2SC2009 Ns |ros |L16 3sv| 35v| 3v| 100MA| 100c| 250MwF|  275M| 2P8| 20/137|  1MA| FvG | soy | BF368k 
2SC2011 NS |Tog |L16 gov| . | av| 5omAl100C| 250MwF|  300M| 1P3 50TP|  1MA| TSA | SOY 
2802012 N S |To220 | L32 | &ov| . sA| . 25WC| 3MTP| 35P| 100/320| 500MA| AHG | Tos 
2SC2013 NS |To9 |L16 35V av| 25MA|100C| 300MWF|  350M|  1P|  1007P|.  4MA| VLN | soY 
2SC2014 NS |Tos2 |L21 100V! sov| 5v| 200MA|125C| 500MwF| som! 10P| 95,420]  10MA| AMH | soy 
2SC2017 NS |ro3 |Los 45ov| 40ov| 7v| 10A|150c|  100wc 8MN 10A| AHE | Mir |Bux25  |2N6560 
2SC2018 NS |TO3 |Los goov| 30ov| 7v| 15A|150C| 100wc 7MN 15A| AHE | MIT [BUX25 | 2N6561 
28C2019 NS |TO3 |Los 200v| 200v| 7v| 15A|150c| :100wc| 10MN 15A| AHE | MIT |BUX25  |2N6561 
2SC2020 N S | TOP66 | L32 45V 20V 4V 3A | 150C 12WC 135M 30P 30/150 100MA | RHG ! SOY | BD737 2N5298 
2SC2021 Nsixie |L78 5OV 5v| 100MA|125C| 300MWF|  ooM| 2P|  120MN]  1MA| ALG 
2SC2022 N S |To220 | L34 30ov| 30ov| 6v 1A|150c|  3owc 10M| 18P|  30/300! 200MA! AME | sa 
2SC2023 N S |To220 | L34 30ov| 300v| 6v 2A|150C|  40WC 10M| 30P|  30/300| 500MA| AHE | SAK 
2SC2024 N S |TO126 | L70 gov| 6ov| 5v 1A | 150C 1WF| 75M| 10P 70TP| 200MA | AMG | FUJ 
2SC2025 N S |To72 |Los 35sv| 18v| 3v! 5oMAl200c| 350MwF|2200MTP|  2P|  30/200!  10MA| ULN | NEC 
2SC2026 NS |TOs |L16 gov| 14V| av! 50oMAl150c| 250MwF|  2GTP| 1P1|  25/200|  10MA| ULA | NEC 
2SC2027 ns |ros |Los | 1500v| soov| 7v 5A| 200C|  5owc| . | | | AHE | HIT |BU225 
2SC2028 N S |To126 | L70 gov| sov| 5v| 1500MA | 150€ swC| 125M| 18P|  2007P| 100MA| RHG | FUJ 
2SC2029 N S |TO220 |L34 8ov| 70v| 5v 2A|150C| 10WC| 75M| 60P!  1007P| 100MA| RHG | FUJ 
2SC2031 NS |x7ec |Moi 45v| 23v| 3v| 500MA| 175c| 7500MWwc 5P s0TP| 200MA | UMP | FUJ 
2SC2032 Î[ N S !X76C |MoOt 45V 23V 3V 1A! 175C 12WC | 8P 50TP 500MA | UMP | FUJ 
2SC2083 NS x76c |Moi 4sv| 23v| 3v sal 175c|  3owc| . 18P =. 2A| UHP | FUJ ; . 
2SC2034 NS [TOZ» |L04 120V sv 2A|175C|  12WC|  75M| . 50/200 1A! RHH | MAT |Buvas  |2N5238 
2SC2085 NSIxi0 |L20 sov| 28v| 5v| 300MA|150C| 300MWwF|  175M|  4P! eoTP | 10MA | AMG | FUY 
2802086 |[NS| . | gov| . . 1A | 150C wrl | ._ | RMG | Tos 
2SC2087 N S |To220 |L34 gov| 14V| av! 50oMAl150C| 250MwF|  2GTP| 1P3 ul 10MA| SLA | NEC 
2SC2038 Ns! . : 7ov| 4ov| 4v 5A|175C| 75WC|  100M 20/180| 500MA| RHP | Mir 
2SC2039 NS |xeo |xoo 7ov| sev| 4v 8A| 175C|  80WC| 100M 20/180 1A| RHP | MIT . 
2SC2040 NS IX54 |x54 aovl 25v| 4v| 500MA| 175c swc| 900M| . 20/180!  100MA| UMP | MIT | BLX92 
2SC2043 N S |TO220 | L34 70V| . | 5v 4A|150c| 25Wc|  110M| 7op 50TP| 500MA| RHG | FUJ 
2SC2044 NS |xao |xoo 55v| 35v| 3v 6A|175C|  6sWc| . | 74P 50TP 5A| UHP | FUY 
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| Boït. |Broch} ax | max |max| max |max| max min | max 


Equ. 
FCT | FAB | EUR. 


2SC2050 N S |TO220 | L34 6ov| 25v| 5v 6A | 150€ 20WC 75M| 80P 20MN 2A| RHG | MAT . 
2SC2051 NS |TO92 |L21 éov| 6ov| 6v| 250MA|150C| 500MWF|  110M|  6p 100TP|  100MA| AMH | FUJ |BSW66 |2N4001 
2SC2053 NS [TO |L40 40ov| 17V| 4v| 300MA| 135C| 600MWF|  250M 10/180| 10MA| VLA | MIT [BLW10  |2N3866 
2SC2055 N S |[TO92 |L40 18v| ov| 4v| 300MA|135C| 500MWF|  850M 10/180|  50MA| UMP | MIT |BLW10  |2N3866 
2SC2056 N S |TO39 |Lo4 18v| ov| av 600MA|175C| 800MWF|  400M 10/180| 100MA| UMP | MIT [BFX33 | 2N3866 
2SC2057 NS [TOs |L13 3ov| 25V| 3v| 20MAl125c| 150MWF|  250M| 1R5!  200MX 1MA| TIA | SAN |BF314 

2SC2058 NS |Tog |L21 40V sv| 50MA|:125C| 250MWF|  150M| 1P6| 56/270|  1MA| ALG 

2SC2059 N S [SPEC | . 25V 4v| 20MA|125C| 150MWF|  250M| 1P4l  39/180|  1MA| ALG 

2SC2060 NS [To |L21 40V 5V| 700MA| 125C| 750MWF 75M| 20P|  82/390| 100MA! AMG 

2SC2061 NS [TO |L21 8ov sv| 700MA| 125C| 750MWF 60oM| 20P| 82/390| 100MA| AMG 

2SC2062 NS |Tos2 |L21 40v 12V| 300MA | 125C| 300MWF!  100M| 25P|  5KMN| 100MA| AMG 

2SC2063 NS [SPEC | . 40V sv| 50MA|125C| 250MWF|  150M| 1P6| 56/270| 1MA| ALG | . 

2SC2065 NS |x56D |L75 asv| 18v| 3v| 250MA| 200€ ewc|3200MTP|  2P| 20/200|  80MA| UMP | NEC 

2SC2066 NS |X56D |L75 35v| 18V| 3V| 450MA| 200€ 7WC| 2GTP| 3P5| 15/200| 100MA| UMP | NEC 
2SC2067 NS [TO |L21 3sv| 35v| 5v 1A| 150C| 500MWF 5oM| 50P|  1007P| 200MA| AMG | MIT |BCW36  |2N4953 
2SC2068 NSsIx17 |L35 30ov| 30ov| sv! 50MA|150C| 1500MWF 75M| 4P| 30/200| 20MA| TVE | Tos .… |2N6559 
2SC2069 NS |To18 |Lot 20V| 17V| 5V| 50MA]|175C| 350MWF 80TP|  10MA| RLS | FUJ 
2SC2070 NS |TO18 |Lot aov| 32v| 5V| 50MA|175C| 300MWF 70TP| 30MA| RLS | FUJ 

2SC2071 N S |TO126 | L70 250v| 220V| 5v| 50MA| 150€ 1WF 5oM| 2P| 150TP|  10MA| TVH | FUJ 

2SC2073 N S |TOP66 | L32 150V| 150V| 5V| 1500MA | 150€ 25WC 2M| 70P! 40/140| 500MA| AHH | TOS | BU409 

2SC2075 N S |TO220 | L34 8ov 4 4A | 150C 10WC 50M|  40P 25MN| 500MA| RHG | TOS 

2SC2076 NS |Tog |L21 3sv| 30v| 4V| 20MA|125C| 200MWF 75M| 2P5| 80/360| 1MA| ALG | MAT 

2SC2078 N S | TOP66 | L32 8ov| 75V| 5v 3A | 150C 10WC 75M| 90P| 200MX| 500MA| RMH | SAN 

2SC2079 N S |TOg2H | Lot 100V| 8ov| 5V| 700MA| 125C 1WC 50M| 20P|  320MX|  50MA| RMH | SAN 

2SC2080 N S |TO126 | L70 6ov| 5ov| 5v 1A | 150C 1WF 8P 50TP| 500MA| AHG | FUJ 

2SC2081 Ns |xseD |L75 sev| 18v| 3v| 750mA| 1750 10wWC| 600M| gpl  20/200| 200MA| UMG | NEC 

2SC2082 NS |XxS5E |L75 a8v| 18v| 3v|2200MA | 175C 25WC| 275M| 22P| 20/200| 600MA| UHP | NEC 

2SC2083 NS |X55E |L75 gev| 18V| 3v 3A | 175C 34WC|  200M| 30P| 20/200| 800MA| UHP | NEC 

2SC2085 N S |TO220 | L34 300ov| 300v| 5v| 100MA | 150€ 10WC 30M|  8P 80TP| 50MA| TVM | MAT 

2SC2086 NS ITOg |L40 75V| 35V| 4V 1A| 135C| 800MWF 35/300| 100MA| FVG | MIT 

2SC2087 NS |Toi8 |Lot 300v| . sv! 5MA|175C| 100MWF 40M|  5P 50TP| 1MA|TWM | . 

2SC2088 NS |[TO® |L21 120V| 120V| 5V| 50MA!125C| 300MWF 75M| SP!  350MN| 2MA| ALN | TOS 

2SC2091 NS |TO126 |L31 , 40V 1A|150C| 750MWF|  150M| 80P i : RMP | HIT 

2SC2092 N S |TOP66 | L32 . 75V 3A | 150C 12WC| 125M| 80P . À RHP | HIT 

2SC2093 NS |xe3B |x83 28v| 14V| 3V| 200MA| 175C 5WC | 20/200| _100MA| UMP | NEC 

2SC2094 Ns |xoo |xoo aov| 17V| 4v|3500MA| 175C 30WC|  250M| . 10/180! 100MA! VHP | MIT 

2SC2097 N S ISPEC | . 50V| 20V| 5Vv 15A| 175C|  125WC 10/180| 100MA! RHG | MIT 

2SC2098 N S |TO220 | L34 7ov| 70v| 4v 6A | 150C 25WC| 100M| 8oP|  20/100 4A| AHH | TOS 

2SC2099 NS |x57F |Moi 4ov| 18v| 4v 6A | 175C 60WC| 100M| 250P|  20/185 1A| AHH | TOS 

2SC2100 NS |x59F |Mo3 4ov| 18v| 4v 15A| 175C| 150WC| 100M| 500P|  20/100 10A| RHD | TOS 

28C2101 NS |x28 |x28 3sv| 18v| 3v 2A | 175C 15WC|  200M| 25P 10MN 1A| vHP | Tos 

2SC2102 NS |x28 |x28 asv| 18v| 3v|3500MA| 175C 35WC|  200M| 80P 10MN 1A| AHG | TOS 

2SC2103 NS |x28 |x28 4ov| 18v| 4v 6A | 175C S0WC|  150M| 80P 10MN 3A| VHG | ToS 

2SC2103A | NS |x28 |x28 aov| 18V| 4v 6A | 175C 5OWC 80P|  10/150 3A| VHP | TOS 

2SC2104 NS |x28 |x28 3sv| . 3V| 800MA | 175C| 7500MWC| 1500M| 10P|  100TP| 500MA| UMP | TOS 

2SC2105 Ns |x28 |x28 3sv| . 3v | 1400MA | 175C 15WC| 1200M| 15P|  1007TP 1A| UHP | TOS 

2SC2106 NS |x28 |x28 35V| . av | 2800MA | 175C 30WC|  900M| 15P|  100TP| 1500MA| UHP | . 

2SC2107 NS |x28 |x28 éov| 4ov| 8v| 100MA|125C| 150MWF|  150M| 3P2|  80/320|  10MA| RLG | . . 
2SC2109 NS |[TOg |L21 6ov| 40v 200MA | 125C| 300MWF|  140M| 7P|  80/320|  10MA! ALG | NEC |BC182L |2N38594 
2SC2111 NS |[TOg |L21 6ov| 40v 200MA | 125C| 300MWF|  250M 60/300|  10MA| RALS | NEC |BC682L |2N3859A 
2802113 N S |TO126 |L70 40V| 30V| 5v 1A | 150C aWC 50M| 50P|  130MN|  50MA| AMG | MAT 

28C2114 NS X41 |L71 15V| gv| 3v| 8omAl125C| 225MWF| 7GTP|  1P 75TP|  50MA| ULA | TOS 

2SC2115 NS IXx41 |L71 20oV| 10ov| 2v| 30MA!125C| 150MWF|  6GTP| op 120TP| 10MA| ULA | TOS 

2SC2116 NS |x41 |L71 3ov| 20ov| 3v| 50MA|125C| 225MWF|  150M| 1P2 80TP|  10MA| ULA | TOs 

2SC2117 NS [TO37 |LO4 3sv| 17V| 3v| 800MA| 175C| 7500MWC 15P 10MN| _500MA | VMG | TOS 

2SC2118 NS |TO37 |Lo4 3sv| 17V| 3V| 1400MA | 175C 10wC| . 25P 10MN 1A| VHG | Tos 

2SC2119 N S |TO220 | L34 gov| govl 4v 4A | 150C 10WC|  100M| 75P|  20/100 2A| RHG | TOS 

2SC2120 NS |[TOs2 |L21 3ov| 30v| 5v| 800MA| 150C| 600MWF 60M| 13P| 100MN| 100MA| RMG | TOS . 

2SC2121 | NS |TO3 |Los 750V| 300V| 8v 3A | 150C 5OWC 4M 15/60 1A| TLH | Tos |Bu126 

2SC2122 | NS |To3 |Los goov| 325v| 8v 10A | 150C 5OWC 3M 15MN| 2500MA| TLH | TOS | BUY23B 
2SC2122A | NS |Tos |Los | 1000V| 400v| sv 104 | 150C 50WC 3M 15MN| 2500MA! TLH | TOS | BUX81 

2SC2123 NS |To3 |Los | 1000V| 400V| sv 12A | 150C 5OWC 3M 5MN 8A| TLE | TOS | BUX81 

2SC2124 | NS |rTos |Los | 2200V| 80ov| sv 2A | 150C 10WC 2M| . : TLE | TOS | BU225 

2SC2125 NS ITo3 |Los | 2200V| 8oov! sv 5A | 150C 50WC 3M| 165P 8/35 iA| TLE | TOS : 
28C2126 | NS |TO66 |L43 200V| 200V| 6V 3A | 150C 30WC 25/75 3A| AHE | SHi |BUX61  |2N3738 
2SC2127 NS |To3 |Los ur 200V| 6v 10A | 150C|  100WC 20/60 10A| AHE | SHi |BUX12  |2N6561 
2SC2128 Ns |xe7 |Los 200V| 200V| 6v| 304 200WC | 15/45 30A| AHE | SHi : À 
2SC2129 N s | To |L40 70V| 70V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 50M| 3P| 250MN 1MA| ALN | MIT 

2SC2130 | NS [To |L40 7oV| 7ov| 5v| 100MA| 125C| 200MWF 50M| 3P|  250MN 1MA| ALG | MIT . 
28C2131 | NS li Ge 4ov| 18 | “| 600MA | 175C| 800MWF|  850M 10/180 ou UMP | MIT IBLX65  |2N5109 
2SC2132 | NS |xeo |xog asv| 17v| av! ea! 175c 50WC| 500M 20/180 A! UHP | MIT 

25C2133 NS [SPEC | . 55V| 35v| 4v SA | 175C 75WC|  300M 20/110| 200MA| VHP | MIT 

2SC2134 NS ISPEC | . | + 55v| 3sv| 4v 10A v7sC | 120WC|  250M 20/110| 200MA| VHP | MIT 

2SC2135 NS |To® |L14 av 4vl 4v| 50MA!:125C| 140MWF|  . 500MN 1MA| ALC | MIT 

2SC2137 NS |TOS LO5 5oov|. 400v| 6v 7A 150 | 80WC 3M 10/40 sa AHE | TOS 
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Mat, | B0ît. [Broch| GX | max [max] max |max| max min FCT re EUR 
2SC2138 és lost: rl le zal1socl  sowcl  sml . | 1040 sal ae |rosl . | . 
2SC2139 NS |Tos |Los 5oov| 4oov| ev| 10A|150c| 100wc| . . 10MN sA| RHE | ros |Bux14 | 2N6560 
2SC2140 NS |TO3 |L0s soov| 35ov| ev| 10a|150c| 100wc| . | 20MN sA| AHE | TOS 
2802141 N S |TO220 |L34 140V| 140V| sav| 500MA|125C| o6omwr|  25M| 20P|  60/350| 100MA| AMH | soy 
2SC2143 NS |xe5C |L96 15v| 15V| 2v| 30MAl100C| 210MWF|4500MTP| op7| 20/170| 3MA| ULA | soy 
2SC2144 NS |xosc |Lo6 15v| 15V| av! 20MAl100c| 210MwF|1400MTP| oPol 20170!  3MA| uLp | soy , L 
2SC2145 NS |TO3 |Lo4 35v| 18v| 4 2A|175C| 10WC| 250M| . 20/180| 100MA| VMP | MIT |BFS10 | 2N3866 
2SC2147 N S |[SPEC |Los 400v| 400v| ev| 5oa|150C|  200wc 3M| 370P 10/40 30A| AHE | SAK | 
2SC2148 NS |xe2B |xe2 aov| 14v! 3v| somAl150C| 250MWF| 1500M| 1P1 80TP|  10MA| SLA | NEC | 
2SC2149 NS |xe28 |x62 25V| 12V| 3v| 70MAl:175C| 290MWF| 2500M| 1P2 70TP| 20MA| SLA | NEC | BFR49 
2SC2150 Ns |xe2B |xe2 2ov| 11V| 3v| 30omAl175c| 250MwF 3G| op7| 1007P| 10MA| sLA | NEC 
2SC2151 NS [|TO3 |Los goov| aoovi ev! 15Al175C|  150Wc 8M| . 20TP| 7500MA| AHE | FUJ 
28C2152 NS ISPEC | . 3ev| 18v| 3v 2A|150C|  15wC|1200MTP| 20P|  10MN| 400MA| AHG | MAT 
2802153 NS [To |115 gov| 2ov| 3v| 20MAl125c| 250MWF|  . OR5|  25MN| 2MAÏ VEN | MAT 
2SC2159 NS |[sPec | Los 40ov| aoov| 7v] soal175c|  200wc sM| . 10/30 30A | AHE | SAK 
2SC2160 NS |To3 |Lo4 ssv| 18v| 3v 1A | 175C swcl1200MTP| sp soTP| 500MA | UMG | FUJ 
2SC2161 Ns |x7ec |Moi sav! 18vV| 3v 1A | 175C TWC|1200MTP|  5P 50TP|  500MA | UMG | FUJ 
28C2162 NS |x76c |Mot ssv| 18v| 3v 2A|175C| 12WC| 1GTP| 10P 50TP 1A| UHP | FUJ 
2SC2163 NS |x76c |Mot 45V| 25v| 3v 5A|175C| 30WC| 400M| 38P 50TP 2A| UHP | FUJ 
2SC2164 NS |x64 |x64 45v| 25v| av| 104A/175c| sowc| 350M| 75P 50TP 3A| UHP | FUJ 
28C2165 Ns [Tor | . 120V| 120vV| sA|175C| 800MwF| . : 1KMN 5A| AHD | HIT 
2SC2166 N S |TO220 |L34 75V| 75V| 5v 4A| 150€! 12WC| . 35/180| 100MA! RHP | MIT 
2802167 N S |TO220 |L34 150V| 150V| 6v 2A|150C| 3owc| 10M| 20P|  40/320| 700MA| AHH | SAK 
2SC2168 N S |TO220 | L34 20ov| 200v| 6v 2A|150C|  3owc| 10M| 20P| 40/30] 700MA! AHH | SAK 
28C2169 N S |SPEC 36V av 4A|175C|  25WC|1500MTP| 15P 50TP| 1500MA| UHP | FUJ 
2802173 Ns x |x28 3sv| 1ev| 3v sA|175c|  sowc|  200M| a0pl  10MN 1A| uHP | ros 
2802175 NS |TO3 |Lo5 35ov| sa5ov| 7v| 104/150c! 100wc| . . 15MN 5A| AHE | MIT 
28C2176 NS |x28 |x28 sov| 25V| 4v 3A|175c| 30wc| 200M| 40P|  10MN 1A| vHP | Tos 
2SC2177 NS |x8 |x28 5oV| 25V| 4v 5A|175C|  45WC|  200M| 80P|  10MN 3A| VHP | TOS 
2SC2178 NS |xs7F |Mot 3sv| 18v| 3v|3500MA| 175c|  35wc|  200M| 80P|  10MN 1A| VHP | TOs 
2SC2179 Ns |spec | . ssv| 40v| 3v eAl175C| eswc| . 45P SOTP sA| UHP | FUJ 
2SC2180 NS |x28 |x2 35v| 18v| 3v 6A|175C|  40WC| . 80P|  10MN 1A| VHP | Tos 
2SC2181 NS |xs7F |Moi 3sv| 18v| 3v| 10oAl175c| 7owc|  150M| 160P| 10MN 2A| VHP | Tos 
2802182 Ns|x8 |x28 6sv| ssv| 4v 6A|175C| 6oWC| 75M| 100P|  10MN 1A| vHP | Tos 
2SC2183 NS xs |x28 35v| 18v| 4v|4500MA! 175C|  3owc| 200M| 50P|  10MN| 1500MA| UHP | Tos 
28C2184 N S |To220 | L34 6ov 4 sal 150c| 1owc| 100M| 30P|  1007P| 100MA| RHG | FUJ 
2SC2185 NS |x64 |xe4 SV av 6A| 200C| 75WwC| . . 6OTP 2A| UHP | NEC 
2SC2186 NS |x64 |xe4 5ov| . | 3v gA| 200C| 110WC| . | 60TP 3A| UHP | NEC 
2SC2188 Nsxio |L78 45V| 35v| 4v| somAl135c| 600oMWwF|  250M| 1P5!  20/100| 10MA| TiA | MAT 
2SC2189 NS |ro3 |Los 150V 7V| 10Al150c|  saowc| . | 40MN 4A| AHH | FUJ 
2SC2190 NS |ros !|Los 450V a 5A! 150C| 100WC| . 15MN 2A| AHE | FUJ 
2802191 NS |[Tos |Los 450V ml 10A|150€| 100Wc| 15MN 4A| AHE | FUJ 
2SC2192 NS |[sPEc | 36V 4 5A|150C| 30WC| 300M| 35P 50TP| 400MA| VHP | MAT 
2SC2193 NS |TO3 |Lo4 150V 5v| 300MA|175C| 60oMwF| 75M| 4P 70TP|  50MA| ALH | . 
2SC2194 NS |xi7 |La5 60V 5v | 1500MA | 150C WF  soM| 20P| 120TP| 150MA| AMP | Tos 
28C2194A | NS |ro202 |L35 éov| sov| 5v|1500MA| 150c| 1500Mwr|  5oM| 20P| 70/240| 150MA| AMP | ros 
2802196 NS |TO39 |Lo4 40v| 18v| 3v 2A | 175C 7WC|  400M| 10P 50TP 1A| VHG | FUJ 
2SC2197 ns |x76c |Moi sov| 25v| 3v 6Al175C|. 6owc|  250M| 100P SOTP 3A| VHP | SAK 
2SC2198 NS |To66 |L43 100V| 50v| 20v 6A|150C|  4owc| . | 300MN 1A| AHG | SAK 
2SC2199 NS [Tos |Los 15ov| sov| 15v 8A| 150C|  60WC em| 100P|  300/2k 1A| AHD | SAK 
2SC2200 NS |To66 |Los 5oov| 400v| ev 7Al150c| 4owc| . 10MN 3A| AHE | Tos 
2SC2204 NS |x87 |Los goov| 4oov| sv]  soal150C| 250Wc| . : 10MN 30A| RHE | Tos 
2SC2206 NsIx19 |L78 3ov| 20ov| 5v| 30MA|135C| 400MWF|  150M| 1P3|  50MN|  1MA| ALN | Tos 
2SC2207 N S | TOP6s |L32 gwv| . 8A | 150C | | aHP | HIT 
2SC2208 N S |TO39 |Lo4 120v| 120v| 7v 5A| 175C| 800MWF| . 1KMN 5sA| AHD | HIT 
2SC22084 | NS |TO3 |Lo4 | 150V| . 10 | 200c|  sowc| . 1KMN 5A| AHD | HIT 
2SC2209 N S |TO126 |L70 sov| 4ov! 5v|1500MA| 150C0|  10wWC| 75M| 5oP|  30/220 1A| AHG | MAT . 
2SC2210 NS |TOs |L21 3ov| 2ov! 5v| somAl125C| 200MwF| 45M| 7P|  320mMx|  1mA| FVG | SAN | BF219 
2SC2212 NS [To |L14 15V| 15V| 3V| 20MAl 100€! 250MwF|  700M| 1P|  30/170|  3MA| TuG | soy . |2N3663 
2SC2213 NS |To® |L14 3ov| 15V| 4v| 5omAl100c| 250MwF|  700M| 1P3|  40/150|  5MA| Tuo | soy .  |aN3663 
2SC2214 NS |ros |Lo4 1oov| gov| 6v aal175c| 10owc|  7omM| 6opl  54/264| 100MA| RHH | sov |Bss4s |2N5152 
28C2215 NS |ros |L16 4aov| 4ov|] 4vl somAl125C| 250MwF|  200M| 1R2]  30MN| 4MA| TiG | Tos . | 
2SC2216 NS |Tos |L16 sov| 4sv| 4v| 50oMAl125C| 300MWwF|  150M| 2P| 20/1000! 12MA! TiG | Tos 
2SC2217 NS |xeo6 |L75 20V iv] 8oMA| 200€! 580MwF|  8@TP| 1P|  30/300|  20MA| uLA | NEC 
2SC2218 Ns xs |L75 20V 1V| s8oMA| 200€! 350MwF| e@Tr| 1P|  30/300| 20MA| uLA | NEC 
28C2219 NS |x83B 20V 1V| 8omA| 200c! 700mMwF|  8@TP| 1P|  30/300|  20MA| uLA | NEC 
2SC2220 NS |xe7 |Los soov| 3oov| 5v| 304Al150c|  25owc 10MN 30A | RHE | TOS 
2SC2221 NS |TOs9 |Lo4 25V| 12V| 2V| 750MA 7500MWC 10P|  20/200| 200MA| VMG | NEC 
2SC2222 NS |xs6D |L75 25V| 12V| 2V|1500MA 17NC| 18P|  20/200| 400MA| VHP | NEC 
2SC2223 Ns|x1i2 |L29 30V 4v| 20MA 150MWC| 300M|  1P 90TP| 1MA| FVG | NEC 
2SC2224 nNslxi7 |Ls5 200V 5v| 200MA sowc| 5oM| 2P| 1807P|  10MA| Tv" | NEC 
2SC2228 | NS |Tog |L21 160v| 16ov| s5v| 5oMAl125c| 750MwF|  50oM| 7P5|  320Mx]  10MA| TvM | SAN | BF200 
2SC2229 NS |[TO® |L21 200v| 150ov| 5v| somAl150c! 8comwr| 6om| 3P5| 70/2400!  10MA| TVM | Tos 
2SC2230 NS |Tog |L21 20ov| 160v| sv! 100MA| 150c! 800MwF| 50m! 7P|  120MN!  10MA| Tvm | Tos 
28C2230A | NS |TOg |L21 200v| 180v| sv| 100MA|150C| 80omMwF| 50m! 7P| 120/400!  10MA| ALH | TOS 
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| max] max i FAB EUR. USA 
2SC2231 N S |TO202 | L32 200V| 160V| 5V| 200MA| 150C| 1500MWC 50M| 10P 100MN| 50MA| TVM | TOS 
2SC2231A N S |TO202 | L32 200V| 180V| 5V| 200MA| 150C|  12MWC 50M| 10P|  100/320| 50MA| TVM | TOS 
2SC2233 N S |TO220 | L34 200V|  6ov| 5v 4A | 150C 40WC 4M| 80P 30/150 1A| TLM | TOS 
2SC2234 NS |xX28 |x28 35V| 18V| 3v 10A | 150C 70WC 150M| 160P 10MN 5A| VHP | TOS 
2SC2235 N S |[TO92 |L21 120V! 120V| 5V| 800MA| 150C| 900MWF 60M| 30P 80/240| 100MA| AMH | TOS 
2SC2236 N S |[TO92 |L21 30V!I 30V| 5V]|1500MA| 150C| 900MWF 60M| 30P 100MN| 500MA| PHP | TOS 
2SC2237 N S |SPEC : 35V] 17V| 4V 2A | 175C 20WC | . 10/180| 100MA| RHP | MIT 
2SC2238 N S |TO220 | L34 160V| 160V| 5V| 1500MA| 150C 25WC 50M|  25P 70/240| 100MA| AHH | TOS 
2SC2238A N S |TO220 | L34 180V| 180V| 5V|1500MA| 150C 25WC| 100MTP| 25P 70/240| 100MA| AHH | TOS 
2SC2238B N S |TO220 | L34 200V| 200V| 5V|1500MA| 150€ 25WC| 100MTP| 25P 70/240| 100MA| AHH | TOS 
2SC2239 N S |[TO66 |LO5 160V| 160V| 5V]| 1500MA| 150C 25WC 50M| 25P 70/240| 100MA| AHH | TOS 
2SC2240 N S [TO9 |L21 120V| 120V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 50M|  3P| 200MN 2MA| ALH | TOS 
2SC2241 N S |TO220 | L34 300V| 300V! 7V| 150MA| 150C 20WC 50M|  3P8 40/170|  50MA| TVE | TOS 
2SC2242 N S |TO220 | L34 300V| 300V! 5V| 150MA| 150C 25WC 25M| 5P5 40/170|  50MA| TVE | TOS 
2SC2243 NS |[TO3 |LO5 450V| . a 5A | 150C 100WC 10MN 2A| AHE | FUJ 
2SC2244 NS |ITO3 |Lo5 450V| . TV 8A | 150C 100WC 10MN 8A! AHE | FUJ 
2SC2245 NS |[TO3 |LO5 450V| . ra" 10A | 150C 100WC 10MN 4A| AHE | FUJ 
2SC2246 NS |TO3 |LO5 450V| . W 15A | 150C 100WC 10MN 6A| AHE | FUJ 
2SC2247 N S |[TO66 |LO5 450V| . ra" 15A | 150C 40WC 10MN 6A| AHE | FUJ 
2SC2248 N S |TO66 |LO5 450V| . 1 8A | 150C 40WC 10MN 3A| AHE | FUJ 
2SC2249 N S |SPEC |LO5 250V| . TV 30A | 150C|  200WC 10MN 15A| AHH | FUJ 
2SC2250 N S |[SPEC |LO5 450V| . NW 30A | 150C|  200WC 10MN 15A| AHE | FUJ 
2SC2251 N S |X76C |Mo1 45V| . 3V| 500MA | 175C TWC 50TP| 200MA| UHG | FUJ 
2SC2252 N S |X76C |Moi 45V| . av 1A| 175C 12WC 50TP| 500MA| UHG | FUJ 
2SC2253 N S |X76C |Moi 45] . av 2A | 175C 25WC 50TP 1A| UHP | FUJ 
2SC2254 N S |X76C |Mo1 4) . av 4A| 175C 40WC 50TP 3A| UHP | FUJ 
2SC2255 N S |SPEC . 45V| . 3v 6A | 175C 65WC . 50TP 5A| UHP | FUJ 
2SC2256 N S [TO3 |LO5 200V| 200V| 6v 15A | 150C 150WC 5M| 110P 30/180 5A| AHH | SAK 
2SC2257 N S |TO126 | L70 180V| 180V| 5V| 50MA| 150€ 1WF 40M| 2P 65/450|  10MA| ALH | MAT 
2SC2258 N S |TO126 | L70 250V| 250V| 7V| 100MA| 150€ 1WF 50M| 2P3 40MN| 40MA| TVH | MAT 
2SC2259 N S |SPEC ; 100V| 100V| 5V| 50MA]| 125C| 400MWF 50M| 1P8| 250MN 1MA| OUA | MIT : ; 
2SC2260 NS [TO3 |LO5 160V| 100V| 6v 8A | 150C 80WC 30MN 3A! AHH | SAK |BDY56  |2N4348 
2SC2261 N S [TO3 |LO5 180V| 120V| 6Vv 8A| 150C 80WC 30MN 3A| AHH | SAK |BDY74 | 2N5633 
2SC2262 NS [TO3 |LO5 200V| 140V| 6Vv 8A| 150C 80WC . 30MN 3A| AHE | SAK |BDX50 | 2N3773 
2SC2263 N S |[TO92 |L21 60V| 55V| 5V| 50MA!125C| 250MWF 35M| 15P 180MN 2MA| ALG | MAT 
2SC2264 N S |[TO92 |L21 gov| 20V| 5V 1A|135C| 750MWF 100M|  20P 100MN 1A| AHG | MAT 
2SC2265 N S [TO72 |LO9 35V| 35V| 4V| 20MA|175C| 150MWF 275M| 0P6 30/150 2MA| VEN | HIT . ; 
2SC2265H N S |[TO72 |L06 ; 35V| . 20MA | 175C| 150MWF|  300M 30/150 2MA| VLA | HIT |BFX73 |2N918 
2SC2266 NS |[TO3 |LOS 500V| . A" 10A | 150C 100WC . 30TP 5A| AHE | HIT ; : 
2SC2267 N S |TO18 |Lo1 400V| 360V| 5V] 100MA| 150C| 400MWF 35M| 4 35/200|  20MA| ALE | HIT 
2SC2267H NS |TO18 |LO1 400V| . . | 100MA|200C| 400MWF : 35/200|  20MA| ALE | HIT | BFT59 
2SC2270 N S |TO126 | L70 50V| 20V| 8v 5A | 150C 10WC 50M|  40P 140MN| 500MA| AHG | TOS ; 
2SC2271 N S |[TO92 |L21 300V| 300V| 6V| 100MA| 125C| 750MWF 50M| 7P5|  200MX|  10MA| TVE | SAN | BF259 
2SC2272 NS |X39 |L75 20VI 10V| 3V| 35MA]|200C| 440MWF| 10GTP| 0P6 50/250 5MA| SLA | NEC 
2SC2273 NS |X39 |L75 25V| 12V| 3V| 65MA]|200C| 440MWF|8500MTP|  0P6 50/250 7MA| SLA | NEC 
2SC2274 N S |[TO92 |L21 60V] 50V| 5V| 500MA| 125C| 500MWF 60M| 10P| 320MX|  50MA| AMG | SAN |BCW36 | 2N4953 
2SC2274K N S |[TO92 |L21 100V| 80V| 5V| 500MA| 125C| 500MWF 60M| 10P| 320MX|  50MA]| AMH | SAN |BFT29  |2N2896 
2SC2275 N S |TO220 | L34 120V| . 5V | 1500MA | 150C 25WC 100M|  19P 150TP| 300MA| RHH | NEC 
2SC2276 NS | , 130V| . 4V 7A| 150C 80WC 50M| 150P 150TP 1A| RHH | NEC 
2SC2277 N S |[TO92 |L14 50V| 50V| 5V| 500MA! 150C| 625MWF 60M| 7P 60/320| 150MA| AMG | HIT 
2SC2278 NS |X34 |L35 300V| 300V| 5V| 100MA! 150C| 1250MWF 40M| 2P 30/200|  20MA| TVH | HIT 
2SC2279 NS |xX17 |L35 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C 10WC 18M| 3P 30/150|  20MA| TVH | TOS 
2SC2280 NS |X56D |L75 : 18V| . | 750MA| 150€ 10WC : 10P 20/200| 200MA| RMP | NEC 
2SC2281 NS |X56D |L75 38v| 18V| 3V|1500MA | 175C 17WC : 17P 20/200| 400MA| VHP | NEC 
2SC2282 NS |[X55E |L75 38v| 18V| 3v 3A | 175C 34WC | 33P 20/200| 800MA| VHP | NEC 
2SC2283 N S |SPEC ; 38V| 18V| 3V] 750MA| 175C 10WC 1G| sp 20/200|  200MA | UMG | NEC 
2SC2284 NS |SPEC . 38v| 18V| 3V|1500MA| 175C 17WC 250M|  17P 20/200| 400MA| UHP | NEC 
2SC2285 N S |SPEC | 38v| 18V| 3v 8A | 175C 34WC 150M|  33P 20/200| 800MA| UHP | NEC 
2SC2286 N S |SPEC : 38V! 18V| 3V| 750MA| 200€ 10WC ' 10P 20/200| 200MA| VMG | NEC 
2SC2287 N S |SPEC . 38v| 18V| 3V]| 1500MA | 175C 17WC : 17P 20/200| 400MA| VHP | NEC 
2SC2288 N S |SPEC ; 38v| 18V| 3v 3A | 175C 34WC ; 33P 20/200| 800MA| VHP | NEC 
2SC2289 N S |SPEC . 25V| 12V] 2V|1500MA| 175C 17WC . 18P 20/200| 400MA| VHP | NEC 
2SC2290 N S |X59F |M03 45V| 18V| 4V 20A | 175C 175WC 50M| 500P 10/150 10A| RHP | TOS 
2SC2291 N S |SPEC | 100V| 100V| 5V| 50MA| 125C 125WC 50M| 2P5|  250MN 1MA| DUA | SAN 
2SC2292 N S |[TO3 |LO5 500V| 400V| 7V 8A | 150C 80WC 10M| . 15MN 4A| AHE | SH 
2SC2293 N S [TO3: |LO5 500V| 400V| 7V 10A | 150C 100WC 10M| . 15MN 5A| AHE | SH 
2SC2294 N S [TO92 |L21 30V| 20V| 5V! 30MA|:125C| 250MWF 100M| 2P 100TP 1MA| ALG | MAT 
2SC2295 NS IX12 |L29 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 200MWF 150M|  OR9 50/220 1MA| ALN | MAT 
2SC2297 N S |TOP66 | L32 55V 8A | 150C 25WC 65M| 280P : . RHP | HIT 
2SC2298 N S |TO126 | L70 30V| 20V| 10V 1A| 150C aWC | : 4KMN|  400MA| AMD | HIT 
2SC2299 N S |[TO92 |L21 20V 5v 1A|150C| 500MWF 75M|  10P 200TP| 10MA| AMG | FUJ 
2SC2300 N S |[TO92 |L21 50V 5V 1A| 150C| 500MWF 75M|  10P 200TP| 10MA| AMG | FUJ 
2SC2301 N S |SPEC : 46V 2V | 2800MA | 200C 46WC . . 30TP 2A| UHG | NEC 
2SC2302 NS |X77 |LO5 500V| . 10V 7A| 150C 40WC | | 15TP 5A| AHE | SAK 
2SC2303 NS [TO3 |LO5 500V| . 10V 7A | 150C 80WC . : 15TP 5A| AHE | SAK 
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2SC2304 NS |TO3 |LO5 500V 10V 10A | 150C|  100WC ; 15TP 10A| AHE | SAK 
2SC2306 NS |TO3 |LO5 450V 6v 15A| 150C|  150WC 4M| . 10MN 5A| AHE | SAK 
2SC2308 N S |TO9 |L21 55V| 50V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF| 115M| 1P8|  100MN 2MA| ALG | HIT 
2SC2309 NS [TOS |L21 55V| 50V| 5V| 100MA]|125C| 200MWF| 115M| 1P8|]  250MN 2MA| ALG | HIT 
2SC2310 N S |[TO92 |L21 55v| 50v| 5V| 100MA|125C| 200MWF| 115M| 1P8|  250MN 2MA}| ALN | HIT 
2SC2311 N S |TO126 | L70 5ov| 40V| 5v 1A| 150C 1WF 12P 55TP soma AMG | FUJ 
2SC2312 N S |TO220 | L34 6ov| 20V! 5v 6A | 150C | 1500MWC 10/180! 100MA) RHP | MIT 
28C2313 NS |X76F |M05 4ov| 17V| 4v 10A | 175C 60WC | 10/180 1A| VHP | MIT 
2802314 N S |TO126 | L70 75V| 45V| 5v 1A| 150€ 5WC|  125M 60/320| 500MA| RMG | SAN 
2SC2315 N S |TO220 | L34 80v 6v 6A| 150C S0WC 15M| 140P 800TP| 500MA| AHD | SAK 
2SC2316 N S |TO220 | L34 100V ev 6A| 150C 50WC 15M| 140P 800TP| 500MA| AHD | SAK 
2SC2317 N S |TO220 | L34 200V ev 1A| 150€ 30WC 15M|  45P 1KTP| 200MA| AHD | SAK 
2802318 NS |[TO12 |LO9 40V| 15V| 3V| 350MA| 175C| 3500MWC|2700MTP| 3P5|  30/180| 100MA| UMG | TOS 
2SC2319 NS |X54D |Moi 40v] 15V| 3V| 350MA| 175C 5WC|2900MTP| 3P5|  30/180| 100MA| UMG | TOS | - 
2SC2320 NS |[TO9 |L21 5ov| 50V| 6V| 200MA|125C| 300MWF! 100M| 3P5|]  90/800 1MA| ALG | MIT 
2SC2320L N S | TO92 sov| 50V| 6V| 200MA|125C| 300MWF| 200MTP| 2P5|  150/800 1MA| ALN | MIT 
2SC2321 NS |TO3 |LO5 130V| 130V| 4V 8A | 150C 80WC 30M| 250P 100TP| 500MA| AHH | FUJ 
2SC2322 NS |TO3 |LO5 120V| 120V| 4V 12A| 150C|  120WC 30M| 300P 1007P|  500MA| AHH | FUJ 
2SC2323 NS |TO3 |LO5 150V| 150V| 4V 12A| 150C|  120WC 30M| 300P 100TP| 500MA| AHH } FUJ 
2SC2324 N S |TO126 | L70 6ov| 6ov| 7v 1A| 150€ gwC 2KMN| 500MA| AHD | HIT 
2SC2325 NS |X57F 145V| _. . | 600MA! 150C| 8700MWC 15/120| 600MA| RMP | NEC 
28C2326 N S |X57F ; 45V| . . | 1200MA | 150C 17WC : 15/120| 1200MA| RMP | NEC 
2SC2327 NS |X41 |L84 20V| 20V| 2V] 30MA]|125C| 225MWF|4500MTP|  0P9 30MN 5MA| UEN | TOS 
2SC2328 NS |X41 |L84 20V| 7V| 2V| 30MA|125C| 150MWF|2200MTP| 0P6 SOMN 1MA| ULN | TOS 
2SC2329 NS |[TO39 |LO4 38V] 18V| 3V| 750MA| 175C| 7500MWC 10P|  20/200| 200MA| YMP | NEC 
2SC2330 N S |SPEC | . 38v| 18V| 3v 6A | 175C 7OWC : 65P|  20/200 1A! VHR | NEC 
2SC2331 N S |TO220 | L34 154V| 100V| 7v 2A | 150C 15WC 40/200 1A| AHP | NEC 
2802333 N S |TO220 | L34 500V| 400V| 7V 2A | 150C 15WC 20/80 1A| AHE | NEC 
2SC2334 N S |TO220 | L34 150V| 100V| 7V 7A| 150C 40WC 40/200 3A| AHH | NEC 
2802335 N S |TO220 | L34 S00V| 400V| 7V 7A | 150C 40WC 20/80 1A| AHE | NEC 
2SC2336 N S |TO220 | L34 180V 5V | 1500MA | 150C 25WC 50M| 30P 120TP| 150MA| AHH | NEC 
2SC2337 NS |TO3 |L05 150V AV 10A| 150C|  100WC 35M| 150P 150TP 1A| AHH | NEC 
2SC2338 NS |X39 |L75 25V| 12V| 2V| 40MA|200C| 600MWF| 10GTP| 0P18|  30/200|  30MA| SLA | NEC 
2SC2339 NS |X56C |L75 25V| 15V| 1V| 150MA| 200€ 4WC|6500MTP| OP55|  20/160| 80MA| SLA | NEC 
2SC2341 N S |X83B 25V| 12V| 2V| 40MA]|200C| 600MWF| 10GTP| OP18|  30/200|  30MA| SLA | NEC 
2SC2342 N S |X83B : 25V| 15V| 1V| 150MA| 200€ 4WC|6500MTP| OP55|  20/160| 80MA| SLA | NEC 
2SC2344 N S |TO220 | L34 180V| 166V| 6V| 1500MA| 150€ 25WC 50M| 23P|  60/320| 300MA| AHH | SAN 
2802345 NS |SPEC | . 25V| 20V| 3V| 20MA|125C| 150MWF| 500M| OP25 100TP 2MA| TUG | TOS 
2SC2347 NS |TO92 |L21 30V| 15V| 3V| 50MA|125C| 250MWF|  650M| 1P5 20MN 8MA| TUO | TOS 
2SC2348 N S [TO |L16 30V] 30V| 3V| 20MA|125C| 250MWF|  400M| oP8|  40/200 2MA| TUG | TOS 
2SC2349 NS |TO® |L21 30V| 15V| 3V] 50MA!125C| 250MWF|  G600M| 1P5 20MN 8MA| TUO | TOS 
2SC2352 NS [TO |L16 3ov| . 4V| 30MA|125C| 250MWF|  425M| . 100TP 5MA| VLA | NEC 
2SC2353 NS . zov| . 3V| 50MA|125C| 200MWF|2300MTP| 0P85 100TP 5MA| ULA | NEC 
2SC2354 N S |[TO66 |LO5 300V| 250V| 6v 1A| 150C 30WC 10M| 18P|  30/300| 200MA| AMH | SAK 
28C2356 NS |TO3 |LO5 500V| 400V| 7v 10A| 175C|  100WC : : 20TP 5A| AHE | FUJ 
2SC2357 NS |TO3 |LO5 | 1000V] 700V| 6v 10A| 175C|  150WC 15TP SA| AHE | FUJ 
2SC2358 NS |TO3 |LO5 | 1000V| 800v| 6v 10A| 175C|  150WC 15TP SA| AHE | FUJ 
2SC2359 NS |[TO66 |L34 450V| 400V| 5V 4A| 175C 40WC : . 20TP 2A| AHE | FUJ 
28C2360 NS | 3ov| 30V| 3vV| 20MA|135C| 200MWF| 550M| O0P95 20MN 3MA| ULA | MAT 
2SC2361 N S |TO220 | L34 100V| 40V| 6v 4A| 150€ 25WC 35M 50/240| 2500MA| AHG | MAT 
2SC2362 NS |[TO9 |L21 120V| 100V| 5V| 50MA| 125C| 400MWF 65M| 1P8|  160MN 1MA| ALN | SAN 
2SC2363 NS |TOg2 |L21 120V| 100V| 5V] 50MA!| 125C| 500MWF 65M| 1P8|  100MN 1MA| ALG | SAN 
2SC2365 NS |TO3 |LO5 600v 6v 6A | 150C 50WC 5M| 55P 12TP 3A| AHE | SAK 
2SC2366 N S |SPEC |LO5 500V| 400V| 7v 40A| 175C|  300WC : : 20TP 20A| AHE | FUJ 
2SC2367 NS |X62B |L75 20V| 10V| 3V| 8oMA]|200C| 580MWF| 8GTP| OR4|  50/300| 20MA| SLN | NEC 
2SC2368 N S |X95C 30v 3V| 50MA]| 150C| 250MWF|2800MTP| OP7|  40/200|  10MA| ULA | NEC 
2SC2369 N S |X95C à 25V 3V| 7OMA|150C| 250MWF|4500MTP| OP75 70TP| 20MA| ULN | NEC 
2SC2370 NS |X62E |Moi 35V 3V| 800MA| 175C| 7500MWC : | 50TP| 500MA| UMP | TOS 
28C2371 N S |TO126 | L70 300V 7V| 100MA| 150€ 10WC 40M| 3R|  40/250|  10MA| TVH | NEC 
2SC2373 N S |TO220 | L34 200V 7V| 7500MA | 150C 40WC 35TP 5A| AHH | NEC 
2802375 NS |TO92 |L21 150V| 120V| 5V| 50MA]150C| 900MWF 65M| 1P8|  100MN 1MA| TVM | SAN 
2SC2376 N S |TO126 | L70 300V| 300V| 5V| 150MA| 150€ 20WC 25M| 6P|  40/170| 50MA| TLE | TOS 
2SC2377 NS |X19 |L78 3ov| 20V! 3v| 15MA|150C| 200MWF|  325M| 1P2 150TP 1MA| VLA | MAT 
2SC2378 NS [TO9 |L21 7OV 5V| 100MA|125C| 250MWF| 125M| 3P5 200TP 1MA| ALN | NEC 
2SC2379 NS |X57F |MOi 35V| 17V| 3V]| 1400MA| 175C 15WC| 1200M| 15P 10MN 1A| ULA | TOS 
2SC2380 NS |X57F |MO1 35v| 17V| 3V|2800MA| 175C 30WC| ©00M| 28P 10MN| 1500MA| UHP | TOS 
2SC2381 NS |X57F |MOi 35V| 18V| 3v 6A | 175C 50WC| 900M| 80P 10MN 3A| UHP | TOS 
2SC2382 NS |X59F |MO3 4ov| 18V| 4v 12A| 175C| 100WC| 150M| 120P 10MN 10A| VHP | TOS 
2SC2383 N S |[TO92 |L21 160V| 160V| 6v 1A| 150C| 900MWF 20M| 20P|  60/320| 200MA| TVH | TOS 
2SC2384 N S |TO202 | L35 160V| 160V| 6v 1A| 150C 10WC 20M| 20P|]  60/320| 200MA| TVH | TOS 
2SC2385 N S |TO92 |LA40 70V| 70V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 65M| 11P5!  250MN 1MA| ALN | MIT 
2SC2386 NS |TO92 |LA40 70V 5V| 300MA| 125C|  500MWF 60M}| 12P5 600TP 1MA| ALG | MIT 
2SC2387 NS |TO3 |LO5 500V 5v 8A| 150C|  100WC : : 15MN 3A| AHE | HIT 
2SC2388 NS |TO3 |LO5 450V| 400V| 5v 4A| 175C 75WC : 20TP 2A| AHE | FUJ 
2SC2389 NS |[TOg2 |L21 120V 5V| 50MA| 125C| : 300MWF 70M| 2P5|  180MN 2MA| ALN | . 
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200V 
150V 
300V| 200v 
500V| . 
180V| 180V 
450V| 400V 
120V| 120V 
120V| 120V 
7OV| 70V 
120V| 120V 
7OV| 70V 
100V| 100V 
100V| 100 
450V 
150V 
150V 
450V 
180V| 160 
600V 
600v| . 
500V | 400V 
300V| 200V 
650V 
650V 
750V 
750V 
850V 
8sov| . 
50vV| 5ov 
30vV| 30v 
300V| 300V 
5ov| 50v 
120V| 120V 
140V|  140V 
150V| 150V 
5ov| 40V 
55V| 50v 
30V 
20V 
30V | 
30V 


VeB 


max 


max 


SOMA 
50MA 


125C 
125C 


300MWF 
7500MWC 
30WC 
10WC 
20WC 


40WC 
400MWF 
25WC 
95WC 
310MWF 


310MWF 
310MWF 
150WC 
300WC 
100MWF 


200MWF 
200MWF 
600MWF 
600MWF 
300MWF 


250MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 

70WC 


90WC 
120WC 
250MWF 
330MWF 
ie 


70WC 
100WC 
100WC 
40WC 
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75M 


2P7 


180MN 2MA 
10MN|  500MA 
10MN 1A 
20MN 2A 
20/100 1A 
20MN 1A 
250MN 2MA 
100MN 2A 
30MN| 4500MA 
35/200 1MA 
100TP 10MA 
10KTP 10MA 
20TP SA 
20TP 20A 
40MN 1MA 


180MN 2MA 
60TP 50MA 
30/200 50MA 


56/270 1MA 
8MN 1A 
8MN 3A 
8MN SA 

10MN]|  150MA 
10MN SA 
700TP 1A 
700TP 1A 
700TP 1A 
700TP 1A 

80TP 50MA 
20TP 2A 
50/200|  500MA 
15MN SA 

35/200 1A 

35/200| 1500MA 

35/200| 1500MA 

35/200 3A 

35/200 3A 

2K/20K 2A 

2K/20K 3A 

60/320 10MA 

120TP 1A 

120TP 1A 
15MN 2A 

60/320 10MA 
8MN 25A 
8MN 40A 

15MN 20A 
10MN 20A 
15TP 3A 
15TP 3A 
15TP 3A 
15TP 3A 
15TP 3A 
15TP 3A 
38MN 7MA 
25MN 2MA 

40/170 50MA 

70/700 2MA 

200MN 2MA 

55/240 1A 

55/240 1A 

100MN 2MA 

250MN 2MA 
30MN 3MA 

20/200 2MA 

30/200 5MA 

30MN 10MA 


40MN | 10MA 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
HIT 
HIT 

SOY 
HIT 


HIT 

HIT 

FUJ 

FUJ 
MAT 


MAT 
MAT 
NEC 
NEC 


SAN 


Tos 
TOS 


MAT 
MAT 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
TOS 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


Equ. 
EUR. 


Equ. 
USA 


lc | Equ. Equ. 


max| max | max EUR. | USA 
2SC2469 NS |x37 |L84 3ov| 20v| 3v|] 50MA|125C| 200MWF|  600M| 1P5|  40MN| 10MA} TUO | HIT 
2SC2470 NS |x95C 3ov| 20V| 3V| 50MA|125C| 200MWF|2200MTP| oP7 60TP| 7MA| VLA | HIT 
2SC2471 NS |TO9 |L16 30V| 20V| 3V] 50MA|135C| 310MWF|  2GTP| oP9]  20MN]  5MA| TUO | HIT 
2SC2472 NS |TO82 |L16 30V| 20V| 3V| 50MA|125C| 300MWF|2200MTP| 0P85|  20MN]  5MA| ULN | HIT 
2SC2473 NS |TO92 |L16 30V| 20V| 3V| 50MA|125C| 300MWF|2200MTP| OR5|  20MN|  5MA| VEN | HIT 
2SC2474 | NS |TO92 |L14 6ov 6V| 200MA|150C| 600MWF| : 150TP| 10MA| RLS | NEC 
2SC2475 NS |TO92 |L14 60V 5V| 600MA| 150C| 600MWF|  . 200TP| 150MA| RMS | NEC 
2SC2476 NS |TOg2 |L14 30v 5V| 200MA| 150C| 600MWF|  . 150TP|  2MA| RLS | NEC 
2SC2477 NS |TO92 |Li4 60v 6V| 600MA | 150C| 600MWF| | 150TP| 150MA| RMS | NEC 
2SC2480 NS |x12 |L29 30v| 20v] 3V] 50MA|125C| 100MWF|1200MTP| 1R 25MN|  2MA| ULG | MAT 
2SC2481 NS |TO126 | L70 150V| 150V| 6v|1500MA| 150C|  20WC]  20M] 13P|  60/320| 200MA| AHH | TOS 
2SC2482 NS |[TO® |L21 300V| 300V| 7V| 100MA!150C| 900MWF|  50M| 3P|  30/150| 20MA| TLE | TOS 
28C2483 NS|x1i7 |L32 160v| 160] 6V| 1500MA| 150C 15WC|  60M| 20P| 100MN| 200MA| TVM | TOS 
2SC2484 NS |TOP3 |L34 gov| gov| sv 5A| 150C|  60WC 8M| 100P|  40/200 1A| AHG | MAT 
2SC2485 NS |TOP3 |L34 100V| 100V| 5v 6A| 150C|  70WC 8M| 40P| 40/200 1A| AHG | MAT 
2SC2486 NS |TOP3 |L34 120V| 120V| 5v 7A| 150C|  8oWC 8M| 90P|  40/200 1A| AHH | MAT 
2SC2487 NS |TO3 |LO5 150V| 150V| 5v 6A| 150C|  8OWC| 25M| . 40/280 1A| AHH | MAT 
2SC2488 NS |TO3 |LO5 150V| 150V| 5v 8A| 150C| 100WC| 25M| . 40/280 1A| AHH | MAT 
2SC2489 NS |TO3 |LO5 150V| 150V| 5V|  10A|150C|  120WC|  25M| . 40/280 1A! AHH | MAT 
2SC2490 NS |SPEC 55V 3v| 10A|175C|  90WC 50TP 6A| UHP | FUJ 
2SC2491 N S |TO220 | L34 10ov| . | 15v 6A| 150C|  50WC|  15M| 200P|  600TP 1A| AHD | SAK 
2SC2492 NS |TO3 |LO5 120V| 120V| 5V|  10A|150C|  100WC|  35M| 100P|  30/200 3A| AHH | SAK 
2SC2493 NS |TO3 |LO5 150V| 150V| 5V]  10A|150C| 100WC|  35M| 100P|  30/200 3A| AHH | SAK 
2SC2494 N S |SPEC 25V 2V| 750MA| 200C| 8750MWC 4R|  20/200| 100MA| UMP | NEC 
2SC2495 NS |SPEC 25V 2V | 1500MA | 200€ 17NC 8R|  20/200| 200MA| UHP | NEC 
2SC2497 N S |TO126 | L70 70V| 50V| 5V 2A| 150C SWC|  75M| . 30/220 1A| AHG | MAT 
2SC2498 NS |[TO92 |L16 30oV| 20V| 3V| 50oMA|125C| 300MWF|3500MTP| 1P15 . | ULN | Tos 
2SC2499 NS |TO® |L16 20V| 20V| 3V] 30MA|125C| 300MWF|  4GTP| op9 . | ULN | Tos 
2SC2500 NS |TO92 |L21 30ov| 10V| 6v 2A| 150C| 900MWF|  75M| 27P| 140MN| 500MA| RMS | TOS 
2SC2501 NS |TO220 | L34 500v| 400V| 7v 3A| 150C|  40WC| 10M| . 15MN| 1500MA| AHE | SHI 
2SC2502 N S |TO220 | L34 500v| 400V| 7v 6A| 150C|  50WC| 10M| . 15MN 3A| AHE | SH 
2SC2503 NS 500V| 400V| 7v 8A| 150C|  80WC| 10M| . 15MN 4A| AHE | SHI 
2SC2504 NS | . 5oov| 400v| 7vV| 10A|150C| 100WC|  10M| . 15MN SA| AHE | SHi 
2SC2505 NS |TO66 |LO5 500v| 400V| 7v 3A| 150C|  60WC| 10M| . 15MN| 1500MA| AHE | SH 
2SC2506 NS |TO66 |LO5 500v| 400V| 7V 6A| 150C|  80WC| 10M| . 15MN 3A| AHE | SHi 
2SC2507 NS |TO3 |LO5 500V| 400V| 7V| 20A|150C| 200WC| 10M| . 15MN 10A| AHE | SH 
2SC2508 NS |X57F |MO1 4ov| 18V| 4v 6A| 175C|  50WC| 154M| &0P|  10/150 3A| VHP | TOS 
2SC2509 N S |TO220 | L90 aov| 18v|] 4v 5A|150C|  20WC| 100M| 150P|  20MN 1A| RHP | TOS 
2SC2510 NS |X59F |MO3 55V| 35V| 4V| 20A|175C| 250WC| . 450P 10MN 10A| RHP | TOS 
2802511 NS |TOs2 |L16 6ov| 6ov| 4V| 100MA|125C| 320MWF|  75M| 2P| 41/75]  1MA| FVG | HIT 
2SC2512 NS |TO92 |L16 30V| 20V| 3V| 50MA|125C| 300MWF| 450M| 0R35|  30MN|  10MA| ULA | HiT 
2SC2516 N S |TO220 | L34 150V 12V 5A| 150C|  40WC 20/80| 500MA| AHG | NEC 
2SC2517 N S |TO220 | L34 150V 12V 5A| 150C|  40WC . 20/80|  500MA| AHG | NEC 
2SC2518 N S |TO220 | L34 50ov| . | sv 5A|150C|  40WC| . 20/80] 500MA| AHE | NEC 
2SC2519 NS |x19 |L45 3ov| 20v| 5V| 30MA|125C| 250MWF|  115M| :1P3| 500MN]  1MA| ALG | MAT 
2SC2522 NS |TO3 |LO5 120V| 120V| 5V| 12A|150C| 120WC|  40M| 180P|  60/200 1A| AHH | FUJ 
2SC2523 NS |TO3 |LO5 160V| 160V| 5V|  12A|150C| 120WC|  40M} 180P|  60/200 1A| AHH | FUJ 
2SC2524 NS |TO3 |LO5 160V| 160V| 5V|  15A|150C|. 150WC]  40M| 180P|  60/200 1A| AHH | FUJ 
2SC2525 NS |SPEC |L34 120V] 120V| 5V| 12A|150C|  120WC|  40M| 180P|  60/200 1A| AHH | FUJ 
2SC2526 NS |SPEC |L34 160V| 160V| 5v|  12A|150C| 120WC|  40M]| 180P| 60/200 1A| AHH | FUY 
2SC2527 NS |TO220 | L34 120V| 120V| 5V|  10A|150C|  6owC|  40M| 180P|  60/200 1A| AHH | FUJ 
2SC2528 N S |TO220 | L34 120V| 120V| 5v 2A|150C|  25WC|  80M| 6oP|  60/350| 300MA| AHH | FUJ 
2SC2529 N S |TO220 | L34 160V| 160] 5v 2A|150C|  25WC|  80M| 60P|  60/350| 300MA| AHH | FUJ 
2SC2530 N S |TO220 |L34 4ov| 40vV| 7V| 500MA|150C|  20WC|  40M] 25P|  60/350| 10MA| AMG | FUJ 
2SC2531 NS |x41 25V] 20V] . | 30MA|150C| 175MWF|2500MTP| oP7 3MA| . |ULN | Tos 
2SC2532 NS x12 |L29 40V 10V| 300MA| 125C| 150MWF|  50M| 6P|  25KTP| 10MA| AHD | TOS 
2SC2534 NS |TO220 | L34 500v| 400V| 5v 2A|150C|  20WC 20MN| 500MA| AHE | TOS 
2SC2535 N S |TO220 | L34 500V| 400V| 5v 5A| 150C|  40WC 15MN 3A| AHE | TOS 
2SC2536 NS |TOP3 |L34 500V| 400V| 5v 7A|150C|  8oWC| 10MN 3A| AHE | TOS 
2802637 | NS |TOPS |L34 410V gv| ioA|150C|  100WwC| 30TP SA | AHE | MIT 
2SC2538 NS |TO92 |L40 4ov| 17V| 4V| 400MA| 135C| 700MWF 10/300|  100MA| VMP | MIT 
2SC2539 NS |SPEC 35sv| 17V| 4v 4A|175C|  35WC 10/180| 100MA| VHP | MIT 
2SC2540 NS |x64 |X64 35v| 17V| 4v| 10A/150C|  75WwC 10/180| 200MA| VHP | MIT 
2SC2541 NS |TOP3 |L34 500V| 450V| 7V| 10A/150C| 100WC 8M| . 20/45 SA| AHE | MIT 
2SC2542 N S |TO220 | L34 450V nn 5A| 150C|  40WC 10MN 2A| AHE | MIT 
2SC2543 NS |TO92 |L21 gov|  9ov| 5V| 100MA|125C| 400MWF|  45M]  3P| 250MN|]  2MA| ALG | HIT 
2SC2544 NS |TO92 |L21 120V| 120V| 5v| 100MA| 125C| 400MWF|  45M]  3P| 250MN|  2MA| ALH | HIT 
2SC2545 NS |TO92 |L21 60V| 6ov| 5V| 100MA|125C| 400MWF|  45M| 3P| 250MN|  2MA| ALG | HIT 
2SC2546 NS |TO92 |L21 gov| oov! 5v| 100MA!125C| 400MWF|  45M|  3P| 250MN] 2MA| ALG | HIT 
2SC2547 NS |TOs2 |L21 120V| 120V| 5V| 100MA|125C| 400MWF|  45M] 3P| 250MN]  2MA| ALH | HIT 
2SC2548 NS |TO92 |L16 20V| 10V| 2V| 3oMA|125C| 250MWF| 4GTP| oP85 . | UN |Tos 
2SC2549 NS |TO® |L16 15V| . | 2v| 3oMA|100C| 250MWF| . OP8| 20/20] 3MA| ULN | SOY 
2SC2550 NS |TO18 |LO1 6ov| sov| 8v| 200MA|175C| 300MWF|  125M] 3P|  70/400|  10MA| RLS | TOS 
2SC2551 NS |TO92 |L21 300v| . | 6v| 100MA|150C| 400MWF|  40M|  3P 90TP| 20MA| TVH | TOS 
2802562 | NS |TO220 |LS4 500v| 400V| 7v 2A|150C| 20WC| . 20MN| 100MA| AHH | TOS 
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2SC2559 
2SC2560 
2SC2561 
2SC2562 
2SC2563 


2SC2564 
2SC2565 
2SC2566 
2SC2567 
2SC2568 


2SC2569 
2SC2570 
2SC2571 
2SC2572 
2SC2573 


2SC2575 
2SC2577 
2SC2578 
2SC2579 
2SC2580 


2SC2581 
2SC2582 
2SC2584 
2SC2586 
2SC2587 


2SC2588 
2SC2589 
2SC2590 
2SC2591 
2SC2592 


2SC2593 
2SC2594 
2SC2595 
2SC2596 
2SC2597 


2SC2598 
2SC2599 
2SC2600 
2SC2602 
2SC2603 


2SC2604 
2SC2605 
2SC2606 
2SC2607 
2SC2608 


2SC2609 
2SD2610 
2SC2611 
2SC2612 
2SC2613 


2SC2614 
2SC2615 
2SC2616 
2SC2617 
2SC2618 


2SC2619 
2SC2620 
2SC2621 
2SC2623 
2SC2624 


2SC2625 
2SC2626 
2SC2627 
2SC2628 
2SC2629 


2SC2630 
2SC2631 
2SC2632 
2SC2633 
2SC2634 


ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZ2ZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZLZZZZ  ZZZZZ 


Boît. 


TO92 


X64 
Lai 
Lt 


L21 


VCE 
max 


20V 
50V 


140V 
160V 
25V 


100V 
12V 
50V 


30v 
120V 
20V 
20V 
70V 


35V 


300V 


30V 


300V 


VEB 
max: 


max 


max 
150C 40WC : 
150C 80WC . 
150C | 1200MWF +00M 
125C| 250MWF 110M 
200C | 8300MWC : 
200C 17WC ë 
200C 35WC 
125C| 250MWF 125M 
150C 25WC 60M 
150C 80WC 30M 
150C 120WC 30M 
150C 150WC 30M 
125C] 150MWF 325M 
125C| 100MWF 160M 
150C 10WC 40M 
150C 40WC 
150C| 250MWF SGTP 
125C 95WC 40M 
200C|  360MWF 150M 
; 300MWF 5SGTP 
125C| 300MWF 100M 
150C 60WC 10M 
150C 70WC 10M 
150C 80WC 10M 
150C 90WC 10M 
150C 100WC 10M 
150C| 1200MWF 100M 
200C 40WC : 
200C TWC 
150C 120WC 35M 
150C 120WC 30M 
150C 200WC 30M 
150C| 1200MWF 125M 
150C 20WC 125M 
150C 20WC 125M 
125C|  140MWF 
150C 10WC 75M 
175C 10WC 4GTP 
175C 20WC | 1500MTP 
175C 30WC | 900MTP 
175C| 400MWF SGTP 
175C| 200MWF SGTP 
200C |  350MWF 6GTP 
125C|  500MWF 90M 
125C|  300MWF 100M 
125C| 200MWF 115M 
125C| 200MWF 115M 
120C| 950MWF 15M 
150C 150WC : 
150C 200WC - 
175C 170WC : 
150C|  800MWF 40M 
150C | 1250MWF 40M 
150C 30WC : 
150C 40WC - 
150C 60WC : 
150C 80WC : 
150C 100WC : 
150C 125WC 
125C!  500MWF 25M 
125C!  150MWF 115M 


150C 100WC 
150C 80WC 
150C 80WC 
150C 80WC 
175C 20WC 
175C 40WC 
175C 60WC 
175C 100WC 
150C|  750MWF 80M 
150C WF 80M 
150C | 1500MWF 80M 
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OR7 


170P 


$$ 


388 


33% 


FCT | FAB 


TOS 
TOS 
MAT 
MAT 
NEC 


NEC 
NEC 
MAT 
TOS 
TOoS 


TOS 
TOS 
MAT 
MAT 
NEC 


NEC 
SOY 
NEC 
TOS 


MIT 
SOY 
SOY 
SOY 
SOY 


SOY 
MAT 
NEC 
NEC 
NEC 


NEC 
NEC 
MAT 
MAT 
MAT 


SOY 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 


FUJ 
FUJ 
FUJ 
MIT 
MIT 


HIT 
HIT 
SOY 
SAK 
SAK 


MIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
FUJ 


MIT 
MIT 
MIT 


MIT 
MAT 
MAT 
MAT 
MAT 


Equ. 
EUR. 


Equ. 
USA 


2SC2635 
2SC2636 
2SC2637 
2SC2638 
2SC2639 


2SC2640 
2SC2641 
2SC2642 
2SC2643 
2SC2644 


2SC2645 
2SC2646 
2SC2647 
2SC2648 
2SC2649 


2SC2650 
2SC2652 
2SC2653 
2SC2655 
2SC2656 


2SC2657 
2SC2658 
2SC2659 
2SC2660 
2SC2662 


2SC2665 
2SC2666 
2SC2667 
2SC2668 
2SC2669 


2SC2670 
2SC2671 
2SC2676 
2SC2677 
2SC2678 


2SC2679 
2SC2680 
2SC2681 
2SC2682 
2SC2688 


2SC2689 
2SC2690 
2SC2693 
2SC2694 
2SC2695 


2SC2700 
2SC2701 
2SC2702 
2SC2703 
2SC2704 


2SC2705 
2SC2706 
2SC2707 
2SC2710 
2SC2711 


2SC2712 
2SC2712-0 
2SC2712-Y 
2SC2712-GR 
2SC2712-BL 


2SC2713 
2SC2713-GR 
2SC2713-BL 
2SC2714 
2SC2714-R 


2SC2714-0 
2SC2714-Y 
2SC2715 

2SC2715-R 
2SC2715-0 


2SC2715-Y 
2SC2716 

2SC2716-R 
2SC2716-O 
2SC2716-Y 


ZZZZZ 2ZZZZZ 2Z22Z2ZZ ZZZZZ ZLZZZZ Z2Z2Z2Z ZZZL2ZZ ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ 


non nnnnn nnnnn nn nn nn WU Won man nn am non maman 


oO U UN A a OU Un Un 


: os 


LO4 
L78 
L32 


ESBEE GESES SEGGS SES8B 


Vcs 
max 


VcE 
max 


50V 


30V 
30V 


30V 
14V 


Ves 
max 


22222 


22222 


22229 9e JyJ23 veuves 


gygy 22229 2ËLeS 2R2IL LILES LUYS2 


ic 
max 


20MA 


100MA 
100MA 
100MA 


Ts P.TOT 


max | max 
150C| 750MWF 
125C| 400MWF 
150C| 1400MWF 
175C 15WC 
175C 35WC 
175C 70WC 
175C 15WC 
175€ 30WC 
175C 5OWC 
125C|  500MWF 
135C|  200MWF 
125C| 200MWF 
135C| 250MWF 
175C 30WC 
175C 50WC 
150C|  100WC 
175C|  300WC 
150C 15WC 
150C|  9O0MWF 
150C 80WC 
150C 7OWC 
150C gowc 
150C|  120WC 
150C 30WC 
150C awc 
150C 55WC 
175C 30WC 
175C 45WC 
125C| 100MWF 
125C | 200MWF 
125C| 200MWF 
125C| 750MWF 
125C| _500MWF 
125C|  625MWF 
125C|  500MWF 
125C| 300MWF 
125C| 200MWF 
150C|  100WC 
150C gwC 
150C 10WC 
150C 10WC 
150C 20WC 
150C 40WC 
175C|  140WC 
175C 75WC 
175C 12WC 
175C| 3500MWC 
175C ewc 
150C|  900MWF 
150C 10WC 
150C|  800MWF 
150C|  100WC 
150C| 150WC 
125C|  300MWF 
175C| 7500MWC 
125C| _150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C|  150MWF 
125C|  150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 100MWF 
125C| 100MWF 
125C| 100MWF 
125C| 100MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C| 150MWF 
125C|  150MWF 
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fT 
min 


15M 


Co8 
max 


35P 


35P 
30P 
70P 


hFE 


35/200 
25MN 
50/250 
10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


25MN 
25MN 
40/250 
50TP 
50TP 


10MN 
10/150 
40/250 
70/240 
10MN 


8MN 
8MN 
8MN 
60/200 
90TP 


90TP 
50TP 
S0TP 
40/200 
40/240 


40/240 
40/200 
400TP 
100TP 
100TP 


100TP 
38MN 
140TP 
200TP 
40/250 


100TP 
150TP 
50TP 
50TP 
50TP 


50TP 
5S0TP 
S0TP 
200TP 
150TP 


150TP 
120TP 
120TP 
100MN 
50MN 


70/700 
70/140 
120/240 
200/400 
350/700 


200/700 
200/400 
350/700 
40/200 
40/80 


70/1409 
100/200 
40/240 
40/80 
70/140 


120/240 
40/240 
40/80 
70/140 
120/240 


ZT 


EUR. 


Equ. 
USA 


IC Equ. Equ. 
| max | max PPLEAS | EUR. | USA 
2SC2717 N S |TO92 |L16 30v 4V 50MA | 125C| 300MWF 300M 2P 40/240 12MA]| TIA | TOS 
2SC2718 N S |TO92 |L21 60V SV] 100MA]| 125C| 250MWF 125M 3P 200TP 1MA | ALG | NEC 
2SC2719 NS |TO92 |L21 80V 5V| 300MA]| 150C| 600MWF 70M 7P 200TP 5S0MA | RMS | NEC 
2SC2720 N S |TO92 |L14 60V 5V| 500MA| 150C| 600MWF 200M]  3P5 150TP|  150MA | :AMS | NEC 
2SC2721 NS |Xx21 L45 60V 5V! 700MA| 150C 1WF 55M 13P 200TP|  100MA| AMG | NEC 
2SC2724 NS |X11 L78 30V 25V| 4V 30MA | 125C|  200MWF 100M 2P 35/180 1MA| TIA | MIT 
2SC2725 N S |SPEC 100V 5V| 100MA]| 125C| 400MWF 50M| 2P5 600TP 1MA| DUA | MIT 
2SC2726 N S |X95C |L96 15V 3V 20MA | 125C|  200MWF | 1100MTP|  OP5 1007TP 2MA| ULA | HIT 
2SC2727 N S |X95C 15V 3V 20MA | 125C|  200MWF 1GTP|  OP8 110TP 2MA| VEN | HIT 
2SC2728 NS |X95C |L96 15V 3V 50MA | 125C| 200MWP | 2500MTP 1P 100TP 5MA| ULA | HIT 
2SC2729 N S |X95C 15V 3V 50MA | 125C|  200MWF | 1300MTP|  0P8 80TP 5MA| VLG | HIT 
2SC2730 NS |X37 L84 15V 3V|I 50MA] 125C! 200MWF | 1600MTP|  OP6 110TP 5MA| TUO | HIT 
2SC2731 N S |X95C |L96 20V . 3V 50MA | 125C|  200MWF | 3500MTP 1P 80TP 5SMA| ULA | HIT 
2SC2732 NS |X12 L29 30V : 4V 20MA | 125C|  150MWF 1GTP| OP5 80TP 3MA | ULA | HIT 
2SC2733 NS !X12 L29 30V ; 3V SOMA | 125C|  150MWF 1GTP|  0P8 120TP 10MA | VLA | HIT 
2SC2734 NS |X12 L29 30V - 3V 50MA | 125C|  150MWF | 3500MTP|  OP9 90TP 10MA | ULA | HIT 
2SC2735 NS |X12 L29 30V : 3V S0MA | 125C!  150MWF 1GTP|  O0P9 100TP 10MA | TUO | HIT 
2SC2736 NS |X12 L29 30V : 5V 50MA | 125C| 150MWF | 2200MTP|  OP6 80TP 5MA| ULA | HIT 
2SC2737 N S |TO92 |L16 20V : 3V 80MA | 150C|  600MWF 8GTP| OR65 80TP 5MA| ULN | NEC 
2SC2738 N S |TO220 |L34 500V : 14" 2A| 150C 25WC À . 8MN 1A! AHE | MAT 
2SC2739 N S |TO220 | L34 500V ; LA‘ 7A | 150C 40WC : : 8MN 8A! AHE | MAT 
2SC2740 N S |TOP3 |L34 500V ; TV 10A | 150C , 100WC : : 8MN SA! AHE | MAT 
2SC2741 N S |SPEC ; 36V ; 3V 1A| 175C 7WNC 2GTP 5P 50TP| 500MA| VMG | FUJ 
2SC2743 N S |SPEC | 36V : 3V SA | 175C 30WC | 1300MTP|  20P SOTP 2A| VHP | FUJ 
2SC2744 N S |SPEC ; 36V : 3V 1A]| 175C 7WNC 2GTP 5P 50TP|  500MA | UMG | FUJ 
2SC2745 N S |SPEC : 36V ; 3V 4A | 175C 25WC | 1500MTP|  15P 50TP| 1500MA! UHP | FUJ 
2SC2746 N S |SPEC : 36V ; 3V 5A | 175C 30WC | 1300MTP|  20P SOTP 2A! UHP | FUJ 
2SC2748 N S |SPEC : 30V 4V 30MA | 125C|  400MWF 100M 2P 150TP 1MA| DUA | MIT 
2SC2749 N S |SPEC ; 500V ; LA 10A | 150C 100WC 3 : 35TP 1A) AHE | NEC 
2SC2753 N S |TO92 |L16 17V 12V] 3V] 70MA}150C| 300MWF SGTP| 1P1 ULN | TOS 
2SC2754 NS |TO92 |L21 35V : 5V| 100MA] 125C|  100MWF 200M 2P 200TP 2MA| RLS | TOS 
2SC2761 NS |TO3 LOS 450V : 6v 30A | 150C 200WC 8MN 15A| AHE | SAK 
2SC2762 N S |TO39 |LO4 35V ; 3V] 400MA | 200C| 800MWF 2R5 60TP| 100MA | UMG | NEC 
2SC2763 N S |SPEC . 35V | 3V 4A | 200C 43WC ; 60TP| 800MA| UHP | NEC 
2SC2766 N S |SPEC |L34 160V È 5Vv 15A | 150C 150WC 30M| 180P 150TP 2A| AHH | NEC 
2SC2767 N S |TO220 | L34 180V ; 5V 15A | 150C 40WC 40TP 1A| AHH 
2SC2769 NS |TOP3 |L34 250V . NN 10A | 150C 100WC 20/60 2A| AHH 
2SC2770 NS ; | 600V s 6v 100A | 125C 77OWC : 8MN 60A| AHE £ 
2SC2773 N S |SPEC |L34 200V ; 6v 5A | 150C 150WC 10M} 250P 80TP 5A| AHH | SAK 
2SC2774 N S |SPEC |L34 200V . 6v 17A | 150C 200WC 10M} 300P 70OTP 8A| AHH | SAK 
2SC2775 NS |X12 L29 90V . 5v 50MA | 125C|  150MWF 100M 1P6 700TP 2MA| ALH | HIT 
2SC2776 NS |X12 L29 30v . 4V|  30MA]| 125C| 100MWF 160M|  1P1 110TP 1MA | FVG | HIT 
2SC2778 NS |X12 L29 30V : 5V] 30MA]| 125C| 200MWF 125M|  4P9 250TP 1MA | ALG | MAT 
2SC2780 NS |X90 X90A 140V : 5V]  50MA| 150C 2WC 60M| 2P3 200TP 10MA | ALH | NEC 
2SC2781 NS |X79D | 35V : 3V] 500MA| 175C 6EWC 2300M 5P 50TP| 100MA | UMP | FUJ 
2SC2782 NS |X64 : 36V : 4V 20A | 175C 220WC 70TP 10A| VHP | TOS 
2SC2783 NS |X64 36V : 4V 8A | 175C 150WC 7OTP SA | UHP | TOS 
2SC2784 NS |X11 L78 60V : 5V 50MA | 125C| 300MWF 5S0M 1P6 400TP 1MA | ALG | NEC 
2SC2785 NS |Xx1t L78 60V 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 125M 3P 200TP 1MA | ALG | NEC 
2SC2786 NS |X11 L78 30V ; 4V 20MA | 125C|  300MWF 300M 1P 90TP 1MA | FVG | NEC 
2SC2787 NS |x11 L78 50V 5Vv 30MA | 125C|  300MWF 125M 1Pg 90TP 1MA| RLA | NEC 
2SC2788 N S |TOP3 |L34 500V| 400V]| 7V 8A | 150C 80WC 10M 20TP 4A| AHE | SH 
2SC2789 N S |TOP3 |L34 S00V | 400V] 7V 10A | 150C 100WC 10M 20TP 5A| AHE | SH 
2SC2790 NS |TO3 LOS 850V| 800V: 7V 2A| 150C 80WC à 17MN| 500MA| AHE | TOS 
2SC2790A NS |TO3 LO5 850V| 800V| 7V 2A| 150C 80WC 10MN| 500MA| AHE | TOS 
2SC2791 NS |TO3 LO5 900V | 800V] 7V 5A | 150C 100WC 10MN 3A| AHE | TOS 
2SC2792 NS |TOP3 |L34 850V| 800V| 7V 2A | 150C 80WC 10MN| 500MA| AHE | TOS 
2SC2793 NS : 90OV | 800V| 7V SA | 150C 100WC 10MN 8A| AHE | TOS 
2SC2797 NS |X99 L9g 45V : 4V 1A| 175C 10WC . ; UHP | MIT 
2SC2798 N S |X99 L99 45V | av 2A| 175C 30WC £ 3 UHP | MIT 
2SC2799 NS |X99 L99 45V . av 4A| 175C 5S0WC : À UHP | MIT 
2SC2800 NS |X99 L99 45V : av 6A | 175C 75WC ; : : : UHP | MIT 
2SC2802 N S |X89 L21 300V È SV] 200MA]| 150C 10WC 40M 3P 40/250 10MA| TVE | NEC 
2SC2804 NS |X95C |L96 25V 20V| 3V 20MA | 125C| 200MWF| 600MTP| OP45 25MN 2MA| TUG | TOS 
2SC2805 NS |X95C |L99 30V 15VI 3V 25MA | 125C|  200MWF | 1100MTP 1P3 60MN 8MA| TUO | TOS 
2SC2806 N S |X95C |L99 30V 15V! 3V 50MA | 125C|  200MWF 600M 1P3 40MN 8MA} FVG | TOS 
2SC2809 N S |SPEC | 300V : 6v 2A| 150C S0WC 10M|  45P 80TP| 300MA]| AHE | SAK 
2SC2811 N S |X82D 45V : 4V 1A| 200C 17WC | 1200MTP|  6R5 60TP| 500MA | UMP | NEC 
2SC2812 NS |X12 L29 55V . 5V! 150MA] 125C! 200MWF 50M 3P 100MN 1MA| ALG | SAN 
2SC2813 NS !X12 L29 25V : 3V 30MA | 125C|  150MWF 300M 1P1 150TP 1MA| VLA | SAN 
2SC2814 NS |X12 L29 30V 3 5v 30MA | 125C|  150MWF 160M 1P5 150TP 1MA| RLA | SAN 
2SC2815 N S | TO220 | L34 300V | 7V SA | 150C 40WC 40TP| 2500MA| AHE | HIT 
2SC2816 NS | TO220 | L34 500V . 7V SA! 150C 40WC 20TP| 2500MA| AHE | HIT 
2SC2817 NS | : . 300V - 7 10A | 150C 80WC 40TP SA! AHE | HIT 
2SC2818 NS | TO3 LO5 500V : 7V 10A | 150C 100WC 20TP SA] AHE | HIT 
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2SC2819 NS |TO3 |LOS5 500V [A 15A | 150C 100WC 20TP| 7500MA| AHE | HIT 
2SC2820 N S |TO3 |LO5 500V FA‘ 20A | 150C 125WC , 20TP 10A! AHE | HIT 
2SC2821 NS |X12 L29 20V 6VI SOMA] 125C| 150MWF 100M!  1P8 S00TP 10MA| ALG | HIT 
2SC2822 N S |TO18 |LOo1 75V 6V| 800MA | 200C| 360MWF 175M 4P 200TP| 150MA| RMS | NEC 
2SC2824 N S | TO126 | L70 120V 5v 1A} 150C 15WC 60M] 15P 150TP|  100MA| RMH | TOS 
2SC2825 N S | SPEC : 80V 6v 6A | 150C 70WC 18M} 140P 800TP 1A| AHG | SAK 
2SC2826 N S |TO220 | L34 500V TN 3A| 150C 40WC 13TP| 1500MA| AHE | SHi 
2SC2827 N S |TO220 | L34 500V TN 6A | 150C S0WC 13TP 3A| AHE | SH 
2SC2828 N S |TOP3 |L34 500V 7V 10A | 150C 100WC 13TP SA! AHE | SHi 
2SC2829 N S |ITO3 V|LO5 500V 7 10A | 150C 100WC 13TP 3A| AHE | SHI 
2SC2830 NS |TO3 |LO5 500V TN 20A | 150C 200WC 13TP 10A| AHE | SHI 
2SC2831 N S |TO220 | L34 800V 8V | 1500MA | 150C 25WC 8TP A! AHE | MAT 
2SC2832 N S | TO220 | L34 800V 8v SA | 150C 40WC 8TP SA! AHE | MAT 
2SC2833 NS TOP3 |L34 800V 8V: 5A | 150C 100WC 8TP 3A! AHE | MAT 
2SC2834 N S |TOP3 |L34 800V 8v 7A | 150C 100WC 8TP SA| AHE | MAT 
2SC2837 N S | SPEC 150V 5Vv 10A | 150C 100WC 35M|  60P 60TP 3A| AHH | SAK 
2SC2838 N S |SPEC |L34 150V 5v 12A | 150C 120WC 35M|  60P 60TP 3A| AHH | SAK 
2SC2839 NS |X11 L78 30V 5V| 30MA]|125C| 150MWF 160M|  1P5 60/320 1MA! FVG | SAN 
2SC2840 NS |X11 L78 25V 5V| 30MA| 125C] 150MWF 300M|  1P1 200TP 1MA| VLA | SAN 
2SC2844 N S |X54C |L96 25V 3V| 70MA|125C) 250MWF | 4500MTP | 0P75 120TP 20MA| SLA | MAT 
2SC2845 NS |X12 L29 25V 2V| 7OMA}125C| 200MWF | 4500MTP 1P 40/200 20MA| SLN | MAT 
2SC2850 N S | SPEC : 35V 3V 3A | 200C 35WC 14R 60TP| S500MA| UHP | NEC 
2SC2853 N S |TOS jL21 g0v 5V| 100MA|125C| 400MWF 155M 3P 450TP 2MA| ALG | HIT 
2SC2854 NS |TO92 |L21 120V 5V| 100MA1125C] 400MWF 155M 3P 400TP 2MA| ALH | HIT 
2SC2855 N S |TO92 |L21 90v 5V| 100MA]| 125C|  400MWF 155M 3P 450TP 2MA! ALN | HIT 
2SC2856 N S |TO92 |L21 120V 5V| 100MA] 125C| 400MWF 155M 3P 4007TP 2MA! RLN | HIT 
2SC2857 N S |TO92 |L21 180V 5V|  50OMA! 150C| 5S00MWF 65M| 2P8 100TP 10MA| TVM | SAN 
2SC2858 NS . . 400V : 8A| 150C : : 15MN 4A| AHH | HIT 
2SC2859 NS |X12 L29 35V 30V| 5V] 500MA!| 125C| 150MWF]| 300MTP 7P 70/240| 100MA| ALG | TOS 
2SC2859-0 NS |X12 L29 35V 30V| 5V] 500MA] 125C| 150MWF]| 300MTP 7P 70/140| 100MA| ALG | TOS 
2SC2859-Y NS |X12 L29 35V 30V! 5V] 500MA! 125C| 150MWF | 300MTP 7P 120/240| 100MA| ALG | TOS 
2SC2860 NS |X19 L78 30V 3V] 15MA] 125C| 150MWF 325M|  OP8 40MN 1MA| SLA | MAT 
2SC2865 N S |TO3 |LO5 250V NW 20A | 150C 200WC 18TP 10A| AHH | SHi 
2SC2867 N S |TO220 |L34 300V TN 10A | 150C SOWC 100TP 4A| AHE | HIT 
2SC2868 N S |TO92 |L21 80V 80V| 5V]| 100MA]|125C| 400MWF 80M| 3P5 120/700 2MA! ALG | TOS 
2SC2868-Y NS |TO9 |L21 80V 80V| 5V]| 100MA] 125C| 400MWF 80M| 3P5 120/240 2MA| ALG | TOS 
2SC2868-GR | N S |TO92 |L21 80V 80V| 5V]| 100MA| 125C| 400MWF 80M| 3P5 200/400 2MA}| ALG | TOS 
2SC2868-BL | N S |TO92 |L21 80V 80V| 5V]| 100MA]| 125C| 400MWF 80M}| 3P5 350/700 2MA| ALG | TOS 
2SC2869 NS |X95C : 20V 3V] 80MA]|150C| 400MWF 8GTP| OR7 80TP 20MA}| SLN | NEC 
2SC2870 N S |X89 L21 300V 5V| 100MA| 150C 10WC 40M 3P 90TP 20MA] TVE | HIT 
2SC2871 N S |X89 L21 60V [A 1A| 150C 10WC 40KTP| 500MA]| AMD | HIT 
2SC2873 N S |X90 X90A 50V 5v 2A| 150C|  500MWF 50M| 30P 130TP| S500MA| AHP | TOS 
2SC2875 NS !X11 L78 35V 5V! 100MA| 125C| 200MWF 200M 2P 200TP 2MA| RLS | TOS 
2SC2876 NS |X95C |L99 15V 7V] 3V] 80MA)125C| 200MWF 7GTP| 1P6 39/200 50MA| ULN | TOS 
2SC2877 N S | TOi26 |L70 40V 5v 3A| 150C 10WC 50M| 35P 150TP| 500MA| RHG | TOS 
2SC2878 N S |TO92 |L21 50V 25V| 300MA] 125C| 400MWF 15M|  4P8 600TP 4MA! AMS | TOS 
2SC2879 NS |X57F |MO1 45V 4 25A | 175C 250WC S0TP 10A| RHP | TOS 
2SC2880 N S |X90 X90A 200V S0MA | 150C|  500MWF 60M| 3P5 100TP 10MA! TVM | TOS 
2SC2881 N S |X90 X90A 120V 5V| 800MA]| 150C| 500MWF 60M|  12P 140TP!  100MA | AMH | TOS 
2SC2882 N S |X90 X90A 80V 5V| 400MA| 150C|  500MWF 50M 6P 130TP 50MA | AMG | TOS 
2SC2883 NS | X90 X90A 30V 5V | 1500MA | 150C|  500MWF 60M| 30P 180TP| 500MA| AHG | TOS 
2SC2884 N S |X90 X90A 35V 5V| 800MA| 150C| 500MWF 60M| 13P 130TP|  100MA| AMG | TOS 
2SC2885 NS |X89 L21 330V 7 2A| 150C 15WC 60TP| 100MA| AHE | NEC 
2SC2886 NS |X56D |L75 55V 3V| 750MA | 200C 13WC 60OTP| 200MA| VMP | NEC 
2SC2892 NS |X56D |L75 55V 3V] 750MA | 200C 13WC 60TP] 200MA| UMP ! NEC 
2SC2893 NS |X56D |L75 55V 3V | 1500MA | 200C 22WC 6OTP| 400MA]| UHP | NEC 
2SC2898 N S |TO220 | L34 400V 8A| 150C ; 15MN 4A| AHE | HIT 
2SC2899 N S | TO126 |L34 400V ë 1A| 150C ; : ; 15MN| 250MA| AME | HIT 
2SC2901 NS |TO92 |L14 40V 5V| 200MA| 150C! 600MWF 375M]  1P8 90TP 10MA| RLS | NEC 
2SC2902 NS |TO3 |LO5 800V 8v 15A | 150C 150WC : : 15TP| 7500MA! AHE | SAK 
2SC2903 NS |TO3 |LO5 800V 8v 25A | 150C 200WC 15TP 10A! AHE | SAK 
2SC2904 N S |X99 L99 50V sv 22A | 175C 200WC VHP | MIT 
2SC2905 N S |x99 L99 35V av 15A | 175C 120WC ; 3 VHP | MIT 
2SC2907 N S |TO220 | L34 400V TN SA | 150C 40WC 150TP A! AHE : 
2SC2908 N S | SPEC 200V 12V SA | 150C SOWC 160TP| 300MA! AHH | NEC 
2SC2909 NS |TO92 |L21 180V 5V|I 70MA! 150C| 600MWF 75M 2P 200TP 10MA | TVM | SAN | 
2SC2910 N S |TOg2 |L21 +80V 5V| 70MAÏ150C| 900MWF 75M 2P 100MN 10MA | TVM | SAN 
2SC2911 N S | TO126 | L70 180V SV! 140MA| 150C 10WC 75M 3P 100MN 10MA| TVM | SAN 
2SC2912 N S | TO126 | L70 200V 5 5V| 140MA| 150C 10WC 75M 3P 100MN 10MA! TVH | SAN 
2SC2913 N S |TO66 |LO5 440V 7A| 150C 40WC 12MN 3A| AHE | TOS 
2SC2914 NS |TO3 7|LO5 500V| 400V| 7V 10A | 150C 120WC 12MN SA| AHE | TOS 
2SC2918 N S | SPEC 35V 3v 5A | 200C 65WC S0TP| 500MA| UHP | NEC 
2SC2920 NS |TO3 V|L0S 430V TN 15A | 150C 150WC 15TP 10A| AHE | FUJ 
2SC2928 NS |TO3 V|LOS5 1500V TN 5A | 150C 80WC 20TP| S0OOMA| AHE | HIT 
2SC2929 N S |TO220 |L34 450V 14 3A| 150C 40WC 20TP| S500OMA| AHE 
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2SC2986-Y 
2SC2995 


2SC2995-R 
2SC2995-0 
2SC2995-Y 
2SC2996 

2SC2996-R 


2SC2996-0 
2SC2996-Y 
2SC3001 
2SC3006 
2SC3007 


2SC3011 
2SC3017 
2SC3018 
2SC3019 
2SC3020 


2SC3021 
2SC3022 
2SC3051 
2SC3052 
2SC3053 


2SC3072 
2SC3073 
2SC3074 
2SC3075 
2SC3076 


2SC3098 
2SC3099 
2SC3101 
2SC3102 
2SC3103 


2SC3104 
2SC3105 
2SC3112 
2SC3112-A 
2SC3112-B 


2SC3113 
2SC3113-A 
2SC3113-B 
2SC3119 
2SC3120 
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150MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 
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125M 


300M 


125M 


150MTP 


150MTP 
150MTP 
150MTP 
150MTP 
100MTP 


150M 
150M 
150M 
150M 
150M 


150M 
150M 
150M 
150M 
150M 


150M 
150M 
100MTP 


6500MTP 


200MTP 
200MTP 
100MTP 


100MTP 
120MTP 


100MTP 


3500MTP 
AGTP 


20TP 


20/100 
120/800 
35/180 


140/450 
70/240 
70/240 
20/100 
70/240 


30/300 
30/250 


600/3600 
600/1800 
1200MN 


600/3600 
600/1800 
1200MN 
25MN 
40/200 


10A 


100MA 
1MA 
1MA 


500MA 
500MA 

1A 
100MA 
500MA 


10MA 
5MA 


2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
5SMA 


Vce |Ves Ty 


_max |max| max | max 


2SC3121 NS |X12 L29 30V 15V] 3V] S50MA]|125C| 150MWF|!  1100M|  1P3 60/320 S0MA | TUO | TOS ; 
2SC3122 NS |X12 L29 30V 30V] 3V] 20MA]125C| 150MWF 400M| OR45 60/300 2MA | FVG | TOS . 
2SC3123 NS |X12 L29 30V 20V!I 3V] SOMA]|125C| 150MWF 900M]| ORS5 40/300 5MA | FVG | TOS . 
2SC3124 NS |X1i2 L29 30V 15VI 3V] SOMA]|125C| 150MWF 650M|  1P3 40/200 8MA| FVG | TOS : 
2SC3125 NS |X12 L29 30V 25V| 4V] 50MA]|125C| 150MWF 250M|  1P6 20/200 10MA| TIA | TOS . 
2SC3133 NS |TO220 : 60V : 5V 6A | 150C 20WC à e « RHP | MIT ; 
2SC3136 NS |TO92 |L16 30V 20V] 3V] SOMA]125C| 250MWF 900M|  OR5 40/300 5MA| FVG | TOS : 
2SC3137 NS |X95 L96 30V 15V] 3V]| 50OMA]!125C| 200MWF|  1500M|  OR9 40/200 5MA | TUM | TOS ë 
2SC3138 NS |X12 L29 200V| 200V| 5V] S0OMA)125C| 150MWF 50M 4P 70/240 1MA| ALS | TOS : 
2SC3138-0 NS :X12 L29 200V] 200V| 5V|] S0OMA]|125C| 150MWF 50M 4P 70/140 1MA| ALS | TOS : 
2SC3138-Y NS |X12 L29 200V| 200V| 5V|] SOMA]|125C! 150MWF 50M 4P 120/240 1MA| ALS | TOS . 
2SC3148 N S |TO220 |L34 SO0OV | 800V| 7V 3A | 150C 40WC ; 10MN| 800MA| AHE | TOS . 
2SC3172 NS |X95 L99 30V 20V] 3V] 50MA]|125C| 200MWF 900M] OR5 40/300 SMA!| FVG | TOS . 
2SC3180 NS |TOP3 |L34 80V 80V| 5V 6A | 150C 60WC| 30MTP| 105P 55/160 1A| AHP | TOS : 
2SC3181 NS |TOP3 |L34 420V]| 120V] 5V 8A | 150C 80WC| 3OMTP| 190P 55/160 1A] AHP | TOS . 
2SC3182 NS |TOP3 |L34 440V| 140V] 5V 10A | 150C 100WC| 30MTP| 220P 55/160 1A| AHP | TOS : 
2SC3225 NS |TO92 |L21 40V 40V| 7V 2A| 150C| 900OMWF]| 220MTP| 20P 5S00MN! 400MA| IMS | TOS À 
2SC3233 NS |X53 L34 500V| 400V| 7V 2A| 150C 1WF . 20MN] 100MA! IMS | TOS : 
2SC3235 N S | TO220 |L34 : 400V| . 2A | 150C 20WC : 20MN! 100MA| AHE | TOS : 
2SC3236 N S |TO220 |L34 à 400V| . SA! 150C 60WC : 8MN SA} AHE | TOS : 
2SC3239 N S | TO220 |L34 . 50V, . SA! 150C 25WC 60M : 70/240 1A! AHS | TOS . 
2SC3242 NS |TO92 5 20V 16V| 6V 2A|150C| 9O0MWF| 80MTP| 28P 150/800| 100MA| AMP | MIT ; 
2SC3242A NS |TO9 . 20V 20V| 6V 2A!150C! 900MWF| SO0OMTP| 28P 150/500|  100MA| AMP | MIT : 
2SC3243 NS |TOg2 - 60V 60V| 6V 1A|150C| S9O00MWF]| 120MTP|  14P 55/300| 100MA| AMP | MIT ; 
2SC3244 NS |TO92 : 100V| 100V] 5V] 500MA]|150C| S9O0MWF| 130MTP| 6P5 55/300 10MA | AMP | MIT : 
2SC3245 NS |TOg ; 120V] 120V] 5V] 100MA]|150C| S9O0MWF]| 200MTP|  2P3 150/800 10MA| ALH | MIT | 
2SC3245A NS |TO92 4 150V| 150V] 5V| 100MA]| 150C| S9OOMWF]| 200MTP| 2P3 150/500 10MA | ALH | MIT ; 
2SC3246 N S | TO9 . 30V 25V| 6V]|1500MA | 150C| S9O0O0MWF]| 130MTP| 17P| 400/3000| 500MA| AMP | MIT ; 
2SC3247 NS |TO92 . 50V S0V! 6V 1A| 150C| 900MWF]| 130MTP| 12P| 600/3000| 100MA| AMP | MIT : 
2SC3249 N S | TO9 : 300V]| 250V} 5V}| 100MA]| 150C| 9O0OMWF| 80MTP| 3P5 55/230 25MA| ALH | MIT . 
2SC3257 N S |TO220 | L34 . 200V! . 10A | 150C 40WC £ : 20MN SA} AHH | TOS ; 
2SC3258 N S |TO220 | L34 ë 80V| . SA | 150C 30WC 60M 4 70/240 1A! AHG | TOS Ù 
2SC3265 NS |X12 L29 35V 25V| 5V] 800MA]|150C| 200MWF]| 120MTP|  13P 100/320| 100MA]| AMP | TOS ; 
2SC3265-0 NS |X12 L29 35V 25V|] 5V] 800MA| 150C| 200MWF]| 120MTP|  13P 100/200|  100MA! AMP | TOS - 
2SC3265-Y NS |x12 L29 35V 25V| 5V| 800MA]|150C| 200MWF  120MTP|  13P 160/320| 100MA! AMP | TOS : 
2SC3266 NS |TO92 5 e 20V| . 2A| 150C| 750MWF]| 120MTP £ 120/700| 100MA! AHG | TOS : 
2SC3267 NS |x11 5 . 20V| . 2A| . 400MWF | 120MTP à 120/700| 100MA| AMG | TOS | 
2SC3268 NS |X90 X90A 17V 12V! 3V] 7OMA]|125C| 300MWF 5GTP| 1P05 25MN 20MA!| ULN | TOS | 
2SC3279 NS |TO92 |L21 30V 10V} 6V 2A| 150C| 750MWF| 150MTP| 27P 140/600|  500MA}! AMP | TOS . 
2SC3279-L NS |TO9g2 |L21 30V 10V] 6V 2A| 150C| 750MWF| 150MTP| 27P 140/240| 500MA]| AMP | TOS 5 
2SC3279-M NS |TO92 jL21 30V 10V! 6v 2A|150C| 750MWF| 150MTP| 27P 200/330| 500MA} AMP | TOS . 
2SC3279-N NS |TO92 |L21 30V 10V] 6V 2A|150C| 750MWF| 150MTP| 27P 300/450|  500MA| AMP | TOS . 
2SC3279-P N S |TO92 |L21 30V 10V| 6V 2A| 150C| 750MWF| 150MTP| 27P 420/600|  500OMA| AMP | TOS : 
2SC3280 NS |TOP3 |L34 160V| 160V] 5V 12A | 150C 120WC| 30MTP | 220P 55/160 1A| AHP | TOS 4 
2SC3281 NS |TOP3 |L34 200V | 200V} 5V 15A | 150C 150WC| 30MTP| 270P 55/160 1A| AHP | TOS Ô 
2SC3295 NS |X12 L29 60V 50V| 5V] 150MA]| 125C| 150MWF 100M| 3P5| 600/3600 2MA| ALA | TOS ; 
2SC3295-A NS |X12 L29 60V 50V| 5V]| 150MA]|125C| 150MWF 100M| 3P5| 600/1800 2MA| ALA | TOS . 
2SC3295-B NS |X12 L29 60V S0V| 5V|] 150MA]125C| 150MWF 100M} 3P5|  1200MN 2MA| ALA | TOS . 
2SC3297 N S |TO220 | L34 30V 30V| 5V 3A | 150C 15WC| 100MTP| 35P 70/240| S500MA| AHP | TOS . 
2SC3298 N S |TO220 |L34 160V| 160V] 5V] 1500MA | 150C 20WC| 100MTP| 25P 70/240| 100MA]| AHP | TOS : 
2SC3298A N S | TO220 |L34 180V}] 180V] 5V]| 1500MA | 150C 20WC| 100MTP| 25P 70/240| 100MA| AHP | TOS 4 
2SC3298B N S | TO220 |L34 200V| 200V]| 5V] 1500MA | 150C 20WC| 100MTP| 25P 70/240| 100MA]| AHP | TOS : 
2SC3299 N S |TO220 | L34 : 5S0OV| . 5A | 150C 20WC 60M : 70/240 1A| AKHG | TOS : 
2SC3301 N S |X90 X90A 15V TV] 3V] 80MA]|125C| 300MWF 7GTP| 1P45 30/200 S0MA| ULN | TOS : 
2SC3302 NS |X95C |L99 17V 12VI 3V] 70MA]|125C| 200MWF 5GTP|  OP8 25MN 50MA | ULN | TOS . 
2SC3303 NS !X53 L34 100V 80V| 7V 5A | 150C 20WC| 120MTP| 80P 70/240 1A| AHS | TOS . 
2SC3304 N S |TO220 |L34 200V! . 10A | 150C 40WC 20MN SA| AHH | TOS : 
2SC3305 N S |TO220 | L34 800V| . 3A | 150C 40WC 10MN| 800MA| AHE | TOS Ë 
2SC3306 NS |TOP3 |L34 500V! 400V| 7V 10A | 150C 100WC 10MN 5SAl AHE | TOS | . 
2SC3307 NS |TOP3 |L34 800V| . 10A | 150C 150WC | 10MN 5A| AHE | TOS ; 
2SC3308 N S |TO220 | L34 80V| . SA | 150C 30WC 70/240 1A! AHG | TOS : 
2SC3309 N S |TO220 | L34 400V| . 2A! 150C 20WC 20MN!  100MA] AHE | TOS : 
2SC3310 N S |TO220 |L34 400V| . SA | 150C 30WC : : 12MN 3A| AHE | TOS ; 
2SC3324 NS |X12 L29 120V] 120V] 5V] 100MA! 125C| 150MWF]| 100MTP 4P 200/700 2MA| ALN | TOS ; 
2SC3324-GR | N S |X12 L29 120V| 120V! 5V] 100MA! 125C| 150MWF| 100MTP 4P 200/400 2MA| ALN | TOS | 
2SC3324-BL | NS |X12 L29 120V]| 120V] 5V] 100MA] 125C| 150MWF]| 100MTP 4P 350/700 2MA| ALN | TOS . 
2SC3325 NS |X12 L29 50V 50V] 5V] 500MA]|150C| 200MWF| 300MTP 7P 70/240| 100MA| AMA | TOS | 
2SC3325-0 NS |X12 L29 50V S0V| 5V] 500MA! 150C| 200MWF| 300MTP 7P 70/140|  100MA| AMA | TOS . 
2SC3325-Y NS |x12 L29 50V 50V] 5V] 500MA!150C| 200MWF| 300MTP 7P 120/240| 100MA| AMA | TOS : 
2SC3326 NS |x12 L29 S0V 20V] 25V] 300MA| 125C| 150MWF]| 30MTP 7P|  200/1200 4MA| AS | TOS : 
2SC3326-A NS |X12 L29 50V 20V] 25V] 300MA]| 125C| 150MWF]|  30MTP 7P 200/700 4MA| ALS | TOS : 
2SC3326-B NS |X12 L29 5S0V 20V]| 25V] 300MA| 125C| 150MWF]| 30MTP 7P| 350/1200 4MA| ALS | TOS À 
2SC3327 NS |X53 X53A 50V 20V] 25V| 300MA!| 125C| 200MWF] S30OMTP 7P|  200/1200 4MA| ALS | TOS : 
2SC3327-A NS |X53 X53A 50V 20V} 25V] 300MA|125C| 200MWF| S3OMTP 7P 200/700 | 4MA| ALS | TOS : 
2SC3327-8 NS |X53 X53A 50V 20V! 25V| 300MA| 125C| 200MWF| 30MTP 7P Fe) 4MA| ALS | TOS : 
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28C3328 NS |[Tos |L21 gov| agov| 5v 2A| 150c| 900MwF| 100MTP| 30P|  70/240| 500MA| AMP | ToS 
25033280 | NS |TO92 |L21 gov| sov| 5v 2A|150C| 900MWF| 100MTP| 30P|  70/140| 500MA| AMP | TOS 
28C3328v | NS |ros2 |L21 8ov| 8ov| 5v 2A| 150C| 900MWF| 100MTP| 30P|  120/240| 500MA| AMP | TOS 
2SC3329 NS |TO92 |L21 gov| s8ov| 5v| 100MA|125C| 400MWwF| 42MTP| 6p2|  200/700|  2MA| ALN | Tos 
28C3329-GR | N S |[TO92 |L21 gov| sov| 5v| 100MA|125C| 400MWF| 42MTP| 6p2| 200/400|  2MA| ALN | TOS 
2sc3329-8L | NS |Tos2 |L21 gov| sovl sv! 100mAl 125c| 400MwF| 42MTP| 6p2| 350/700! 2MA! ALN | ros 
25C3333 NS [Too |L21 250v| 250v| 5v| 50MA|150c| 600MWF|  60M| 1R8|  50MN|  25MA| TvH | Tos 
2803334 NS |Tos |L21 250v| 250v! 5V| 50MA|150C| 900MwF|  60M| 1R8|  50MN|  25MA| TH | ros 
28C3335 N S |TO126 |L70 250V| 250v| 5V| 50MA| 150€ 10WC|  60M| 2R|  50MN|  25MA| TvM | Tos 
28C3344 N S |TO220 | L34 | 400V| . 8A| 150C|  60WC 10MN 4A| AHE | TOS 
2803345 N S |TO220 | L34 5ov| . 12A| 150C|  40WC|  45M 70/240 1A| AHG | Tos 
28C3346 N S |TO220 | L34 , gv| . 12A | 150C|  40WC| 40M 70/240 1A| AHG | TOS 
2SC3376 N S |TOP36 | L34 goov| aoov| 7v 3A| 150C|  6owc 10MN| 800MA| IHS | TOS 
28C3379 NS |xeo |Loo 2ov| . | avl1500MA| 175C 10WC UMP | MIT 
2803381 ps |xeo |Loo gov! . | 100MA| . | 400MWF 200/700| _2MA| ouA | Tos 
2SC3404 Ns |xoo |Loo 2ov| . | 3v 1A | 175C swc| . , UMP | MIT 
2SC3405 Ns |x100 |x100 goov| . | 800MA| . 2owc| 10MN| 300MA | 1MS | TOS 
2803419 NS |To126 | L31 40v| . | 800MA| . swc| 100MTP| 10P| 70/240|  50MA| AMG | Tos 
2SC3420 N S |To126 | L31 300v| : | 100MA| 1owc| 5oMTP| 5p| 40/170| 50MA| TvH | Tos 
2SC3421 N S |TO126 |L31 120V| | Al | 10WC| 120MTP| 15P|  80/240| 100MA| AMG | Tos 
28C3422 Ns |rot26 |L31 4v| . sA| . 1owc| 100MTP| 35P|  80/240| 500MA| rvH | ros 
2SC3423 NS |To12s |L31 150V| . | 50MA| . swc| 200MTP| 1P8|  &0/240|  10MA| ALH | TOS 
28C3426 NS |x12 15V| . | 80oMA| . | 200Mwc| 120MTP 100/400| _100MA | AMG | TOS 
25C3429 NS |x12 “ 42V| | 70MA| . | 150MWC|  5GTP 25MN| 20MA| ULN | TOS 
2SC3437 NS |x12 15V| . | 200MA 150MWC | 400MTP 40/240|  10MA| ALS | TOS 
28C3438 NS |x90 10ov| 100v| 5v| 500MA| 150c| 500MwF| 130MTP| 6p5|  55/300|  10MA| AMH | Mir 
2SC3439 NS |xgo 3ov| 250v| 6v|1500MA| 150C| 500MwF! 130MTP| 17P| 400/1800| 500MA| AMP | MIT 
25C3440 NS |x12 25V| 20v| 4V| 700MA|125C| 150MWF| 180MTP| 15P|  150/800! 100MA| AMP | MIT 
2SC3441 NS |x12 55v| sov| 4v| 400MA!125C| 150MWF| 150MTP| 10P|  90/500| 100MA| ALG | MIT 
28C3443 N S |x0 2ov| 16V| 6v 2A|150C| 500MWF| 8oMTP| 28P| 150/800| 100MA| AMP | MIT 
28C3444 NS |x90 eov| eov| 6v 1A|150c! 500MwF| 120MTP| 14P|  55/300| 100MA| AMP | MIT 
2SC3474 NS |x100 |x100 8ov| . 2A 20WC| 8sMTP| 50P|  500MN| 400MA| AMG | TOS 
2SC3498 NS |ToP3 |L32 400V| 30A 150WC| . 10MN 15A| 1HS | TOS 
2SC3499 NS |ToP3 |L32 450V| . æA| . 150NC| . : 10MN 15A| HS | ToS 
2SC3475 N S |TO220 | L32 ov| . 4 | 20wWC| 20MTP| 70P|  60/200 1A| IHS | TOS 
28C3515 NS |xo 30ov| . | 100MA 500MW | 60MTP 30/150|  20MA| ALH | TOS 
28C3547A | NS |x12 12V| . | 30MA 150MWC|  4GTP 35/130| 10MA| TUO | TOS 
28035478 | NS |x12 . 12V| . | 30MA 150MWC|  4GTP 70/300|  SMA| TUO | TOS 
2SC3559 N S |TO220 | L32 | 800v| . 3A| . 3owc| . | 10MN| 800MA| iHS | TOS 
2SC3580 N S |TOg2 25V| 20V| 4V| 700MA|150C| 900MWF| 180MTP| . 150/800 | 100MA| AMG | MIT 
2SC3581 N S |TO92 5sv| 5ov| 4v| 400MA|150C| 900MWF| 150MTP| . 20/500|  100MA! ALG | MIT 
2SC3602 NS |x95 20V| . | 20MA 200MWF | 1100MTP 40MN|  2MA| ULN | TOS 
2SC3605 N S |TOg2 12V| . | 80MA 600MWF | 6500MTP 30/250| 20MA| ULN | TOS 
2SC3606 NS |x12 . 12V| . | 80MA 150MWC|  7GTP 30/250| 20MA| ULN | TOS 
2SC3607 NS |xe0o |xooa 12V| . | 80MA 800MWF| 7GTP 30/250| 20MA| ULN | TOS 
2SC3608 NS |xes 12V| . | 80MA 200MWF | 7000MTP 30/250| 20MA| ULN | Tos 
2SC3609 Ns |xse |Loo 12V| . | 80MA 150MWF|  7GTP| . 30/250| 20MA| ULN | TOS 
2SC3612 N S |TO220 | L32 150V| . | 300MA 20WC| 400MTP|  4P|  40/240|  50MA| TVH | Tos 
28C3613 | NS |TO126 |La1 18V| . | 500MA swc|3500MTP|  5P|  25MN|  20MA| TVL | TOS 
2SC3619 N S |To126 | La1 300v| . | 50MA swc| eomTP| 3P|  30/150| 20MA| TE | Tos 
2SC3620 NS |To126 | L31 3oov| . | 100MA 1owc| som] sp] 40170] 50MA| TE | ros 
2SC3621 NS |TO126 |L31 150V| . |1500MA| . 10WC|  20M 60/320| 200MA| TVH | TOS 
2SC3628 NS |xeo |Leo 35v 4 2A|175C|  20WC vMP | MIT 
2SC3629 NS |xoo |Loo 20v| . | 3v 1A | 175C sWC UMP | MIT 
2SC3657 NS |TOP3 |L32 800v| . 4A| . 80WC 10MN 1AÏ IHS | TOS 
2SC3665 NS |x33 120V! . | 800MA| . 1wr! 120MTP| 30P|  80/240! 100MA! AMG | TOS 
2SC3666 NS |x33 | | sav | | 1A| 1wr| 150MTP| 13P|  100/320| 100MA| ALG | Tos 
2SC3668 NS |x33 5OV| . 2Al 1wr| 100MTP| 30P|  70/240| 500MA | AMG | TOS 
2SC3669 NS |x33 | gov| . 2A| . 1Wwr| 100MTP| 30P|  70/240| 500MA| AMG | ToS 
2SC3670 NS |x33 | 1ov| . 2A| . 1wr| 150MTP| 27P!  140/600! 500MA | AMG | TOS 
28C3671 NS |x33 20V| . 5A| . 1wr| 100mTP| 40P| 100/320| 500MA| AHG | Tos 
28C3672 NS |x33 . 3oov| . | 100MA| 1wr| eomrpl 4P| 30/150| 20MA| ALH | TOS 
28C3673 NS |x33 4v| . 2A| . 1wr! 220MTP| 20P| 500MN| 400MA| AMA | TOS 
2SC3677 N S |To220 | La2 . 6ov| . sA| | 25WC| 170MTP| 60P| 800MN| 500MA| AHG | TOS 
2SC3709 N S |TO220 | L32 sov| | 12A| . 3owc| 9oMTP| 180P|  70/240 1A| IHS | TOS 
28C3710 N S |To220 | L32 gov| . 12A| . 3owc| somrp| 200P|  70/240 1A| Hs | ros 
2SC3717 NS |x11 | | 20v| . | somMAl . | 200MWF| 750MTP| . 70/240|  1MA| FVG | Tos 
2SC3718 NS |x12 , 20V| . | 50MAl| . | 150MWwC| 750MTP| . 70/240|  1MA| FVG | TOs | . 
2SC3728 NS |xoo : 2ov| 12v| 6v 2A|150c| s0oMwF| somTr| 28P| 150/800| 100MA|.AMS | MIT INT ZENER 
28C3745 | NS |xoo |Loo 7V| . | s30oMA| . | 150MWwF|6500MTP| . 30/200| 10MA| ULN | TOS | 
2803783 NS |ToPs |L32 , goov| . 5sA| . 100wc| . : 10MN 3A| IHS | TOS 
2SC3803 NS |xeo |xooal 45V| . | 200oMAl . | 500MWF| 200MTP| . 40/240| 10MA| ULN | TOS 
2SC3804 Ns xs |Loo 3svl . | 3vl 12Al175c| 10owc| . | | uHP | MIT 
2SC3805 NS |x100o |x1004 . 30ov| . | 5omA| . 1owc| 7omTP| 3P| 30/200| 20MA| TVE | Tos 
2SC3828 NS |xe9 |Los 20v| . |! 20MAl . | :150MWwF|1100MTP| . 40MN|  2MA| ULA | TOS 
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2SC3862 Ns |x12 | 15v| . | somAl . | 15oMwc|2400mTP| . 40/200|  5MA| TUM | Tos . 
2SC3884 NS [Tops |L32 | 1400v| . ; 6A| . 50WC|  8MTP| 150P 8MN 1A| TLE | ToS | 
2SC3885 NS [Tops |L32 | 1400V| | ! Al -: sowc|  8MTP| 150P 8MN 1A| TLE | Tos 
2SC3886 NS [Tops |L32 | 1400V| | ; sA| . 5oWC|  8MTP| 150P 8MN 1AÏ TLE | Tos | 
2SC3887 NS |ToPps |L32 | 1400V| | \ 6A| . 8owc|. s8MTP| 150P 8MN 1A| TLE | Tos | . 
2SC3888 NS |rTops |L32 | 1400V| . | 7A| . sowc| aMTP| 150P 8MN 1A| TE | ros è 
2SC3889 NS [Tops |L32 | 1400vV| | . | sal : 8owc|  8MTP| 150P 8MN 1A| TLE | Tos . k 
2SC3892 NS |TOP3 L32 | 1400V| . 7A| sowC| 8MTP| 150P 8MN 1A| TE | Tos . 
2SC3893 NS |TOP3 |L32 | 1400V| | | 8A| | sowc|  8MTP| 150P 8MN 1A| TLE | Tos | : 
2SC3907 NS |TOP3 |L32 | 180v| . A! | 130WwC| 30MTP| 280P|  55/180 1A| AHP | Tos | 
2SC3928 Ns |x12 , sov| 5ov| ev| 100MA|125c| 150MwF| 200MTP| 2Pp|  120/820| 1MA| ALG | Mir 
2SC3963 N S |TO126 | L31 160v| . | 200MA| . | 1500MWF| so] 10P| 100/320| soMA| ALP | os . . 
2SC3964 N S |To126 |L31 4w| . 2A| . | 1500MWF| 220MTP| 20P|  500MN| 400MA! AMG | ToS | | 
2SC4028 NS |TOP3 |L32 800v| 10! | 100WC| . | 10MN 1A| IHS | Tos . 
2SC4116 NS |x12 5ov| . | 150MA| . | 100MWwF|  soM| | 70/700|  2MA| ALG | TOS | 
2SC4117 Ns |x12 120V| . | 100MA| . | 100MwF| 100MTP 200/700|  2MA| ALH | ros . 
2SC4118 NS |x12 | 3ov| . | 500MA| . | 100MwF| 300MTP| 70/240| _100MA | AMG | Tos . : 
2SC4154 NS |x12 5sov| 50v| ev| 200MA|:125C| 150MWF| 200MTP| 2P5|  150/800|  1MA| ALG | MIT . | 
2SC4155 NS |x12 | 5ov| 5ov| &6v| 100MA| 125C| 150MwF| 200MTP|  2P|  120/820| 1MA| ALG | MIT | , 
2SC4157 NS |TOP3 |L32 40v| . 10A| . 100WC| . 15MN sA| IHS | TOS . ! 
2SC4200 N S |To12s |L31 . 18v| . | 600MA| . swc|2500MTP| 4P5| 25MN| 50MA| TvL | ros 
2SC4201 N S |TO220 |L32 ; 100V| . | 500MA| | 30WC|1100MTP|  5P!  20MN| 100MA| TvH | Tos k . 
2SC4202 N S |TO220 | L32 100V| . | 500MA| . 20WC|1100MTP| 4P2]  20MN| 100MA| TvH | Tos 
2SC4203 NS [|x100 |x100! . 150V| . | 300MA| . 10WC| 400MTP|  4P|  30/240|  50MA| TVH | ToS 
2SC4207 NS |x99 |Lo9 SOV| . | 150MA| . | 150MWF|  80M| . 70/70}  2MA| DUA | TOS | 
2SC4209 NS |x12 | gov| . | 300MA| . | 150oMwc| 100mrP| . 70/240|  50MA| ALG | Tos . 
2SC4210 NS |x12 ! | 3ov| . | 800MA| . | 150oMwc| 120MTP| 100/320|  100MA | AMG | TOS | | 
2SC4213 NS |x12 | 20V| . | 300MA| . | 100MwF| 3omTP| : | 200/1200|  4MA| ALG | ros | . 
2SC4214 NS |xoo |Los 20V| . | 20MAl . | 150MWF| 850MTP| 40MN|  1MA| ULA | TOS 
2SC4215 NS |x12 ; 3ov| . | 20MAÎ | 100MWF| 550MTP| 40/200|  1MA| FVG | Tos . 
2SC4244 NS |x12 | 20v| . | 20MAl . | 100MwF| s5omrP| . 40MN|  1MA| uLA | Tos . | 
2SC4245 NS |x12 À , 15V| . | 5oMA| | :00MwF|2400MTP| | 40/200|  SMA| TUM | TOS 
2SC4246 NS |x12 | | 15V| . | 50oMAl . | 100MwF|1500MTP| |  60/320|  aMA| ruo | ros , . 
2SC4247 NS |x12 t2v| . | 30oMA! . | 100MwF|  4GTP| | 35/130|  5MA| TUO | TOS | | 
2SC4248 NS |x12 | 12V| . | 30oMAl : | 100MwF|  4GTP| | 70/300|  5MA| TUO | TS | | 
2SC4249 NS |x12 ; | gov| . | 20MAl . | :100MwF| 65omTP| . 60/300|  2MA| vLA | Tos . ; 
2SC4250 Ns |x12 | 20V| . | 5oMAl . | :100MwF|1400MTP| | 40/300|  5MA| FVG | Tos . 
2SC4251 Ns |x12 | 15V| . | 50oMA| : | 100MWF|1100MTP| 40/200|  8MA| FVG | Tos | | 
2SC4252 NS |x12 | 12V| . | 3omMAl . | 100MwF| 2GTP| | 40/250|  sMA| FVG | TOs | 
2SC4253 NS |x12 | | 25V| . | soMAl | :100MWF| 600MTP| 20/200| 10MA| TIA | TOS . | 
2SC4255 NS |x12 | t2V| . | somaAl . | 15omwc! 2crP| . 40/250| _5MA| ruo | Tos | 
2SC4258 NS |x12 , 3ov| 25vV| 4v| 3oMAl125c| 150MWF| 200MTP| 2P| 35/180|  1MAl FVG | MIT | . 
2SC4266 Ns |x1 55v| 5ov| e6v| 100MA!125C| 300MWF| 200MTP|  2P] 120/820| 1MA| ALG | MIT : 
2SC4288 NS |ToP3 |L32 | 1400V| . . 12A| . 200WC| 10MTP| 350P 8MN 3A| TLE | TOs ; 
2804315 NS |xeo |Los : 12V, . | gomMAl . | 150MwF| 7crP| . 30/250|  20MA| ULN | TOoS | . 
2804316 NS [To | . | 10V| . | 65smMAl . | 60oMwF| ocrr| . 30/200|  20MA! ULN | Tos , 
2SC4317 NS |x12 | | 10V| . | 65sMA| : | 150Mwc! :10G7P| 30/200| 20MA| ULN | TOS . : 
2SC4318 N S |x90 10V| . | 65MA| . 800MW| 9GTP| . 30/200| 20MA| ULN | TOS 
2SC4319 NS |x95 10V| . | 65smMAl . | 200MwF| 10G7P| 30/200| 20MA| ULN | TOS | . 
2SC4320 NS xs |Loo . 10v| . | 6smal : | 150MwF| 10G7P| | 30/200| 20MA! ULN | TOS ; 
28C4321 Ns |x12 10V| . | 6smal . | 100MwF| 10G7P| . 30/200| 20MA| ULN | Tos : 
2SC4322 NS |x12 : 10V| . | 35MA| . | 15oMwc| 10GTP| | 30/200|  7MA| ULN | TOS 

2SC4323 NS |x95 ! 10V| . | 35MAl . | 200MwF| 10G67P| 30/200|  7MA| ULN | Tos 

2SC4324 NS |xoo |Loo | 10V| . | 3smMAl : | 150MwF| 10GTP| 30/200|  7MA| ULN | Tos 

2SC4325 NS |x12 10V| . | 35MA| : | 100MwF| :10G7P| | 30/200|  7MA| ULN | TOS 

2804356 Ns [To | . eov| eov| 6v 2A|150C| 900MWwF| s8omTP| 18P|  55/300| 100MA| AMS | MIT 

2SC4357 NS |x90 6ov| 6ov| ev 2A|150C| 500MWF| 80MTP| 18P| 55/300| 100MA| AMS | MIT 
2SD11 NGÏ|Tos |Lo4 25V| . |15v| 300MA| 80c| 125MWF 1M| . 25MN| 20MA| AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
2SD12 NS [To |Los 75V| 4ov| 4V)2500MA| . 6OWC 10M| 20MN 1A| RHG | MAT |BDv23  |2N3442 
2SD13 NS |ITO3 |L13 35v| 20v| 4v! 10A|150c!  100Wwc 10M| 30MN 2A!| RHG | MAT |BLY17 |2N2016 
2SD14 NS |Tos |L13 75V| 40ov| 4vl 10A|150c!  100wc 10M| . 10MN 10A| RAHG | MAT |BLY17  |2N2016 
28015 NS |TO3 |Lo5 eov|  4ov| 10v 5A| 165C|  70WC M| 10MN 1A| AHP | Sak |BDy23  |2N3055 
2SD16 NS |TO3 |Los 1oov| sov| 10v 5A| 165C|  7oWC 2M| 10MN 1A| AHH | Sak |BDY74 | 2N3442 
2SD17 NS |TO3 |Lo5 15ov| 7ov| 10v 5A| 165C|  7oWwC 2M| 10MN tAÏ . |sak|epy25s |2N3442 
2SD18 NS TO3 |Lo5 200V| _8sv| 10v sA| 165C|  7owc 2M| 10MN 1A| AHE | SAk |B0Y25  |2N3773 
2SD19 NGÏ|TOs |Lo4 25V| . |10v| 300MA| 8sc| 150MwF|  500k| . 20MN nn AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
2SD20 NG|TO5 |Lo4 25v| . |10v| 300MA| a5c| 150MWwF|  500k! 25MN MA AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
2SD21 NG|TOs |Lo4 25V| . |10v| 300MA| asc| 150MWwF|  500k| 50MN|  1MA! AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
2SD22 NG|TOs |Lo4 25V| . |10v| 300MA| asc] 150MwF|  500k| 75MA|  1MA| AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
2SD23 NG|Tos |Lo4 2v} . |10v] s00MA| asc! 150mwF|  500k| . 100MN!  1MA| AMG | NEC |AC176 | 2N2430 
25024 NS |To6s |L43 300v| . | 2vl 100MA| 110€ | 10oM| 25MN| 50MA| RME | . |Buxerc |2N3585 
2SD24Y NS |To66 |L43 300v| . | 4v| 150MA|.150c| 6500mwc 4M| 24P|  250Mx|  50MA| AME | SAN |BUX67B |2N3730 
28025 NGÏITO1 |Lo2 25v| . |1ovl 100MA! 75c| 110MwF|  500Kk| . 30MN|  50MA| AMG! . |AC176 |2N2430 
2SD26 NS |TO3 |Lo5 4v| sovl sv 7A|175C|  5oWC| . 5MN 5A| AHG | MIT |BDY20 |2N3055 
2SD26A NS ITO3 |Los | gov| 4ov| 5v af 176c)  sowc) . |. 5MN 5A| AHG | MIT |BDY20 | 2N3055 
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2SD268 Ns |Tos |Los 100v| éov| 5v zAl175c|  5sowc| . | 5MN 5sA| AHH | MIT 2N3773 
2SD26C NS TO3 |LOS 150V| 8ov| 5v 7A|175C| 5OWC| . À 5MN 5A| AHH | MIT 2N3773 
28027 NG rot |Lo2 gov| . |10v| 500MA| 20c| 280MWF|  500k| . 40MN| 300MA| AMG | . 2N2430 
2SD28 NS |TO66 |L43 70V| 45V| 8v 3A | 150C 18wc| | 30MN| 100MA| AHH | HIT 2N6373 
2SD29 N S |ITO66 |L43 70V| 6éov| av 3A | 150C 18WC| . 30MN| 100MA| AHH | HIT 2N6373 
2SD30 NG loss |oss 25V| . |12v| 200MA| 85sc| 300MWwF|  500k| . 50MN| 100MA | AMG | SAN 2N2430 
2SD31 NGTot |Lo2 25V|  |10v| 125MA! 75C| 125MWF|  500K| . 25MN| _100MA | AMG | MAT 2N2430 
2SD32 N&G|To1 |Lo2 25V|  |10V| 125MA| 75C| 125MWF|  500K| . 40MN| _100MA | AMG | MAT 2N2430 
28033 NG rot |Lo2 20V| 15V| 2V| 50MA| 85C| 150MWF Ml . 30MN|  50MA| AMG | FUJ 2N2430 
28034 NG|To7 |Los 20v| 15V| 2v| 150MA| 85C| 250MWF 1M| 40MN| _150MA | AMG | FUJ 2N2430 
28035 NG loss |oBs 20v| . |1ovl 6omal 75C| 8sMWr|  500k| . 30MN|  18MA! ALG | MAT 

2SD36 NG loss |o8s 20ov|  |10v| 6oMA! 75C| 8sMWwr|  500K| . 75MN| 37MA| ALG | MAT : 
2SD37 NG rot |Lo2 gov| 2ov| 12V| 50MA| 85C| 150MWF|  500K| . 20MN| 1MA| ALG | FUJ 2N2430 
2SD38 NG|TO7 |Lo3 3ov|  20V| 12V| 150MA| 85C| 250MWF| 500K| . 20MN|  1MA| ALG | FUJ 2N2430 
2SD41 NS |To3 |Lo5 gov| 6ov| 10v| 104! 150C|  200Wwc 1M| . 30MN 1A 2N3773 
25043 NG rot |Lo2 25v| 25v| 12V| 5omAl 75C| 110MWF 10M| . 3oMN| 50MA| RMG | Tos 2N2430 
2SD43A NG|Tot |Lo2 45v| 45v| 12V| 150MA! 75C| 110MWF 10M| 30MN| 50MA| RMG | TOS 2N2430 
2SD44 NG |To1 |Lo2 25V| . |12V| 50MAl| 75C| 80oMWF| 250K| . 40MN|  1MA! ALG | TOS 2N2430 
2SD45 NS |TO3 |Los 150V| 75v| 6v 5A| 165C|  50WC| 10M| . 10MN 1A| RHH | HIT 2N3773 
2SD46 NS |To3 |LO5 100v| 5ov| 6v 5A| 165C|  50WC| 10M| . 10MN 1A| RHH | HIT 2N3773 
25047 Ns |Tos |Los 10ov| sov| 6v 5A| 165c|  5oWc 10M| . 10MN 1AÏ RHH | HIT 2N3773 
2SD48 NS |ros |L12 10ov| 55v| 10vV 3A|175C| 20wWC|  500kK| . 20MN| 750MA| AHH | FUJ 2N1486 
2SD49 NS |TO66 |L43 100V| ,60v| 10V 3A | 150C 18WC 1M| 25MN 1A| AHH | HIT 2N3054 
28050 NS |To3 |Los 100v| *55v| 10v 6A|175C| sowc|  700k| . 15MN| 1500MA| AHP | FUJ 2N3442 
2SD51 NS [To3 |Lo5 100v| 5ov| 6v 5A| 150C|  50WC M 30MN 2A| AHH | HIT 2N3773 
2SD51A NS |Tos |Los 150V! 110V| 6v 5sA| 150C|  sowc sM| 250P|  30/120 2A| AHH | SOY 2N6306 
2SD52 NS |Tos |Los 100v| 6ov| 10v 6A|175C|  80WC 1M| . 10MN SA | AHH | FUJ 2N3773 
2SD53 NS |TO3 |Los gov| sov|12v| 10A|1175C|  100WC|  ao0k| . 10MN 5A| AHH | FUJ 2N3773 
2SD54 NS |TO3% |L13 1oov| 5ov| 12v| 104! 175c| 150wc|  500k| . 10MN SA | AHH | FUJ 2N2016 
2SD55 NS |TO3 |Los 100v| 55v! 10v! 20A|165C| 200wC|  500K| . 10MN 10A| . |Tos 
2SD55A Ns |Tos !|Lo5 13ov| 1ovl 12v|  20a| 150c|  20owc|  500k| . 12/48 10a | AHH | Tos 2N3773 
2SD56 NS |TO66 |L43 220V|  8ov| 18v 3A|165C|  30WC| . | 15MN| 100MA| AHE | HIT 2N6079 
2SD57 NS |To6s |L43 3ov| 20V| 10V 3A| 150C|  20WC M) . 20MN 1A| AHG | MIT 2N3054 
2SD58 NS |TO66 |L43 gov| 4ov| 10V 3A| 150C|  20WC 1M| . 20MN 1A| AHG | MIT 2N3054 
2SD59 NS |To3 |Los 100V|  6ov| 5v 5A| 150C|  S50WC| 500K| . 20MN 1A| AHH | MIT 2N3442 
28060 Ns |Tos |Los 150v| aov| 5v 5A|150c| 5sowc|  500kK| . 35MN 1A! AHE | MIT 2N3773 
2SD61 N G |TO18 |Loi gov| 12V| 10V| 100MA| 75C| 120MWF| 500K| . 30MN| 1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD62 NG |Tot8 |Lo1 ov| 12V| 10V| 100MA| 75C| 120MWF| 500Kk| . 30MN| 1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD63 NG |TO18 |Lo1 25v| 20v| 10V| 100MA| 75C| 120MWF|  500k| . 30MN]  10MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD64 N G |TOt8 |Lo1 25V| 20V| 10V| 100MA| 75C| 120MWF|  500k| . 40MN|  10MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD65 NG rois |Lo1 25v| 2ov| 10v| 100MA| 75C| 120MWF|  500k| . 25MN| 1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD66 N G |Tot8 |Lo1 25v| 2ov! 10V| 100MA| 75C| 120MWF|  500k| . 15MN|  1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD67 NS |To3 |Los 120V| 110V| 5v 5A| 150C|  SOWC|  55M| . 20MN 1A| VHH | SOY 2N5038 
2SD68 NS |To3 |Los 75V| 70v| 5v 5A| 150C|  50WC| 50M| . 25MN 1A| VHG | SoY 2N5038 
2SD69 NS |TO3 |LO5 140V| . | 6v 2A| 150C| 125WC| . ; 60MN| 100MA| AHH 2N3442 
2SD70 NS [To |L43 4ov| 25v| 5v 3A | 200C wwc| . ; 40MN 1A| AHG | NEC 2N3054 
2S071 NS |TO66 |L43 100V|  6ov| 5v 3A | 200€ I5WC| . : 40MN| 500MA| AHH | NEC 2N3441 
2SD72 NG|Tot |Lo2 25v| 25V| 12V| 600MA| 85C| 700MWF|  300k| . 6OMN| 200MA | AMG | SAN 2N2430 
2SD73 NS |ITO3 |Los 100V|  6ov| 5v 5A|175C|  6OWC| . . 25MN 1A| AHH | NEC 2N3773 
2SD74 NS [TO3 |LO5 150v|  gov| 5v 5A|175C|  60WC| . 25MN 1A| AHH | NEC 2N3773 
2SD75 NGlroi |Lo2 25v| 25v| 12V| 100MA! 85c| 150MWF 2M| . 20MN| 1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD75A NG rot |Lo2 asv| 45v| 12V| 100MA| 85C| 150MWF M| . 20MN|  1MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD75H NG|TO1 |Lo2 3ov|  3ov| 12V| 100MA| 85C| 150MWF|  1500K| gp]  45MN| 50MA| ALG | oBs 2N2430 
2S075AH NGlrTot |Lo2 asvl 3ov| 12V| 100MAl 85C| 150MWF| 1500K| 8P|  45MN|  50MA| ALG | OBS 2N2430 
2SD77 NG|TO1 |Lo2 25v| 25V| 12V| 100MA| . | 150MWF 2M| . 40MN|  50MA| ALG | HIT 2N2430 
2SD77A NG roi |Lo2 a5sv| 45v| 12v| 100MA| . | 150MWF 2M| . 40MN|  50MA| ALG | HIT 2N2430 
2S077H NG|Tot |Lo2 3ov| aov| 12V| 100MA| a5c| 150MWF|  1800k| 10P|  60MN| 50MA| ALG | oBs 2N2430 
2SD77AH NG rot |Lo2 asvl 3ov| 12v| 100MAl 85c| 150MWwF|  1800K| 10P|  60MN| 50MA| ALG | oBs 2N2430 
2SD78 NS [TOs |LO4 100v| 6ov| 12v 2A | 200€ WF ; 40MN| 500MA| AHH | NEC 2N5320 
2SD79 | NS |[TO37 |L47 10ov|  6ov| 12v 2A | 200C 15Wc| . | 40MN| 500MA| AHH | NEC 2N2197 
2SD80 ns |Tos |Los | aov] 2ov} 10v 6A | 165C 50WC 1M| . 40MN 1A| AHG | SAK 2N3055 
2SD81 NS |TO3 Los |  @ov| 40v| 10V 6A| 165C|  50WC M) . 40MN 1A| AHG | SAK 2N3055 
2SD82 N S |TO3 (us 100V| 6ov| 10v 6A| 165C|  50WC Ml . 40MN 1A| AHH | SAK 2N3773 
2SD83 NS |TO3 |Los 150V| 75V| 10v 6A | 165C S0WC 1M| . 40MN 1A| AHH | SAK 2N3773 
2SD84 NS |To3 |Los 20ov|  asv| 10vV 6A| 165C|  50WC 1M| . 40MN 1A| AHH | SAK 2N3773 
2SD88 NS ITo3 |Lo5 10ov| 7ovl av sA| 150c|  saowc| . : 30MN 2A| AHH | SOY 2N3773 
2SD88A NS |Tos |Lo5 300v| 250V| 10V 5A| 150C| &oWC| . . SOMN 2A| AHE | SOY 2N5157 
2SD90 NS |TO66 |L43 3ov| 20v| 10v 3A| 150C|  20WC 1M| . 20MN 1A| AHG | SAK 2N3054 
2SD91 NS |TO66 |L43 éov| 4ov| 10v 3A| 150C|  20WC IM| . 20MN 1A| AHG | SAK 2N3054 
2SD92 NS |TO6S |L43 100v|  6ov| 10v 3A| 150C|  20WC 1M| . 20MN 1A| AHH | SAK 2N3441 
2SD93 NS |ro66 |L43 150v| _75V| 10v 3A|150C|  20Wc 1M| . 20MN 1A| AHH | SAK 2N3441 
2SD94 |Ns |ro6é |L43 200v| asv| 10v 3A|150C|  20WC Ml . 20MN 1A| AHE | SAK 2N3441 
2SD96 NG|TOt |Lo2 25v| 18v| 2v| 250MA| 85C| 300MWF Ml . 40MN| 50MA| AMG | HIT 2N2430 
250100 NG Trot |Lo2 3ov| 18V| 12V| 400MA| 85C| 250MWF|  . . 40MN|  50MA| AMG | . 2N2430 
2SD101 NG|ro1 |Lo2 gov| 4ov| ev| 600MA| 75C| 250MWF| . . 30MN| 150MA| AMH | TOS 
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2SD102 
2SD103 
2SD104 
2SD105 
2SD107 


2SD108 
2SD110 
2SDt11 
2SD113 
2SD114 


2SD116 
2SD117 
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2SD120 


2SD120H 
2SD121 
2SD121H 
2SD122 
2SD123 
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2SD124A 
2SD124AH 
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2SD125A 


2SD125AH 
2SD126 
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2SD127 
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2SD165 
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2SD167 
2SD168 
2SD170 
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2SD171-2 
2SDt72 
2SD173 
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Boit. 


Broch. 


Vce 
max 


Vce 
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Ves 
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3Vv 


ic 
max 


Ty 
max 


85C 
175C 
85C 
85C 
150C 


150C 
175C 
175C 
175C 
175C 


P.TOT 
max 
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fT Co8 


min max 


2500K | 285P 


hFE 


SOMN 
30MN 
6OMN 
35MN 
4KTP 


4KTP 
20MN 
20MN 
10MN 
10MN 


40MN 
40MN 
3OMN 
30MN 
15MN 


15/180 
15MN 
15/100 
15MN 
15MN 


30MN 
10/75 
20/80 
30MN 
10/75 


20/80 

5MN 
20/40 
40MN 
40MN 


46MN 
30MN 
30MN 
30MN 
20MN 


20MN 
30MN 
30MN 
30MN 
SOMN 


30MN 
30MN 
30MN 
30MN 
30MN 


20MN 
15MN 
20MN 
SOMN 
20MN 


30MN 
30/160 
40MN 
SOMN 
20MN 


20MN 
20MN 
20MN 
20MN 
15MN 


SOMN 
15MN 
15MN 
15MN 
15MN 


50MN 
1KMN 
6OMN 
6GOMN 
30MN 


30/100 
10MN 
10MN 
10MN 
10MN 


FCT 


AHH 
AHG 
AMG 
AMG 
AHD 


AHD 
AHH 
AHH 
AHH 
AHG 


AHH 
AHH 
AHE 
AHH 
AKG 


AMG 
AHG 
AMH 
AHKG 
AHH 


AHG 
AKG 
AKG 
AHH 
AHH 


AHH 
AHH 
AHH 
AMG 
AMG 


AMG 
AHH 
AHG 
AHH 
AHH 


ALS 
AME 
AME 
AHE 
AHE 


AHG 
AHG 
AHG 
AHH 
AKG 


AHG 
AHG 
AHG 
AKG 
HEH 


AHH 
AHH 
AKG 
RHE 
RHE 
RHE 
RHE 


AHH 
AHH 


AMG 
AHG 
AHG 
AHH 
AHH 


AMG 
RHD 
AMG 
AMG 
AHE 


AHE 
AHG 
AHG 
ANG 
AHG 


FAB 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
TOS 
TOS 


TOS 
TOS 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
SOY 
SOY 


OBS 
TOS 
TOS 


NEC 


FUJ 
FUJ 
FUJ 
FUJ 


NEC 
NEC 
NEC 
NEC 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
FUJ 
NEC 
NEC 


NEC 
NEC 
NEC 
FUJ 


FUJ 
FUJ 
FUJ 


FUJ 
SAK 
SAK 
SAK 
SAK 


FUJ 
HIT 
HIT 


SOY 
FUJ 
FUJ 
FUJ 
FUJ 


Equ. 
EUR. 


BDY72 
BUY38 
AC176 
AC176 


BDX50 
BDX50 
BDX50 
BDX40 


BDX50 
BDX50 
BDX50 
BDX50 
BFY50 


BFY50 
BSS42 
BSW66 


BDY20 
BD184 
BD130 
BDX50 
BDY11 


BDY11 
BDX50 
BDY74 
AC176 
AC176 


AC176 
BDY72 
BUY38 
BDY74 
BDY29 


AC176 


BUX67C 
BUX67 
BUX67C 


BUY38 
BUY38 
BUY38 
BUY38 
BDX24 


BUY38 
BUY38 
BFY50 
BUY38 
BDX40 


BUY38 


BUY38 
BUY38 
BUX67A 


BUX67C 
BUX67A 
BUX67B 


BDX50 


AC127 
BDY20 
BDY20 
BDX50 
BDX50 


AC127 


AC176 
AC176 
BUX14 


BUX17C 
BDY20 
BDY20 
BDY20 
BDY20 


2SD175M 
2SD176 
2SD177 
2S0177M 
2SD178 


2SD178A 
2SD179 
2SD180 
2SD181 
2SD182 


2SD183 
2SD184 
2SD185 
2SD186 
2SD187 


2SD188 
2SD189 
2SD189A 
2SD190 
2SD191 


250192 
2SD193 
2SD194 
2SD195 
2SD19% 


2SD196A 
2SD197 
2SD197A 
2S0198 
2SD199 


2SD200 
2SD200A 
2SD201 
2SD202 
2SD203 


2SD204 
2SD205 
2SD206 
2SD207 
2SD208 


2SD211 
2SD212 
2SD213 
2SD214 
2SD215 


2SD216 
2SD217 
2SD218 
2SD219 
2SD220 


2SD221 
2SD222 
2SD223 
2SD224 
2SD226 


2SD226A 
2SD226B 
2SD227 
2SD228 
2SD231 


2SD232 
2SD234 
2SD234G 
2SD234R 
2SD234Y 


2SD2340 
2SD235 
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2SD235Y 
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2SD237 
2SD238 
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Boît. 


TO3 


TO1 


TOi 
SPEC 


TO8 


TOi 
TO3 


TO5 
TO5 


TO36 


TO3 
TO3 


TO37 


TO3 
TO3 


TO5 
TO5 


Broch. 


Vce 
max 


VcE 
max 


Ves 
max 


ic 
max 


TJ 
max 


P.ToT 
max 
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fT 
min 


20M 
20M 


1M 


4M 


4M 


Co8 
max 


MÉLLÉRLELS 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


2N6123 
2N6123 
2N5298 
2N6123 
2N6123 


2N6123 
2N3054 
2N3441 
2N3441 
2N3054 


2SD242 
2SD243 
2SD244 
2SD246 
2SD247 


2SD249 
2SD250 
2SD251 
2SD254 
2SD255 


2SD256 
2SD257 
2SD258 
2SD259 
2SD260 


2SD261 
2SD262 
2SD265 
2SD266 
2SD271 


2SD272 
2SD273 
2SD274 
2SD280 
2SD283 


2SD284 
2SD285 
2SD286 
2SD287 
2SD287A 


2SD287B 
2SD287C 
2SD288 
2SD289 
2SD290 


2SD291 
2SD292 
2SD293 
2SD294 
2SD295 


2SD296 
2SD297 
2SD299 
2SD300 
2SD301 


2SD310 
2SD311 
2SD312 
2SD313 
2SD314 


2SD315 
2SD316 
2SD317 
2SD317A 
2SD318 


2SD318A 
2SD319 
2SD320 
2SD321 
2SD322 


2SD323 
2SD324 
2SD325 
2SD326 
2SD327 


2S0328 
2SD329 
2SD330 
2SD331 
2SD332 


2SD334 
2SD334A 
2SD335 
2SD336 
2SD338 


Vce 


max 


90V 
110V 


Vce 
max 


60V 
9g0Vv 
100V 
700V 
60V 


30V 
60V 


40V 


Ves 
max 


22232 22333 


22223 


22 


22222 229233 333929 2 


22222 guuos 


22222 


22222 22223 32222 


_ 


22232 


max 
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4M 


4M 


4M 
5M 


130P 
130P 


SAK 


MAT 
MAT 


NEC 
SOY 


BUY38 | 2N3054 
BDY72 2N3441 
BDY72 2N3441 
BU208 . 
BDY20 2N3055 
BDX40 2N3772 
BDY29 : 
BUX67A | 2N3584 
BUY38 2N3054 
BUY38 2N3054 
BUY38 2N3054 
BDY72 2N3441 
BDY72 2N3441 
BDY72 2N3441 
BDY20 2N3055 
BCW36 |2N3704 
BUX13 2N6251 
BUX14 


2N6308 


BDY96-01 2N6543 
BUY23B |2N6545 


BDY79 


2N6079 


BDY79 2N6079 
BDY79 2N6079 
BDX50 2N3773 
BDX50 2N3773 
BDY56 2N4348 
BUX12 2N6341 
BUX12 2N6341 
BD589 2N6123 
BD241C |2N6123 
BDY79 2N6372 
BDY79 2N6372 
BDY79 2N6372 
BUY84 2N6308 
BUY84 2N6308 
BUX24 
BUX24 
BDY79 
BU208 
BU205 2 
2N6385 
BUY84 2N6547 
BD587 2N5298 
BDX72 2N5297 
BDY71 2N6373 
BDY90 2N5038 
BD303 2N5296 
BD243B | 2N6292 
BD241C |2N6131 
BDX72 2N6293 
BDY29 2N3773 
BUY77 2N6306 
BUX12 | : 
BDX50 2N3773 
BDX50 2N3773 
. 2N3739 
BD437 2N5192 
BUX67B |2N6235 
BCW36 | 2N3704 
BSS42 2N5320 
BSW65 | 2N2297 
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BD533 2N6099 
BU109 2N6360 
BDY79 2N6372 
BDX41 2N4348 
BDY20 2N3055 
BDX95 2N3714 
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2SD339 
2SD340 
2SD341 
2SD341H 
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2SD346 
2SD347 


2SD348 
2SD350 
2SD350A 
2SD351 
2S0352 


2SD353 
2SD355 
2SD356 
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2SD358 


2SD359 
2SD360 
2SD361 
2SD362 
2SD363 


2SD364 
2SD365 
2SD365A 
2SD366 
2SD366A 
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2SD368 
2SD369 
2SD370 
2SD371 


2SD372 
2SD373 
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2SD374 
2SD375 


2SD376 
2SD376A 
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2SD378 
2SD379 
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2SD382 
2SD383 
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2SD389 
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2SD390 


2SD390A 
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2SD393 
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2SD402A 
2SD404 
2SD404G 
2SD405 
2SD406 


Vce 
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VeB 
max 


ic 
max 


Ts 
max 


P.TOT 
max 
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fT 
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1M 


65M 


90M 


5M 


Cos 
max 


_3M 
3M 


‘1M| 400P 


© 4M| 200P 


SM 150P 


5M 


SOY 


SOY 
SAN 


2N6251 


MAT 2N2430 


SAN 2N6341 
2N4953 
2N6123 


MIT 2N5298 
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2N5298 
2N6233 


NEC 


NEC , 
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2N6123 
2N5297 


MAT 2N6293 
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NEC 
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NEC 
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NEC 
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MAT 
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SAN 
SAN 


SAN 
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MAT 2N6123 
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MIT 
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HIT 
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Lio 
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2SD407 
2SD408 
2SD409 
2SD410 
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2SD412 
2SD413 
2SD414 
2SD415 
2SD416 


2SD417 
2SD418 
2SD419 
2SD420 
2SD421 


2SD422 
2SD423 
2SD424 
2SD425 
2SD426 
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2SD428 
2SD429 
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2SD432 
2SD433 
2SD434 
2SD435 
2SD436 


2SD437 
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2SD438 
2SD439 
2SD445 


2SD457 
2SD458 
2SD459 
2SD460 
2SD461 


2SD463 
2SD464 
2SD465 
2SD466 
2SD467 


2SD468 
2SD469 
2SD470 
2SD471 
2SD472 


2SD472H 
2SD473 
2SD473H 
2SD474K 
2SD475 


2SD475A 
2SD476 
2SD476A 
2SD476K 
2SD476AK 


2SD477 
2SD478 
2SD479 
2SD480 
2SD481 


2SD482 
2SD483 
2SD484 
2SD485 
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2SD487 
2SD488 
2SD489 
2SD490 
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Boît. 
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Vcs 


max 


Vce 
max 


Ves 
max 


ee 


2222 22222 22222 232323 
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_ 
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max 


Ty 
max 


P.TOT 
max 


25WC 
25WC 
30WC 
30WC 
80wC 


100WC 
800MWF 
5WC 
SWC 
5S0oWC 


75WC 
80wC 
40WC 
40WC 
40WC 


30WwC 
30WC 
150WC 
100WC 
100WC 


80WC 
60WwC 
100WC 
SOWC 
60WC 


100WC 
100WC 
200WC 
200WC 
200WC 


80WC 
80WC 
750MWF 
8wcC 
60WC 


200WC 
80WC 
5S0WC 
50WC 
80WC 


80WC 
80WC 
400WC 
400WC 
5S00MWF 


900MWF 
100WC 
15WC 
800MWF 
80WC 


80WC 
100WC 
100WC 
SOMWF 
40WC 


40WC 
40WC 
40WC 
40WC 
40WC 


30WC 
30WC 
40WC 
40WC 
40WC 


20WC 
20WC 
20WC 
40WC 
40WC 


40WC 
30WC 
30WC 
30WC 
90WC 
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Co8 


max 


24P 


24P 
40P 


44P 


4P 


FCT | FAB | Equ. 


EUR. 


SAN 
SAN 
SAN 
SAN 
ORI 


BUX17C 
BSW66 
BD361 


NEC 
MAT 
SHI 
SHI 
HIT 


BUX15 
BDX53C 
BDX53C 
BDY28 


SHI 
SHI 
SHI 
SH 
HIT 


BDX65B 
BDX65B 


BCW36 


HIT 
NEC 
MAT 
NEC 

HIT 


BCW36 
BC635 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


BDX65B 


BDX67B 
BC182L 


HIT 
HIT 
HIT 
HIT 
HIT 


HIT 
HIT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


Equ. 
USA 


2N6537 
2N6537 
2N6578 


2N6578 


2N3440 
2N4923 


2N6306 
2N6537 
2N6537 
2N6537 
2N6235 


2N6235 
2N3773 


2N5633 


2N4348 
2N5758 


2N6251 
2N4001 
2N4923 


2N6560 


2N6308 


2N6578 
2N6578 


2N4953 
2N4953 


2N5818 


2N6578 


2N6578 
2N3859A 
2N6101 


2N6101 
2N6101 
2N6101 
2N6101 
2N6101 


ic 


É : Vcs | Vce |Ves| ic Ty P.TOT fT Cos Equ. Equ. 
| Boît. Broch} 3x | max max] max |max| max min | max Re FCT ne | EUR. | USA 
2SD492 Ns |rTos |Los soov| . | 7vl 15A|200c| 11swc| . 40TP 4A | AHH | MOT 
2SD493 N S |TOP66 |L31 gov| . | 5v 5A| 150C|  75WC| . | 40TP| 2500MA| AHG | MOT 
2SD494 N S | TOP66 |L31 80V sv sA|150C| 75WC| . 40TP| 2500MA| AHG | MOT 
250495 N S |TOP66 |L31 100V sv 5A|150C| 7s5WC| . . 40TP| 2500MA| AHH | MOT 
2SD4%6 N S |ToP66 | L31 60v M 8A|150C| 75WC| . 3KTP 4A| AHD | MOT 
2SD497 NS |Topss | L31 8ov sv gAl150c| 7swc| . 3KTP 4A| AHD | MOT 
2SD498 N S |ToPss |L31 100V sv 8A| 150C| 75WC| . 3KTP 4A| AHD | MOT 
2SD499 N S |TOP66 |L31 60V 5v gA|150c|  oowc| . | 60TP 4A| AHH | MOT 
2SD500 N S |TOP66 |L31 80V sv 8A| 150C|  2owc 60TP 4A| AHH | MOT 
2SD501 N S |TOP66 | L31 100V sv 8A| 150C|  9OWC 60TP 4A| AHH | MOT 
2SD502 NS |To3 |Los 60v sv 8A| 200c|  100wc 3KTP 4A| AHD | MOT 
2SD503 NS |TO3 |Los 80v 5v 8A| 200C|  100WC 3KTP 4A| AHD | MOT 
2SD504 NS |To3 |Lo5 60v sv| 12A|200C| 150WC 3KTP 6A| AHD | MOT 
2SD505 NS |TO3 |L05 80v sv 12A|200C| 150wc 3KTP 6A| AHD | MOT L 
2SD506 NS |[Tos |Los 100V 5v| 12A|200C|  150WC 3KTP 6A| AHD | MOT 
2SD507 Ns x |xoo gov sv| 250A!150c| 625wc|  500k 10MN| _150A| AHG | MIT 
2SD508 NS xeo |xoe 110V sv| 250A|150C| 62swWC|  500k 10MN| _150A| AHH | MIT 
2SD509 NS |xeo |xoo 130V sv| 250A/150c| 625WC|  500k 10MN| _150A | AHG | MIT 
2SD510 NS |xe |xoo | 150v 5v| 250A|150C| 625WC|  500k 10MN| _150A| AHE | MIT 
25511 NS |xe9 |xoo 9OV 5vV| 250A!150C! 625WC|  500k 10MN| _200A| AHG | MIT 
28D512 ns |xes |xeo |  110v sv| 250A/150c| 62swc|  500k 10MN| 200! AHH | MIT 
2SD513 Ns |xoo |xoo 130V sv| 250A/150C| 625WC|  500k 10MN| 2004 | AHG | MIT 
2SD514 Ns |xeo |xoo 90V sv| 250A|150C| 625WC|  500k 10MN| _250A| AHG | MIT 
280515 Ns xeo |xoo 110V sv| 250A|150C| 625WC|  500k 10MN| 2504 | AHG | MIT 
280516 N S |TO126 | L70 2ov| 16v| 5v| 1500MA | 150€ sWC 100MN 1A| AHG | NEC 
2SD517 NS |Tos |Los | :1500ov| 7oov| sv 3A|130c| 1ewc| . 3/10 2A| TLE | MAT , 
2SD518 NS |Togs |L43 | 220V| 200V| 6v 4A|175C|  30WC|  15M| 20TP 3A| AHE | FUJ |Bux61 | 2N6235 
2SD519 NSsrTos |Los | 40ov| 4oov| sv] 10A1175c| 100Wc| . , 15TP 5A| AHE | FUJ |BUX14 | 2N6560 
2SD520 NS |To3 |Los goov| 400V| 6v 7A| 150C|  100WC 350MN| 4500MA| AHD | MIT 
2SD521 NS |TO3 |Los 700V| 5sovV| 6v 8A| 150C|  100WC 200MN 4A| AHD | MIT 
2SD522 NS |rTos |Lo5 1oov| . |1ovl 10A|150c| 100owc| . 40TP sA| AHG | Tos . 
2SD523 NS |To3 |Los gov| 6ov| 5v 7A|150C| 50oWC| . | 1KMN 3A| AHD | Tos |Boxesc |2N6578 
2SD524 NS |TO3 |Los gov| sov| 5v| 10A|150C0| 7swc| . . 100MN 5sA| AHD | TOS |BDX83C |2N6578 
2SD525 N S | TOP66 | L32 100V| 100v| . 5A| 150C|  40WC 2M| 200P|  40/140| 500MA| AHH | TOS | BD243C 
2SD526 N S |ToP6 | L32 gov| 8ov| 5v 4A| 150C|  30WC am| 160P|  40/140| 500MA| AHG | TOS |BD589  |2N6123 
2SD528 NS |ros |Los | 6oov| 50ov| 15v 8A| 200c|  100wc 350MN 6A| AHD | HIT 
2SD528H NS |Tos |Los |  @oov| 6oov| 15v 8A| 175C|  100WC 350MN 6A| AHD | HIT 
2SD529 NS |Tos |Los | asov| 320v| 10v sA| 120C| aswc| . | 10/95 |  100MA| AHE | SOY 
2SD530 NS |TO3 |Los 1oov| aov| 5v| 10A|175c|  sowc| . 750MN 104 | AHD | FU |8Dx678 |2N6578 
2SD531 N S |TOP6s | L32 100v|  6ov| av 5A|125C|  43WC | . 45/250| 100MA| AHG | SOY |BDx73  |2N6101 
280532 Ns|ros [Los | 20ov| . |10v 7A|125c|  7owc 4M| . 45/200 1A| RHE | so |Bu109 |2N6251 
2SD533 NSTos [Los | 27ov| . | 2v| 104/125c|  100wc | 45/220 1A| RHE | Sy |BUY74  |2N6306 
250535 NS |roz [Los | 250v| 120V| 4v| 124 150C| 150Wc| . | 40/200 2A| AHE | NEC |BDY58 | 2N6341 
2SD536 NS |Tos |Los 200v| 200v| sv| 10A|175c|  100wWc|  13M| . 50TP sA| AHE | FUJ [BUX12  |2N6251 
2SD537 NS |TO3 |Los 200v| 150V| sv! 10A|175C|  100WC| 13M| . 50TP SA| AHE | FUJ |BUX12 |2N6251 
2SD538 NS |rTos |Los 40ov| 4oov| svl 104! 175c|  100wc| 13M| . 15TP 5A| AHE | FUy |BUx14 | 2N6560 
2SD539 NS |To3 |Lo5 4oov| asov| sv| 10A|175C|  100Wc 13M| 15TP SA| AHE | FUJ |BUX14 | 2N6560 
2SD540 NS xe7 [Los | 20ov| 200v| sv] 3oal175c|  200wc 12M 40TP 10A! RHE | FUJ | 
250541 NS xe7 [Los | 20ov| 150v| sv] 3oal175c|  200wc 12M 40TP 10A | RHE | FUJ 
2SD542 NS |xer |Los | 40ov! 4oov| s5v| 3041 175c|  200wCc|  10M 25TP 15A| RHE | FUJ 
280543 Ns|xez |Los | 40ov| asov| sv]  30a|175c|  200owc|  10M| . 25TP 15A| RHE | FUY | 
2SD544 N S |Toa66|L33 100V| gov| sv 5A|125C|  43WC 4 45/250 | 100MA| AHH | soy |BDx72  |2N6100 
2SD545 NS |TOs |L21 25V| 25v| 5v 1A|125C| 600MWF|  90oM| 30opl  320Mx|  50MA| AMG | SAN |BCW36  |2N4953 
2SD546 NS |To6 |L43 | goov| . | 6v 1A| 150C|  30WC|  10M 40/200| 20MA| AME | MAT | 
280547 N S |SPEC 6oov| 450v| 5v| 5oA!150C|  400wc 150MN 50A | AHD | TOS 
250548 N S |spec goov| a45ov| 5v| 1204|125c|  77owc 150MN| 1204! AHD | ros 
2SD549 N S |To126 | L70 3ov| _3ov| 10v| 1500MA | 150C|  15Wc| . . 4KMN| _150MA| AMD | TOS 
2SD550 NS |[TO6 |Los 120V| 100v| 5v 7A|150C|  40WC 5M| 90P| 40/24 1A| AHH | TOS 
2SD551 NS |To3 |Lo5 154V| 15ov| 5v| 12A|150c|  100wc 8M| 250P|  40/144 1A| AHH | TOS 
2SD552 NS |To3 |Los 220ov| 180v| svl 15A!150c|  150Wwc 2M| . 25/80 5A| AHE | Tos |Bux12 | 2N6561 
280553 N S |To220 | L34 7oV| sov| 5v 7A|150C|  40WC sM| 250P|  70/240 1A| AHG | ros 
2SD554 NS |To6 |Los 250v| . | sv 2A|150c|  3owc| . | 80TP| 300MA| AHH | NEC . | 
2SD555 NS |TO3 |Los 4oov| 20ov! s5sv| 104A!175c|  200wc 3M| . 40/200 2A| AHE | NEC |BUX17C |2N6251 
2SD556 NS |TO3 |LOs mov| gov! 6vl 15A|150C| 120Wc| . . 15MN SA | AHH | SAK |BD184 | 2N5632 
2SD557 NS |TO3 |Los 140v| 100v| evl 15A|150C| 120WCc| . ; 15MN 5A| AHH | SAK |BDy37 | 2N5633 
2SD558 ns xs |xs6 gov| 7ov| rv 2A | 175C WF| | 2000MN 1A| AHD | NEC |D279  |2N6548 
2SD560 N S |TOP66 | L32 150V| 100V| 7v 5A|175C|  3owc| . | 2000MN 3A| AHD | NEC | 80651 
2SD565 NS |Tos |Los | 4oov| 4oov| av| 10A|150c|  100wc 100MN 6A| AHD | NEC 
2SD568 N S |TO220 | L34 100V a 7A|150C|  40owc 40/200 3A| AHG | NEC 
2SD569 N S |TO220 | L34 100V TV 7A| 150C|  40WC 40/200 3A| AHG | NEC 
2SD570 NS |ropes | L32 zov| 7ovl 5v sal 135c|  3owc sM| . 40/240| 500MA| AHH | MAT |BD537 | 2N5298 
280571 Nslxio |L45 gov| sovl . | 70omMA| . | goomwr| . | 90/40! 100MA | AMP | NEC 
280572 NS |To3 |Los soov| 400v| av|  15A|150c!  150wc sM| . 80MN 15A| RHD | SHi 
2SD573 NS |TO3 |Lo5 goov| 45ov| 8v| 15A|150c|  150wc 3M| 80MN 15A| RHD | SHi 
2SD574 NS |xe7 |Los 120V| 120V| 4vl 30! 150c|  400wc 3M| 200MN 15A| RHD | SH 
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max |max| max | max max min max EUR. 
2SD575 N S [TO3 |LO5 1400V| 600V| 5V]|2500MA | 150C 50WC . . 2.5MN 2A| TLE | SAN | BU308 
2SD575L N S [TO3 |LO5 1200V! 600V| 5V|2500MA | 150C 50WC | : 2MN 2A| TLE | SAN | BU205 
2SD576 N S [TO39 |LO4 250V| 250V| 5V| 500MA|175C| 800MWF 100M| . 70TP| 10MA| TVH | FUJ 
2SD577 NS ITO3 |LO5 1500V| . 3A | 150C 16WC | | 5/15 8A| TLE | MAT . . 
2SD578 N S | TOP66 | L32 180V| 140V| 6Vv 2A | 150C 30WC / . 60/320|  50MA| AHH | HIT |BU409  |2N3441 
2SD578A N S | TOP66 | L32 180V| 160V| 6v 2A | 150C 30WC : | 60/320|  5OMA| AHH | HIT |BU409 |2N3583 
2SD579 N S |[TO66 |L43 100V| 80V| 4v 4A | 150C 40WC | 5 60/320|  50MA! AHH | HIT |BDY79 |2N5372 
2SD580 NS [TO8 |L12 60ov| 60V| 5v 1A| 175C 20WC 500K| . 100TP| 500MA! AHG | FUJ . ; 
2SD581 N S [TO3 |LO5 150V| 100V| 6v 7A | 150C 60WC ; : 60/200 1A| AHH | HIT |BDX51  |2N4348 
2SD581A NS [TO3 |LO5 150V| 120V| 6V 7A | 150C 60WC . . 60/200 1A| AHH | HIT |BDX51 | 2N4348 
2SD582 NS |TO3 |LO5 180V| 140V| 6Vv 12A | 150C 100WC : ; 35/200 1A| AHE | HIT |BUX12 | 2N6341 
2SD582A NS ITO3 |LO5 180V| 160V| 6v 12A | 150C 100WC | . 35/200 1A| AHE | HIT IBUX12 | 2N6341 
2SD583 NS |[TO3 |LO5 250V] 200V| 6V 15A | 175C 150WC . . 35/200 2A| AHH | HIT ; : 
2SD585 N S [TO3 |LO5 110V| 110V| 5v 7A | 150C 80WC . . 2KMN 1A| AHD | MIT |BDX65B |2N6578 
2SD586 NS |x99 |xog 100V| 80v| 5v 5A | 175C 60WC 10M| . 40/200 1A| AHH | NEC | . 
2SD587 NS 120V| 100V| 5v 6A | 150C 70WC 8M| 130P 40/200 1A| AHH | NEC 
2SD588 NS ; 150V| 120V| 5V 7A | 150C 80WC 8M| 190P 40/200 1A| AHH | NEC 
2SD589 NS [TO3 |LOS 1500V sv SA | 135C 50WC | : 7TP 5A| TVE | MAT 
2SD590 N S [TO39 |LO4 100V| 90V| 6v 2A | 200C 1WF ; . 110TP 2A|-AHG | FUJ 
2SD591 N S [TO92 |L21 30V 5V| 50MA|125C| 150MWF 75M|  2P2 300TP 2MA| ALN | MAT 
2SD592 N S [TO92 |L21 30V| 25V| 5v 1A| 135C| 600MWF 100M| 15P 60/340| 500MA! AMG | MAT : ; 
2SD593 N S ITO5 |LO4 500V| 400V| 6V| 300MA| 150C| 800MWF . . 30MN|  50MA| AME | SAK |BUX55  |2N3439 
2SD594 NS ITO5 |LO4 800V| 700V| 6V| 300MA | 150C| 800MWF . : 30MN|  50MA| AME | SAK . : 
2SD596 NS |IX12 |L29 30V| 25V| 5V| 700MA| 150C| 200MWF ; 13P 90/400| 100MA| AMG | NEC 
2SD597 NS |TO3 |LOs 100V| 100V| 5v 5A | 150C 60WC 4M| . 40/200 1A| AHH | MAT 
2SD598 NS [TO3 |LOS5 120V| 120V| 5V 6A | 150C 80WC 3M| . 40/200 1A| AHH | MAT 
2SD599 N S [TO92 |L21 25V| 20V| 5V 1A|125C| 350MWF 90M| 15P 60/560|  S50MA| AMG | SAN 
2SD600 N S | TO126 | L31 100V| 100V| 5v 1A | 150C 8WC 75M|  40P 320MX| 50MA| AMH | SAN 
2SD601 NS IX12 |L29 30V| 25V| 7V| 100MA]| 125C| 200MWF 75M| 3P5 90/650 2MA| ALG | MAT 
2SD602 NS |X12 |L29 30V| 25V| 5V| 500MA|125C| 200MWF 100M 6P 60/340| 150MA| AMG | MAT 
2SD603 NS |X19 |LA45 30V| 30V| 5V| 100MA]|125C| 250MWF 75M 7P 90MN 2MA| ALG | MAT |BC182L | 2N3859A 
2SD604 NS [TO3 |LO5 180V| 180V| 6V SA | 200C 100WC 60M| . 30/150 2A| AHE | HIT |BUX12  |2N6341 
2SD605 NS [TO3 |LO5 600V| 500V| 6v 8A | 150C 80WC à , 200MN 4A| AHD | SAK : | 
2SD606 N S [TO3 |LO5 600V| 500V| 6v 15A | 150C 100WC . | 200MN SA | AHD | SAK 
2SD608 N S |TO220 | L34 160V! 160V| 5V|1500MA | 150C 20WC 22M} 25P 40/200| 300MA| AMH | NEC 
2SD610 N S |TO220 | L34 250V| 200V| 5V 2A | 150C 25WC 3M| 45P 80TP| 500MA| AHH | NEC 
2SD611 N S [TO66 |LO5 100V] 60V| 6v 7A | 175C 30WC : . 30MN| 500MA| AHG | FUJ . : 
2SD612 N S | TO126 | L31 25V| 25V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  60P 320MX| 500MA| AMP | SAN | BD435C | 2N4923 
2SD612K N S |TO126 | L31 35V| 35V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  60P 320MX| 500MA| AMP | SAN | BD561 2N4923 
250613 N S |TO220 | L34 100V| 85V| 6v 6A | 150C 40WC 8M| 110P 40/320 1A| AHG | SAN : ; 
2SD614 NS [TO5 |LO4 100V| 80v] 6v 3A|150C| 800MWF ; . 800MN 3A| AHD | SAK 
2SD615 NS [TO5 |L04 140V| 120V| 6V 3A| 150C| 800MWF | | 800MN 3A| AHD | SAK ! ; 
2SD616 NS [TO3 |LO5 120V| 100V] 6v 8A | 150C 80WC 8M| . 320MX 1A| AHH | SAN |BDY74 | 2N5759 
2SD617 N S [TO3 |LO5 120V| . 6v 8A | 150C 100WC ; ; 2K5TP 1A! AHD | SAN - : 
2SD619 N S [TO92 |L21 80V| 60V| 5V]|1500MA| 150C| 500MWF 50M| 25P 150TP| 200MA| AMG | FUJ 
2SD620 N S | TO126 | L31 80V| 60V| 5V]|1500MA | 150C 1WE 35M| . 20MN 1A| RMG | FUJ |BD179  |2N4923 
2SD621 NS TO3 |LO5 2500V| S9O0V| 6V 3A | 150C 5OWC ; ; 25MX| 1500MA| TLE | SAN | BU225 | 
2SD622 N S | TO66 |LO5 450V| 400V| 5V 3A | 175C 30WC 12M| . 20TP 1A! AHE | FUJ ; s 
2SD624 NS |[TO5 |LO4 200V| 150V| 5V| 500MA!175C| 800MWF 25M| 24P 180TP| 200MA]| AME | FUJ |BD150  |2N4927 
2SD626 NS [TO3 |LO5 600V 6v 6A | 150C 80WC : : 300MN| 3500MA| AHD | SAN . ; 
2SD627 NS ITO3 |LOo5 1500V| 600V| 6v 3A | 150C 50WC | . 5/25 2A| TLE | SAN 
2SD628 NS TO3 |LO5 100V| . TV 10A | 150C BoWC | . 1K/20K 5A| AHD | HIT ; : 
2SD628H NS TO3 |LO5 ; 100V 10A | 200C 80WC | : 1KMN 5A| AHD | HIT |BDX65B |2N6578 
2SD629 NS |TO3 |LO5 100V| . W 10A | 150C 100WC : | 1K/20K SA! AHD | HIT : : 
2SD629H NS |TO3 |LOS . 100V| . 15A | 180C 100WC . . 1KMN 5A| AHD | HIT |BDX67B |2N6578 
2SD630 NS |[TO3 |LO5 50V| 40V| 5v 30A | 175C 200WC | . 25TP 15A| AHG | FUJ 
280631 NS |[TO3 |LO5 60V| 50V| 5V 40A | 175C 200WC | | 40TP 15A| AHG | FUJ 
2SD632 NS [TO3 |LO5 350V| 300V| 5V]| 2500MA | 150C 80WC - - 50/250| 500MA| AHF | MAT 
2SD633 N S | TO220 | L34 100V! 100V| 5V 7A | 150C 40WC ; . 2K/15K 3A| AHD | TOS 
2SD634 N S |TO220 | L34 80V| 80v| 5v 7A | 150C 40WC ; : 2K/15K 3A| AHD | TOS 
2SD635 N S | TO220 | L34 60V| 60V| 5v 7A | 150C 40WC . : 2K/15K 3A! AHD | TOS 
2SD636 NS |IX19 |L78 30V| 25V| 7V| 100MA| 135C| 400MWF 75M| 3P5 90/650 2MA| ALG | MAT 
2SD637 NS |X19 |L78 60V| 50V! 7V| 100MA| 135C| 400MWF 75M|- 3P5 90/650 2MA| ALG | MAT 
2SD638 NS Ix19 |L78 30V| 25V| 7V| 500MA|135C| 600MWF 100M 6P 60/340|  10MA| AMG | MAT 
2SD639 NS |x19 |L78 60V| 50V| 7V| 500MA| 135C| 600MWF 100M 6P 60/340|  10MA| AMG | MAT 
2SD640 N S [TO3 |LO5 600V| 400V| 5V 7A | 150C 100WC|  1500K| . 25/140 1A| AHE | TOS | BDY96-01 | 2N6545 
2SD641 N S [TO3 |LOS 600V| 400V| 5v 15A | 150C 150WC 2M| . 20/140 SA| AHE | TOS |BUX25 | 2N6547 
2SD642 N S [X87 |L05 600V| 400V| 5V 40A | 150C 300WC . , 10MN 30A| AHE | TOS / ; 
2SD643 N S IX87 |LO5 300V| 200V| 5V 60A | 150C 300WC | ' 150MN 30A| RHE | TOS 
2SD644 NS |xX87 |LOS 600V| 450V| 5v 60A | 150C 300WC ; ; 150MN 30A| RHE | TOS 
2SD645 N S |x99 |xog 600V| 450V| 5V 60A | 150C 350WC : - 150MN 30A| RHE | TOS 
250646 N S |X99 |xo9 600V| 450V| 5V 100A | 150C 400WC . . 150MN 50A| RHE | TOS 
2SD647 NS |x99 |x99 800V| 600V| 5V 100A | 125C 7TOWC . . 100MN 100A| RHE | TOS 
2SD647A N S |X99 |L99 800V| 600V| 7V 100A | 125C | . | 100MN 100A| IHD | TOS 
2SD648 NS |x99 |xog 300V| 300V| 4V]  400A| 125C| 2500WC - | 100MN 400A| RHE | TOS 
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2SD648A Ns |xee [Los | 3oov| 30ov| 4v| 4004! 125c . . 100MN Tos 

2SD649 NS |TOs |Lo5 | 1500V| 6oov| 7v 6A| 150C|  gowc| . | 4/12 TOS 

2SD650 NS |Tos |Los | 400v| 40ov| 7v 6A|150C| gowc| . 500MN HIT . 

2SD650H NS |TO3 |LO5 400v| . sA| 180C| gowc| . . 500MN HIT | BUx29 

2SD651 NS |Toss [Los | 40ov| 400v| 7v 4A|150C| 30WC| . : 500MN HIT 

2SD654 NS |Toso |Lo4 sov| sov| 5v| soomal 1500! 570MWF|  . 30P| 1007P MIT 

2SD655 NS |Tos |L21 30V 5v| 700MA | 150C| 500MWF|  125M| . 250MN HIT 

2SD656 NS |To6s [Los | 200V| 180v| sv| 1500MA| 150C|  30Wc 2M| . 40/180 Tos 

2SD657 NS |Tos |Los | 200v| 200v| 5v|1500MA| 150c|  5owc| . | 40/180 TOS 

2SD658 NS |Tos |Los | 1500v| 60ov| 6v sA| 150C|  SOWC| . 6/60 HIT 

2SD658H NS |Tos |Los | goov| . sA| 180c|  5sowc| . , 6/60 HIT |BU113 

2SD660 NS |To3 |Lo4 gov| 7ov| 6v 2A | 200€ IWF| 80P|  60MN FUJ 

2SD661 Nsxte |L78 35v| sasv| 7v| 100MA| 135C| 300MWF|  75M| 2P2|  260MN MAT 

2SD662 NS x [u78 | 250v| 200v| sv] 7oMAl135C| 600MWF|  40M| 5P|  30MN MAT 

250663 NS ros |Los | soov| 500v| 6v 6A| 150C| g8oWc| . 400MN FUJ 

2SD664 NS |To6é |Los gov| geov| 5v 7aAl150c| 4owc| . | 2K/15K Tos 

2SD665 NS ros [Los | 2oov| 200v| 5v| 15A|150C|  150WC gm| 300P|  40/140 TOS 

2SD666 NS |Tos2 |L16 . gov| . | SoMA|125C| 900MWF| . . 60/320 HIT 

2SD666A NS |TOs2 |L16 | 1oov| . | 5oMA|125c| 900MWF|  . | 60/320 HIT . 
2SD667 NS |Tos2 |L16 | sv! . 1A|125C| 900MWF| . | 60/320 HIT |Bsw66 | 2N4001 
2SD667A Ns |Tos |L16 | 100v| . 1A|125c| s00mMwF|  . : 60/320 Hir |Bsw6s  |2N4001 
2SD668 N S |To126 |L31 | 120v| . | 5oMA| 150€ 1WE| 60/320 HIT | 
2SD668A N S |TO126 | La1 160v| . | 50MA| 150€ 1WF| | 60/320 HIT [80173  |2N5656 
2SD669 NS |TO126 |L31 . [si2ovl : |1500MA! 150c|  2owc| . . 60/320 HIT . 
2SD669A N S |TO126 |L31 | 16ov| : |1500MA| 150c|  20Wwc| . 60/320 HIT 

2SD670 NS |ros [Los | 10ov| 10ov| 7v| 15411500] 10owc| . | 1K/20K HIT . 
2SD670H NS |To3 |Los | 100V| . 15A| 200C|  100WC| . 1KMN Hir |BDx678 |2N6578 
2SD671 NS |TOs2 |L21 sov| 18v| 7v| 500MA| 135C| 6ooMwF|  75M| 6P| 280MN MAT| . | 
2SD672 Ns|Tos [Los | 30ov| . | ev 141 150€!  40wc| 10M| . 60/330 MAT| . 
2SD673 NS |TO3 |Los 100V 7A| 200c| 6owc| . 35/200 HIT |BDx51 | 2N4348 
2SD674 Ns|Tos |Los | 120V| . 7A| 200c| sgowc| . , 35/200 Hir |BDy37 |2N5759 
2SD675 NS |TO3 |LOS | 140V| . 12A| 200C|  100WC| . 35/200 HIT |BDX50 | 2N3773 
2SD676 NS |TOS |LOS : 160V| . 12A| 200C| 125WC| . . 35/200 HIT |BDX50 | 2N3773 
2S0677 Ns|Tros [Los | 4sovl . | 7 5sA| 150C| 100WC| . . 10MN FUJ | 
2SD678 N S |TO220 | L34 gov| 6ov| 5v 3A|150C|  25WC 1K/10K MAT 

2SD679 N S |TO220 | L34 zov| 7ov| svl _4aal150c|  4owc| . . 1K/10K MAT 

2SD680 NS [To3 |Lo5 gov| oov| 5v 6A|150C|  6owc| . | 1K/10K MAT 

2SD681 NS |rTo3 |Los 10ov| 100v| 5v 8A|150C| gowCc| . 1K/10K MAT 

2SD682 NS |To3 |Los 120v| 120V| 5v 8A|150C| 110WC| . | 1K/10K MAT 

2SD683 NS |Tos [Los | 6oov| 40ov| sv] 1541150C| 150wc 100P | 500MNN TOS 

2SD683A Ns |ros [Los | éoovl asov| sv| 15411500! 150wc| . 100P|  500MN TOs 

2SD684 NS |To6s [Los | éoov| 300v| 5v 6A| 150C| 3OWC| . 35P| 1500MN TOS 

2SD684A NS |To6 [Los | 6oov| 400v| 5v 6A|150C| 30oWC| . 35P|  600MN TOS 

2SD685 NS |ros [Los | éoov| aoov| sv] 10A|150c| 100wc| . 90P|  400MN TOS 

250686 N S |TO220 | L34 10ov| 8ov| 5v 4A|150C| 30WC| . 2KMN TOS 

2SD687 N S |To220 | L34 gov| 4ov| sv sal 150c| 25Wwc| . 2KMN Tos 

2SD688 NS |TO3 |Lo4 100v|_ 100V| 10V| 1500MA | 175C ewc| . 2KMN TOS 

2SD689 N S |TO220 | L34 100v| 100v| 10v| 1500MA| 150C|  10WC| . | 2KMN TOS 

2SD690 NS |TO66 |LO5 7ov| 5ov| 6v 7A|150C|  40WC sM| 250P|  70/240 TOS 

2SD691 NS |To6 |Los toov| . | 6v 6A| 150€: 40WC| . . 500MN MAT 

2SD692 NS |Tos |Los t0ov| . | 6v eA|150c|  sowc| . | 500MN MAT 

2SD693 Ns|ros [cos | asovl 45ov| 10v| 1041 150C|  gowc| . 150MN MAT 

2SD694 NS xe7 [Los | 40ov| asov| sv| 6oa!150c| 300wc| . . 150MN TOS 

2SD695 NS xs [|xoo | aoov| 3sov! sv|  6oal150c| 350wc| . | 150MN TOS 

250696 Nslxeo |xos |  4oov| 3sov| sv| 1004/1500! 400wc| . . 150MN TOS 

250697 Ns[xeo [|xes | soov| asov| sv 1004/1250] 77owc| . 100MN Tos 

2SD697A NS [xeo [Lao | soov| asov| 7v| 1004! 1250 | 100MN TOS 

2SD698 NS |spec | . 200v| 200v| 4v| 6ooal125C| 2500Wc| . | 150MN TOS 

2SD699 NS |spec [Los | 3oov| 200v| sv 30a|150c| 250wc| . | 300P| 150MN TOS 

2SD700 NS xeo [xoo | soovl 200v| svl 2004! 125C| 770wc| . 150MN TOS 

2S0702 NS xez [Los | 40ovl saoov| sv| 404! 150c| sowc| . . 10MN TOS 

2SD703 Ns [sec [Los | 20ov| 15ov| sv| 3oA!150C|  300wc| . | 450P|  150MN TOS 

2SD704 N S |TOP3 |L34 sov| 50v| 7v 5A| 150C|  40WC sM| . 90/500 MIT 

2SD705 Ns|rTos |Los | 600v 15V 8A| 150C|  8oWwC 300TP 

250706 NS |Tos |Los | 34sv 15V 6A| 150C|  80WC 1KTP 

2S0707 Ns|Tos |Los | 540v ev 8A|150C|  100wC 200MN 

2S0708 NS [|x77 [Los | 345v 18V 6A| 150C|  30WC 1KTP 

2SD709 NS |x77 [Los | 250v ev 4A| 150C|  25WC 1500MN 

2SD710 Ns|ros [Los | 300v ml 15A!150C| 150WC 500TP 

2S0711 NS |Tos |Los |  500V gv| 15A|150C| 100WC 100MN 

2S0712 N S |TO220 | L34 100v| 100v| 5v sal 150c|  3owc am 45P|  55/300 

2SD713 N S |TO220 | L34 10ov| 100v| 5v 5A|150C|  40WC aM| 75P|  55/300 

2SD715 N S |TOP3 |L34 stov| 110v| sv 7Al150C|  8owc|  15M| . 2K/24K MIT 

2SD716 NS [Tops |L34 | 1oov| 100v| 5v 6A| 150C|  60WC 6M| 100P|  55/160 TOS 

2S0717 NS |TOP3 |L34 7ov|. sov| sv| 10A/150C|  gowc sM| 350P|  70/240 TOS 
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250718 NS [Tops |L34 120V| 120V| 5v 8A| 150c|  8owc 6M| 170P|  55/160 1A| AHH | ros 
2SD720 NS |To3 |Los 400v| 400v| 10v 7A| 150C| 100WC 400MN| 4500MA| AHD | MIT 
2SD721 N S |TO220 | L34 100V| 8ov| 6v 6A| 150C|  5oWC 1KTP 7A| AHD | SAK 
2SD722 N S |TO220 | L34 120V| 100v| 6v 6A| 150C|  5owc 1KTP 7A| AHD | SAK 
2SD723 N S |TO220 | L34 100V| 100v| 4v 4A| 150C|  40WC 50/250| 500MA| AHH | HIT 
2SD724 N S |Top6 | L32 . gov| . 4Al 150c|  3owc TLM | Hit |eD5so |2N6123 
2SD725 NS |TO3 |Los 60ov| . 6A| 175C|  5oWwc | | TLE | HIT |BU113 | 
2SD726 N S |TOP6 | L32 | 8ov| . 4A| 150€!  4owc| à 35/320 1A| AHH | HIT [B0241c |2N6292 
2SD727 NS |TOP3 |L34 130v| 8ov| 5v 5A| 150C|  6OWC 4M| 110P| 40/20 1AÏ AHH | MAT | 
2SD728 NS |TOP3 |L34 150V| 100V| 5v 6A| 150C|  7OWC 4M| 160P| 40/20 1A| AHH | MAT 
2SD729 NS |ros |Los 100v| 100ov| 7v|  20A|150c|° 125wc 1K/20K 10A| AHD | HIT | 
2SD729H NS |TO3 |Los 100V| . 20A| 175C|  150WC 1KMN 10A| AHD | ir |BDx678 |2N6578 
2SD730 NS /[TOS |Lo5 toov| 100v| 7v| 25A|150C| 125Wc| | 1K/20K 12A| AHD | HIT | . 
250731 N S |TOP3 |L34 170V| 120V| 5v 7A|150C|  8owc 4M| 180P| 40/20 1A| AHH | MAT . : 
2SD732 NS |Tos |Los 150V| 120V| 6v 8A| 150C|  80Wc 8M 320MX 1AÏ AHE | SAN |BDxs51  |2N4348 
2SD732K Ns/|Tos |Los 150V| 140V| 6v 8al 150!  8owc 8m! . 320MX 1A| AHE | SAN |BDY37 | 2N5760 
2SD733 NS |TO3 |L05 16ov| 140V| 6v| 12A|150c|  100wc 8M| . 320MX 1A| AHE | SAN [BDY37 |2N5760 
2SD733K NS |TO3 |Lo5 180v| 160v| 6v| 12A|150c|  100wc 8M| . 320MX 1AÏ AHE | SAN |BUX25 | 2N6341 
2SD734 NS |To® |L21 25V| 20V| 5V| 700MA!150C| 600MWF|  125M| gpl  60/560!  50MA! AMG | SAN LÉ 
2SD735 NS | . . 160v! 120V! 5v| 12A|150c|  100Wc 5M 35/200 1AÏ AHH | HIT 
2SD736 NS 1ov| 140v| sv| 12A|150c|  100wc 5M 35/200 1AÏ AHH | HIT 
280738 NS! . | 160v! 160v| 5v| 12A!150c|  125Wc 5M| | 35/200 1A| AHH | HIT 
2SD741 N S |TO126 | L70 40V ev 5A | 150C 15WC| 100M| 5oP| 2507P| 500MA| RHG | NEC 
2SD743 N S |TO220 | L34 100V sv 4A| 150C|  40WC 9M| 8op| 1007P| 500MA| AHG | NEC 
2SD745 N S |SPEC |L34 140V sv| 104|150C|  120Wc 8M| 270P 80TP 2A| AHH | NEC 
2SD746 NS |sPec |L34 180v svl 104/150c|  120oWwc 8M| 270P 80TP 2A| AHH | NEC 
2SD748 NS |TO3 |Los 250v| 200v| sv 3A|150C|  8owc 25/200 1A| AHH | HIT 
2SD749 NS |TO3 |Lo5 750V| 300v| 6v 8A|150C| 5owc| . 15/60 1A| AHE | MAT 
2SD750 NS |TO3 |Los nov| sov| 7v| 15A|150C|  100Wc|  500k 40MN 1A| AHG | MAT 
2SD751 NS |TOP3 |134 200v| 140V| sv 3A| 150C|  100WC 4M 40/200 1A| AHH | MAT 
250752 NS|Tos |Los 16ov| 160v] sv] 15A|150c|  15owc 100TP 1A| AH | HIT 
2SD753 NS |TO3 |Lo5 20ov| 200v| sv] 15A|150c| 150owc| : 35/200 1A| AHH | HIT 
2SD754 NS |Tos |L14 25V| 20V| 5v| 700MA|150C| 625MWF|  140M| 12P|  100MN| 350MA| AMG | HiT 
2SD755 NS |TO® |L21 100V| 100V| 5V| 50MA|150C| 750MWF|  175M| 1P6|  250MN|  2MA| ALH | HIT 
250756 NS |[TO® |L21 120V| 120V| 5v| 50MA|150C| 750MWF|  175M| 1P6|  250MN| 2MA| ALH | HIT 
2SD757 NS /x34 |L34 16ov| 160V| 5v| 5oMA|150C| 1250MWwF|  7oM| 3p8| 60/320|  10MAl rvm | mir 
2SD758 NSIx34 |L34 200vV| 200v| 5v| 50MA| 1500! 1250MWwF|  70M| 3p8l 60/320|  10MA| Tv | Hir 
2SD759 N S |TO220 | L34 160V| 160V| 5v 2A|150C|  25Wwc 50M| 20P| 35/320| 150MA| AHH | HIT 
2SD760 N S |TO220 | L34 200ov| 200v| 5v 2A|150C| 25WC| 50oM| 20P|  35/200| 150MA| AHH | HIT 
2SD761 N S |TO220 | L34 180v| 180v| 6v|1500MA| 150c|  20wc 40/200 | 300MA | AHH | SAN 
250762 N S |TO220 | L34 eov| eov| 5v 8A| 150C|  25Wc 80TP 1A| AHG | MAT 
2SD763 NS |Tos |L21 120V| 6ov| 5v 1A| 150C|  900MWF 150TP 1A| AHG | HIT 
2SD764 NS [|TO3 |L05 | 1500V| eoov| ev|1500MA| 1500!  5owc 20TP| 100MA| TLE | HIT 
2SD765 NS |Tos |Los | 1500v| 800v| 6v 3A| 150C| 5owc| . 10TP| 300MA| TLE | HIT 
2SD766 NS |TO6 |Los 300V év| 700MA| 150C|  30wc 25M 60/330| 100MA| AME | MAT 
250767 NS |[Tos |L21 6ov| 6ov| 7v| 100MA|125c| 250MWwF|  75M| 3P5|  o0/650|  2MAl ALG | MAT 
2SD768 N S |TO220 | L34 120V TV 6A| 150C|  50WC 1K/20K 3A| AHD | HIT 
2SD769 NS |TO® |L21 20V 4v| 500MA | 125C| 400MWF 200TP| 150MA| AMG | MAT 
2SD770 NS [Tos2 |L21 50V 4av| 500MA | 125C| 400MWF 200TP| _150MA| AMG | MAT 
2SD771 NS |TOs |L21 25V 4v| 50MA| 125C| 150MWF 450TP|  2MA| ALG | MAT 
280772 N S |To220 | L34 150V ev 5A|150C| 4owc|  20M| . 14MN 5A| AHH | MAT 
2SD773 NS |x2t |L4 20V ëv 2A | 150C 1WF| 55M| 16P|  2507P| 100MA| AHG | NEC 
2SD774 NS |x21 |L45 100V eV 1A | 150C 1wr|  50oM| 16P|  3007P| 100MA| AHH | NEC 
2SD776 NS |TO3 |Los 200v| 180v| 6v 5A|150C| 100wC| . : 500MN 1A| AHD | Tos 
2SD777 NS |TO3 |Los 55v| 55v| ev|  204|150c|  100Wc 500MN| _500MA| AHD | TOS 
2SD778 Nsixio |L78 gov| 25v| 5v| 100MA|125c| 400MwF| . aps!  6507P| 2MA| ALG | MAT 
2SD779 NS |xi9 |L78 éov| 5ov! 5v| 100MA|125C| 400MWF| 3PS|  650TP| 2MA| ALG | MAT 
2SD780 NSIxi2 |L29 éov| 5ov| 5v| 300MA|150C| 200MWF| 7om| 7P| g0/400!  50MA| AMG | NEC 
280781 N S |TOo126 |L70 150v|  6ov| 5v 2A | 150C 1WF 100MN| 1500MA| AHG | HIT 
280782 N S |TO220 | L34 3oov| 8ov| 5v 5A| 150C|  30WC 80TP| 300MA| TLH | HIT 
2SD783 Ns|rTos |Los | 1500v ev aal150c|  5owc 15TP| 300MA| TLE | HIT 
2SD784 NS [|TOs |Los | 1700v ev SA | 150C|  5OWC 10TP| 100MA| TLE | HIT 
2SD785 NS |To3 |Los | 1900v ev 5A| 150C| SoWC| . 10TP| 100MA| TLE | HIT 
250786 NS |TOs2 |L21 5oV| . | sv| 300MA|125C| 250MWF 50M| . 120MN|  10MA| PLR | . 
280787 NS |Tos |L21 20v| 16v| ev 2A| 150C| 900MWF|  80M| 20P|  100MN| 100MA| AHP | Hir 
2SD788 NS |Tos |L21 2ov| 20v! 6v 2A|150C| 900MWwF| som! 20P|  100MN] 100MA! AHP | Hir 
2SD789 NS [TO® |L21 100V ev 1A! 150C| 900MWF|  8oM| 20P|  100MN| 100MA| AMP | HIT 
2SD790 NS |Toæ |L21 10ov| . | 6v 1A| 150C| 900MWF|  80M| 20P|  100MN| 100MA| PMP | HIT 
2SD792 NS |ros |Los | 1500V| 7oov| 4v 5A| 130C| 3swc| . . 412 4A| TLE | MAT 
250793 N S |To126 |L70 40V sv 3A | 150C 10WC|  35M| 55P|  1007P 1A| AHG | NEC 
2SD794 N S |To126 |L70 70V sv 3A| 150€ 1owc| 30m! 40p|  1007P 1A| AHG | NEC 
2SD795 N S |TO220 |L34 50V sv 3A|150C|  20WC| 45M| 40P| 1607P| 500MA| RHP | NEC 
2SD796 NS |TO3 |Lo5 5soov| . | 6v 8A| 150C|  100WC| . | 200MN 4A| AHD | . 
2SD797 NS |TO3 |Los 100v| aov| 7v| 30Al175c|  200wc 1M| 400P| 60/20 1A| AHH | Tos 
280798 N S |TO220 | L34 60ov| 300v| 5v sA|10c] somc| . 35P| 1500MN 2A| AHD | TOs 
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2SD799 N S |TO220 |L34 600V| 400V| 5V 6A | 150C sono | 35P Tos 
2SD800 NS |ITO3 |LO5 750V 6V 4A | 125C 30WC 4M|  85P HIT 
2SD801 NS |TO3 |LO5 800V| 375V| 7V 6A | 150C 50WC HIT 
2SD802 NS |TO3 |LO5 900V | 400V! 7V 6A | 150C 50WC HIT 
2SD803 NS ITO3 |LO5 120V] 100V] 6V 8A| 150C 100WC MAT 
2SD804 N S |TO220 | L34 60V 60V| 5V 3A | 150C 25WC MAT 
2SD805 N S |SPEC |LOS 600V 6V 30A | 150C 200WC 

2SD806 NS |SPEC : 600V 6v 50A | 150C 400WC ; 
2SD807 NS |TO3 |L05 1000V| 800V] 7V SA | 150C 50WC é SAK 
2SD808 N S |TO92 |L21 25V 5V| 500MA | 150C|  400MWF 125M|  3P2 HIT 
2SD809 N S | TO126 |L70 100V 6v 1A| 150C 10WC 45M|  15P NEC 
2SD810 N S |TO220 | L34 20V 20V 4A| 150C 30WC SAK 
2SD811 NS |TO3 |LO5 900V 5V 8A | 150C 50WC TOS 
2SD812 N S |TO220 |L34 80V 80V| 5V 5A | 150C 55WC 4M MAT 
2SD813 NS |X12 L29 25V 20V| 7V| 500MA| 125C| 200MWF 75M 6P MAT 
2SD814 NS |X12 L29 150V| 150V] 5V| 50MA]| 125C| 200MWF 75M 6P MAT 
2SD816 N S |TO220 | L34 300V 6v 4A| 150C 30WC ‘ 
2SD818 NS |TO3 |LO5 1500V| 600V| 5V)2500MA) 150C 50WC 1M, 95P TOS 
2SD819 NS |TO3 |LO5 1500V| 600V| 5V]| 3500MA | 150C 50WC 1M| 95P TOS 
2SD820 NS |TO3 |LO5 1500V] 600V| 5V SA | 150C 5S0WC 1M| 165P TOS 
2SD821 NS |[TO3 LOS 1500V| 600V] 5V 6A | 150C 50WC 1M| 165P TOS 
2SD822 NS |TO3 |LOS 1500V |  600V 7A| 150C SOWC 1M| 165P TOosS 
2SD823 N S |TO220 |L34 200V 9g0V| 7V 6A | 150C 40WC 8M SAN 
2SD824 NS 120V| #00V| 5V 6A | 150C 60WC 5M HIT 
2SD825 NS 120V| 120V] 5V 7A | 150C 80WC 5M HIT 
2SD826 N S |TO126 |L70 60V 20V| 6V SA | 150C 10WC 60M| 45P SAN 
2SD827 NS | . 500V : NW 4A | 150C 80WC HIT 
2SD828 NS 500V NW 4A | 150C 80WC HIT 
2SD829 NS . . 150V ; [A 15A | 150C 100WC HIT 
2SD830 N S |TO220 | L34 150V]| 100V| 7V 5A | 150C 30WC FUJ 
2SD831 NS |TO3 |LOS 500V| 400V] 5V 20A | 175C 150WC FUJ 
2SD832 N S |SPEC - 600V | 400V] 5V 50A | 150C 400WC FUJ 
2SD833 N S |TO220 | L34 60V SV 7A| 150C 40WC - 
2SD834 N S |TO220 | L34 250V 10V 4A | 150C 25WC 

2SD835 N S |TO220 |L34 400V 15V 6A | 150C 40WC 

2SD836 N S |TO220 |L34 60V 60V| 5V 2A | 150C 35WC MAT 
2SD837 N S |TO220 | L34 60V 60V] 5V 4A | 150C 40WC MAT 
2SD838 N S |TO3 |LO5 2500V | 900V| 6V 3A | 150C 50WC SAN 
2SD839 N S |TO220 | L34 35V 30V | 20V 4A | 150C 30WC 13M MIT 
2SD840 N S |TO220 | L34 70V 60V | 20V SA | 150C 40WC 13M MIT 
2SD841 N S |TO220 | L34 800V 5V 3A | 150C 40WC 2M| 75P TOS 
2SD842 NS |TO3 |LO5 80v 30A | 200C 150WC TOS 
2SD843 N S |TO220 | L34 100V 80V| 5V 7A| 150C 40WC 5M| 250P TOS 
2SD844 NS |TOP3 |L34 50Vv SOV| 5V 7A| 150C 60WC 8M| 250P TOS 
2SD845 N S |SPEC |L34 150V| 150V] 5V 12A | 150C 120WC 10M]| 200P TOS 
2SD846 NS |[SPEC |L34 200V| 200V] 5V 15A | 150C 150WC 10M| 200P TOS 
2SD847 N S |TOP3 |L34 40V 5V 15A | 150C 80WC ; ï : 
2SD848 NS - 120V 5V 7A | 150C 80WC NEC 
2SD849 NS |TO3 |LOS 1500V| 600V] 5V 3A | 125C 70WC MAT 
2SD850 NS |TO3 |LO5 1500V 5V 3A | 150C 65WC MAT 
2SD851 N S |SPEC |L34 150V 8v 10A | 150C 80WC NEC 
2SD852 N S |SPEC |L34 150V . 8V 15A | 150C 100WC . : NEC 
2SD854 N S |TO39 |L04 100V . 5V | 2200MA | 150C 150WC 50M| 30P MIT 
2SD855 N S |TO220 | L34 60V 6oV| 5V 1A| 150C 30WC MAT 
2SD856 N S |TO220 | L34 60V 60V| 5V 3A | 150C 35WC MAT 
2SD857 N S |TO220 | L34 60V 60V| 5V 4A| 150C 40WC MAT 
2SD858 NS |TOP3 |L34 60V 60V| 5V SA | 150C 60wc MAT 
2SD859 N S |TO220 | L34 350V! 250V|] 5V| 750MA| 150C 35WC MAT 
2SD860 N S |TO220 | L34 350V| 250V] 5V 1A| 150C 40WC MAT 
2SD861 N S |TO220 | L34 350V| 250V| 5V]| 1500MA| 150C 45WC MAT 
2SD862. N S |T0126 | L70 20V : 6V 2A| 150C 10WC | ; MAT 
2SD863 N S |TO92 |L21 60V 50V| 5V 1A| 150C|  900MWF 75M|  12P SAN 
2SD864 N S |TO220 | L34 120V N 3A | 150C 30WC HIT 
2SD865 NS |X77 LO5 300V 6V 4A| 150C 40WC : 
2SD866 N S |TO220 |L34 130V 80V| 7V 7A | 150C 40WC 15M MAT 
2SD867 NS |TO3 |i05 430V! 110V| 7V 10A | 175C 100WC 1M]| 200P TOS 
2SD868 NS |TO3 |LOS 1500V] 600V] 5V]|2500MA| 150C 50WC 1M| 95P TOS 
2SD869 NS |TO3 1LO5 1500V| 600V| 5V]| 3500MA| 150C 50WC 1M|  95P TOS 
2SD870 NS ITO3 |LO5 1500V| 600V| 5V SA | 150C 50WC M!  95P TOS 
2SD871 NS |ITO3 |LO5 1500V| 600V| 5V 6A | 150C 50WC 1M| 95P TOS 
2SD872 N S |TO220 | L34 500V]| 400V! 7V SA | 150C 40WC MIT F | 
2SD873 NS |TO3 |LO5 160V| 140V] 7V 30A | 200C 150WC 200K TOS ; 2N3773 
2SD874 N S | X90 X90A 30V 25V| 5V 1A| 125C|  500MWF 100M|  20P MAT 
2SD875 N S |X90 X90A 80V 80V| 5V] 500MA| 125C| 500MWF 60M| 11P MAT 
2SD876 N S |TO220 |L34 200V 6v 1A! 150C 40WC 12M MAT 
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TYPE Er Boît. [Broch. Vcs VcE |VEs ic TJ P.ToT fT Co8 ECT ae Equ. Equ. 


max | max [max] max |max| max min | max EUR. USA 

2SD963 NS |[TO3 |LO5 200V| . ev 5A | 150C 100WC ; . 3KTP 1A| AHD | SAK 
2SD965 NS |TO92 |L21 40V| 20V| 7V 5A| 150C|  750MWF 75M| 30P|  180MN| 500MA| AHG | MAT 
2SD966 N S [TO92 |L21 40V| 20V| 7V 5A | 150C 1WF 75M| 30P| 180MN| 500MA| AHG | MAT 
2SD967 NS |X19 |L78 3ov| . 8V| 200MA| 135C| 400MWF . : 7KTP| 200MA| AMD | MAT 
2SD968 NS |X90 |X90A|  100V| . 5V| 500MA| 150C 1WC 60M| 11P 65/330| 150MA| AMH | MAT 
2SD969 NS |X19 !L78 25V| . 7V| 500MA| 135C|  600MWF 75M|  6P 65/220| 500MA| AMG | MAT 
2SD970 N S |TO220 | L34 120V) . AY 8A| 150C 50WC , : 1K/20K 4A| AHD | HIT 
2SD973 NS |x19 |L78 3ov| . 5V 1A| 150C 1WF 100M| 11P 60/340| 500MA | AMG | MAT 
2SD974 NS |TO92 |L21 120V| . 5V 1A| 150C|  900MWF ; ; 150MN 1A| AHS | HIT 
280975 N S |TO126 | L70 120V| . 5v 2A | 150C 1WF x | 150MN| 1500MA| AHG | HIT 
2SD976 N S |TO220 |L34 30ov| . 6v 7A| 150C 50WC 5 : 25MN 5A| TLH | HIT 
2SD981 NS [TO3 |LO5 200V| . 6v 5A| 150C|  100WC ; ; 3KTP 1A| AHD 

2SD982 N S |TO220 | L34 200V| . 6v SA | 150C 40WC : . 3KTP 1A| AHD 

2SD983 N S |TO220 | L34 150V| . 6v 5A | 150C 40WC . ; 3KTP 1A! AHD | . 
2SD985 N S |TO126 | L70 150V| . 8V | 1500MA | 150C 10WC 2 : 2K/30K 1A| AHD | NEC 
2SD986 N S |TO126 | L70 150V| . 8V | 1500MA | 150C 10WC : k 2K/30K 1A| AHD | NEC 
2SD987 N S |TO220 |L34 500V| . av 5A | 150C 40WC ; : 100MN 3A| AHD | NEC 
2SD990 N S |TO220 | L34 300V| 300V| 7V 6A | 150C 50WC . . 500MN! 500MA| AHD | HIT 
2SD991 N S |TO220 | L34 300V| 300V| 7V 6A | 150C 50WC ; à 500MN 4A| AHD | HIT 
2SD992 NS |X89 |L21 3ov| . 5V 2A | 150C 10WC . | S0MN|  500MA| AHG | NEC 
2SD993 NS ITO3 |LO5 1500V| . 6v 8A | 150C 50WC : ; 107TP 2A| TLE | SAN 
2SD994 NS [TO3 |LO5 1500V| . 6v 8A | 150C 50WC . . 10TP 5A| TLE | SAN 
2SD995 NS |[TO3 |L05 2500V| . 6v 3A | 150C 50WC . ; 10TP| 1500MA| TLE | SAN 
2SD997 NS |[TO3 |LO5 250V| . 5V 10A| 150C|  200WC 7M| 300P 80TP 2A| AHH | NEC 
2SD998 N S |TO126 | L70 100V| . 5V | 1500MA | 150C 10WC . ; 7KTP| 500MA| AHD | NEC 
2SD999 NS |x90 |X90A 3ov| . 5V 1A| 150C 2WC 65M| 22P 200TP|  100MA| AMG | NEC 
2SD1000 NS |X90 |X90A 6ov| . 5V| 700MA| 150C 2WNC 55M|  13P 200TP | 100MA| AMG | NEC 
2SD1001 NS |x90 |X90A 8ov| . 5V| 300MA| 150C 2WC 70M| 7P 200TP|  50MA| AMG | NEC 
2SD1005 NS |xX90 |X90A|  100V| . 5V 1A| 150C 2WC 80M|  12P 200TP| 100MA| AMH | NEC 
2SD1006 NS |[x90 |X90A|  100V| . 5V| 700MA| 150C 2WC 45M|  12P 200TP|  100MA| AMH | NEC 
2SD1007 NS |X90 |X90A|  120V| . 5V| 700MA| 150C 2WC 45M|  12P 200TP| 100MA| AMH | NEC 
2SD1009 NS |x90 |X90A|  150V| . 5V|  50MA| 150C 1WC 80M| 2P|  90/450|  10MA| ALH | MAT 
2SD1010 N S |[TO92 |L21 50V| _. 5V| 50MA]| 125C| 300MWF 60M| 2P6|  400MN 2MA| ALN | MAT 
2SD1011 NS |TO92 |L21 100V| . 15V| 20MA]| 125C| 300MWF 50M| 2P2|  400MN 2MA| ALG | MAT 
2SD1012 NS |X11 |L78 20V| 15V| 5V| 700MA]|125C| 250MWF]  125M|  8P|[  160MN]  50MA| AMP | FUJ 
2SD1014 NS |TO92 |L21 50V| 50V| 50V 2A| 150C| 900MWF ‘ | 150MN| 10MA| AHS | SOY 
2SD1015 N S |[TO92 |L21 140V| 50V| 50V 2A| 150C|  900MWF , : 150MN| 10MA| AHS | SOY 
2SD1016 NS |[TO3 |LO5 1500V| . 6v 7A| 150C 50WC . ; 7TP |. 4A| TLE | SAN 
2SD1017 N S | SPEC 250V| . 5V 2A| 150C 50WC , : 40/250| 400MA| AHH | NEC 
2SD1018 N S |SPEC 250V| . 5V 4A| 150C 80WC : ‘ 40/250| 500MA| AHH | NEC 
2SD1020 NS |X11 - |L78 3ov| . 5V| 700MA| 150C|  350MWF 85M|  13P 200TP| 100MA| ALG | NEC 
2SD1021 NS |Xi1 |L78 3ov| . 5v 1A|150C| 350MWF 65M| 22P 200TP |  100MA| AMG | NEC 
2SD1022 N S |TO220 |L34 100V| 100V| 7V 5A | 150C 30WC | : 1K5MN 3A| AHD | SHI 
2SD1024 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 7V 8A| 150C 50WC ; ù 1K5MN 5A| AHD | SH! 
2SD1029 N S |TO220 | L34 6ov| . 5V 4A| 150C 40WC : à 120TP 1A| AHG | SAN 
2SD1030 NS Ï|X12 |L29 50V| . 15V| 50MA| 125C| 200MWF 60M| 2P6|  400MN 2MA| ALG | MAT 
2SD1081 N S |TO220 | L34 120V| . 6v 6A | 150C 50WC ; À 4KTP 4A| AHD | SAK 
2SD1032 NS |TOP3 |L34 6ov| . SV 4A | 150C 60WC 3 : 40/250 3A| AHG | MAT 
2SD1033 NS |X89 |L21 200V| . 5V 2A| 150C 20WC 5M! . 40/200| 400MA| AHH | NEC 
2SD1034A NS |X99 |Log 600V| 450V| 6V| 300A| 125C : ’ ; 150MN 300A| IHD | TOS 
2SD1035 N S |TO220 | L34 150V| 120V| 10V 3A| 150C 40WC 1M| . 50TP 1A| AHH | FUJ 
2SD1036 N S |[SPEC |L34 150V| 120V] 10V 15A | 150C 150WC 1M|) . 35TP 5A| AHH | FUJ 
2SD1037 N S |SPEC |L34 150V| 120V| 10V 30A | 150C|  180WC 1M| . 35TP 10A| AHH | FUJ 
2SD1038 N S |SPEC |L34 150V| 120V] 10V 40A | 150C|  180WC 1M| . 40TP 15A| AHH | FUY 
2SD1039 N S |TO66 |LO5 150V| 120V| 10V 8A| 150C 40WC 1M| . 50TP 1A| AHH | FUJ 
2SD1040 NS |TO3 |LO5 150V| 120V| 10V 15A| 150C|  150WC 1M| . 35TP 5A| AHH | FUJ 
2SD1041 NS |TO3 |LO5 150V| 120V| 10V 30A | 150C 180WC 1M| . 35TP 10A| AHH | FUJ 
2SD1042 NS |[TO3 |LO5 150V| 120V| 10V 40A | 150C 180WC 1M| . 35TP 15A| AHH | FUJ 
2SD1043 NS [TO3 |LO5 430V| . 10V 5A | 150C 80WC ; | 1KTP 5A| AHD | MAT 
2SD1044 NS |TOP3 |L34 100V| . OY 6A | 150C 60WC : : 700MN 1A| AHD | MAT 
2SD1045 N S |[TO92 |L21 3ov| . 6v 3A| 150C|  900MWF 100M| 30P| 160MN| 100MA| AHG | HIT 
2SD1046 NS |TOP3 |L34 150V| . ev 8A | 150C 80WC 8M| 160P 60/200 1A| AHH | SAN 
2SD1047 NS |TOP3 |L34 160V| . ev 12A| 150C|  100WC 8M| 210P 60/200 1A! AHH | SAN 
2SD1048 NS |Ix12 |L29 20V| . 5V| 700MA| 125C| 200MWF 125M|  8P| 160MN|  50MA| AMG | SAN 
2SD1049 N S |TOP3 |L34 120V| . TV 25A | 150C 80WC à : 20MN 25A| AHH 

2SD1050 NS : ; : 100V| . 9A | 150C ; : ; 1K/20K 5A| AHD | HIT 
2SD1051 NS IX19 |L78 50V| . 5V | 1500MA | 150C 1WF 75M|  45P 30/220 1A| AMG | MAT 
2SD1052 N S |TO220 | L34 5OV| 50V| 7V 3A| 150C 30WC| 5MTP| 70P| 250/750| 500MA| AHP | TOS 
2SD1052A N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 8A| 150C 30WC| 5MTP| 70P| 440/1200| 500MA| AHP | TOS 
2SD1053 NS IX89 |L21 400V| . ra” 1A| 150C 15WC : | 50TP| 100MA| AMH | NEC 
2SD1054 NS |TO3 |LO5 300V| . 5V 3A| 150C 80WC ; . 20TP 1A| AHH | HIT 
2SD1056 N S [SPEC | . 60ov| . ev 50A | 150C|  400WC : . 100MN 50A| AHD | . 
2SD1059 N S |TO220 | L34 100V| . &v 6A | 150C 40WC ; à 110TP 1A| AHG | SAN 
2SD1060 N S |TO220 | L34 6ov| . ev 5A | 150C 30WC - : 120TP 1A| AHG | SAN 
2501061 N S |TO220 |L34 6ov| . eV 7A | 150C 40WC ; : 110TP 1A| AHG | SAN 
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Equ. Equ. 
max | max |max| max | max max ed FCT ns EUR. USA 
2SD1187-0 NS |[TOP3 |L34 100V| 80ov| 5v 10A | 150C 80WC| 10MTP| 350P 70/140 1A| AHP | TOS ; | | 
2SD1187-Y NS [TOP3 |L34 100V|  80V| 5v 10A | 150C 80WC| 10MTP| 350P| 120/240 1A| AHP | TOS ’ ; 
2SD1208 NS |[TO3 |LO5 60ov| 6ov| 6v SA | 150C 100WC ; : 2K/20K| 500MA| AHD | TOS | INT 60V AVL D 
2S01220 NS |X53 |L34 150V| 150V| 6V| 1500MA| 150C 1WF 20M| 20P 60/320| 200MA| AMH | TOS . ; 
2SD1220-0 NS |X53 |L34 150V| 150V| 6V|1500MA| 150C 1WF 20M| 20P|  100/200| 200MA| AHP | TOS 
2SD1220-R NS |[X53 |L34 150V| 150V| 6V]|1500MA | 150C 1WF 20M| 20P 60/120| 200MA| AHP | TOS 
2SD1220-Y NS |IX53 |L34 150V| 150V! 6V]| 1500MA | 150C 1WF 20M| 20P|  160/320| 200MA| AHP | TOS 

2SD1221 NS |X53  |L34 60v| 60v| 7v 3A | 150C 1WF|  3MTP| 70P 60/300| 500MA| AHP | TOS 
2SD1221-0 NS |X53 |L34 60V| 60V| 7v 3A | 150C 1WF|  3MTP| 70P 60/120| 500MA! AHP | TOS 
2SD1221-Y NS |X53 |L34 60v| 60V| 7V 3A | 150C WF! 3MTP| 70P|  100/200| 500MA| AHP | TOS 
2SD1221-GR | N S |X53 |L34 60V|  60V| 7v 3A | 150C 1WF| 3MTP| 70P| 150/300| 500MA| AHP | TOS 

2SD1222 NS IX53 |L34 60V] 40V| 5v 3A | 150C 1WF ; ; 2KMN tA| IHD | TOS 

2SD1223 NS |X53 |L34 100V| 80V| 5v 4A | 150C 1WF : | 2KMN 1A| IHD | TOS 

2SD1224 NS |X53 |L34 30V| 30V| 10V| 1500MA | 150C 1WF : É 4KMN| 150MA! IHD | TOS 

2SD1279 NS |[TO3 |LO5 1400V| 600V| 5v 10A | 150C 50WC|  3MTP| 165P 8MN 2A| TLE | TOS 

2S01294 NS [TOP3 |L34 60V| 60V| 6v 20A | 150C 80WC . : 2K/20K|  500MA| AHD | TOS | INT 60V AVL D 
2SD1313 NS |TOP3 |L34 800V| 350V| 7V 25A | 150C 200WC|  6MTP| 170P 6MN 25A| AHE | TOS | 
2SD1314 NS |ITOP3 |L34 600V| 450V| 6v 15A | 150C 150WC ; : 100MN 15A| IHD | TOS 

2SD1353 N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 8A| 150C! 1500MWF|  5MTP| 70P| 200/1200| 500MA!| AHP | TOS 
2SD1353-BL | N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 8A | 150C 30WC| 5MTP| 70P| 350/700| 500MA| AHP | TOS 
2SD1353-GR | N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7v 3A | 150C 30WC|  5MTP| 70P|  200/400| 500MA| AHP | TOS 
2S01353-V N S |TO220 | L34 50V|  50V| 7V 8A | 150C 30WC|  5MTP| 70P| 600/1200| 500MA| AHP | TOS 

2SD1354 N S |TO220 | L34 60V| 60V| 7v 8A | 150C 30WC|  3MTP| 70P 60/300| 500MA| AHP | TOS 
2SD1354-0 N S |TO220 | L34 6ov| 60V| 7v 3A | 150C 30WC| 3MTP| 70P 60/120| 500MA| AHP | TOS 
2SD1354-Y N S |TO220 | L34 6ov| 60vV| 7v 3A | 150C 30WC!|  3MTP| 70P|  100/200| 500MA| AHP | TOS 
2SD1354-GR | N S |TO220 | L34 60v| 60V| 7v 3A | 150€ 30WC| 3MTP| 70P| 150/300| 500MA| AHP | TOS 

2SD1355 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5V 5A | 150C 40WC| 12MTP| 100P 40/240 1A| AHP | TOS 
2SD1355-R N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5Vv 5A | 150C 40WC| 12MTP| 100P 40/80 1A| AHP | TOS 
2SD1355-0 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5v SA | 150C 40WC| 12MTP| 100P 70/140 1A| AHP | TOS 
2SD1355-Y N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5v SA | 150C 40WC| 12MTP| 100P| 120/240 1A| AHP | TOS 

2801356 N S |TO220 | L34 80V|  80V| 5V 4A | 150C 30WC|  8MTP| 90P 40/240| 500MA| AHP | TOS 
2SD1356-R N S |TO220 | L34 80V|  80V| 5V 4A | 150C 30WC|  8MTP| 90P 40/80! 500MA| AHP | TOS 
2SD1356-0 N S |TO220 | L34 80v|  80V| 5v 4A | 150C 30WC|  8MTP| 90P 70/140| 500MA| AHP | TOS 
2SD1356-Y N S |TO220 | L34 80V| 80V| 5v 4A | 150C 30WC|  8MTP| 90P| 120/240| 500MA| AHP | TOS 

2SD1357 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5v 7A| 150C 40WC ; | 2KMN 3A| IHD | TOS 

2SD1358 N S |TO220 | L34 80V| 80V| 5V 7A | 150C 40WC . ’ 2KMN 3A| IHD | TOS 

2SD1359 N S |TO220 | L34 60V] 60V| 5V 7A | 150C 40WC : | 2KMN 3A| IHD | TOS 

2SD1360 N S |TO220 | L34 600V| 400V| 5V 6A | 150C 30WC | 35P|  600MN 2A| IHD | TOS 

2SD1361 N S |TO220 | L34 300V| 250V| 5v 6A | 150C 30WC 2 35P 2KMN 2A| IHD | TOS 

2SD1362 N S |TO220 | L34 100V|  80v| 5v 7A | 150C 40WC| 10MTP| 250P 70/240 1A| AHG | TOS 
2SD1362-0 N S |TO220 | L34 100V| 80ov| 5v 7A | 150C 40WC| 10MTP| 250P 70/140 1A| AHP | TOS 
2SD1362-Y N S |TO220 | L34 100V|  80v| 5v 7A| 150C 40WC| 10MTP| 250P| 120/240 1A| AHP | TOS 

2SD1363 N S |TO220 | L34 70V| 50V| 5v 7A | 150C 40WC| 10MTP| 250P 70/240 1A| AKG | TOS 
2SD1363-0 N S |TO220 | L34 7OV| 50V| 5V 7A | 150C 40WC| 10MTP| 250P 70/140 1A| AHP | TOS 
2SD1363-Y N S |TO220 | L34 70V| 50V| 5v 7A | 150C 40WC| 10MTP| 250P| 120/240 1A! AHP | TOS 

2SD1369 N S |TO220 | L34 4V| . 3A | 150C 25WC 2KMN 1A| AHG | TOS 

2SD1370 N S |TO220 | L34 . 80v| . 4A | 150C 30WC , 2KMN 1A| AHG | TOS 

2SD1405 N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 3A | 150C 25WC|  5MTP| 70P| 200/1200| 500MA| AHP | TOS 
2SD1405-GR | N S |TO220 | L34 Sov| 50V| 7v 3A | 150C 25WC|  5MTP| 70P| 200/400| 500MA| AHP | TOS 
2SD1405-BL | N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 3A | 150C 25WC| 5MTP| 70P| 350/700| 500MA| AHP | TOS 
2SD1405-V N S |TO220 | L34 50V| 50V| 7V 8A | 150C 25WC| 5MTP| 70P| 600/1200| 500MA| AHP | TOS 

2SD1406 N S |TO220 | L34 60V| 60V| 7v 3A | 150C 25WC| 3MTP| 70P 60/300| 500MA| AHP | TOS 
2SD1406-0 N S |TO220 | L34 60V| 60V| 7v 8A | 150C 25WC| 3MTP| 70P 60/120| 500MA| AHP | TOS 
2SD1406-Y N S |TO220 | L34 60V| 60ovV| 7v 3A | 150C 25WC|  3MTP| 70P|  100/200| 500MA| AHP | TOS 
2SD1406-GR | N S |TO220 | L34 6ov| 6ov| 7v 3A | 150C 25WC|  3MTP| 70P| 150/300| 500MA| AHP | TOS 

2SD1407 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5V 5A | 150C 30WC| 12MTP| 100P 40/240 1A| AHP | TOS 
2SD1407-R N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5Vv 5A | 150C 30WC| 12MTP| 100P 40/80 1A| AHP | TOS 
2SD1407-0 N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5V 5A | 150C 30WC| 12MTP| 100P 70/140 1A| AHP | TOS 
2S01407-Y N S |TO220 | L34 100V| 100V| 5v 5A | 150C 30WC| 12MTP| 100P| 120/240 1A! AHP | TOS 

2SD1408 N S |TO220 | L34 80V| 80V| 5v 4A | 150C 25WC|  8MTP| 90P 40/240| 500MA| AHP | TOS 
2SD1408-R N S |TO220 | L34 80ov| 8ov| 5v 4A | 150C 25WC| 8MTP| 90P 40/80| 500MA| AHP | TOS 
2SD1408-0 N S |TO220 | L34 80V| 80V| 5v 4A | 150C 25WC|  8MTP| 90P 70/140| 500MA| AHP | TOS 
2SD1408-Y N S |TO220 |L34 80v| 80ov| 5v 4A | 150C 25WC|  8MTP| 90P|  120/240| 500MA| AHP | TOS 

2SD1409 N S |TO220 |L34 600V| 400V| 5V 6A | 150C 25WC 35P 600MN 2A| IHD | TOS 

2SD1410 N S |TO220 | L34 300V| 250V| 5v 6A | 150C 25WC 35P 2KMN 2A| IHD | TOS 

2SD1411 N S |TO220 | L34 100V|  8ov| 5v 7A | 150C 30WC| 10MTP| 250P 70/240 1A| AHS | TOS 
2SD1411-0 N S |TO220 | L34 100V|  80V| 5Vv 7A | 150C 30WC| 10MTP| 250P 70/140 1A|'AHP | TOS 
2SD1411-Y N S |TO220 | L34 100V|  80ov| 5v 7A | 150C 30WC| 10MTP| 250P|  120/240 1A| AHP | TOS 

2SD1412 N S |TO220 | L34 70V| 50V| 5v 7A| 150C 30WC| 10MTP| 250P 70/240 1A| AHS | TOS 
2SD1412-0 N S |TO220 | L34 70V| 50V| 5v 7A | 150C 30WC| 10MTP| 250P 70/140 1A| AHP | TOS 
2SD1412-Y N S |TO220 | L34 70V] 50V| 5v 7A| 150C 30WC| 10MTP| 250P| 120/240 1A| AHP | TOS 

2SD1413 N S |TO220 | L34 4V| . 3A | 150C 20WC 2KMN 1A! AHD | TOS 

2SD1414 N S |TO220 | L34 80v| . 4A | 150C 20WC 2KMN 1A| AHD | TOS 

2SD1415 N S |TO220 | L34 100V| . 7A | 150C 30WC 2KMN 3A| AHI | TOS 

2SD1416 N S |TO220 | L34 80v| . 7A | 150C 30WC 2KMN 3A| AHD | TOS 
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Vc8 Vce | Ves lc Ts P.ToT 


max | max |max| max | max | NFE | | 
40238 NS |To72 |Lo6 45V| . | 4v| 50MA|175c| 180MWwF!  400M| op65|  40/170| 1MA| TiA | ACA |8F173 
40239 NS |TO72 |LO6 45v| . | 4v| 50MA|175c| 180MWF|  400M| op6s|  27/100|  1MA| TiG | RCA |8F167 
40240 NS |TO72 |LO6 45V| . | 4v| 50MAl175c| 180MWF|  400M| op65|  27/275|  1MA| TiG | RCA |8F167 
40242 NS |TO72 |Lo6 45v| . | 4v| 50MA|175C| 180MWF|  . oP65|  40/170| 1MA| FVG | RCA | BF200 
40243 NS |TO72 |LO6 45V| . | 4v| 50oMAl175c| 180MWF| . OR35|  40/170|  1MA| FRM | RCA | BF185 
40244 NS |To72 |Lo6 45V av| 50MAl175C| 180MWwF| op8| 27/170| 1MA| FRM | RCA |BF185 
40245 N S |TO72 |LO6 45 av] 50MA|175C| 180MWF|  . 1R5S| 70/275|  1MA| FRH | RCA | BF184 
40246 NS |TO72 |LO6 45V av! 50oMAl175C| 180MWF| . 1RS 27190|  1MA| FRM | RCA |BF185 
40250 N S |TO6s |L43 5ov| 40v| sv 4A | 200€ 29WC 25/100| 1500MA| AHG | RCA | BUY38  |2N3054 
40250V1 NS |TO66 |L43 sov| 40v| 5v 4A | 200€ EWC 25/100| 1500MA| AHG | RCA ; 
40251 NS |TO3 |Los sov| 4ov| sv 15A|200c| 117Wc| . 15/60 8A| AHG | RCA |BDY20  |2N3055 
40253 PG |To1t |Lo2 25V| 25V| 2v| 500MA| 90C| 125MWF|  500k 50MN| 400MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
40254 PG|To3 |Los 32V sv 5A | 100C 12WC|  150K 38MN 1A| AHG | RCA |ASZ18  |2N1536 
40255 NS |TO5F |L44 450v| 350v| 7v 1A | 200C 10WC 20M 40/160|  20MA| TVH | OBS | BF258 | 
40256 NS |TO5F |L44 300v| 250v| 7v 1A | 200C 10WC 20M 40/160| 20MA| TVM | OBS | BF257 
40261 pPG|Toi |Lo2 5ov| . . | 10MAl 85c|  80MWF 20M| 3P7 8o7P| 1MA! VLG |oBs|AF124  |2Noo1 
40262 PG Toi |Lo2 5ov| . . | 10MAl 85C|  80MWF 20M| 3P7 80TP| 1MA| VLG | OBS |AF124 |2Noot 
40263 PG|To1 |Lo2 20V 2V] 50MA|100C| 120MWF| . 160TP|  1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
40264 NS logs |oBs| 3oov| 300ov| 7v| 100MA| 150€ aWC 12M 30/150| 50MA| AME | OBS |BF337 | 2N4927 
40269 PG |TO5 |Lo4 25V 12V| 100MA| 85C| 150MWF 5OMN|  12MA| ALG | oBs |ACY17  |2N1188 
40283 NS |[To4s |Lot 6ov| 3ov| 5v| . |200c| 400MwF|  250M| 10P 10MN| _ 500MA| RMG | OBS |BSW64 | 2N2222A 
40294 NS |TO72 |LO6 3ov| 15V| 2v| 40MA|200C| 200MWF 1G| 1P| 30/150| 3MA| ULA | RCA |BFY90  |2N2857 
40295 N S |[TO72 |LO6 3sv| 20v| 3v 200C| 200MWF|  700M| 1P5|  30/200| 2MA| ULA | RCA |BFYe0 |2N2857 
40296 NS |TO72 |Lo6 30V 2V| 40MA|200C| 200MWF 30MN|  1MA| VLA | OBs |BFY90 |2N2857 
40309 NS |TOS |LO4 18V| 2V| 700MA| 200€ 1WE 50M 70/350| 50MA| AMG | RCA |BFY50 | 2N2297 
40310 NS |To6 |L43 3sv| 2v 4A | 200c 29WC 20/120 1A| AHG | RCA |BUY38  |2N3054 
40311 NS |TOS |Lo4 3ov| 2V| 700MA! 200€ 1WE 50M 75/350|  50OMA| AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
40312 NS [TO |L43 60v av 4A | 200€ 29WC|  375K 20/120 1A! AHG | RCA |BUY38  |2N3054 
40313 NS |TO6S |L43 300V 2V 2A | 200€ 3SWC 40/250|  100MA| AHE | RCA É | 
40314 NS |TOS |LO4 4ov| 2v| 700MA| 200c 1WF 50M 35/150| 50MA| AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
40315 NS |Tos |Lo4 3sv| 2v| 700MA| 200€ 1WF 50M 70/350|  50MA| AHG | RCA |BFY50  |2N2297 
40316 NS |TO66 |L43 40v| 5v 4A | 200C 29WC|  375K 20/120 1A| AHG | RCA |BUY38  |2N3054 
40317 NS |TOS |LO4 \ 4ov| 2v| 700MA| 200€ 1WF 40/200|  10MA| AHG | RCA |BFY50 |2N2207 
40318 NS |TO6S |L43 300v| 150V| 6v 2A | 200C 35WC 5OMN| 500MA| AHE | RCA |BDY72  |2N3441 
40319 PS |TO5 |LOo4 4ov| 2v| 700MA| 200c 1WF 50M 35/200| 50MA| RMG | RCA |BFS95  |2N4036 
40320 NS |TO5 |Lo4 4ov| 2v| 700MA| 200€ 1WF 40/200| 10MA| AMG | RCA |BFYS0  |2N2297 
40321 NS |TO5 |LO4 300v| 5v 1A | 200C 1WF 25/200| 20MA| AME | RCA |BUY60  |2N3439 
40322 N S |TO6S |L43 300v| 6v 2A | 200C 3SWC 75MN| 500MA| AHE | RCA . |2N6235 
40323 NS |TO5 |Lo4 18v| 2v| 700MA| 200€ 1WF 50M 70/350| 50MA| AMG | RCA |BFY50 | 2N2297 
40824 NS |TO66 |L43 3sv| 2v 4A | 200€ 29WC|  375k 20/120 1A| AHG | RCA |BUY38 | 2N3054 
40325 NS [TO3 |Los 3sv| 3sv| 5v| 15A|200c|  117Wwc 12/60 8A| AHG | RCA |BDY20  |2N3055 
40326 NS |TO5 |LO4 40V| 2V| 700MA| 200€ 1WF 40/200| 10MA| AMG | RCA |BFY50 | 2N2297 
40327 NS |TO5 |LO4 300V sw 1A | 200C 1WF 40/250| 20MA| AME | RCA |BUY60  |2N3439 
40328 NS |TO66 |L43 300V eV 2A | 200C 35WC 20MN 1A| AHE | RCA . |2N6235 
40346 NS [TO5 |LO4 175V| 100V| 4v 1A | 200€ 1WF 10M 25MN| 10MA| AME | RCA |BUY60 | 2N3439 
40346V1 NS LO4 175V| 100V| 4v 1A | 200€ 1WF 10M 25MN| 10MA| AME | RCA 
40346V2 NS |[TO5F |L44 175V| 100V| 4v 1A | 200C 1WF 10M 25MN| 10MA| AME | RCA | 
40347 NS |TO5 |Lo4 éov| 4ov| 7v| 1500MA | 200€ 1WF 25/100| 450MA! AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
40347V1 NS LO4 éov| 4ov| 7v| 1500MA | 200€ AWC 25/100|  450MA| AMG | RCA 
40347V2 N S |TO5F |L44 éov| 4ov| 7v| 1500MA | 200€ IWC 25/100| 450MA! AMG | RCA 
40348 NS |TO5 |LOo4 gov! 65v| 7v| 1500MA| 200€ 1WF| . | 30/100| 300MA! AHG | RCA |BFY50 | 2N2297 
40348V1 NS LO4 gov| 6sv| 7v|1500MA| 200€ SWF! . | 30/100| 300MA| AHG | RCA 
40348V2 NS |TOS5F |L44 gov| 65V| 7V| 1500MA | 200€ 12MC| | 30/100| 300MA| AHG | RCA .  [2N2197 
40349 NS |TO5 |LO4 160V| 140V| 7V| 1500MA | 200€ 1WF| | 25/100| 150MA| AME | RCA |BSW67 | 2N5082 
40349V1 NS LO4 160V| 140V| 7V| 1500MA | 200€ 1WE| 25/100| 150MA| AME | ACA k 
40349V2 NS |TO5F |L44 16ov| 14ov| 7v| 1500MA | 200€ 1WF| | 25/100| 150MA| AME | RCA . ù 
40350 NS |TO72 |LO6 3sv| . . | 25MA|175C| 180MWF|  . 40MN|  2MA! ULA | OBS |BFX73  |2N918 
40351 NS |TO72 |LO6 3sv| . . | 25MAl175C| 180MWF| | 40MN|  2MAÏ ULA | OBS |BFx73  |2N918 
40354 NS |Toi8 |Lo1 . 15oV| 5v| 50MA|175C| 500MWF 50M| 3P5 5STP| 10MA| TVM | RCA | BF257 À 
40355 NS 150V| 5V| 50MA| 175C 1WF 50M| 3P5 55TP|  10MA| TVM | RCA 
40362 ps |Tos |Lo4 70V| . | 4v| 700oMmA| 200c 1WF| 35/200| 50MA| AMG | RCA |BFS95  |2N4036 
40363 NS/|TO3 |Los 7OV| . | a4vl 15412000] 115Wc|  350k| 20/70 4A| AHG | RCA |BDY20 |2N3055 
40364 N S |TO66 |L44 6ov| . | 4v 7A | 200C 3SWC 8M| . 35/175| 500MA| AHG | RCA |BDY79 |2N3738 
40366 NS |TO5 |Lo4 120V| esv| 7 1A | 200C 1WF| 40/120|  150MA| AMH | RCA |BSW66 | 2N4001 
40367 NS |TO5 |Lo4 100V| 55v| 12V| 1500MA | 200€ 1WF| | 35/100| 200MA| AHG | RCA |BFY50  |2N2297 
40368 NS |Tos |L12 10ov|  ssv| 12v 3A | 200€ 25WC 1M| . 35/100| 750MA| AHG | RCA 2N1486 
40369 NS |Tos |L12 10ov| 55v| 12v 3A | 200C 25WC iM| . 35/100| 750MA| AHG | RCA 2N1490 
40372 NS | . |L4 gov| 5sv| 7v 4A | 200€ 6WF| 800k| . 25/100|  500MA| AHG | RCA 
40373 NS L43 16ov| 140v| 7v 4A | 200€ eWF| . | 20/80| 500MA| AHE | RCA 
40374 NS L43 250V| 175V| 6v 5A | 200C 15WF 15M| 120P 40MN| 100MA| RHH | RCA 
40375 NS| . |L4 120V| sov| 7 7A| 200c 6WF 6oM| 175P|  50/200| 500MA| AHG | RCA ; : 
40385 NS |TOSs |Lo4 450V| 350v| 7v 1A| 200c 1WF 158M| 10P|  40/160!  20MA| RME | RCA |Buy6o  |2N3439 
40389 NS LO4 6ov| 40v| . | 700MA| 200€ 1WF| 100M| 15P|  50/250] 150MA| AHG | RCA |BFY50 |2N3053 
40390 NS LO4 300V| 250V| . 1A| 200€!  3500wc 15M| 10P|  40/160|  20MA| AME | RCA |BUY60 | 2N3439 
40391 PS LO4 éov| 4ov| 7v 1A| 200C|  3500WC com | ; 50/250|  150MA| RMG | RCA |BFS95  |2N4036 
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Ves | Ve |Vesl ic P.ToT fr | Cos IC 
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40392 NS |Tosr |L44 gov| 4ov| 5v| 70oMA| 200€ rwc| 100M| 15P| 50/250| 150MAl AMG |RcA|  . |2N2107 
40394 PS |TO5F |L44 gov| 4ov| rv 1A | 200€ 1WF| 6oM! 3opl 50/7250! 150MA| AMG | RCA |Brse5 |2N4036 
40397 NS |To18 |Lo1 25v| 2svl 7v| 200MA|175C| 500MWF|  50M| 20P|  165MN|  10MA| AMG | RCA |Bsx33 |2N731 
40398 NS |Tot8 |Lo1 2sv| 25vl 7v| 200MAl175C| 500MWF|  50oM| 20P| 75/300| 10MA| AMG | RCA |BSX33  |2N731 
40399 NS |ro18 |Lo1 sevl 1evl 7v| 200MAl175C| 500MWwF| 25M| 20P|  165MN|  10MA| AMG | RCA |Bsx33  |2N731 
40400 Ns rois |Lot evl 18vl 7v| 200oMa| 175c! 500Mwr|  25M| 20P|  75/300| 10MA| RMG | RCA |Bsx33  |2nrsat 
40403 P G |TOS |Lo4 3ov| . |20ov| 200MA| 85c| 200MwF| . 15MN| . |AMG loss lacyi7 |2N1188 
40404 NS |To4 |Lo1 40v sl . |175c 1WF| | | 25MN| _10MA| AMG |oBs |Bsx33  |2n731 
40405 NS |To4 |Lo1 aov| 16v| 5v| 500mAl 200c| 300MWwF|  300M| 3P5|  20MN|  50MA| AMG | RCA |BSW64  |2N2222A 
40406 ps |To5 |L04 sov| 4v| 700MA| 200€ 1WF|  50M| . 30/200|  100UA| ALN | RCA |BFS95 | 2N4036 
40407 Ns|ros |Lo4 sov| 4vl 700ma| 200€ 1WwF|  50M| . 40/200| 1MA| ALG | RCA |Fyso |2N2207 
40408 NS |ros |Lo4 9ov| 4V| 700MA | 200€ 1WF| 50M| . 40/200| _10MA| AMH | RCA |Bswés | 2N4001 
40409 NS| . |Lo4 gov| . | 4v| 700MA| 200€ awr|  50M| . 50/250|  150MA | AMH | RCA |8sw66 | 2N4001 
40410 ps |  |L04 gov| : | 4v| 700MA| 200€ 3WF|  50M| | 50/250| 150MA| AMH | RCA |BFR23 |2N4029 
40411 NS [Tos |Los gov| : | 4vl 30A!200c| 150owc| 400k| . 35/100 4A| AHG | RCA |BDX40 | 2N3772 
40412 ns |ros |Los | 250v| 150v| 3v 1A | 200c 1wr| 10M| 10P!  40MN|  30MA| AME | RCA |Buyeo  |2N3439 
40412V1 NS! . [Los | 250v| 150v| av 1A | 200€ awr| 10M| :10P|  40MN| 30MA| AME |RCA| . 
40412V2 NS [rosr |L44 | 25ov| 150v| 3v 1A | 200€ 4WF| 10M| 10P| 40MN|  30MA| AME | RCA |Buy6o  |2N3439 
40413 NS |To72 |Lo6 3sv| 2ovl avi . |200C| 200MWF|  700M| 1P5| 30/200! 2MA! uLG | RCA |BFv90  |2N2857 
40414 NS |TO72 |LO6 3ov| 15V| 2v| 40MA|200C| 200MWF 1G| 1P| 30150!  3MmA| LG | RCA |Bryo0  |2N2857 
40422 Ns Troc [Las | 3oovl . | 2vl 150ma| 1500 ewc| 25M| . 50250!  50MA| RME |oBs| .  |2N3730 
40423 NS! . ILa3 | 3oov! . | 2v| 150MA| 150C| 3800MWwF|  25M| . 50/250|  50MA| RME |OBS| .  |2N3739 
40424 NS [Trocs [Las |  30ov| : | 2v| 150MA| 150€ ewc| 25M| . 30/7150! 50MA| RME |OBS| .  |2N3730 
40425 NS! . [Las | 3oovl : | 2v| 150MA| 150c| 3800mMwF|  25M| 30/150|  50MA| RME |OBS| |2N3739 
40426 NS [rose [143 |  30ov| | 2v| 150MA| 1500 ewc| 25M| . 20/100|  50MA| RME [OBS | |2N3730 
40427 NS! . [vas | 3oovl . | 2vl 150mAl150c| 3800MwF|  25M| . 20/1100!  50MA| RME |oBs| . |2Ns730 
40439 pGlros [Los | 32ovl : | 2v| 104! a5cl 4owc| . 15MN 6A| RHE | RCA |AU106  |2N5155 
40440 p Gros [Los | 20ov| : | 2v| 104! a5c|  4owc| 15MN 6A| RHE | RCA |AU106 | 2N5155 
40444 NS |Tos |Los | 120V| : | 7v| 20A|200c! 140Wc| 20MN 5A| AHH | OBS |BDX50 |2N3773 
40457 NS [rois |Lo1 25v| 2sv| rv 1A|175C| 500MWF|  8om| 20P| 6omMN| 6ooMA| RMG |oBs |Bsx33 |2N7s1 
40458 NS |To4 |Lot ov| 4ov| av 1Al175c| 500omwr|  150M| 20P|  5oMN| 300Ma| AMG | RCA |Bsx33  |2N7s1 
40459 NS| . |Lot ov| 4ov| av 1A | 175C 1WF|  100M| . 100MN|  10MA| RMG | OBS |BSx33 |2N731 
40462 p @ |To3 |Los aov| 40v| 5v sA| 100€! 5owc|  300k| . 50MN 1A| AHG | RCA |ASZ16 |2N1536 
40464 NS |TO3 |Los 3sv| asv| 4v 5A| 150C|  40WC M| . 30/170 2A| AHG | OBS |BDY20 |2N3055 
40465 NS |To3 |Los 4v| 40v| 4v 5A| 150C|  40WC 2M| . 50/170 2A| AHG | OBS |BDY20 |2N3055 
40466 Ns |ros |Los sov| 5ov| 4v 5A|150c|  40owc 2M| . 50/170 2A! AHG |oms |B0Y20  |2N3055 
40491 NS . |L43 | s0ov| 300v| 2v| 150MA| 150C| 3800MWF|  13M| 10P| 30/250| 50MA| RME | RCA] .  |2N3730 
40500 NS |Tois |Lo1 sov| sov| 7v| 200MA|:175C| 500MWF|  8oM| 20P|  100MN|  10MA| AMG |oBs |Bsx33 |2n7s1 
40519 NS |TO4 |LO1 40v| 16V| 5v| 500MA | 200€ 1WF| 300M| 3P5| 20MN| 50MA| VMP [RCA  . 
40537 PS |To5 |L04 ssv| . | 5v| 700MA| 200€ 1wr| 50M| . 50/300| 50MA| AMG | RCA |BFses | 2N4036 
40538 ps |Tos |Lo4 55v| . | s5v| 700mA| 200c 1WF|  50M| . 1590! 500MA| AMG | RCA |BFse5  |2N4036 
40539 NS |TO5 |Lo4 55v| | 5v| 700MA| 200€ 1WF| 50M| . 15/90! 500MA | AMG | RCA |BFY50  |2N2207 
40544 NS |TO5 |LO4 sov| : | 5v| 700MA| 200€ 1WF| 50M| 35/200|  50MA| AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
40594 NS [TO5 |L04 gsv| : | 4v 2A | 200C| 1200MWF|  . | 70/350| 300MA| AHG | RCA |BSs42 |2N5320 
40595 PS [TO5 |LO4 gsv| : | 4v 2A| 200C| 1200MWF| 70/350| 300MA| AHG | RCA |BSS18 |2N5323 
40611 NS |Tos |Lo4 25v| . | 2v| 70oma| 200c 1WE| . 70/500| _50MA| AMG | RCA |BFY50  |2N2297 
40612 p G |TO3 |LOs 25vl . | sv 5A| 100C|  13WC| . | 30/150 1A| AHG | RCA |ASZ16 | 2N1536 
40613 N S |TOQ66 | L33 25v| : | 5v 4A|150C| 36WC| . , 30/120 1A| AHG | RCA . |2N6293 
40616 NS |TOs |Lo4 | 3ev| 2v| 700mA| 200€ WF| | 70/500|  50MA| AMG | RCA |BFY50 |2N2297 
40618 N s |Too6s|L33 | 3ov| sv 4A|150C| 3ewc| . . 30/120 1A| AHG |RCA| .  |2N6293 
40621 N s | roo6s | L33 sv sv 4al 150€! 3ewc| . 25/100| 1500MA| AHG | RCA . |2N623 
40622 N S |TOQ66 | L33 | 4v| 5v 4A|150C| 36WC| . | 25/100| 1500MA| AHG | RCA|  .  |2N6293 
40623 PG|To3 |Lo5 45V sv 5A| 100C| 13WC| . 50/170 1A| AG |RACAlASzi6  |2N1536 
40624 N S |Toa6s | L33 4sv| 5v 6A| 150C|  5owc| . , 20/100| 2500MA| AHG | RCA |BDX72 |2N6100 
40625 NS LO3 aN| 1A| 200C| 3500MWF| 100MN | _150MA | AMH | RCA | : 
40626 p Gros |Los 55v sv 5A| 1000!  13Wc| . 50/170 1Al AnG | RCA laSz16  |2N1536 
40627 N s |roa6s | L33 sv! sv Al 150c|  sowc| . . 20/100| 2500MA| AHG | RCA |BDX72 |2N6100 
40628 NS |Tos |Lo4 ssv| 7 1A| 200C| 3500MWF| | 100MN | 150MA | AMG | RCA | 
40629 NS |Too66|L33 35v| sv 4A| 150! 36wc| . | 20/70 1A| AHG | RCA ._ |2N623 
40630 N s |Too66 | L33 4v| sv 4Al 150€! 36Wwc| . | 20770! 1500MA| AHG | RCA|  .  |2N6293 
40631 N s |Toa6s | L33 4sv| sv sal 1500!  sewc| . | 20/70 2A| AG |RCA| .  |2N6203 
40632 N S |TOQ6s | L33 ov| sv Al 150C| sowc| . | 20/70 3A| AHG | RCA |BDX72 |2N6100 
40634 ps |Tos |L04 75V 7V| 700MA | 200€ 1WF| 50/250| 150MA| AMH | RCA |BFR23  |2N4929 
40635 NS |rTos |Lo4 75V 7V| 700MA | 200€ WF | 50/250| 150MA| AMH | RCA |Bswés | 2N4001 
40636 NS |Tos |Lo5 7ov| avl 15A|200c| 115Wc|  350k| . 20/70 4A| AHG | RCA |BDY20 |2N3055 
40814 NS |rose |Lo4 , 45v| . | 200mA| 200€ swc| 120M| . 50/250| 10MA| AMG | RCA |BFv50 |2N2207 
40850 NS |To66 |L43 |  45ov| 300v| 6v 2A| 200C| 3swc| . | 25MN| 750MA| AHE | RCA |BUX67C |2N3585 
40851 NS |Toss |L43 | 45ov| asov| ov 7A| . 4WC| . 12MN| 1200MA! AHE | RCA |BUX67C | 2N3585 
40852 NS |Tos |Los | 450v| 350v| ov 7A| 200c|  100Wc| . 12MN| 1200MA| AHE | RCA |BUX15  |2N6251 
40853 NS |ros [Los | 45ov| 300v| &v| 104! . 100WC| | 10MN 5A| AHE | RCA |BUX13 |2N6251 
40854 Ns|ros |Los | 4sov| aoovl evl 154! . yswc| . | 8MN 10A| AHE | RCA |Bux23  |2N6251 
40871 NS |ToPes|L32 | 120V| 100V| 5v 7Al150C|  40WC PIE 50/250 1A| RHH | RCA |eDx73  |2N6101 
40872 ps |rop66 132 | 120V! 100v| 5v 7A|150C|  40WC 4M| . 50/25 1A| RHH | RCA |BDx78  |2N6134 
40873 NS | ToP66 | L32 gov| 7ov| 5v 7Al150C|  40Wc IE 30/150 2A| RHG | RCA |BDx73  |2N6101 
40874 Ps | Top |L32 gov| 7ov| 5v 7A|150C|  40WC M | 50/250 1A| RHH | RCA |BDx78  |2N6134 
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TYPE | 


40875 
40876 
AS5T3903 
AST3904 
A5T3905 


AST3906 
AST4123 
AST4125 
A5T4126 
A157 


A157A 
A157B 
A158 

A158A 
A158B 


A158C 
A159 
A159B 
A159C 
A177 


A178 
A178A 
A178B 
A179 
A179A 


A179B 
AT47TA 
A747B 
A748B 
A748C 


A749B 
A749C 
AC105 
AC106 
AC107 


AC107M 
AC107N 
AC108 
AC109 
AC#10 


AC113 
AC114 
AC115 
AC116 
AC116GN 


AC116Y 
AC117 
ACTI7R 
AC120 
AC120IV 


AC120V 
AC121 

AC121-4 
AC121-5 
AC121-6 


AC121-7 
AC122 
AC122BL 
AC122GN 
AC122R 


AC122V 
AC122W 
AC112Y 
AC122-30 
AC123 


AC123GN 
AC123Y 
AC124 
AC124R 
AC125 


AC125R 
AC126 
AC127 
AC1272Z 
AC127-01 


Pol. 


Mat. 


ZZZVUV VUTUUUU VUUUU VTUUUU VUUUUU VUUUU VUUUUU VUUUU VUUZZ ZZZZVU VUVUVUU VZZZZ 2Z2Z2Z2ZZ ZUUZU VZZVZ 


O0O0O0O DOODO DOO0OD DH HO HOHON HDHOO0D HhOND HDNMuUuUn UMA UN UM (AU NUM UN UN UN NU NUM WU UN 


Boit. 


Broch. 


Vce 


Vce 
max 


Ves 
max 


22222 22290 S9998 sSonvse sssss 22229 Vouas SS0uy vodey gueou vyugyug VYVUY VYYYY YEEVY YSSYY 


max 


Tu 
max 


P.T0T 


40WC 
40WC 
310MWF 
310MWF 
310MWF 


310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
400MWF 
400MWF 

80MWF 


100MWF 
80MWF 
S0OMWF 
30MWF 
30MWF 


200MWF 
110MWF 
200MWF 
145MWF 
145MWF 


145MWF 

1WH 
220MWF 
210MWF 
210MWF 


210MWF 
900MWH 
900MWH 
900MWH 
900MWH 


900MWH 
130MWF 
130MWF 
130MWF 
130MWF 


130MWF 
130MWF 
130MWF 
130MWF 
145MWF 


130MWF 
130MWF 

1WwH 
220MWF 
500MWH 


500MWH 
500MWF 
340MWF 
175MWF 
340MWF 
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20/120 
50/250 
50/150 
100MN 
50/150 


100MN 
50/150 
50/150 
120MN 
125MN 


125MN 
240MN 
125MN 
125MN 
240MN 


450MN 
240MN 
240MN 
450MN 

75MN 


125MN 
125MA 
240MN 
125MN 
125MN 


240MN 
110MN 
200MN 
200MN 
420MN 


200MN 
420MN 
15MN 
25MN 
35MN 


30/150 
35MN 
30MN 
S0OMN 
75MN 


30MN 
40MN 
15MN 
50MN 
55/95 


85/140 
40MN 
40MN 
30MN 
30/60 


50/100 
30MN 
30MN 
S0OMN 
75MN 


125MN 
40MN 
130MN 
85/146 
40/65 


130MN 
170MN 
55/95 
40MN 
50MN 


85/140 
55/95 
40MN 
40MN 
50MN 


S0MN 
100MN 
50MN 
25MN 
24MN 


2MA 
150MA 
150MA 


2MA 


500MA 


FCT | FAB | 


Equ. 
EUR. 


BDX73 
BDX78 
BC338 
BC349B 
BC388 


BC388 
BC347A 
BC350A 
BC350A 
BC107 


8C107 
8C107 
BC107 
BC107 
BC107 


BC107 
BC109 
BC109 
BC109 
BC177 


BC177 
BC177 
BC177 
BC179 
BC179 


BC179 
BC147 
BC147 
BC147 
BC147 


BC149 
BC149 
AC128 
AC128 
AC125 


AC125 
AC125 
AC125 
AC126 


AC125 
AC128 
AC125 
AC188K 


AC188K 


AC128 


AC128 
AC128 
AC128 
AC128 


AC128 
AC125 


AC188K 


AC188K 


AC125 


AC125 
AC176 
AC176 
AC176 


Equ. 
USA 


2N6101 


2N2706 


2N2706 
2N2706 
2N2706 
2N2706 


2N2706 
2N406 


2N406 


2N406 

2N2430 
2N2430 
2N2430 


pol. | Ves | Vce [Vel ic | Ta | P.ror fr | Co IC Equ. | Eu. 
a Boït. (Broch} ax | max |max| max |max| max max as FCT | FAB EU ea 
AC128 pG Toi |Lo2 gav| 16v| 10v 1A| 100C| 67MWF 1M| 200P| 45/1685 1A| AMG | MUL |AC128  |2N2706 
AC128K pG|xo4a |Lo1 gav|  16V| 10V 1A | 100€ 1WH 1M| 60P|  55MN| 50MA| AMG | VAL | AC188K 
AC12801 |PG |x04 |Lo1 gev|  16V| 10v 1A | 100€ 1WH 1M| 60P|  55MN|  50MA| AMG | MUL | AC188K 
AC129 PG|x25 |L80 gvl  ev| s5v| 10MA| 60C| 12MWF| . . 40MN|  250UA| ALN | TFK | 
AC129BK |PG|X25 |L80 gv| e6v| sv| 10MA| 60C| 12MWF| . 115MN|  250UA| ALN | TFK 
ACt2981 |PG|x2s |Le0 gv| ev| sv] 10MA| 60c| :12MWF| . | 55MN| 250UA| ALN | TFK 
AC129R pG|x2s |L80 gv| 6v| sv| 10MA| 60c| 12MWF| 12/35|  25OUA| ALN | TFK 
AC129V pG|x25 |L80 gv| ev| 5v| 10MA| 60C| 12MWF| . | 55/135|  250UA| ALN | TFK 
AC129Y PG |Xx25 |L80 gv| ev| 5v| 10MA| 60C| 12MWF| . | 40/65| 250UA| ALN | TFK | 
AC130 NG|Tot |Lo2 20V| 15V| 10V| 100MA| 90C| 145MWF 2M| 40P|  5o7P|  1MA| ALA | RTC |AC176  |2N2430 
AC131 pG|To1 |Lo2 sov| 18v| 10v 1A| 9oc| 215MWF| 500K| 60P|  40MN| :50MA| ALA | TFK |AC128  |2N2706 
AC131-30 | PG |Toig |Lo1 45v|  32v| 10V 1A| 90C| 75MWF| . . 40/120| [TK | 
AC132 pG|To1 |Lo2 g2v| 12V| 10V| 200MA| 90C| 500MwH ml 6op| 1357P| 20MA| ALA | VAL |AC125 | 2N406 
AC13201 |PG |xo4 |LO2 3ov| 12V| 10V| 200MA| 90C| 500MWH 1m| 60p| 1357P| 20MA| ALA | VAL | AC188K 
AC134 pG |TO1 |Lo4 20v| 20v| 25V| 250MA| 100C| 185MWF 2M| 14P| 3oMN|  1MA| ALA | SGs|AC125  |2N406 
AC135 pG|Tot |Lo2 2ov| 2ov| 2sV| 250MA| 100c| 220MWF| 700k| 6opl  35MN| 5oMA| AMA | 5Gs |AG126  |2N2431 
AC136 pG |TO1 |Lo2 aov|  4ov| 25V| 250MA| 100C| 220MWF| 500K| 70P| 5oMN| 50MA| ALA | sGs |AC126 | 2N2431 
AC137 pG |TO1 |Lo2 20v| 20v| 2sV| 250MA| 100c| 220MWF| 500k| 70P|  50MN|] 1MA| ALA | SGs |AC126 |2N2431 
AC138 pG |TOt |Lo2 32v| 20V| 10V| 1200MA| 90C| 720MWH 1M| gop| 1007P| s5MA| AMG | sGs |AC128  |2N2706 
AC138H pPG |Tot |Lo2 sov| 40v| 10V| 1200MA| 90C| 720MWH 1M| 8op| 1007P| 5MA| AMG | SGs |AC128 |2N2706 
AC138-4 pG [Toi |Lo2 g2v| 20v| 10v| 1.24] 90c| 720Mwc ml 8op|  30/60| 5MA| AMG | ATI 
AC138-5 pG |TO1 |Lo2 g2v|  2ov| 10v| 1200MA| 90c| 720MWC 1M| 8op| 50/100|  5MA| AMG | SGs 
AC138-6 pG TO1 |Lo2 g2v|  20v| 10v| 1200MA| 90C| 720MWc Ml gop| 75150]  5sMA| AMG | SGs 
AC138-7 pG |TO1 |Lo2 gev|  2ov| 10v| 1200MA| soc] 720MWc 1M| 8op| 125MN| 5MA|AMG|SGs| . 
AC139 PG |Tot |Lo2 g2v| 20v| 10V| 1200MA| 90C| 720MWH 1M| 8op|  40MN| 400MA| AMG | SGs |AC128  |2N2706 
AC139-4 pG [Toi |Lo2 gov| 2ov| 10v| 1200MA| soc] 720Mwc 1M| op] 4060! 400MA| AMG | sGs 
AC139-5 pG |TO1 |Lo2 3av| 20V| 10V| 1200MA| 90c| 720MWC 1M| 8op|  50/80| 400MA| AMG | SGS 
AC139-6 pG |TO1 |Lo2 g2v|  20v| 10v| 1200MA| 90c| 720MWC 1M| 8oP| 60/110| 400MA| AMG | SGS 
AC139-7 pG|TO1 |Lo2 g2v| 20v| 10v| 1200MA| 90C| 720MWc 1M| op] 90/1860! 400MA| AMG |SGs|  . 
AC139K pG |x04 |Lo2 4ov| 25v| sv|1200MA| 90C| 420MWF| 800K| 8op]  50oMN| 400MA| AMA | SGs | Ac128k 
AC141 NG|roi |Lo2 3av| 18v| 1ov| 1200MA| 90c| 720MwH 1m| 90P|  40MN| 400mA| AMG | sas |AC176 | 2N2430 
AC141B NG|To1t |Lo2 25v| 15V| 10v| 1200MA| 90C IWC 1M| . 30MN|  1MA| AMG | SGS |AC176 | 2N2430 
ACH41H NG |TO1 |Lo2 sov| 3ov| 10V| 1200MA| 90C| 720MWH 1M| 90P|  40MN| 400MA| AMG | OBS |AC176 | 2N2430 
ACT4IHK | NGÏXx04 |Lo1 5ov| 30V| 10V| 1200MA| 90C| 260MWF 1M| . 40/110| 400MA| AMG |SGS|  . 
ACI41K NG|x04 |Lo1 g2v| 18V| 10V| 1200MA| 90c| 720MWH| 500K| 6op]  40MN| 400MA| AMG | sGs | Ac187K 
AC141-4 NG|ro1 |Lo2 gov| 18v| 10v| 1200MA| 90c| 720MWF 1M| op] 40/60! 400MA| AMG | sGs 
AC141-5 NG|TO1 |Lo2 sov| 18v| 10v| 1200MA| 90C| 720MWc 1M| 90P|  50/80| 400MA| AMG | SGs 
AC141-6 NG|To1 |Lo2 gov| 18V| 10v| 1200MA| 90C| 720MWC 1M| op] 60/110| 400MA| AMG | SGS 
AC141-7 NG[|TO1 |Lo2 3ov| 18V| 10V| 1200MA| 90C| 720MWC 1M| 9op| 90/160| 400MA| AMG |SGs|  . 
AC142 pG |To1 |Lo2 3ov| 20V| 10V| 1200MA| 90C| 720MWH 1M| 90P|  40MN| 400MA| AMG | SGs |AC128  |2N2706 
AC142H pG |xo4 |Lo2 sov| 20v| 10v| 1200MA| 90€ IWC M| . 40MN | 400MA| AMP | SGS | AC188K 
AC14HK |PG|xo4 |Lot sov| 30v| 10v| 1200MA| 90C| 260MWF 1M| gop| 40/110| 400MA| AMG |S&s|  . 
AC142K pG|xo4 |Lot 32v| 20V| 10V| 1200MA| c0C| e6omwH| 500K| 60p|  40MN| 400MA| AMG | sGs | Ac188k 
AC142-4 PG|TO1 |Lo2 aov| 20v| 10V| 1200MA| 90C| 720MWC 1M| 9op|  40/60| 400MA| AMG | SGS 
AC142-5 pG |TO1 |Lo2 3ov| 20v| 10v| 1200MA| 90C| 720MWC 1M| 90P| 50/80! 400MA| AMG | SGs 
AC142.6 pG|To1 |Lo2 sov|  2ov| 10v| 1200MA| 90c| 720omMwc 1M| op] 60/110| 400MA| AMG | sas 
AC142-7 pG|101 |Lo2 3ov| 20v| 10V| 1200MA| 90C| 720MWC ml o9op| 90/160| 400MA| AMG|SGs|  . 
AC150 pPG|TO1 |Lo2 sov| 18v| 12V| 50MA| 75C| 100MWF 1M| 40P|  50MN| 2MA| ALA | TFK |AC125  |2N406 
AC150GN | P G |TO18 |Lo1 3ov| 18v| 12V| 50MA| 75C| 100MWF 1M| 40P| 55/95] 2MA| ALG | TFK | | 
AC150V pG |TO18 |Lo1 gov| 18] 12V| 50MA| 75C| 100MWF 1M| 40P| 85/140|  2MA| ALG | TFK 
AC150W p G |To18 |Lo1 sov| 18v| 12V| 50mA| 75C| 100MWF 1M| 40P| 130MN| 2MA| ALG | TFK 
AC150Y pG |TO18 |Lo1 sov| 18v| 12V| 5oMA| 75C| 100MWF 1M| 40P| 180MN| 2MA| ALG | TFK | | 
AC151 pG |TO1t |Lo2 32v| 24V| 10V| 200MA| 90C| 900MwH 1M| 50P|  3OMN| 2MA| AMA | SIE |AC128 |2N2706 
AC151-4 pG|TO1 |LO2 32V| 24V| 10V| 200MA| 90C| 900MWH 1M| 50P|  3OMN| 2MA| AMA | SIE |AC128 |2N2706 
AC151-5 PG|TO1 |Lo2 32V| 24V| 10V| 200MA| 90C| 900MWH 1M| 50P|  50MN| 2MA| AMA | SIE |AC128 |2N2706 
AC151-6 pG [rot |Lo2 32v| 24V| 10v| 200MA| 90c| s00MwH 1M| 50p| 75MN| 2MAl AMA | SIE |AC128  |2N2706 
AC151-7 pG |TO1 |Lo2 s2v| 24v| 10v| 200MA| soc] 900MwH 1M| 50P| 125MN| 2MA| AMA | SIE |AC128 |2N2706 
ACI51R pG |TO1 |Lo2 32v| 24V| 10V| 200MA| 90C| s00MwH 1M| 50P| 3OMN| 2MA| ALN | SIE |AC125  |2N406 
ACI51R4  |PG |TO1 |LO2 32v| 24v| 10V| 200MA| 90C| 900MwH 1M| 50P|  30MN| 2MA| ALN | SIE |AC125  |2N406 
ACI51RS  |PG |TO1 |LO2 sov| 24v| 10v| 200MA| 90c| 900mMwH 1M| 50P|  SOMN| 2MAÏ ALN | SIE |AC125  |2N406 
AC151R6  |PG |TO1 |LO2 s2v| 24av| 10v| 200MA| 90c| s00mwH 1M| 50P| 75MN| 2MA| ALN | SIE |AC125 |2N2706 
AC152 pG|To1 |Lo2 32v| 24V| 10V| 500MA| 90C| 900MwH 1M| 40P|  30MN| 100MA| AMG | SIE |AC128 |2N2706 
AC152-4 pG|To1t |Lo2 32v| 24v| 10V| 500MA! 90C| 900MwH 1M| 40P|  30MN| 100MA| AMG | SIE |AC128 | 2N2706 
AC152-5 PG|TO1t |Lo2 gov| 24V| 10V| 500MA| 90C| 200MwH 1M| 40P|  50MN| 100MA| AMG | SIE |AC128 |2N2706 
AC152-6 pG |To1 |Lo2 3ov| 24V| 10V| 500MA| 90C| 900MWwH 1M| 40P|  75MN| 100MA| AMG | SIE |AC128  |2N2706 
AC153 pG Toi |Lo2 3ov|  18v| 10v 2A| 90c 1WH 1M| 100P|  50MN| 300MA| AMG | SiE |AC128 |2N2706 
AC153-5 pG |TO1 |Lo2 32v| 18v| 10v 2A| 90C 1WH 1M| 100P|  50MN| 300MA| AMG | SIE |AC128 |2N2706 
AC1536 pG |To1 |Lo2 3ov| 18v| 10V 2A| 90C 1WH 1M| 100P|  75MN| 300MA| AMG | SIE |AC128 |2N2706 
AC153-7 pG |To1 |Lo2 g2v| 18v| 10v 2A| 90€ 1WH 1M| 100P| 125MN| 300MA| AMG | SIE |AC128 | 2N2706 
AC153K pG|xo4 |Lo1 gav| t18v| 10v 2A| 90C 1WH 1M| 100P|  50MN| 300MA| AMG | SIE | AC188k 
AC153K5 | PG|xoa |Lo1 gev| 18v| 10v 2A| 90c 1WH 1M| 100P|  50MN| 300MA| AMG | SIE | AC188k 
AC153K6 |PG|xo4 |Lo1 sav! 18v| 10v 2A| 90€ 1WH 1M| 100P|  75MN| 300MA| AMG | SIE | AC188k 
AC153K7 | PG|x04 |Lo1 3ov| 18v| 10v 2A| 90C 1WH 1M| 100P] 125MN| 300MA| AMG | SIE | AC188k 
AC153Y pG|TO1 |Lo2 2ov| 2ov| 12v 1A| 90C IWC 1M| 100P|  50/250| 300MA| AMG | SIE 
AC154 pG|Tot |Lo2 26v| 16V| 3V| soomA| 80c| 200MWF| 700K| 6op|  55MN| 125MA| AMA | OBS |AC128 | 2N2706 
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AC155 P G |TO1 LO2 26V 16V|] 3V] 80MA\ 80C| 200MWF 700K|  60P 15MN a ALA | OBS | AC125 2N406 
AC156 P G |TO1 Lo2 26V 16V| 3V| 80MA| 80C| 200MWF 700K|  60P 55MN 1MA] ALA | OBS | AC125 2N406 
AC157 N G |TO1 LO2 32V 20V| 3V| 80MA]| 80C| 200MWF 700K| 60P 30MN 10MA| ALA | OBS | AC176 2N2430 
AC160 P G |TO1 LO2 15V 10V] 10V] 10MA]| 80C 50MWF 300K|  18P 15MN|  3OOUA| ALN | TFK | AC125 2N406 
AC160A P G |TO1 LO2 15V 10V| 10V] 10MA| 80C SOMWF 300K]  18P 15MN|  S3O0OUA| ALN | TFK | AC125 2N406 
AC160B P G |TOi LO2 15V 10V| 10V|] 10MA| 80C 5S0MWF 300K|  18P 15MN|  S3OOUA| ALN | TFK | AC125 2N406 
AC160GN P G |TO18 |Lo1 15V 10V! 10V|] 10MA| 80C SOMWF 300K|  18P 84/150!  3O0OUA| ALN | TFK ; ; 
AC160R P G |TO18 |LO1 15V 10V| 10V] 10MA]| 80C SOMWF 300K|  18P 35/65|  300UA| ALN | TFK 3 N 
AC160V P G |TO18 |LO1 25V 10V] 10V|] i0MA| 80C 5S0MWF 300K|  18P 120MN]  30O0OUA| ALN | TFK ë : 
AC160Y P G |TO18 |LO1 15V 10V] 10V|] 10MA| 80C SOMWF 300K] 18P 55/100| 30O0UA| ALN | TFK ‘ . 
AC161 P G |TO18 |LO1 15V 10V] 9V] 100MA| 85C! 150MWF 1M : 75MN 1MA} ALN | OBS | AC107N | 2N406 
AC161VI P G |TO1 LO2 15V 10V] 9V] 100MA| 85C! 150MWF 1M 2 75/150 1MA | ALG | SES : ; 
AC161VII P G |TO1 LO2 15V 10V| 9V| 100MA| 85C| 150MWF 1M : 125MN MA, ALG | SES . : 
AC162 P G |TO1 LO2 32V 24V| 10V! 200MA) 90C| 900MWH 1M|  40P 80MN 2MA| ALG | SIE | AC125 2N406 
AC163 P G |TO1 LO2 32V 24V| 10V| 200MA]| 90C| 90O0MWH 1M|  40P 80MN 2MA| ALG | SIE | AC125 2N406 
AC164 P G |TO1 Lo2 15V 10V] 10V : ’ 40MWF 250K ; 40MN|  200UA| ALN | OBS | AC107N | 2N406 
AC165 P G |TO1 LO2 32V 20V| 3V| 80MA] 80C| 200MWF 500K|  60P SOMN 10MA| ALA | OBS | AC126 2N2431 
AC166 P G |TO1 LO2 32V 20V| 6V] 800MA| 80C| 200MWF 800K| 60P 45MN|  300MA | AMA | OBS | AC128 2N2706 
AC167 P G |TO1 LO2 32V 20V| 6V] 800MA! 80C| 200MWF 800K|  60P 45MN]| 300MA! AMA | OBS | AC128 2N2706 
AC168 P G |TO1 LO2 32V 20V| 6V] 800MA| 80C| 200MWF 800K|  60P 45MN| 300MA | AMA | OBS | AC128 2N2706 
AC169 P G |TO1 LO2 2V 2V| 2V] 30MA| 75C 60MWF ; : ; s ; AEI 6 : 
AC170 P G |TOi LO2 32V 15V]| 10V] 200MA| 90C| 130MWF 1M| 50P SOMN 2MA]| ALA | TFK | AC125 2N406 
AC171 P G |TOi LO2 32V 15V| 10V] 200MA| 90C! 130MWF 1M|  50P G5MN 2MA! ALA | TFK | AC125 2N406 
AC172 N G |TO1 LO2 32V 12V| 10V] 10MA| 90C| 200MWF 1M| 70P 45MN|  5OOUA| ALN | MBL | AC176 2N2430 
AC173 P G |TO1 LO2 32V 24V]| 10V] 300MA| 90C| 200MWF 1M| 50P 5SOMN 2MA| ALA | MIS | AC125 2N406 
AC173V P G |TOi Lo2 32V 24V| 10V| 300MA| 90C| 200MWF 1M|  50P 50/100 2MA| ALA | MIS ; . 
AC173VI P G |TF01 LO2 32V 24V| 10V] 300MA! 90C| 200MWF 1M|  50P 75/150 2MA| ALA | MIS ; ‘ 
AC173VII P G |TO1 LO2 32V 24V| 10V] 300MA| 90C| 200MWF 1M] 50P 125MN 2MA| ALA | MIS 3 | 
AC174 P G |TO18 |Lo1 32V 16V| 12V] 600MA| 85C| 600MWC 750K : 40MN| 250MA| AMG | OBS | AC128 2N2706 
AC175 N G | X04 Lo1 25V 18V] 10V 1A| 90C| 1100MWH 500K| 60P 6OMN| 150MA| AMG | TFK | AC187K s 
AC176 N G |TO1 LO2 32V 20V] 10V 1A| 90C! 220MWF 1M} 200P 52/180| 500MA| AMG | MUL | AC176 2N2430 
AC176K N G |X04 Lo1 32V 18V] 10V 1A| 90C 1WH 1M}| 100P S0OMN| 300MA| AMG | SIE | AC187K : 
AC176-01 N G |X04 LO2 32V 20V| 10V 2A| 100C| 800MWF : ; 100MN]| 300MA]| AMG | MUL | AC187K ; 
AC177 P G |TO1 Lo2 32V 20V| 6V] 800MA| 80C| 200MWF 700K|  60P 45MN] 300MA| AMA | OBS | AC128 2N2706 
AC178 P G |X04 LO1 20V 15V| 10V] 700MA]| 90C| 1100MWH 400K|  60P 6OMN| 150MA]| AMG | SIE | AC188K . 
AC179 N G |X04 Loi 20V 15V] 10V] 700MA]| 90C| 1100MWH 500K|  60P 60MN]| 150MA| AMG | TFK | AC187K ; 
AC180 P G |TO1 Lo2 32V 16V| 20V| 1500MA | 100C|  300MWF 1M| 60P S0MN] 600MA | AMG | MIS | AC128 2N2706 
AC180K P G |X04 Lo1 32V 16V| 20V]| 1500MA | 100C| 2500MWH 1M|  60P 5S0MN] 600MA| AMG | MIS | AC188K : 
AC180KL P G |X04 LO1 32V 20V}| 20V]| 1500MA | 100C| 2500MWH 1M]|  60P 5S0MN] 600MA | AMG | SES | AC188K à 
AC180L P G |X04 Lo1 32V 20V| 20V]| 1500MA | 100C|  440MWF 1M| 60P 50/250!  600MA | AMG | SES c . 
AC180V P G |X04 Lo1 32V 16V| 20V}| 1500MA | 100C|  300MWF 1M|  60P 50/100| 600MA | AMG | SES . 5 
AC180VI P G |X04 Lot 32V 16V| 20V| 1500MA | 100C|  300MWF 1M|  60P 75/150| 600MA} AMG | SES 3 ; 
AC180VII P G |X04 Lo1 32V 16V]| 20V]| 1500MA | 100C|  300MWF 1M| 60P 125MN|  600MA | AMG | SES . . 
AC181 N G |TO1 LO2 32V 16V| 20V 14! 100C| 300MWF 2M] 60P 50MN| 600MA} AMG | MIS | AC176 2N2430 
AC181K N G | X04 Lot 32V 16V]| 20V 1A| 100C | 2500MWH 2M| 60P S0OMN|  600MA| AMG | MIS | AC187K - 
AC181KL N G | X04 Lo1 32V 20V | 20V 1A| 100C | 2500MWH 2M] 60P SOMN| 600MA| AMG | SES | AC187K : 
AC18îL N G |X04 Loi 32V 16V] 20V 1A| 100C|  440MWF 2M] 60P 50/250| 600MA| AMG | SES . : 
AC181V N G |X04 Lo1 32V 16V] 20V 4A| 100C!  300MWF 2M| 60P 50/100| 600MA| AMG | SES . . 
AC181VI N G |X04 Lo1 32V 16V} 20V 1A| 100C|  300MWF 2M| 60P 75/150| 600MA| AMG | SES 3 ‘ 
AC181VII N G |X04 Loi 32V 16V| 20V 1A| 100C|  300MWF 2M]| 60P 125MN|  600MA| AMG | SES . . 
AC182 P G |TOï LO2 32V 18V} 20V| 150MA]| 100C| 200MWF 1M}  50P 50MN 1MA| ALA | MIS | AC125 2N406 
AC182V P G |TOi LO2 32V 18V} 20V] 150MA]| 100C| 200MWF iM| 50P SOMN 1MA| ALA | SES | AC125 2N406 
AC182VI P G |TOi LO2 |. 32V 18V| 20V] 150MA]| 100C| 200MWF iM|  50P 75MN 1MA| ALA | SES | AC125 2N406 
AC182VII P G |TOÏ LO2 32V 18V] 20V] 150MA]| 100C| 200MWF 1M}  50P 125MN 1MA| ALA | SES | AC125 2N406 
AC183 N G |TO1 Lo2 32V 16V] 20V| 150MA]| 100C| 250MWF 2M| 50P 5S0OMN 2MA| ALA | MIS | AC176 2N2430 
AC183V N G |TO18 |LO1 32V 16V] 20V] 150MA]| 100C| 250MWF 2M| 50P 50/100 2MA| ALA | SES . 2 
AC183VI N G |TO18 |LO1 32V 16V| 20V] 150MA]| 100C| 250MWF 2M| 50P 75/150 2MA| ALA | SES : . 
AC183VII N G |TO18 |LO1 32V 16V} 20V] 150MA]| 100C| 250MWF 2M| 50P 125MN 2MA| ALA | SES . . 
AC184 P G |To1 Lo2 32V 16V| 20V| 500MA! 100C| 270MWF 1M|  80P S0MN! 300MA| AMG | MIS | AC128 2N2706 
AC184V P G |TO18 |LO1 32V 16V| 20V] 500MA]| 100C!| 270MWF 1M|  50P 50/100! 200MA| AMG | SES : . 
AC184VI P G |TO18 |LO1 32V 16V] 20V] 500MA| 100C| 270MWF 1M]  80P 75/150| 200MA | AMG | SES É ! 
AC184ViI P G |TO18 |Lo1 32V 16V| 20V] 500MA| 100C| 270MWF 1M|  80P 125MN|  200MA| AMG | SES : ‘ 
AC185 N G |TO1 LO2 32V 16V] 20V] 500MA| 100C| 270MWF 2M| 60P SOMN ; . MIS | AC176 2N2430 
AC185V N G |TO18 |LO1 32V 16V| 10V] 500MA | 100C| 270MWF 2M| 60P 50/100| 200MA| AMG | MIS . | 
AC185VI N G |TO18 |LO1 32V 16V| 10V] 500MA | 100C| 270MWF 2M| 60P 75/150| 200MA]| AMG | MIS 5 ; 
AC185VII N G |TO18 |L01 32V 16V| 10V! 500MA | 100C| 270MWF 2M| 60P 125MN|  200MA | AMG | MIS : . 
AC186 N G |TO1 LO2 30V 18V| 10V] 700MA| 90C! 215MWF 1M| 60P 6OMN| 150MA]! AMG | TFK | AC176 2N2430 
AC187 N G |TOi LO2 25V 15V]| 10V 2A) 90C!] 225MWF 1M]| 180P 100MN]  300MA| AMG | MUL | AC176 2N2430 
AC187K N G |X04 Loi 25V 15V| 10V 2A! 90C 1WH 1M| 100P 100MN |  300MA | AMG | VAL | AC187K : 
AC187-01 N G |X04 Loi 25V 15V] 10V 2A| 90C 1WH 1M} 100P 100MN|  300MA| AMG | RTC | AC187K s 
AC187-7 N G |TO1 Lo2 25V 15V}! 10V 2A| 90C| 225MWF 1M} 180P 90/160| 400MA| AMG | MUL : | 
AC187-8 N G |TO1 LO2 25V 15V] 10V 2A| 90C| 225MWF 1M]| 180P 130MN]  400MA| AMG | MUL . . 
AC187-9 N G |TO1 LO2 25V 15V]| 10V 2A| 90C| 225MWF iM]| 180P 200MN|  400MA| AMG | MUL : 5 
AC188 P G |TO1 LO2 25V 15V]| 10V 2A| 90C| 225MWF M] 110P 100MN|  300MA| AMG | MUL | AC128 2N2706 
AC188-01 P G |X04 Lo1 25V 15V| 10V 2A| 90C 1WH M] 100P 100MN]| 300MA| AMG | RTC | AC188K : 
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AC188-7 P G |[TO1 |LO 25V| 15V| 10V 2A| 90C| 225MWF 1M| 110P 90/160| 400MA| AMG | MUL 
AC188-8 P G |TO1 |LO2 25V| 15V] 10V 2A| 90C| 225MWF 1M| 110P 130MN|  400MA | AMG | MUL 
AC188-9 P G |[TO1 |L02 25V| 15V| 10V 2A| 90C| 225MWF 1M| 110P] 200MN| 400MA| AMG | MUL . 
AC188K P G |x04 |Lo1 25V| 15V| 10V 2A| 90C 1WH 1M| 100P 100MN| 300MA| AMG | VAL | AC188K 
AC191 P G [TOI |LOo2 32V| 15V| 25V| 250MA| 90C| 430MWH 1M| 60P 30MN 1MA| ALN | SGS |AC125 | 2N406 
AC191-4 P G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 25V| 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 30/60 1MA| ALN | SGS 
AC191-5 P G |TOT& |LO2 32V] 15V| 25V| 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 50/100 1MA| ALN | SGS 
AC191-6 P G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 25V| 250MA] 90C| 430MWC 1M| 60P 75/150 1MA| ALN | SGS 
AC191-7 P G |TO1 |LO2 32V| 15V| 25V| 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 125MA 1MA| ALN | SGS 
AC191-8 P G |TO1 |LOo2 32V| 15V| 25V] 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P| 225MN 1MA! ALN | SGS 
AC192 P G |TO1 |LO2 32V| 15V! 10V| 250MA| 90C| 430MWwH 1M| 60P 30MN 1MA| ALA | SGS |AC125 | 2N406 
AC192-4 P G |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V| 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 30/60 1MA| ALN | SGS . 
AC192-5 P G |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V| 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 50/100 1MA! ALN | SGS 
AC192-6 P G |[TO1& |Lo2 32V| 15V| 10V] 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 75/150 1MA| ALN | SGS 
AC192-7 P G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 10V|] 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P 125MN 1MA| ALN | SGS 
AC192-8 P G [TOI |LO2 32V| 15V| 10V] 250MA| 90C| 430MWC 1M| 60P|  225MN 1MA| ALN | SGS : : 
AC193 P G |TO1 |Lo2 32V|  15V| 10V 1A| 90C 1WH 1M| 90P 90MN| 400MA| AMG | SGS |AC128 | 2N2706 
AC193K P G |X04 |LO2 32V| 32V! 10V 2A| 90C| 260MWF 1M| 80P 90MN| 400MA | AMG | SGS | AC188K . 
AC193K7 P G |x04 |Lo2 32v|  32V]| 10V 2A| 90C| 260MWF 1M| 80P 90MN]|  400MA | AMG | SGS | AC188K 
AC193K8 P G |xo4 |Lo2 32V| 32V| 10V 2A| 90C!| 260MWF 1M| 80P 130MN|  400MA| AMG | SGS | AC188K 
AC193K9 P G |X04 |LO2 32V| 32V| 10V 2A| 90C| 260MWF 1M| 80P|  200MN| 400MA| AMG | SGS | AC188k 
AC193-7 P G |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V 1A| 90C 1WC 1M| 90P 90/160| 400MA | AMG | SGS . 
AC193-8 P G |[TO1 |LO2 32V| 15V|! 10V 1A| 90C 1WC 1M| 90P 130MN|  400MA | AMG | SGS 
AC193-9 P G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 10V 1A| 90C 1WC 1M| 90P| 200MN| 400MA| AMG | SGS : | 
AC194 N G ITO1 |LO2 32V| 15V| 10V 1A| 90€ 1WH 1M| 90P 9SOMN|  400MA | AMG | SGS | AC176 | 2N2430 
AC194-7 N G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 10V 1A| 90C 1WC 1M| 90P 90/160| 400MA | AMG | SGS 
AC194-8 NG |[TO1i |Lo2 32V| 15V| 10V 1A| 90C 1WC 1M| 90P 130MN|  400MA | AMG | SGS 
AC194-9 N G |TO1 |Lo2 32V| 15V| 10V 1A| 90C 1WC 1M| 9OP| 200MN| 400MA| AMG | SGS : 
AC194K N G |X04 |LO2 32v| 32V| 10V 2A| 90C| 260MWF 2M| 120P 90MN| _400MA | AMG | SGS | AC187K 
AC194K7 N G |X04 |LO2 32v| 32V| 10V 2A| 90C| 260MWF 2M| 120P 90MN|  400MA | AMG | SGS | AC187K 
AC194K8 N G |X04 |Lo2 32V| 32V| 10V 2A| 90C| 260MWF 2M| 120P 130MN| 400MA| AMG | SGS | AC187K 
AC194K9 N G |X04 |LO2 32V| 32V| 10V 2A| 90C| 260MWF 2M| 120P| 200MN| 400MA | AMG | SGS | AC187K . 
AC230 P G |TO1 |LOo2 32V|I 24V| 6V| 50OMA| 75C| 125MWF 500K| 50P 20/40|  SOOUA| ALA | OBS |AC125 | 2N406 
AC240 P G [TOI |LO2 32V| 24V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M| 50P ‘30/50 3MA| ALA | OBS |AC125  |2N406 
AC241 P G [TOI |LO2 32V| 24V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M| 50P 50/80 3MA| ALA | OBS |AC125  |2N406 
AC242 P G |TO1 |LO2 32V| 24V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M| 50P 80/150 3MA| ALA | OBS |AC125  |2N406 
AC250 P G |TO1 |LO2 32v| 32V| 6V| 125MA| 75C| 125MWF 1M| 45P 40/120|  10MA| ALA | OBS |AC126 | 2N406 
AC251 P G |TO1 |LO2 32V| 32V] 6V| 250MA| 75C|. 125MWF 1M| 50P 45/330|  10MA| ALA | OBS |AC125  |2N406 
AC330 N G TOI |LO2 32V| 24V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M|  40P 20/40|  50OUA| ALN | OBS |AC176 | 2N2430 
AC340 N G [TO1& |LO2 32V| 24V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M| 40P 30/50 3MA| ALA | OBS |AC176 | 2N2430 
AC341 NG |TO1 |Lo2 32V| 24V] 6V| 50MA| 75C| 125MWF 1M|  40P 50/80 3MA| ALA | OBS |AC176  |2N2430 
AC342 NG |TO1 |LOo2 32V| 24V| 6V|] 50MA| 75C| 125MWF 1M| 40P 80/150 3MA| ALA | OBS |AC176 | 2N2430 
AC350 N G [TOI |LO2 32V| 32V| 6V| 125MA| 75C| 125MWF 1M|  45P 40/120|  10MA| ALA | OBS |AC176 | 2N2430 
AC351 N G |TOi |LOo2 32V| 32V| 6V] 250MA| 75C| 125MWF 1M| 45P 45/330| 10MA! ALA | OBS |AC176  |2N2430 
AC502 P G |[TO1 |LO2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 35/65| 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC503 P G |TO1 |Lo2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 55/120! 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC504 P G |[TO1 |LO2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M|  50P 70/190| 20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC508 P G [TOI |LOo2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 100MN|  20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC509 P G |TO1 |LO2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 100MN| 20MA| AMG | OBS | AC128 | 2N2706 
AC515 P G |TO1 |LO2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 60TP|  20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC516 P G |[TO1& |LO2 16V| . 6V| 100MA| 75C| 100MWF 1M| 50P 95TP|  20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC517 P G |[TO1 |LO2 20V| 20V| 6V| 200MA| 75C| 160MWF 1M| 50P 45TP| 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC518 P G |[TO1 |LO2 20V| 20V| 6V| 200MA| 75C| 160MWF 1M| 50P 85TP| 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC519 P G |TO1 |Lo2 20V| 20V| 6V] 200MA| 75C| 160MWF 1M| 50P 25/45|  20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC520 P G [TOY |Lo2 20V| 20V| 6V| 200MA| 75C| 160MWF iM| 50P 35/65| 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC521 P G [TOI |LO2 20V| 20V] 6V| 200MA| 75C| 160MWF 1M| 50P 55/120| 20MA| AMG | OBS |AC128  |2N2708 
AC524 P G |TO1 |Lo2 : 30V| 6V| 500MA| 75C| 150MWF 1M| 45P 20/42] 20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC525 P G |TO1 |LO2 . 30V| 6V| 500MA| 75C| 150MWF iM| 45P 35/65| 20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC526 P G |TOT |LO2 - 30V| 6V| 500MA| 75C| 150MWF 1M| 45P 55/90|  20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC527 P G |TO1 |Lo2 | 30V| 6V| 500MA| 75C| 150MWF 1M| 45P 70/120| 20MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
AC530 P G |TO1 |LO2 15V| 15V| 6V| 50MA| 75C| 125MWF 40P 20/40]  SOOUA| ALN | OBS | AC150 : 
AC540 P G |[TO1 |L02 15V| 15V) 6V| 50MA| 75C| 150MWF ; 40P 30/70 2MA| ALA | EIZ |AC125  |2N406 
AC541 P G |TO1 |LO2 15V| 15V| 6V| 50MA| 75C| 150MWF 1M| 40P 50/100 2MA| ALA | EiZ |AC125  |2N406 
AC542 P G |TO1 |Lo2 15V| 15V| 6V] 50MA| 75C| 150MWF 1M| 50P 80/200 2MA| ALA | EIZ |AC125  |2N406 
AC548 P G |TO1 |LO2 26V| 26V| 6V] 150MA| 75C| 180MWF 1M| 50P 30/50|  10MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC549 P G |TOi |LO2 26V| 26V| 6V] 300MA| 75C| 180MWF 1M| 50P 30/50| 10MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
AC550 P G |TO1 |Lo2 32V| 32V| 10V| 200MA! 85C| 220MWF 1M| 50P 30/60|  50MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2706 
AC551 P G |[TO1 |LO2 32V| 32V| 10V|] 200MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/300| 10MA| AMG | EIZ |AC128 |2N2706 
AC551R P G [TOI |LO2 32V| 32V| 10V| 200MA| 85C| 220MWF 1M|  50P 50/300|  10MA| ALN | EIZ |AC150  |2N2706 
AC552 P G |TO1 |LO2 60V| 60V| 10V| 200MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/120|  10MA| ALH | EIZ |OC77N  |2N1176B 
AC553 P G |TOt |LO2 20V| 20V] 6V| 300MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/150|  50MA| AMG | ElZ |AC128 | 2N2706 
AC554 P G |TO1. |LO2 24V| 24V| 6V| 300MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 75/150| 50MA| AMG | EIZ |AC128 | 2N2706 
AC555 P G |TO1 |LO2 32V| 32V| 10V| 500MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/250| 50MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2706 
AC556 P G |[TO1 |LO2 16V| 16V| 6v 1A! 85C| 220MWF 1M|  50P 40/200| 50MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2706 
AC556K P G |X04 |Lo2 16V| 16V| 6v 1A| 85C| 350MWF 1M| 50P 40/200| 50MA| AMG | EIZ | AC188K 
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TYPE E Boît. |Broch. 


Pol. Vce | Vce |Vesl dc : Equ. Equ. 
max | max |max} max i FCT | FAB EUR. USA 
AC570 P G |TO1 |LOo2 40V| 40V| 10V| 500MA] 85C| :150MWF 1M| 50P 17/40|  100MA} AMG | OBS |AC128  |2N1176B 
ACS71 PG |[TO1 |Lo2 40V| 40V| 10V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 50P 30/60| 100MA | AMG | OBS | AC128  |2N1176B 
AC572 P G |TO1 |LO2 40V]  40V| 10V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 50P 45/85|  100MA| AMG | OBS | AC128  |2N1176B 
AC573 P G |TO1 !Lo2 40V] 40V| 10V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 50P 65/110| 100MA | AMG | OBS | AC128 | 2N1176B 
AC577 P G |TO1 |Lo2 40V|  40V| 10V| 500MA| 85C| 150MWF 1M| 50P 45/110|  100MA | AMG | OBS |AC128  |2N1176B 
AC598 P G |TO1 |LO2 60V| 60V! 10V| 200MA| 85C| 100MWF 1M| 50P 20/60|  100MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
ACY10 P G |TO1 |LO2 30V| 30V| 6V| S50MA| 75C|  50OMWF à 40P 32MN|  10MA| ALA | OBS |AC128 | 2N2706 
ACY11 P G |TO1 |LOo2 30V] 30V| 6V| 50MA| 75C|  50OMWF : 40P 38MN|  10MA| ALA | OBS |AC128  |2N2706 
ACY12 P G |TO1 |LO2 30V| 30V! 6V| 50MA| 75C|  50MWF 1 40P 38MN|  10MA! ALA | OBS |AC128  |2N2706 
ACY13 P G |[TO1 |LO2 16V| 16V| 6V!I 50MA| 75C|  50MWF . 40P 50/125 1MA| ALA | OBS |AC125  |2N406 
ACY14 P G |TO1 |LO2 30V| 30V| 10V] S50MA| 75C| 150MWF . 50P 54MN| 10MA| ALA | OBS |AC125 | 2N406 
ACY15 PG |TO1 |LOo2 30V| 30V| 10V! S50MA| 75C| 150MWF : 50P 54MN|  10MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
ACY16 P G |x04 |Lo1 45V| 30V| 10V| 400MA| 100C| 800MWH 400K|  60P 40MN|  300MA | AMG | TFK | AC188K $ 
ACY17 P G |TO5 |LO4 70V| 32V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 50MN| 300MA| AMG | NEM |ACY17  |2N1188 
ACY18 P G [TO5 |LO4 50V| 30V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 40MN|  300MA| AMG | MUL |ACY17  |2N1188 
ACY19 P G |[TO5 |LO4 50V]  30V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 80MN|  300MA| AMG | MUL |ACY17  |2N1188 
ACY20 P G |TO5 |LO4 40V| 20V| 12V] 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 50MN|  50MA| AMG | NEM |ACYI7  |2N1188 
ACY21 P G |[TO5 |LO4 40V| 20V] 12V] 500MA| 90C| 260MWF 1M|  60P 90MN|  50MA| AMG | MUL | ACY17 | 2N1188 
ACY22 P G |[TO5 |LO4 20V! 15V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 30MN| 300MA| AMG | NEM |ACY17  |2N1188 
ACY22E P G |[TO5 |LO4 20V| 15V| 12V 1A| 85C| 300MWF 400K|  90P 30MN|  50MA| ALS |NEM|ACY17  |2N1176 
ACY22H P G |TO5 |LO4 20V| 15V| 12V 1A| 85C| 300MWF 400K|  90P 150MN|  50MA| ALS | NEM |ACY17  |2N1176 
ACY23 P G |TO1 |LOo2 32V| 30V| 16V| 200MA| 90C| 900MWH 500K|  90P 50MN 1MA! AMA | SIE |AC128  |2N2706 
ACY23V P G |TO1 |LOo2 32V| 30V| 16V] 200MA| 90C| 900MWwH 500K|  90P 50MN 1MA| AMA | SIE |AC128  |2N2706 
ACY23VI P G |TO1 |Lo2 32V| 30V| 16V| 200MA| 90C| 900MWH 500K|  90P 75MN 1MA! AMA | SIE |AC128  |2N2706 
ACY24 P G |X04 |Lo1 70V| 45V| 30V| 300MA| 80C| 400MWF 500K|  60P 40MN SMA| ALG | TFK | AC188K : 
ACY25 P G |TO1 |LO2 30V| 30V| 10V] 50MA| 75C| 150MWF . 50P 75MN|  10MA| ALG | OBS |AC128  |2N2706 
ACY27 P G |TO1 |Lo2 40V]  20V| 30V| 200MA| 90C| 200MWF 800K|  50P 20MN 1MA| ALA |NEM |AC125 |2N406 
ACY28 PG |TO1 |Lo2 40V] 15V| 30V| 200MA| 90C| 200MWF 800K| 50P 45MN 1MA| RLA |NEM |AC125 |2N406 
ACY29 P G |TO1 |LOo2 40V] 15V| 30V| 200MA| 90C| 200MWF 900K|  50P 45MN 1MA| RLA | NEM |AC125  |2N406 
ACY30 PG |TO1 |LO2 40V| 20V| 40V] 100MA| 90C| 200MWF 500K|  60P 60MN 1MA| ALA | ITT |AC126 |2N2431 
ACY31 P G |TOt |Lo2 40V| 20V| 20V] 200MA| 90C| 200MWF 800K|  50P 35MN 1MA| RLA | NEM |AC125  |2N406 
ACY32 PG |TO1 |Lo2 32V| 30V| 16V| 200MA| 90C| 900MWH 500K|  90P 5S0MN 1MA| ALN | SIE |AC125 |2N406 
ACY32-5 p G |ITO1 |io2 32V| 30V| 16V] 200MA| 90C| 900MWH 500K|  90P 50MN 1MA| ALN | SIE |AC125  |2N406 
ACY32-6 P G |[TO1 |LO2 32V| 30V| 16V| 200MA| 90C| 900MWH 500K|  90P 75MN 1MA| ALN | SIE |AC125 |2N406 
ACY33 P G |TO1 |102 32v| 32v| 10V 1A| 90C| 1100MWH 1M| 100P 75MN| 300MA | AMG | SIE |AC128 |2N2706 
ACY33-6 P G |[TO1 |Lo2 32v| 32v| 10V 1A| 90C| 1100MWH 1M| 100P 75MN| 300MA | AMG | SIE |AC128  |2N2706 
ACY33-7 P G |TO1 |LO2 32V| 32V| 10V 1A| 90C| 1100MWH 1M| 100P 125MN| 300MA| AMG | SIE |AC128  |2N2706 
ACY33-8 P G |[TO1 |Lo2 32v| 32v| 10V 1A| 90C| 1100MWH 1M| 100P 175MN] 300MA| AMG | SIE |AC128  |2N2706 
ACY34 P G |TO1 |LOo2 30V| 10V| 10V] 100MA] 90C| 200MWF 500K|  60P 20MN 1MA| ALA | ITT |AC126 | 2N2431 
ACY35 P G |TO1 |LO2 30V| 10V| 10V! 200MA! 90C| 200MWF 200K| 50P 30MN 1MA| RLA |NEM |AC125 | 2N406 
ACY36 P G |TO1 |Lo2 32V| 16V| 10V| 200MA| 90C| 200MWF 200K|  50P 30MN|  80MA| ALG |NEM|AC125 | 2N406 
ACY38 P G |[TO5 |LO4 15V| 15V| 9V| 100MA| 85C| 150MWF 5M|  30P 75TP 1MA| ALN | MIS |AC125  |2N406 
ACY38VI P G |TO5 |LO4 15VI 15V] 9V| 100MA| 85C| 150MWF|  1500K| 30P 75/150 1MAÏ ALN | MIS : ; 
ACY38VII P G |TO5 |LO4 15V] 15V| 9V| 100MA| 85C| 150MWF|  1500Kk| 30P 125MN 1MA| ALN | MIS 
ACY39 P G |TO5 |LO4 410V| 40V| 25V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 50MN| 300MA| AMH | MUL 
ACY40 P G |ITO5 |L04 32V| 18V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 30MN| 300MA| AMG | NEM |ACY17  |2N1188 
ACY41 P G |[TO5 |LO4 21V| 18V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P S0MN|  300MA| AMG | MUL |ACY17  |2N1188 
ACY44 P G |[TO5 |LO4 50V| 30V| 12V| 500MA| 90C| 260MWF 1M| 60P 40MN|  300MA | AMG | MUL |ACY17  |2N1188 
ACY50 P G |TO1H |LO2 15V| 15V| 6V| 200MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 30/150| 50MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2706 
ACY51 P G |TO3H |L02 15V|] 15V| 6V| 200MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/300| 10MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2706 
ACYS51R P G |TOiH |LO2 15V| 15V| 6V| 200MA| 85C| 220MWF 1M| 50P 50/300|  10MA! ALN | EIZ | AC150 , 
ACY52 P G |TOIH |LO2 24V| 24V| 10V| 200MA! 85C| 220MWF 1M| 50P 50/120|]  50MA| AMG | EIZ |AC128  |2N2708 
ACY55 P G |TOIH |LO2 15V| 15V] 6V| 500MA! 85C| 220MWF 1M| 50P 50/250!  50MA| AMG | EIZ |AC128 | 2N2706 
ACZ10 P G IX02 |Lo3 70V| 50V| 12V| 300MA| 100C| 400MWF 500K| . 50MN| 100MA| AMG | TFK | AC128 | 2N2708 
AD103 P G |ITO3 |LO5 50V| 32V| 10V 15A| 85C 23WH 200K| . 30MN| 500MA| AHG | SIE | AUY29-5 |2N1167 
AD10311I P G |X98 |L20 50V| 32V| 10V 15A| 90C 23WC 200K| . 20/40 5A! AHG | SIE 
AD108IV P G |X28 |L20 50V| 32V| 10V 15A| 90C 23WC 200K| . 30/60 SA| AHG | SIE 
AD108V P G |X98 |L20 50V|  32V| 10V 15A| 90C 23WC 200K| . 50/100 5A| AHG | SIE 
AD103VI P G |x98 |L20 5ov|  32V| 10V 15A| 90€ 23WC 200K| . 75/150 SA | AHG | SIE s : 
AD104 P G |[TO3 |LO5 65V|  45V| 20V 15A| 85C 23WH 200K| . 28MN| 500MA| AHG | SIE | AUY29-5 |2N1167 
AD10411 P G |X98 |L20 65V|  45V| 20V 10A| 70C 23WC 200K| . 20/40 SA| AHG | SIE 
AD1041V p G |xe8 |L20 65V|  45V| 20v 10A| 90C 23WC 200K| . 30/60 5A| AHG | SIE 
AD104V p G |x98 |L20 65V| 45V| 20V 10A| 90C 23WC 200K| . 50/100 5A| AHG | SIE 
AD104VI P G |xs8 |L20 65V|  45V| 20V 10A| 90C 23WC 200K| . 75/150 5A| AHG | SIE ; } 
AD105 P G |[TO3 |LO5 85V|  60V| 20V 15A| 85C 23WH 200K| . 40MN| 500MA| AHG | SIE | AUY29-5 |2N1167 
AD1051I P G |X98 |L20 80V|  60V| 20V 8A| 90C 23WC 200K| . 13/25 5A| AHG | SIE 
AD1051I P G |x98 |L20 80V| 60V| 20V 8A| 90C 23WC 200K| . 20/40 5A| AHG | SIE 
AD105IV P G |X98 |L20 80vV|  60v| 20v 8A| 90C 23WC 200K| . 30/60 5A| AHG | SIE 
AD105V P G |x98 |L20 80V|  60V| 20v 8A| 90C 23WC 200K| . 50/100 5A| AHG | SIE 
AD105VI P G |x98 |L20 80V| 60V| 20v 8A| 90C 23WC 200K| . 75/150 5A| AHG | SIE 
AD130 P G |TO3 |LO5 32V|  30V| 10V 3A| 90C 30WH 350K| . 20MN 1A| AHG | SIE | ASZ16 |2N1536 
AD130-3 P G |TO3 |LO5 32V| 30V| 10V 3A| 90C 30WH 350K| . 20MN 1A| AHG | SIE | ASZ16 |2N1536 
AD130-4 P G |[TO3 |LO5 32V| 30V| 10V 3A| 90C 30WwH 350K| . 30MN 1A| AHG | SIE |ASZ16 | 2N1536 
AD130-5 P G [TO3 |LO5 32v| 30v| 10V 3A| 90C 30WH 350K| . 50MN 1A| AHG | SIE |ASZ16 | 2N1536 
AD131 P G |TO3 |LO5 64V|  45V| 20V 3A! 90C| . 30WH 350K| . 20MN 1A| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
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AD131-3 pG@ |ros |Los av|  45v| 20v sA| 9oc|  3own|  350k| . 20MN 1A| AHG | SiE |Asz16  |2N1536 
AD131-4 p G |TO3 :|LO5 6av|  45V| 20V 3A| 90C|  3owH|  350k| . 30MN 1A| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
AD131-5 PG |To3 |Los 6av| 45V| 20V 3A| 90c| sowm| 3sok| | 50MN 1A| AHG | SE |ASZ16  |2N1536 
AD132 PG |Tos |Los 8ov| 6ov| 20V 3A| soc!  3owH|  350k| . 30MN 1A| AHH | SIE |ASZ15  |2N1533 
AD132-4 p G |TO3 |Los gov| 6ov| 20V 3A| soc!  3owH|  350k| 30MN 1A| AHH | SIE |ASZ15  |2N1533 
AD132-5 p G |Tos |Los gov| 6ov| 20v sA| 9oc| sowH|  350Kk| . 5SOMN 1A| AHH | SiE |ASz15  |2N1533 
AD133 p G |xo7 |Lo8 5sov|, 32v| 10V| 15A|100C| 36wH| 300k| . 20MN sA| AHG | SIE |AUY29-5 |2N1167 
AD133-3 p G |xo7 |Lo8 5ov| 3ov| 10ov| 15A|100C| 36wH|  300k| . 20MN 5A| AHG | SIE |AUY29-5 |2N1167 
AD133-4 PG |xo7 |Lo8 5sov| 32v| 10v| 15A|100C| 36wH| 300k| . 50MN sA | AHG | SIE |AUY29.5 |2N1167 
AD133-5 p G |xo7 |Lo8 5ov| 3ov| 1ov| 15A| 100€! 36wH| 300k| 50MN sA | AHG | SIE |AUY29-5 |2N1167 
AD134 pG |xo6 |Lo8 45v| asvl 1ov| 101! 85c| 22Wwc| . 20/100 sA| AHG | oBs 
AD134111 p G |xo6 |Lo8 ésv| 45v| 20ov| 104! 100€! 23wc|  300k| . 20/40 sA| AHG | OBS 
AD1341V p G |xo6 |LO8 6sv| 45v| 20ov| 10A| 100€! 23wWc| 300k| . 30/60 sA | AHG | OBS 
AD134V P G |X06 LO8 65V 45V| 20V 10A | 100C 23WC 300K : 50/100 5A | AHG | OBS 
AD135 p G |x06 |Lo8 6ov| 6ov| 1ov| 104! 85c| 22wc| . | 50/100 3A| AHG | OBS 
AD1351 p &@ |xo6 |Lo8 gov| 6ov| 20v 8A| 100€! 23wc|  300k| . 13/25 sA | AHG | OBS 
AD1351I p G |xo6 |Lo8 8ov| 6ov| 20v 8A| 100€! 23WC| 300k| . 20/40 5A | AHG | OBS 
AD1351V p @ |xo6 |Los gov| 60v| 20v 8A| 100C| 23Wc| 300k| 30/60 5A | AHG | OBS | 
AD136 PG [ros |L12 4ov| 3ov| 1ov|  10A| 100€!  11WH| 300k| 30MN 5A | AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
AD136-111 PG [Tos |L12 4ov| 3ov| 10v| 104 | 100€] 11Wc|  300k| . 20/40 SA | AHG | SIE | 
AD138-1V pG |ros |L12 aov| sov| 1ovl  10A| 100€! 11Wc|  150K| . 30/60 sA| AHG | SiE |AD136  |2N11848 
AD138-V p G |ITos |L12 4ov| 3ov| 1ov|  10A| 100€! 11WC|  150K| . 50/100 5A| AHG | SIE |AD136  |2N11848 
AD138-VI p G@ |Tos |L12 aov| 3ov| 10v|  10A| 100€! 11WC|  150K| . 75/150 5sA| AHG | SIE |AD136  |2N11848 
AD136-4 pG |Tos |L12 4ov| 3ov| 10ov| 104! 100€! 11wH| 300k| . 30MN 5A| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
AD136-5 PG|ro8 |Li2 4ov| 3ov| 10v|  10A| 100€! 11WH| 3o0k| . 50MN sA| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
AD136-6 P@ |ros |L12 4v| sov| 1ov|  1oa| 100€! 11WH| 300k| . 75MN 5sA| AHG | sie |Asz16  |2N1536 
AD138 PG |TO3 |Los 40v| 25V| 10V 8A| soc! 3owF|  200k| . 25MN 5sA | AHG | TFK |ASZ16  |2N1536 
AD138-50 |PG |TO3 |L05 4ov| 25V| 10V 8A| 9oc| 3owH| 200k| 25MN 5sA| AHG | TFK |ASZ16  |2N1536 
AD139 P G |xo3 |Los gov| 20v| 10V| 3500MA| 90c| 13wH|  400k| . 30MN 1A| AHG | VAL |AD162  |2N2835 
AD140 P G |TO3 |Lo5 5sv| 55v| . 3A| 9oc| aswHl 200k| 30MN 1A| AHG | MUL |ASZ16  |2N1536 
AD142 p G |Tos |Los gov| sov| 1ov| 10A| 1000! sowH| 450k| . 30MN 1A| AHH | sGs |ASZ15  |2N1533 
AD142-4 pG|TO3 |Los gov| 5ov! 10v|  10A|100c| 3owc|  450k| . 30/60 1A| AHH | SGS 
AD142-5 p G |TO3 |Los gov| 5ov| 10v| 10A|100C| 3owc| 450k| . 50/110 1A| AHH | SGS 
AD142-6 p Gros [Los | gov| 5ov| 10ov| 10A|100c| sowc| 450k| . 100MN 1A| AHH | SGS | 
AD143 p G |ITo3 |Los 4ov| 35V| 10v|  10A|100C| 30owH| 450k| . 30MN 1A| AHG | sGs |ASZ16  |2N1536 
AD143-4 pG |To3 |Los a4sv| asv| 1ov| 104! 100c| 3owc|  450k| . 30/60 1A| AHG | sGs 
AD143-5 p G|TO3 |Los 45v| asv| 10v|  10A|100c| 3owc|  450k| . 50/110 1A| AHG | SGS 
AD143-6 p G |To3 |Los 45V| _35V| 10v| 10 | 100C| 3owc|  450k| . 30/60 1A| AHG | SGS . 
AD143R pG|TO3 |Los gov| 25v| 10v| 104! 85c| 3owH|  300k| . 30MN 1A| AHG | SGs |ASZ16  |2N1536 
AD145 P G |To3 |Los 20v| 15V| 15V|  10A| 100€! 3owc| 200k| . 30MN 1A| AHP | SGS |ASZ16  |2N1536 
AD148 pG |xo3 |Los 32v| 26V| 10v sA| 100€! 13WH|  450k| . | 30MN 1A| AHG | SIE |AD162  |2N2835 
AD148-4 p G |xo3 |Los 32V| 26V| 10V 3A| 100C| 13WH| 450k| . 30/60 1A| AHG | SIE |AD162 |2N2835 
AD148-5 p G |xo3 |LO5 gov| 26V| 10V 3A| 100c| 13WH| 450K| . 50/150 1A| AHG | SIE |AD162 |2N2835 
AD149 p G |[TO3 |Los sov| 30V| 20v| 3500MA| 100C|  27wH| 200K| . 30MN 1A| AHG | MUL |ASZ16 | 2N1536 
AD149-4 P G |TO3 |Lo5 gev| 3ov| 10V| 3500MA| 100c| 27WH| 300k| . 30MN 1A| AHG | VAL |ASZ16  |2N1536 
AD149-5 PG |ros |Los 3av| s3ov| 10v| 3500MA | 100c|  27wH|  300k| . 50MN 1A| AHG | vau |ASz16  |2N1536 
AD150 pG |TO3 |Los 3ov| 3ov| 10V| 3500MA| 100C| 27WH| 450k| . 30MN 1A| AHG | TFK |ASZ16  |2N1536 
AD150-4 p G |TO3 |Los 32v| 30V| 10V| 3500MA | 100c| 27WH| 450k| . 30MN 1A| AHG | TFK |ASZ16 | 2N1536 
AD150-5 pG|To3 |Los 3ev| sov| 10V| 3500MA | 100€! 27WH| 450k| 50MN 1A| AHG | TFK |ASZ16 | 2N1536 
AD152 p G |xo3 |LOs 45V| 23V| 12V 1A| 90C ewH| 500k| . 35MN| 500MA | AMG | TFK |AD162 | 2N2835 
AD153 P Gros |Los 4ov| 3ov| 20v sa! 95c| 3swc| 200k| . 30MN 2A| AHG | Mis |ASZ16  |2N1536 
AD153X p G [TO3 |Lo5 4ov| 30v| 20v 3A| 95c| sswc| 200k| . 50/100 2A | AMG | TFK 
AD153Y P G |[TO3 |Lo5 40v| 30v| 20v sA| 95c| 33wWC| 200k| . 30/70 2A| AMG | TFK . | 
AD155 p G |x03 |LO5 45v| 23V| 12v 1A| 90€ ewWH| 400k| . 35MN| 500MA| AMG | TFK |AD162 |2N2835 
AD156 PG |[Tos |L12 32v| 16V| 10v 2A| 85c swH 1M| 5OMN|  300MA | AMG | SIE |AD162 |2N2835 
AD156V PG@|x77 |Los gav| 16v| 10v 2A| 85c ewc Ml . 50/100| _300MA | AMG | SIE 
AD156VI PG|x77 |Los gev| 16V| 10V 2A| 85C 8WC | 75/150|  300MA| AMG | SIE 
AD1S6VII pG |x77 |Los gav| 16V| 10v 2A 8WC 1M| 125MN | 300MA | AMG | SIE | 
AD157 pG|Tos |Li2 3ev| 16V| 10v 2A| 85c swH 1M| 50MN|  300MA | AMG | SIE |AD162 |2N2835 
AD157V NGÏx77 |Lo5 g2v| 16V| 10v 2A| 85C gwC Ml 50/100|  300MA| AMG | SIE 
AD157VI NGÏx77 |Los 3ev| 16v| 10v 2A| 8sc gwc Ml . 75/150| 300MA| AMG | SIE 
AD157VII NG|x77 |Los 32v| 16V| 10V 2A| 85C gwC M) 125MN| _300MA | AMG | SIE , 
AD159 pG |Tos |L12 40v| 25V| 10V 8A| 90c ewc| 200k| . 40MN| 500MA| AHS | TFK |AD136  |2N1184B 
AD160 pG|To8 |Li2 4ov| 3ov| 1ov|  10A| 90c gwc|  200K| . 20MN 5A| AHG | TFK |AD136  |2N1184B 
AD161 NG |xos |Los 3ev| 20V| 10v 1A| 90c AWH 1M| 150P|  8oMN| 500MA| AMB | MUL |AD161 | 2N4077 
AD162 pG |xo3 |Los gv| 2ov| 10v 1A| 90c ewH 1M! 150P|  somn| 500MA! AMB | MUL |AD162  |2N2835 
AD162-5 p G |xo3 |Los 32v| 20V| 10V 1A| 90€ ewH 1M| . 50MN| _500MA | AMG | VAL |AD162 |2N2835 
AD162-6 P G@ |xo3 |Los gov| 2ov| 10v 1A| 90€ ewH Ml . 75MN|  500MA | AMG | VAL |AD162 |2N2835 
AD162-7 pG |xo3 |Los gev| 20v| 10v 1A| 90c ewH M) 125MN | 500MA | AMG | VAL |AD162 | 2N2835 
AD162-8 p G |xo3 |LOs 32v| 20V| 10v 1A| 90! : 6wH M) . 175MN|  500MA | AMG | VAL |AD162 |2N2835 
AD163 P Gros |Los 100v| sov| 20v 3A| 90c| 3sowH| 250k| . 12MN 1A| AHH | sie |ASz15 |2N1533 
AD163-2 pG|To3 |Los 100V| 8ov| 20v 3A| 90c! sowH| 250k| . 12MN 1A| AHH | SIE |ASZ15  |2N1533 
AD163-3 P G |TO3 |Los 100v| gov| 20v 3A| 90c|  3owH| 250k| . 20MN 1A| AHH | SIE |ASZ15  |2N1533 
AD163-4 P G |To3 |Los 100v| 8ov| 20v 3A| 90c| 3owH|  250k| . 30MN 1A| AHH | SIE |ASZ15  |2N1533 
AD164 pG |xo3 |LOos 25V| 20V| 10V 1A| 90c ewm| 5o0k| . 6oMN| 500MA| AMG | TFK |AD162  |2N2835 
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AD165 NGlxos |Los 25v| 2ov| 10v 1A| 90c swH| 500k 6oMN| 500MA| AMG | TFk |AD161 |2N4077 
AD166 PG |TO3 |Los gov| 4ov| 1v sA|100C|  27WC 1M 40MN 1A| RHG | SIE |AL103  |2N1906 
AD167 pG |Tos |Los 75V| 50V| 1V 5A| 100C|  27WC 100MN 1A| RHG | SIE |AL103  |2N1906 
AD168 p G |TO3 |Los 185V| 155V| 4v| 104! doc]  1owc| 10m 15MN 104! RHH | OBS |AU103 
AD169 p G |[To66 |L43 45v| 26v| 12v 1A| 90C ENC 4M 35MN|  500MA | RMG | TFK . |anssos 
AD262 P @ |xos |Lo5 a5v| 2ov| 10v 4A| 100c|  1owH|  450k 30MN | 1500MA| AMG | sas |aD162  |2N2835 
AD263 P &@|xo3 |Los gov| 40ov| 1ov 4A| 100€!  10WH|  450k 20MN| 1500MA | AMG | SGS |AD162 |2N2835 
AD430 p G |To3 |Lo5 16v| 16v| 1ov| 1500MA| 85c ewc|  200K 20/45 1A| AHG | oBs |ASZ16  |2N1536 
AD431 PG |To3 |L05 15V| 15V| 10V 3A| 85C ewc|  200K 30/150 2A| AHG | Eiz |ASZ16 | 2N1536 
AD432 PG|TO3 |Lo5 16v| _16v| 10v 3A| 85C ewc|  250K 11/56 2A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
AD433 PG@|Tos |Los 32v| 32v| 10v sA| 85c ewc| 250k 11/56 2A| AHG |oss |Asz16  |2N1536 
AD434 P G |TO3 |LOs a45v| 45v| 10V 3A| 85c ewc| 250Kk 22MN| 2500MA| AHG | oBs |ASZ16 |2N1536 
AD436 PG |TO3 |Los 20v| 20v| 10v| 3500MA| 85c ewc|  250k 15/60 2A| AHG | EIZ |ASZ16  |2N1536 
AD437 PG |TO3 |LO5 45V|  45v| 10v 3A| 85C EWC|  250K 8MN| 2500MA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
AD438 p G[To3 |Los 4ov| 4ov| 10V| 3500MA| 85c ewc|  250K 15/40 2A! AHG | EIZ |ASZ16 | 2N1536 
AD439 PG@ |ro3 |L05 gov| 6ov| 1ov| 3500MA| 85c ewc| 250k 15/50 2A| AHG | eiz lASz16  |2N1536 
AD450 PG |Tos |Los 16v| 16v| 10v sA| 85c| 10WC|  250k 13MN sA| AHG | oBs |ASZ16  |2N1536 
AD451 PG|TO3 |Lo5 16V| 16V| 10v 5A| 85C| 10WC| 250 16MN sA| AHG |oBS |ASZ16  |2N1536 
AD452 PG |TO3 |Los 16v| 16v| 10v 5A| 85c| :10WC|  250k 25MN sA| AHG |oBs |ASZ16  |2N1536 
AD453 p G@ |TO3 |Los 2av| 24v| 10V sA| 85C| 10WC| 250K 12MN 5sA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
AD454 PG|Tos |Los 24v| 24v| 10v sa! asc 1owc| 250k 14MN sA| AHG | oBs |ASz16  |2N1536 
AD455 PG |To3 |Lo5 2av| 24V| 10v sA| 85C| 10WC|  250k 25MN sA| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
AD456 pG |To3 |Lo5 4v|  4ov| 10v 5A| 85C| 10WC| 250 12MN sA| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
AD457 PG |rTos |Lo5 4ov| 4ov| 10v sA| 85C| 7500MWC|  250K 20/60 2A| AHG | Eiz |ASZ16  |2N1536 
AD458 p G[TO3 |Los gov| 6ov| 10v sA| 85C| 10WC| 250k 10MN sA| AHG |oBs |ASZ16 | 2N1536 
AD459 p@ |ros |Los eov| 6ov| 10v sA| 85c| 1owc|  250K 15MN sA| AHG |oBs |Asz16  |2N1536 
AD460 PG |TOs |Los 16V| 16V| 1ov sA| 85c| 1oWC|  250K 12MN eA| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
AD461 PG |Tos |Lo5 16v|  16v| 10v sA| 85c| 10WC|  250k 15MN 6A| AHG | oBs |ASZ16 | 2N1536 
AD462 P G |Tos |Lo5 16V| _16v| 10v eA| 85c| 10OWC| 250k 25MN 6A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
AD463 PG |TO3 |Lo5 2av| 24V| 10V 6A| 85c| 10WC|  200k 12MN 6A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
AD464 P Gros |L05 2av| 2av| 10v 6A| 8scl :1owc| 200k 15MN eA| AHG |oBs |ASZ16  |2N1536 
AD465 p G[To3 |Los 2ov| 2ov| 10v 6A| 85C| 7500MWC 20/90 2A| AHG | EIZ |ASZ16  |2N1536 
AD466 P G|To3 |Lo5 4v|  4ov| 10v 6A| 85c|  10WC 10MN 6A| AHG |oBs |ASZ16 |2N1536 
AD467 PG|TO3 |Los 4v|  4ov| 10v 6A| 85C| 7500MWC 20/50 2A| AHG | ous |ASZ16  |2N1536 
AD468 PG |TO3 |Lo5 gov| 6ov| 10V 6A| 85C|  10WC 10MN 6A| AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
AD469 PG|Tos |Los eov| 6ov| 10v cA| asc| 750omwc| . 20/60 2A| AHH |ous |Asz15  |2N1533 
AD541 p @ |Tos |L13 sv! 15v| 10V| 10A| 85c| 20wc|  200k 20MN 10A| AHG | EIZ ._ |2N2154 
AD542 p G |Tos |L13 sov| sov| 10v] 104A| 85c| 2owc| 200k 10MN 10A| AHG | EIZ . |2N2078 
AD545 p G |TO3 |L13 aov| 4ovl 1ov] 15A| 85c| 20owc| 200k 10MN 15A| AHG | EIZ ._ |2N2154 
AD1202 pG |TO3 |Los 4sv| 32v| 10v 3A| 85 ewc| 200k 22TP 2A| AHG | TUN |ASZ16 | 2N1536 
AD1203 P Gros |Lo5 gov| 4sv| 20v 3A| 85c ewc| 200k 22TP 2A| AHG | TUN |ASZ16  |2N1536 
ADY10 P Gros |L12 4sv| sov| 10V| 600MA| 85c| 250MWwF|  350Kk so70| 50MA| AMG | OBS |AD136  |2N11848 
ADY11 pG |Tos |L12 gov| 45v| 10V| 600MA| 85C| 250MWF|  350k 30/50| 50MA| AMG | OBS |ADI36  |2N11648 
ADY12 PG |Tos |L12 45v| 3ov| 10V| 600MA| 85c| 250MWwF|  350k 60/100|  50MA| AMG | oBs |AD136  |2N11848 
ADY13 PG|Tos |L12 ov| 45v| 10V| 600MA| 85c| 250MWF|  350K 40/70|  50MA| AMG | OBS |AD136  |2N11848 
ADY14 P& loss loss|  asv| a4sv| 12v 3A| sc ewc| 250k 40/70 1A| AHG | o8s 

ADY15 P&loss |loBs| eov| eov| 12v 3A| 85c ewc| 250k 30/50 1A| AHG | os 

ADY16 PG loss |oBs| 6ovl 6ov| 12v 3A| 85C eWc| 250K 40/70 1A| AHG | oBs 

ADY18 p @ |To3 |Los eov| 25v| 15V| 15A| 75c| 4swc| 100K 10MN 3A| AHG | TFK : 
ADY19 PG& |Tos |L12 45v| 30ov| 15V| 600MA| 85c| 250MWwF|  350k 90/150| 50MA| AMG | OBS |AD136  |2N11848 
ADY20 P&lros |Li2 gov| 4sv| 15V| 600MA| s85c| 250MwF|  350k 60/100| _50mA| AMG | o8s |AD136  |2N11848 
ADY21 PG |Tos |Li2 gov| 6ov| 15V| 600MA| s5c| 250MWwF|  350k 90/150| 50MA| AMG | OBS |AD136 | 2N11848 
ADY22 P G |[TO3 |Los gov| 15v| 12v| 104! a5c| 4owc| 100K 110MN 1A| AHG | OBS |ASZ16  |2N1536 
ADY23 p @ |TO3 |Los gov| 4ov| 12V| 10A| 85c|  4owc|  100K 110MN 1A| AHG |oBs |ASz16  |2N1536 
ADY24 PG |To3 |Los gov| 4ov| 12v| 104| 85cl 4owc|  100k 110MN 1A| AHG | oBs |ASZ16 |2N1536 
ADY25 PG |Tos |Los 10ov| eov| 12v| 104! 85c|  4owH|  100K 20MN 1AÏ AH | rr lAsz15  |2Nisss 
ADY26 p G [To |L13 gov| 6ov| 4ov| 25A| ooc|  100WH|  100K 15MN 25A| AHG | MUL |ADZ12 |2N1100 
ADY27 PG|TO3 |Los 32v| 3ov| 10V| 3500MA | 100c| 27wH|  450Kk 30MN 1A| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
ADY27-4 PGITO3 |LOs 32v| 3ov| 10V| 3500MA | 100c| 27WH|  450k 30MN 1A| AHG | SIE |ASZ16  |2N1536 
ADY27-5 p G |Tos |Los gav| 3ov| 10v| 3500MA| 100c|  27wH|  450k 50MN 1A| AHG | SiE |ASZ16  |2N1536 
ADY28 PG |Tos |Los gov| sov| 40v 6A| 95c| sswc|  200k 30MN 2A| AHH | MIS |ASZ15  |2N1533 
ADY28X pG|Tos |Lo5 gov| 50V| 40V 6A| 95c| 3swc|  200k 30/70 2A| AHH | MIS 

ADY28Y p Gros |Los 8ov| 50v| 40V eA| 95c| 33wc| 200k 50/100 2A| AHH | MIS |. . | 
ADY30 p @ |ros |L13 45v| 3ov| 25V|  50A|110c|  150wH|  200k SOMN 15A| AHG | RTC |ADZ12  |2N1100 
ADY31 P G |Tos |L13 gov| 4ov| 20ov| 15A|110c|  150wH|  200k 25MN 15A| AHG | RTC |ADZ12 | 2N1100 
ADY32 P G |Tos |L13 gov| sov| 2ov| 15a/110c| eswn|  200k 15MN 1sA| AHG | RTC |ADZ12 | 2N1100 
ADZ11 P G |TO3 |L113 sov| 4ov| 3ov| 204] 9ocl 4swH!  200k 40MN| 1200MA| AHG | RTC |ADZ12 | 2N1100 
ADZ12 P G |[Tos |L13 gov| 6ov| 5ov| 204 90c! 45wH!  200k 40MN| 1200MA| AHG | RTC |ADZ12 | 2N1100 
AF101 pG |xo1 |Lo3 20V| 12v| sv somAl 75c|  30MWF 4M 25MN|  500UA| ALN | OBS |AC107N |2N2614 
AF101BL PG |xot |Los 2ov| 12V| 8v| 5oMAl 75c| 30MWF 4M 25MN|  SOOUA| FVG | MUL . 
AF1010 P@|xo1 |Los 2ov| 12v| av! 5omAl 75c| 30MWF 4M 25MN|  5ooUA| FVG | MUL 

AF101V pG|xo1 |Los 2ov| 12V| 8v| 5oMA| 75c| 30MWF 4M 25MN|  500UA| FVG | MUL 

AF101W PG|xo1 |Los 2ov| 12V| av| 50MA| 75c| 30MWF 4M 25MN|  SOOUA| FVG | MUL 
AF102 P G |TO7 |LO7 25V| 12V| 1V| 10MAl 75c| 50oMWF|  60M 20MN| 1MAÏ FVG | MUL|AF124  |2N900 
AF105 PG |xo1 |Lo3 25v| 12V 10MA| 75C| 30OMWF|  10M 30MN| SoouA| RALG | TFK |AF124 | 2No90 


196 


Mat. Boît. |Broch. 


Pol. Vcs | Vce |Ves] dc Ty P.70T fT or ex Equ. Equ. 


max |max| max | max max EUR. USA 
AF106 P G |TO72 |L06 20V| 15V| . 10MA| 90C| 60MWF 100M| 0R45 25MN 1MA| FVG | SGS | AF109R |2N3783 
AF106A P G |TO72 |LO9 20V] 15V) . 10MA| 90C| 6OMWF 100M| 0R45 25MN 1MA| VLA | SGS | ; 
AF106N P G |TO1 |LO2 25V| 18V| . 10MA| 90C!|  60MWF 100M| . 20MN 1MA| RLG | SGS | AF106 | 2N3283 
AF107 P G [TO5 |LO4 30V| 15V| 1V| 70MA! 90C| 180MWF 100M| . 12MN|  10MA| FVG | SIE |AFY18 | 2N2382 
AF108 P G |TO5 |LO4 30V| 15V| 1V| 70MA| 90C| 180MWF 100M| . 25MN|  10MA| FVG | SIE |AFY18  |2N2382. 
AF109 P G |TO72 |LO6 25V| 18V| . 12MA| 90C|  60MWF 100M| . 20MN 2MA| VLA | SIE |AF106 | 2N3283 
AF109R P G |TO72 |LO6 20V| 15V| . 10MA| 90C!  60MWF 140M| 0R45 20MN! 1500UA| VLA | SGS . 2N3783 
AF110 P G |TO72 |LO9 . À : à | . . : ; : YLA | SIE : . 
AF111 P G |TO1 |LO2 20V| 12V| . 10MA| 75C|  65MWF 20M| . 10MN 2MA| VLA | OBS |AF106 | 2N3283 
AF112 P G |TO1 |Lo2 20V| 12V| . 10MA| 75C!|  65MWF 30M| . 10MN 2MA| VLA | OBS |AF106  |2N3283 
AF113 P G [TOI |LO2 20V| 12V| . 10MA| 75C|  65MWF 40M| . 10MN 2MA| VLA | OBS |AF106  |2N3283 
AF114 P G ITO7 |LO7 32V| 15V| 2V] 10MA| 75C|  75MWF 75M| 3P 50MN 1MA| RLA | MUL |AF124 | 2N990 
AFTI4N P G |TO44 |L36 32V) 15V| 2V| :10MA| 75C| 75MWF 75M| 3P 5S0OMN 1MA| RLA | OBS |AF124  |2N990 
AF115 P G |TO7 |LO7 82V| 15V| 2V| 10MA! 75C|  75MWF 75M| 3P 50MN 1MA| RLA | MUL |AF124 | 2N990 
AFTIS5N P G |TO44 |L36 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M| 3P 50MN 1MA| RLA | OBS |AF124  |2No090 
AF116 P G |TO7 |LO7 32V| 15V| 2VI 10MA| 75C|  75MWF 75M|  3P 5S0MN 1MA| RLA | MUL |AF124 | 2N990 
AF116N P G |TO44 |L36 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M| 3P 5S0MN 1MA| RLA | OBS |AF124  |2N990 
AF117 P G [TO7 |LO7 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M| 3P 50MN 1MA| RLG | MUL |AF124 | 2N990 
AFTI7N P G |TO44 |L36 32VI 15VI 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M| 3P S0MN 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
AF118 P G |TO7 |LO7 70V| 20V! 2V| 30MA| 75C| 375MWH 125M|  2P3 À à RLH | VAL |AFY19  |2N1017 
AF121 P G |TO1H |LO6 25V| 25V| . 10MA| 75C| 140MWF 270M| OR65 30MN 3MA| VLA | VAL | AF239S |2N3783 
AF121S P G |TO1H |LO6 32V| 32v| . 10MA| 90C| 105MWF 270M| OR65 30MN 3MA| VLA | VAL |AF239S | 2N3783 
AF121-07 P G |TO72 |L51 25V| . | 10MA| 75C| 600MWF 270M| OR45 30MN 8MA| VLA | VAL . 2 
AF122 P G |TO18 |Lo1 20V| 12V| . 10MA| 75C| 30MWF 120M| . 60MN 8MA| FVG | OBS | AF106 | 2N3283 
AF122BL P G |TO18 |LO1 20V| . ; 10MA| 75C| 300MWF 275M| . S5MN|  250UA| VLA | TFK 

AF122Y P G |TO18 |Lo1 20V| . . 10MA| 75C| 300MWF 275M| . 25/65| 250UA| VLA | TFK 

AF124 P G |TO72 |L51 32VI 15V| 2V| 10MA| 75C| 75MWF 75M|  3P 50MN 1MA| RLG | MUL | AF124 | 2N990 
AF125 P G |TO72 |L51 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M|  3P S0MN 1MA! RLG | MUL |AF124  |2N990 
AF126 P G |TO72 |L51 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M|  3P 50MN 1MA| RLG | MUL |AF124  |2N990 
AF127 P G |TO72 |LS1 32V| 15V| 2V| 10MA| 75C|  75MWF 75M|  3P 50MN 1MA| ALG | MUL |AF124 | 2N990 
AF128 P G |TO12 |LO9 av 6V| 5V| 10MA| 60C|  12MWF . ; 25MN| 250UA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
AF128BK P G |x31 av 6V| 5V| 10MA| 60C!|  12MWF 6M| 13P 25/65| 250UA| RLA | TFK 

AF128W P G |x31 gv 6V| 5V| 10MA| 60C|  12MWF 6M| 13P 55/135| 250UA| RLA | TFK 

AF128Y P G |x31 ; av 6V| 5V| 10MA| 60C|  12MWF 6M| 13P 115MN|  250UA| RLA | TFK ; 

AF129 P G [TO72 |L51 20V| 20V| 1V| 10MA| 75C|  30MWF 60M| . 20MN 6MA| FVG | OBS | AF200U 

AF130 P G |TO72 |L51 20V| 20V] 1V| 10MA| 75C|  30MWF 60M| . 40MN 6MA| FVG | OBS | AF200U | 2N3283 
AF131 P G |TO72 |L51 20V| 20V| 1V| 10MA| 75C|  30MWF 4M| . 40MN 1MA| FVG | OBS | AF200U 

AF132 P G |TO72 |L51 20V| 20V| 1V| 10MA| 75C|  30MWF 30M| . 40MN 1MA| FVG | OBS | AF200U 

AF133 P G |[TO72 |L51 20V| 20V| 1V] 10MA| 75C|  30MWF | à 20MN 1MA| FVG | OBS | AF200U 2 
AF134 P G |[TO72 |LO6 25V| 12V| . 10MA| 75C!|  60MWF 25M| . 55MN 1MA| FVG | TFK | AF106 | 2N3283 
AF135 P G |TO72 |LO6 25VI 12V| . 10MA| 75C| 60MWF 20M|! . 50MN 1MA| FVG | TFK | AF106 | 2N3283 
AF136 P G |TO72 |LO6 25V| 12V| . 10MA| 75C| 60MWF 18M| . 40MN 1MA| FVG | TFK |AF106 | 2N3283 
AF137 P G |TO72 |LO6 25V| 12V| . 10MA| 75C| 60MWF 15M| . 30MN 1MA| FVG | TFK |AF106 | 2N3283 
AF138 P G |TO72 |LO6 25V| 12V| . 10MA| 75C|  60MWF 18M| . 60MN 1MA| FVG | TFK | AF106 | 2N3283 
AF139 P G |TO72 |LO6 20V| 15V| . 10MA| 90C| 60MWF 275M| OR35 10MN| 1500UA | ULA | SIE |AF239  |2N3323 
AF142 P G |TO7 |LO7 30V| 30V| 1V| 10MA| 75C|  80MWF 60M| . 40MN| 1500UA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF143 P G [TO7 |LO7 30V| 30V| 1V| 10MA| 75C|  80MWF 50M| . 40MN| 1500UA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF144 P G |TO72 |LO7 30V| 30V| 1V| 10MA| 75C|  80MWF 50M| . 40MN| 1500UA| FVG | OBS | AF124 | 2N990 
AF146 P G |TO7 |LO7 30V| 30V| iV| 10MA| . , 60M| . 40MN]| 1500UA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF147 P G |TO7 |LO7 24V| 24V| . 10MA| 75C| 80MWF 50M| . 30MN 1MA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF148 P G |TO7 |LO7 24V| 24V| . 10MA| 75C| 80MWF 50M| . 35MN 1MA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF149 P G |TO7 |LO7 24V| 24V| . 10MA| 75C| 80MWF 50M| . 100MN 1MA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF150 P G |TO7 |LO7 24V| 24V| . 10MA| 75C| 80MWF 50M| . 30MN 1MA| FVG | OBS |AF124 | 2N990 
AF164 P G |TO44 |L36 30v| . 1V| 10MA| 90C|  80MWF 60M| . 40MN| 1500UA| FVG | OBS |AF164 | 2N1635 
AF165 P G |[TO44 |L36 3ov| . 1V| 10MA| 90C|  80MWF 50M| . 40MN| 1500UA| FVG | OBS |AF164 | 2N1635 
AF166 P G |TO44 |L36 20V| . ; 10MA| 90C| 85MWF 40M| 3P1 60MN 1MA| FVG | SGS |AF170 | 2N1635 
AF168 P G |TO44 |L36 3ov| . . 10MA| 90C| 80MWF 40M| . 25MN 1MA| FVG | OBS |AF164 | 2N1635 
AF169 P G |TO4 |L36 24V| . . 10MA| 90C| 80MWF 30M| . 25MN 1MA| FVG | OBS |AF164 | 2N1635 
AF170 P G |TO4 |L36 20V| . : 10MA| 90C! 85MWF 30M| 3P5 60MN 1MA| FRM | SGS | AF164 | 2N1635 
AF171 P G |TO44 |L36 24V| . | 10MA| 90C| 80MWF 30M| . 100MN 1MA| FVG | OBS |AF164 | 2N1635 
AF172 P G |[TO44 |L36 20V| . ‘ 10MA| 90C|  85MWF 30M| 3P5 70MN 1MA| FRM | SGS | AF170  |2N1635 
AF178 P G |TO12 |LO9 25V| 25V| . 10MA| 75C|  75MWF 80M| 1P8 20MN 1MA| VLA | MUL |AF139  |2N3283 
AF179 P G |TO12 |LOg 25V| 25V| . 10MA| 80C| 140MWF 150M|  1P8 20MN 3MA| VLA | MUL |AF106 | 2N3283 
AF180 P G |[TO12 |LO9 25V| 25V| . 25MA| 75C! 156MWF 150M| . 10MN| 14MA] VLA | MUL |AF139 | 2N3323 
AF181 P G |TO12 |LO9 3ov| 30v| . 20MA! 75C| 156MWF 105M| 3P5 20MN 3MA| VLA | MUL |AF139 | 2N3283 
AF182 P G |TO44 |L36 15V| . L 10MA| 85C|  80MWF 120M| . 70MN 5SMA| . | MIS |AF106 | 2N3283 
AF185 P G |TO12 |L09 32V| 16V| . 30MA| 90C| 100MWF 4M| . 10MN 1MA| FVG | SIE |AF106 | 2N3283 
AF186 P G |TO12 |LO9 25V| . : 15MA| 90C| 100MWF 50M| . 20MN 1MA! FVG | MUL | AF106 | 2N3283 
AF186GN P G |[TO12 |LO9 25V| . . 15MA| 75C| 100MWF 50M|  1P8 20MN 2MA | FVG | MUL 

AF186W P G [TO12 |LO9 25V| . : 15MA| 75C| 100MWF 50M|  1P8 20MN 2MA| FVG | MUL 

AF187 P G |[TO1 |Lo2 18V| . 12V| 100MA| 85C! 185MWF 3M| . 25MN 1MA| RLA | SES |OC44N | 2N2614 
AF188 P G |TO1 |LO2 18v| . 12V| 100MA| 85C! 185MWF 6M| . 50MN 1MA| RLA | SES |OC44N | 2N2614 
AF189 P G |TO1 |LOo2 18V| . 12V| 100MA| 85C| 100MWF 4M| . 20MN 1MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
AF190 P G |ITO1 |Lo2 18V| . 12V| 100MA| 85C| 100MWF 8M| . 40MN 1MA| RLS | OBS |ASY27  |2N1305 
AF192 P G |[TO18 |LO1 20V) . 15V| 100MA| 85C| 150MWF 1M| . 40MN 1MA| ALS | MIS |AC128 | 2N2706 


197 


AF193 
AF194 
AF195 
AF196 
AF197 


AF198 
AF200 
AF200U 
AF201 
AF20iU 


AF202 
AF202L 
AF202S 
AF239 
AF239S 


AF240 
AF251 
AF252 
AF253 
AF254 


AF256 
AF257 
AF260 
AF261 
AF263 


AF264 
AF265 
AF266 
AF267 
AF268 


AF269 
AF271 
AF272 
AF275 
AF279 


AF279S 
AF280 
AF280S 
AF282 
AF284 


AF289 
AF306 
AF339 
AF367 
AF369 


AF379 
AFY10 
AFYf1 
AFY12 
AFY13 


AFY14 
AFY15 
AFY15GN 
AFY15R 
AFY15Y 


AFY16 
AFY17 
AFY18 
AFY18C 
AFY18D 


AFY18E 
AFY18IV 
AFY18V 
AFY18VI 
AFY18VII 


AFY19 
AFY20 
AFY21 
AFY22 
AFY23 


AFY24 
AFY25 
AFY26 
AFY29 
AFY30 


VU0UTUTU VUTUTU VUUUU VUTUU TVUUVUUU VUOUUVUVU UUVUV VTT VUUTUU VTUUUU VVUUUU 0UVUUUU VUUVTUU VUUUVUU VUUUUU 
DODODOD HOHOD HDONOQ DOM HDhODNND Dh HOnNN DHO0O HhONO HONnHN PO POP HONNN Ph DHoHOO 


Boît. 


Bseh Vce Vce | Ves 
TOCN max | max |max 
Lo2 20V | : | 
L36 20V é 
L36 20V 
L38 20V 
L36 20V 
L36 20V 
L51 25V 
L51 25V 
L51 25V 
L51 25V 
L51 25V 
L51 32V 
L51 3v| . 
LO6 15V|  15V 
LO6 15V| 15V 
LO6 15V|  15V 
L10 15V| 15V 
L41 15V| 15V 
L41 15V|  15V 
L41 15V|  15V 
L10 25V| 18V 
oBs 25V| 18V 
LO2 15V av| 6v 
LO2 15V gv| 6v 
20V|  15V 
L23 18V| 18V| 2v 
Lo2 15V| 10V| 6v 
Lo2 15V| 10V| 6v 
L70A 20V|  15V 
X38 20V|  15V 
X38 20V|  15V 
Lo2 15V| 15V| 2v 
LO2 15V|  15V 
Lo2 15V| 15V| 2v 
L82 15V| 15V 
L82 20V|  15V 
L82 15V| 15V 
X63 20V|  15V 
LO2 25V| 25V| 2v 
Lo2 25V| 25v| 2v 
X38 20V| 15V 
L74 25V| 18V| . 
L74 20V| 15V| 3v 
L71 20V|  15V 
L71 20V| 15V 
L82 18V| 13V 
LO4 30V| 15V| 1v 
LO4 30V| 15V| 1V 
LO6 25V]  18V 
LO6 25V| 18V 
LO1 40V|  20V| 1V 
LO1 22V| 12V| 8v 
Lo1 22V| 12V| av 
Lo1 22V| 12V| 8v 
Lo1 22V| 12VI 8v 
LO6 30V| 25V 
LO6 25V| 15V 
LO4 30V|  15V 
LO4 30V| 15V 
LO4 30V!  15V 
LO4 30V|  15V 
LO4 30V|  15V 
LO4 30V| 15V 
LO4 30V|  15V 
LO4 30V|  15V 
LO4 32vV| 32v 
L02 15V| 10V 
Lo2 15V| 10V 
Lo2 15V| 10V 
LO2 15V| 10V 
LO2 15V| 10V 
L57 12V] 10V 
L57 12V] 10V 
LO6 25V|  15V 
LO4 10V| 10V 


ic 
max 


Ts 


max 


P.ToT 
max 


100MWF 
80MWF 
80MWF 
80MWF 
80MWF 


80MWF 
225MWF 
225MWF 
225MWF 
225MWF 


225MWF 
100MWF 
225MWF 
60MWF 
60MWF 


60MWF 
S0MWF 
90MWF 
SOMWF 
SOMWF 


SOMWF 
30MWF 
75MWF 
75MWF 
SOMWF 


9SOMWF 
125MWF 
125MWF 
6OMWF 
6OMWF 


6OMWF 
S5MWF 
5S5MWF 
S5MWF 
6OMWF 


6GOMWF 
6OMWF 
6OMWF 
6OMWF 
6OMWF 


GOMWF 
6OMWF 
120MWF 
6OMWF 
6OMWF 


100MWF 
560MWC 
560MWC 
112MWF 

60OMWF 


150MWF 
100MWF 
100MWF 
100MWF 
100MWF 


112MWF 

33MWF 
S60MWF 
560MWF 
560MWF 


5S60MWF 
S60MWF 
560MWF 
S60MWF 
S60OMWF 


800MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
40MWF 
40MWF 
SOMWF 
5S00MWF 


198 


fT 
min 


Cos 


max 


6OMN 


20MN 


20MN 
70MN 


10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
0MN 
10MN 
10MN 


10MN 
28MN 
25/150 
45/250 
10MN 


10MN 
20/80 
50/150 
10MN 
10MN 


10MN 
20MN 
40/80 
20/150 
10MN 


10MN 
10MN 
10MN 
40/150 
25/150 


12MN 
10MN 
40TP 
10MN 
10MN 


40MN 
10MN 
10MN 
25/120 
40MN 


40MN 
30MN 
80/150 
30/65 
55/100 


10MN 
40/150 
40MN 
40/120 
100MN 


200MN 

30/60 
50/100 
75/150 
125MN 


20MN 
30/100 
60/100 
90/150 
60/100 


90/150 
3MN 
3MN 

40MN 

60/100 


1MA 


3MA 
3MA 


2MA 


2MA 


1MA 


2MA 


1MA 
10MA 
10MA 
2MA 
2MA 


2MA 
1MA 
1MA 
1MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
1MA 
1MA 


2MA 
10MA 
2MA 
2MA 
2MA 


10MA 
2MA 
2MA 
1MA 
1MA 


1MA 
SOOUA 
SOOUA 
SOOUA 
SOOUA 


1500UA 
1500UA 
10MA 
10MA 
10MA 


10MA 
10MA 
10MA 
10MA 
10MA 


80MA 
5SMA 
5MA 
5MA 
SMA 


5SMA 
SS00UA 
3500UA 
1MA 
10MA 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


AF239 
AF239S 
AFY18 
AFY18 
AFY18 


AFY18 


AFY18 
ASY27 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


ASY27 
AF239 
AF239 
AF106 


2N3783 
2N3783 


2N2382 
2N1307 
2N1307 
2N1307 
2N1307 


2N1307 
2N3783 
2N3783 
2N3283 


TYPE Boît. |Broch. 


Mat. max | max [max| max | max max min | max EUR. USA 


Pol. Vcs | Vce [Vel dc TJ P.TOT fT Cos ECT ne | Equ. Equ. 


AFY31 P G |TO39 |L04 10V| 10v 100MA| 75C| 500MWF| 400M| 2P6|  90/150|  10MA| UMG | oBs 

AFY32 P G |TO39 |LO4 10V| 10V 100MA| 75C| 500MWF| 400M| 2P6|  130MN| 10MA| UMG | 0BS 

AFY33 P G |TO39 |LO4 20V| 15V 70MA| 75C| 560MWF| 200M| 2P8| 30/220|  10MA| VMG | OBS 

AFY34 PG loss |o8s 40V 20MA| 90C | 1500M| . 10MN 2MA | SLA | SIE 

AFY35 p G |TO39 |LO4 12V| 10V 50MA| 75C| 500MWF|  300M| 2P6|  90/150 2MA| VLG | 0BS 

AFY36 P G |TO39 |LO4 12V| 10V| . | 50MA| 75C| 500MWF|  300M| 2P6|  130MN 2MA| VLG | 0BS . 
AFY37 p G |TO72 |LO6 av . . | 20MAÏ 90c| 112MWF| 400M| oR4 10MN 2MA| TUG | SIE |AF239  |2N3783 
AFY38 P G |TO72 |LO6 10V 10MA| 75C| 110MWF| 190M|  1P|  70/150 1MA| VLA | OBS |AF106 | 2N3283 
AFY39 P G |TO1H |LO6 32V 30MA| 90C| 225MWF|  300M| 1R5 20MN 3MA| VLA | SIE |AF239  |2N3283 
AFY40 p G |TO72 |Lo6 32V] 20V 20MA| 90C| 120MWF|  350M| . 10MN| 1500UA! ULA | VAL |AF2395S |2N3783 
AFY40R P G |TO72 |LO6 20V| 15V 10MA| . 120MWF|  300M| . 10MN| 1500UA| FVG | VAL | AF2395 |2N3783 
AFY41 P G |TO72 |LO6 3oV|  25V 100MA | 100C|  60MWF|  350M| . 40MN 5MA| FVG | VAL |AF239S |2N3783 
AFY42 P G |TO72 |LO6 3ov| 25v 10MA| 90C| 112MWF|  350M| 0R3 10MN 2MA| TUO | SIE |AF239  |2N3783 
AFY60 P G |[TO18 |Lo1 12V| 9v 10MA| 75C|  75MWF 2M| 14P|  25/150 1MA| RLA | OBS |OC44N | 2N2614 
AFY61 P G |[TO18 |L01 10vV| ov 10MA| 75C|  75MWF 5M| 14P|  45/250 1MA| RLA | OBS |OC44N | 2N2614 
AFY66 P G |To18 |Lo1 12V| _10v 100MA| 75C| 125MWF amM| 18P|  50/150! 10MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1307 
AFY71 P G |TO18 |LO1 10V| 10v 10MA| 75C|  55MWF 15M| 3P5 20MN 1MA| ALG | OBS |[OC44N  |2N2614 
AFY75 P G |[TO18 |Lo1 15V| _15V 10MA| 75C|  55MWF 17M| 3P5|  20/150 1MA| RLG | OBS |OC44N | 2N2614 
AFZ10 P G |TO72 |L51 2ov| 10 75MA| 75C|  70MWF 90M| . 20MN 1MA| FVG | OBS | AF200U k 
AFZ11 P G |TO72 |L51 20V| 10V 10MA| 75C| 83MWF|  135M|  2P 20MN 1MA| VLA | MUL | AF201U 

AFZ12 p G |To72 |L51 2ov| 10v| . 10MAÏ 75C| 83MWF|  135M|  2P 20MN 1MA| VLA | MUL | AF201U . 
AL100 PGÏITO3 |LO5 130vV| 6ov| 2v 10A | 100€ 30WH 2M| . 40MN 1A| RHG | SGS | AL103  |2N2147 
AL100-4 PG |TO3 |LO5 130V| 6ov| 2v 10A | 100€ 30WH 2M 40/70 tA| RHG | SGS | , 
AL100-5 P G |TO3 |LO5 130V| 6ov| 2v 10A | 100C 30WH 2M 60/140 1A| RHG | SGs 

AL100-6 P G |TO3 |LO5 130V| 6ov| 2v 10A | 100C 30WH 2M 120MN 1A| RHG | ss 

AL101 PG|TO3 |Lo5 6ov| 4ov| 1v 10A| 85C 30WH 3M| . 40MN 1A! RHG | SGS | AL108  |2N2147 
AL102 PG |TO3 |LO5 130V| 6ov| 2v 6A| 100C 30WH 2M| . 40MN 1A| RHH | SGS | AU106 | 2N5325 
AL102-4 PG|TO3 |Lo5 130V| 6ov| 2v 6A | 100C 30WH 2M 40/70 1A| RHG | SGS 

AL102-5 PG |TO3 |LO5 130V| 6ov| 2v 6A | 100€ 30WH 2M 60/140 1A| RHG | SGS 

AL102-6 PG |TO3 |LO5 130vV| 6ov| 2v 6A | 100€ 30WH 2M 120MN 1A| RHG | SGS 

AL103 PG|TO3 |L05 100V| 40v| 1v 6A | 100€ 30WH 1M| . 40MN 1A| RHG | SGS | AL103  |2N2147 
AL103-4 P G |TO3 |LO5 400V|  4ov| 1v 6A| 100C 30WH 1M| . 40/70 1A| RHG | SGS | Ë 
AL103-5 PG|TO3 |LO5 100V| 40v| 1v 6A | 100€ 30WH 1M 60/140 1A| RHG | SGS 

AL103-6 PGÏITO3 |LO5 100V| 4ovl iv 6A | 100C 30WH 1M 120MN 1A| RHG | SGS . Ë 
AL112 P G |X03 |LO5 35v| 20v| 2v 4A| 100€ 10WH 2M 40MN 1A| RHG | SGS |AL103  |2N2147 
AL113 PG|xo3 |Los 6ov| 4ov| 2v 4A | 100C 10WH 2M| . 40MN 1A| RHG | SGS | AL103  |2N2147 
ALZ10 P G los |o8s 50V| 15V| . | 250MA! 75c| 500MWC 20M| . 40MN 4MA | RMS | TFK |AFYI8 | 2N2382 
ASY10 P G |TO1 |Lo2 36v| 30ov| . | 300MA| 85C| 150MWF|  500K| 50P 30/50! 100MA| AMS | OBS |AC128  |2N2706 
ASY11 PG|TO1 |Lo2 36v| 30V| . | 300MA| 85C| 150MWF| 500k| 50P 40/70] 100MA| AMS | OBS |AC128  |2N2706 
ASY12 P G |[TO18 |LO1 32v| 32V| 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M| . 20MN| 250MA| AMS | OBS |AC128 | 2N2706 
ASY12-1 P G |[TO1H |LO2 g2v| 32v| 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M 20/46|  600MA| AMS | OBS 

ASY12-2 p G |TOiH |LO2 32V| 32V| 10V] 600MA| 75C| 150MWF 1M| . 30/60| 600MA| AMS | OBS . \ 
ASY13 P G |TO18 |LO1 6ov| 6ov| 10V| 600MA| 75C| 150MWF|  800k| . 20MN| 250MA| AMS | OBS |AC128 | 2N2706 
ASY13-1 P G |TO1H |L02 6ov| 6ov| 10V| 600MA| 75C| 150MWF|  800k| . 20/40] 600MA| AMS | OBS ; 
ASY13-2 P G |TO1H |LO2 6ov| 6ov| 10V| 600MA| 75C| 150MWF|  800k 30/60| 600MA| AMS | OBS 

ASY14 P G |[To18 |Loi gov| 40v| 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M| . 20MN| 250MA| AMS | OBS |AC128 | 2N2706 
ASY14-1 P G |TO1H |LO2 8ov| 40V| 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M 20/40| 250MA| AMS | OBS | 
ASY14-2 P G |TO1H |LO2 8ov| 40V] 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M 30/60! 250MA| AMS | OBS 

ASY14-3 P G |TO1H |LO2 8ov| 40vV| 10V| 600MA| 75C| 150MWF 1M| . 50/100| 250MA| AMS | OBS . ; 
ASY23 P G |[TO5 |LO4 8ov| 8ov| 20v| 300MA| 75c| 850oMWwc|  500k| . 30MN| 50MA| AMS | OBS |ACY17  |2N1188 
ASY24 p G |To18 |Loi 5ov| 12V| . | 250MA| 85c| 100MWF 12M| . 40MN 4MA| RMS | TFK |ASY27 | 2N1305 
ASY24B P G |TO18 |Lo1 35V| 10V| . | 250MA| 85C| 100MWF 12M| . 40MN 4MA| RMS | OBS |ASY27 |2N1305 
ASY25 p G |[TO1 |Lo2 45v| 30v| 12V| 300MA| 85c| 150MWF| 500K| 50P| 60/100| 100MA| AMS | OBS |AC128 | 2N2706 
ASY26 PG|TO5 |LO4 30V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4M| 16P 30/80! 100MA| RMS | SES |ASY27  |2N1305 
ASY26RT P G |TO39 |LO4 3ov| 15V| 20V| 200MA! 85c| 150MWF 4aM| 16P 30/80| 100MA| RMS | OBS |ASY27  |2N1305 
ASY27 p G |TO5 |Lo4 25V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 6M| 13P 30MN| 100MA| RMS | MUL |ASY27 | 2N1305 
ASY27RT P G [TO39 |LO4 30V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 6M| 13P 30MN| 100MA| RMS | OBS |ASY27 | 2N1305 
ASY28 NG TO5 |LO4 30V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4aM| 16P 20MN| _100MA! RMS | MUL |ASY29 | 2N1304 
ASY28RT N G |TO39 |LO4 3ov| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 4aM| 16P 20MN| 100MA! RMS | OBS |ASY29 | 2N1304 
ASY29 NG |TO5 |LO4 25V| 15V| 20V| 200MA| 85C| 150MWF 10M| 16P 30MN| 100MA| RMS | MUL |ASY29 | 2N1304 
ASY29RT N G |TO39 |Lo4 3ov| 15V| 20V| 200MA| 85c| 150MWF 10M| 16P 30MN| 100MA| RMS | OBS |ASY29  |2N1304 
ASY30 p G |xo4 |Lo1 5ov| 25V| 1v| 250MA| 80C| 150MWF 20M| 5P 40MN 4MA| RLA | TFK |AF124 | 2N990 
ASY31 p G |xo1 |Los 25V] 15V| 20V| 100MA| 75C| 125MWF aM| 16P 30/80!  20MA| RMS | MBL |ASY27 | 2N1305 
ASY32 pP G |xo1 |Lo3 25V| 15V| 20V| 100MA| 75C| 125MWF 6M! 16P| 50/150|  20MA| RMS | MBL |ASY27  |2N1305 
ASY33 PG |TO1 |LO2 45V| 30ov| . | 300MA| 85c| 150MWF|  500k| 50P|  90/150| 100MA| AMS | OBS |AC128 |2N2706 
ASY37 PG|Tot |Lo2 éov| 4sv! . | 300MAl 8sc| 150MWwF|  500k| 50P| 6o/100| 100MA| AMS | OBS |AC128 | 2N2706 
ASY48 PG|TOi |Lo2 éov| 45v| . | 300MAl 85c| 220MWF|  6o0k| 40P| 30/150| 100MA! AMS | OBS |AC128  |2N2706 
ASY4BIV P G |TOiH |Lo2 64V| 45V| 16V| 300MA| 90c| 900MwH 1M| 40P 30/60| 100MA| AMS | VAL |AC128 | 2N2706 
ASY48V P G |TO1iH |Lo2 64V| 45V| 16V| 300MA| 90C| 900MWwH 1M| 40P| 50/100|! 100MA| AMS | VAL |AC128 |2N2706 
ASY48VI P G |TO1H |Lo2 64V|  45V| 16V| 300MA| 90C| 900MWH 1M| 40P| 75/150| 100MA| AMS | VAL |AC128  |2N2706 
ASY49 P Gloss |logs| 100v| 2ov| 40v| 250MA| 75C| 100MWF 2M| . 20MN| 125MA| RMS |.OBS |AC128  |2N2706 
ASY50 PG |TO1 |Lo2 20V| 10v| 20v| 200MA| 90c| 200MWF|  400K| 60P 15MN 5MA| RLA [NEM|AC125 | 2N406 
ASYS1 PG logs |oBs éovi 4ov| 20v| 50MA| 75C| 200MWF 1M| . 20MN 5MA| AMS | OBS | AC128  |2N2706 
ASY52 PG |o8s |o8s 6ov| 20V| 40V| 50MA| 75C| 200MWF 2M| . 15MN 5MA| AMS | OBS |AC128  |2N2706 
ASY53 NG los |oBs 20V| 10V| 15V| 250MA| 75C| 100MWF|  200Kk| . 15MN 5MA| AMS | OBS |AC176 | 2N2430 
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OBS |OBS 30V 15V| 30V| 500MA| 75C| 200MWF 3M à 15MN]  100MA| AMS 


ASY54 P G | OBS | AC128 2N2706 
ASY54N P G |TOi LO2 30V 10V}! 30V] 100MA| 75C| 100MWF 4M]| 25P 20MN 1MA| RLS | NEM | OC44N 2N2614 
ASY55 P G |OBS |OBS 20V 15V| 15V] 500MA| 75C| 200MWF 6M : 10MN| 500MA| AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY55N P G |TO1 LO2 20V 5V| 20V] 100MA| 75C| 100MWF 7M]| 23P 20MN 1MA| RES | NEM | OC44N 2N2614 
ASY56 P G OBS |OBS 16V 10V] 12V] 500MA| 75C| 200MWF 2M : 25MN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY56N P G |To1 LO2 16V 10V| 12V] 100MA| 75C|] 100MWF 2M| 20P 25MN 10MA | RLS | NEM | OC44N 2N2614 
ASY57 P G |OBS |OBS 16V 10V| 12V] 500MA| 75C| 200MWF : 4 30OMN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY5S7N P G |TOï LO2 16V 10V| 12V] 100MA| 75C| 100MWF 4M]| 20P 30MN 10MA| RLS | NEM | OC44N 2N2614 
ASY58 P G |0BS |OBS 16V 10V} 12V] 500MA!| 75C| 200MWF 7M : 40MN 10MA | RMS | OBS. | ASY27 2N1305 
ASY58N P G |TO1 LO2 16V 10V| 12V! 100MA]) 75C] 100MWF 7M| 20P 40MN 10MA| RLS | NEM | OC44N 2N2614 
ASY59 P G |OBS |OBS 16v 10V] 12V] 500MA| 75C| 200MWF 12M : 6OMN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY59N P G |To1 LO2 16V 10V| 12V] 100MA| 75C| 100MWF 12M|  20P 6OMN 10MA | RLS | NEM | OC44N 2N2614 
ASY60 P G |OBS |OBS 6v 6V| . 100MA| 75C! 200MWF 5M| 23P 25/125| 100MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
ASY61 P G |OBS |OBS 30V 12V} 20V] 250MA]| 75C| 100MWF 6M ; 20MN| 100MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY62 P G |OBS |OBS 20V 15V| 20V! 250MA| 75C| 100MWF 2M : 50MN 20MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY63 P G |OBS |OBS 8v 8vi . 100MA | 75C)] 200MWF 5M| 23P 25MN 3MA| ALG | OBS | AC128 2N2706 
ASY63N P G |TO1 LO2 26V 25V| 20V] 200MA| 75C 75MWF 4M ; 30MN 15MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY64 P G |X18 L38 30V : . : 75C| 200MWF 4M : 30MN ï AES | TT 

ASY66 P G |X18 L38 30V : . . 75C| 200MWF 6M : S0MN . ALS | ITT ; 

ASY67 P G |TO12 |LO9 S0V 50V| 2V} 50MA| 80C| 100MWF 60M . 25MN 10MA | RLS | MUL | AFY18 2N2382 
ASY68 P G |To1 Lo2 15V 10V! 6V] 100MA| 75C 75MWF à 5 33MN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY69 P G |TOi LO2 15V 10V! 6V| 250MA| 75C 75MWF : : 33MN 10MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY70 P G |+Fo1 LO2 32V 30V| 16V] 300MA| 90C! 900MWC iM|  40P 3S0MN| 100MA| AMS | SIE | AC128 2N2706 
ASY70IV P G |To1 LO2 32V 30V]| 16V] 300MA| 90C| 900MWC 1M]  40P 30/60 | . SIE | AC128 2N2706 
ASY70V P G |TO1 Lo2 32V 30V| 16V| 300MA| 90C| 900MWC iM|  40P 50/100| 100MA| AMS | SIE | AC128 2N2706 
ASY70VI P G |TOi LO2 32V 30V| 16V| 300MA| 90C! 909MWC 1M|  40P 75/150| 100MA| AMS | SIE | AC128 2N2706 
ASY71 P G |OBS |0BS 100V 35V| 40V] 250MA]| 80C! 150MWF 500K : 30MN 1MA| AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY72 N G |OBS |OBS 6V 6V| 6V]| 250MA| 75C| 100MWF SM . 60TP 1MA| RLS | OBS | ASY29 2N1304 
ASY73 N G |TO5 |LO4 30V 30V| 15V] 400MA] 75C| 140MWF 4M| 30P 20MN] 200MA| RMS | MUL | ASY29 2N1304 
ASY73RT N G |TO39 |LO4 30V 30V| 15V] 400MA]| 75C| 140MWF 4M| 30P 20MN]! 200MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
ASY74 N G |TO5 |LO4 30V 30V}| 15V] 400MA]| 75C| 140MWF 6M| 30P 35MN| 200MA| RMS | MUL | ASY29 2N1304 
ASY74RT N G |TO39 |LO4 30V 30V| 15V] 400MA]| 75C| 140MWF 6M| 30P 35MN| 200MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
ASY75 N G |TOS |LO4 30V 30V! 15V] 400MA| 75C| 140MWF 10M| 30P|: 50MN| 200MA| RMS | MUL | ASY29 2N1304 
ASY75RT N G |TO39 |104 30V 30V| 15V] 400MA| 75C| 140MWF 10M|  30P 50MN| 200MA| RMS | OBS | ASY29 2N1304 
ASY76 P G |TO5 V|LO4 40V 32V| 10V] 500MA| 85C| 260MWF 1M]|  60P 26MN| 300MA|! AMG | MUL | ACY17 2N1188 
ASY76RT P G |TO39 |LO4 40V 32V| 10V] 500MA| 85C| 260MWF 1M] 60P 26MN| 300MA| AMG | OBS | ACY17 2N1188 
ASY77 P G |TO5 |LO4 60V 60V] 10V| 500MA]| 85C| 260MWF 1M|  60P 26MN| 300MA |! AMH | MUE ë 2N1188 
ASY77RT P G |TO39 |104 60V 60V| 10V] 500MA| 85C| 260MWF 1M| 60P 26MN| 300MA | AMH | OBS | ACY17 2N1188 
ASY78T P G |TO1 LO2 - 40V 30V| . 400MA| 75C| 125MWF 25M . 30/150| 400MA | RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASY80 P G |TO5 LO4 40V 40V| 20V] 5S00MA| 85C| 260MWF 1M| 60P 5MN| 300MA| AMS | MUL | ACY17 2N1188 
ASY80RT P G |TO39 |L04 40v 40V| 20V| 500MA]| 85C| 260MWF 1M| 60P 5MN| 300MA| AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY81 P G |TO39 |L04 60V 30V| 25V! 500MA! 85C| 225MWF 1M|  50P 30/100| 100MA | AMG | SES | ACY17 2N1176B 
ASY82 P G |TO1 LO2 26V 16V| 12V] 500MA| 75C| 200MWF 1M à 6OMN 10MA| AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY83 P G |To01 LO2 26V 16V| 12V|] 500MA| 75C| 200MWF 1M) 120MN 10MA| AMD | OBS | AC128 2N2706 
ASY84 P G |TOi LO2 40V 20V| 12V] 500MA| 75C| 200MWF 1M ; 60OMN 10MA| AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY85 P G |TO1 LO2 40V 20V| 12V] SO0OMA| 75C| 200MWF 1M : 120MN 10MA | AMS | OBS | AC128 2N2706 
ASY86 N G |TO1 LO2 16V 12V] 12V] 500MA| 85C| 200MWF 2M . GOMN 10MA | AMS | OBS | AC176 2N2430 
ASY87 N G |TO1 Lo2 16V 12V| 12V! 500MA| 85C| 200MWF 2M . 120MN 10MA| AMS | OBS | AC176 2N2430 
ASY88 N G |TO1 Lo2 26V 16V]| 12V] 500MA| 85C| 200MWF 2M . 6OMN 10MA | AMS | OBS | AC176 2N2430 
ASY89 N G |TO1 LOo2 26V 16V| 12V] 500MA| 85C| 200MWF 2M | 120MN 10MA| AMS | OBS | AC176 2N2430 
ASY90 P G |TO1 LO2 40V : 24V] 250MA| 90C| 185MWF 2M : 25/130 10MA! AMS | SGS | AC128 2N2706 
ASY90-1 P G |TO{ LO2 40V . 24V| 250MA| 90C| 185MWF 2M 25/90 10MA | AMS | SGS 

ASY90-2 P G |TOi LO2 40V 24V| 250MA| 90C| 185MWF 2M : 60/130 10MA | AMS | SGS . 

ASY91 P G |Toi LO2 25V 140V] 250MA| 90C| 185MWF 2M . 25/130 10MA | AMS | SGS | AC128 2N2706 
ASY91-1 P G |TOi LO2 25V 10V| 250MA| 90C| 185MWF 2M ; 25/90 10MA | AMS | SGS 

ASY91-2 P G |Toi LO2 25V 10V| 250MA| 90C| 185MWF 2M : 60/130 10MA | AMS | SGS 

ASZ10 P G |Xx01 LO3 50V 20V 250MA| 75C| 150MWF 10M : 20MN| 200MA| RMS | OBS . 

ASZ11 P G |X01 LO3 20V 12V|I 6V] 200MA| 75C| 125MWF 3M} 20P 40MN| 200MA! RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASZ12 P G |Xx01 LO3 20V 12V|I 6V| 200MA| 75C| 125MWF 5500K|  20P 6OMN| 200MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASZ15 P G |TO3 LO5 100V 6OV| 40V 8A| 90C 30WH 100K| 190P 20MN 1A! AHH | RTC | ASZ15 2N1533 
ASZ16 P G |TO3 LOS 6OV 32V| 20V 8A| 90C 30WH 125K| 190P 45MN 1A| AHG | RTC | ASZ16 2N1536 
AS2Z17 P G |TO3 LOS 60V 32V | 20V 8A| 90C S0WH 110K| 190P 25MN 1A| AHG | RTC | ASZ16 2N1536 
ASZ18 P G |TO03 LOS 100V 32V| 40V 8A| 90C S0WH 110K| 190P 30MN 1A| AHG | RTC | ASZ16 2N1536 
ASZ20 P G |T07 LO7 40V £ 1V] 25MA]| 75C| 110MWF 40M| 2P5 40MN 1MA| VLS | MUL | AF124 2N990 
ASZ20N P G |TO44 |L36 40V 15V| . 25MA| 80C| 110MWF 40M : 40MN 1MA| VLA | OBS | AF124 2N990 
ASZ21 P G |TOi8 |LO1 20V 15V| . 50MA| 85C| 120MWF 300M SP 30MN 10MA| VLS | MUL 

ASZ23 P G |TO7 LO7 15V : 2V| 100MA| 75C| 100MWF 4 4P . : SLS | MUL : 

ASZ30 P G |X01 LO3 30V 30V| 1V| 250MA| 75C SOMWF 12M 42 20MN| 200MA| RMS | OBS | ASY27 2N1305 
ASZ19-15 P G |TO3 LOS 60V 60V | 20V 6A| 75C 22WC 125K| 160P 15/30 6A | AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
ASZ10-16 P G |TO3 |LOS 48V 48V | 20V 6A| 75C 22WC 125K| 160P 35/80 6A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
ASZ10-17 P G |TO3 LOS 48V 48V| 20V 6A! 75C 22WC 125K}! 160P 20/45 6A| AHG | OBS | AS216 2N1536 
AS2Z10-18 P G |TO3 |LO5 6OV 6OV| 20V 6A| 75C 22WC 125K|! 160P 20/65 6A| AHG | OBS | ASZ16 2N1536 
AU101 P G |TO3 LOS 120V] 120V] 1V 10A! 90C 10WH 250K : S30MN SA! RHH | VAL | AU106 2N5325 
AU102 P G |TO3 |LO5 40V 40V| 1V 10A| 90C 10WH 250K 17MN 5A| AHG | VAL | AL103 2N2147 
AU103 P G |TO3 LO5 155V| 155V| 4V 10A! 90C 10WH 10M : 15MN 10A| RHH | VAL | AU106 2N5325 
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VcE 
max 


VEB 
max 


ic 
max 


TJ 
max 


P.T0T 
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{T 
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FCT | FAB | 


Equ. 
EUR. 


AU104 
AU105 
AU106 
AU107 
AU108 


AU108F 
AU109 
AU110 
AU111 
AUT12 


AU113 
AU206 
AU210 
AU213 
AUY10 


AUY11 
AUY12 
AUY14 
AUY15 
AUY16 


AUY17 
AUY18 
AUY18-3 
AUY18-4 
AUY18-5 


AUY19 
AUY19-3 
AUY19-4 
AUY19-5 
AUY20 


AUY20-3 
AUY20-4 
AUY20-5 
AUY21 

AUY21A 


AUY21-2 
AUY21-3 
AUY21-4 
AUY22 

AUY22A 


AUY22-2 
AUY22-3 
AUY22-4 
AUY24 
AUY26 


AUY27 
AUY28 
AUY29 
AUY29-3 
AUY29-4 


AUY29-5 
AUY30 
AUY30Y 
AUY307 
AUY31 


AUY31Y 
AUY312 
AUY32 


AUY32X 


AUY32Y 


AUY32Z 
AUY33 

AUY33X 
AUY33Y 
AUY33Z 


AUY34 
AUY34-2 
AUY34-3 
AUY34-4 
AUY35 


AUY35-4 
AUY35-5 
AUY35-6 
AUY36 
AUY37 
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VAL 


SGS 


SGS 
SGS 


MUL 
OBS 


OBS 
O8S 


AU106 
AL100 
AU106 
AU106 
AL103 


AL103 
AU112 
AU106 
AU106 
AU106 


AU106 
AU112 
AU112 
AU112 
AL103 


ASZ15 


ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
AS2Z16 
ASZ16 
ASZ15 


ASZ15 
ASZ15 
AS215 
ASZ16 
ASZ16 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
ASZ15 
ASZ15 


ASZ15 
ASZ15 
ASZ15 
ASZ16 
AS216 


ASZ16 
ASZ15 
AUY29-5 
AUY29-5 
AUY29-5 


AUY29-5 
ASZ15 


ASZ16 


ASZ15 
ASZ16 


ASZ15 
ASZ15 
ASZ1i5 
AS2Z15 
AL103 


AL103 
AS215 


2N5325 
2N1906 
2N5325 
2N5325 
2N2147 


2N2147 
2N5325 
2N5325 
2N5325 


2N5325 
2N1906 
2N2147 


2N1982 
2N1982 
2N1982 
2N1982 
2N1982 


2N1982 
2N1533 


2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N1533 
2N1533 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1536 
2N1536 


2N1536 
2N1533 
2N1167 
2N1167 
2N1167 


2N1167 
2N1533 


2N1536 


2N1533 
2N1536 


2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N1533 
2N2147 


2N2147 
2N1533 


Pol. £ Vcs Vce | Ve ic T P.ToT 

M Boît. |Broch. 

at. max | max |max| max | max max 
AUY37-4 P G |TO3 |LO5 100V| 6ov| 40v 10A | 100C 30WH 120K 30/60 1A| AHH | SGS : 
AUY37-5 P G |ITO3 |LO5 100V| 6ov| 40V 10A | 100C 30WH 120K 50/110 1A| AHH | SGS ; . 
AUY38 P G |TO3 |LO5 130V|  60V| 2v 10A | 100C 30WH 400K 30MN 5A| RHH | SGS | AU106  |2N5325 
AUY38-4 P G [TO3 |LO5 130V| 70V| 2v 10A | 100€ 30WH 400K 30/55 5A| RHH | SGS : . 
AUY38-5 P G [TO3 |LO5 130V| 70V| 2V 10A | 100C 30WH 400K 45/110 SA| RHH | SGS : . 
AUY38-6 P G |[TO3 |LO5 130V| 70V| 2v 10A | 100C 30WH 400K| . 90/190 SA! RHH | SGS . ; 
AUZ11 P G [OBS |085s 50V| 20V 1A| 75C 6EWC 1M| . 30MN] 500MA| AMS | TFK |ASZ16 | 2N1536 
AUZ11D P G|OBS |08S 50V| 20V 1A| 75C 6eWC 1M| . 30MN| 500MA| AMS | OBS |ASZ16 |2N1536 
BC100 N S [TOS |LO4 350V| 300V| . | 150MA]|200C| 590MWF 20MN 10MA| AME | TFK | BF337 2N4927 
BC107 N S ITO18 |LO1 50V| 45V| 6V| 100MA| 175C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC107  |2N929 
BC107A N S [TO18 |LO1 50V|  45V| 6V| 100MA| 175C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC107  |2N929 
BC107AP N S [TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC107AQ N S |TO18 |LO1 ; : ; - ! ALG | MUL |BC107A TO BS9000 
8C1078 NS ITO18 |LO1 50V| 45V| 6V| 100MA| 175C!| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | MUL |BC107  |2N929 
8C1078P N S | TO92 |L74 50V]  45V| 6V| 100MA!175C! 300MWF 150M| 4P5 200MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC107C N S [TOI8 |LO1 50V|  45V| 6V| 100MA; 175C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALH | MOT BC107C |2N2510 
BC107CP N S |TO9 |L74 50V|  45V| 6V| 100MA| 175C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALH | FER |BC549C | 2N6006 
BC107CQ N S [TO18 |LO1 : : ; ; . | ALG | MUL | BC107C TO BS9000 
8C107P N S [TO92 |L74 50V| 45V| 6V|] 100MA|175C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC108 N S [TO18 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 150M 6P 120MN 2MA| ALG | MUL |BC107 |2N929 
BC108A NS TO18 |LO1 30V| 20V] 5V| 100MA|175C| 300MWF 150M cp 120MN 2MA| ALG | MUL BC107  |2N929 
BC108B N S [TO18 |LOi 30V| 20V| 5V| 100MA]175C| 300MWF 150M|  6P 200MN 2MA| ALG | MUL |BC107  |2N929 
BC108C N S [TO18 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA!175C| 300MWF 150M 6P 420MN 2MA| ALG | MUL |BC107 |2N929 
8C108P N S |TO92 |L74 30V| 20V| 5V| 100MA! 175C| 300MWF 150M 6P 120MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC108AP N S | TO92 |L74 30V] 20V| 5V| 100MA!175C| 300MWF 150M 6P 120MN 2MA | ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC108BP N S [TO92 |L74 30V| 20V| 5V| 100MA!175C| 300MWF 150M|  6P 200MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC108CP N S [TO92 |L74 30V| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 150M|  6P 420MN 2MA| ALG | FER |BC549C |2N6006 
8C109 NS |TO1I8 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA]|175C| 300MWF 150M 6P 180MN 2MA| ALG | MUL |BC109 |2N930 
BC109A NS |[TO1I8 |Lo1 30V| 20V| 5V| 100MA!175C| 300MWF 150M 6P 120MN 2MA| ALN | MUL |BC109B | 2N2586 
BC1098 N S [TOI8 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA!|175C| 300MWF 150M 6P 200MN 2MA| ALN | MUL |BC109 | 2N930 
BC109C N S |TO1I8 |LO1 30V| 20V] 5V| 100MA| 175C| 300MWF 150M 6P 420MN 2MA| ALN | MUL |BC109  |2N930 
BC109P N S |[TO92 |L74 30V| 20V] 5V| 100MA]|175C| 300MWF 150M 6P 120MN 2MA| ALN | FER |BC549C | 2N6006 
BC109BP N S [TO9 |L74 30V| 20V] 5V| 100MA]|175C| 300MWF 150M 6P 200MN 2MA! ALN | FER |BC549C |2N6006 
BC109CP N S |TO92 |L74 30V| 20V| 5V| 100MA]|175C| 300MWF 150M 6P 420MN 2MA| ALN | FER |BC549C |2N6006 
8c110 N S [TO18 |LOt 80V| 80V| 8v| 50MA]|175C| 300MWF 100M 5P 30MN 2MA| ALG | TFK |BC107  |A157 
8BC111 NS Ix14 |x14 25V| 12V| 4V| 50MA!|175C| 100MWF 40M| . 80MN 10MA| ALG | RTC | BC146 : 
BC112 NS Ix15 |x15 20V| 12V| 3V| 50MA| . 30MWF 4M| . 60OMN| 200UA| ALN | RTC | BC146 : 
BC112G NS IX15 |x15 20V| 12V| 3V| 50MA|125C|  30MWF 40M 280MN|  200UA| ALN | VAL |BFS36  |2N930 
BC+12R NS IX15 |x15 + 20V| 12V| 3V| 50MA|125C|  30MWF 40M 80/200|  200UA| ALN | VAL |BFS36 | 2N930 
BC112Y NS IX15 |x15 20V| 12V) 3V| 50MA|125C|]  30MWF 40M 140MN|  20OUA] ALN | VAL |BFS36 | 2N930 
BC113 N S |TO106 |L17 30V| 25V| 6V| 50MA]|125C| 200MWF 60M 5P 200MN 1MA| ALN | SGS |BC209  |2N4967 
8C113A N S |TO106 |L17 40V| 40V| 6V| 50MA]|125C| 200MWF 60M 5P 200MN 1MA| ALN | OBS |BC209  |2N4967 
BC114 N S |TO106 |L17 30V| 25V| 6V| 50MA|125C| 200MWF 60M 5P 200MN 1MA| ALN | SGS | BC209  |2N4967 
BC114A N S |TO106 |L17 40V|  40V| 6V| 50MA]|125C| 200MWF 60M SP 200MN 1MA| ALN | OBS | BC209 |2N4967 
BC115 N S |TO105 | LO4 40V|  30V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 40M| 25P 80MN 10MA| ALG | SGS |BC237 |2N5825 
BC116 P S |TO105 | LO4 45V| 40V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 130M 8P 35MN 10MA| ALG | SGS |BC307 |2N6015 
BC116A P S |TO105 | LO4 45V| 40V| 5V| 600MA| 125C| 300MWF 100M| 10P 60/150|  50MA]| AMG | SGS |BFR23 | 2N4036 
8C117 N S |TO105 | LO4 120V| 120V] 5V| 50MA!125C| 300MWF 60M 9P 30MN|  30MA! ALH | SGS |BC145 | 2N1990 
BC118 N S |TO106 |L17 45V| 45V] 4V| 100MA| 125C| 200MWF 200M| 3P5 50MN SMA| ALG | SGS |BC237  |2N5825 
8c119 N S |TO39 |LO4 60v| 30V| 5v 1A| 200C| 800MWF 40M| 25P 40MN| 150MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BC120 N S |TO39 |LO1 60V|  30V| 5v 1A| 200C|  800MWF 40M| 25P 20MN] 150MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BC121 NS Ix16 |xX16 EN 5V| 5V| 50MA|125C!  90OMWF 20M| . 25MN|  25OUA| ALN | SIE | BC146 : 
BC121B NS x16 |X16 sv 5V| 5V| 50MA|125C|  90MWF 20M| . 450MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
BC121G NS IX16 |x16 sv 5V| 5V| 50MA|125C|  90OMWF 20M| . 240MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
BC121W NS IxX16 |X16 SV 5V| 5V| 50MA]125C|  9OMWF 20M 75SMN] 25OUA| ALN | SIE |BC145 | 2N3707 
BC121Y NS. |X16 |x16 5v 5V!| 5V| 50MA|125C|  90OMWF 20M 125MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
8BC122 NS X16 |X16 30V| 20V|] 5V| 50MA|125C|  9OMWF 20M 25MN|  250UA! ALN | SIE | BC146 | 
BC122B NS IX16 |Xx16 30V| 20V| 5V| 50MA|125C!  90OMWF 20M 750MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
BC122G NS IX16 |X16 30V| 20V| 5V| 50MA]|125C|  90MWF 20M 240MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
BC122U NSIX16 |x16 30V| 20V| 5V| 50MA|125C|  90MWF 20M 125MN|  25OUA]| ALN | SIE |BC145 | 2N3707 
BC122W NS IX16 |X16 30V| 20V| 5V| 50MA|125C|  90MWF 20M 75MN|  250UA| ALN | SIE |BC146  |2N3707 
BC123 NS IX16 |X16 45V|_ 30V| 5V| 50MA|125C|  90OMWF 20M 25MN| 250UA| ALN | SIE | BC146 . 
BC123G NSIX16 |Xx16 45V| 30V| 5V| 50MA|125C!  90OMWF 20M 240MN|  250OUA| ALN | SIE |BC145  |2N3707 
BC123W NS IX16 |x16 45V| 30V| 5V| 50MA!125C|  9OMWF 20M 75MN|  250OUA! ALN | SIE |BC148 | 2N3707 
BC123Y NS IX16 !Xx16 45V| 30V| 5V| 50MA|125C|  9OMWF 20M 125MN|  25OUA| ALN | SIE |BC146 | 2N3707 
8C125 N S |TO105 | LO4 50V| 30V! 5V| 500MA| 125C| 300MWF 40M| 25P 30MN| 150MA| AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
BC125A NS [TO105| . 60V| 40V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 40M| 25P 30MN|  50MA| AMG | OBS |BCW36  |2N5818 
BC125B N S |TO106 |L17 60V| 30V| 5V| 500MA]| 125C| 300MWF 40M| 25P 40/120| 150MA| AMG | SGS |BFY50 | 2N2297 
BC126 P S | TO105 |L17 35V| 30V| 5V| 600MA! 125C| 300MWF 100M|  8P 40MN 10MA | AMG | FCD |BC328  |2N5819 
BC126A P S |TO106 |L17 40V]  40V|] 5V| 600MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 30MN| 50MA! AMG | OBS |BC327  |2N5819 
BC127 NS |oBS |0Bs 25VI 20V| 5V| 50MA]|125C|  75MWF 20M| 10P 125MN 1MA| ALN | FCD | BC146 
BC128 NS [OBS |0Bs 25V|I 20V| 5V| 50MA| 125C| 100MWF 20M| 40P 150MN 1MA| ALN | FCD | BC146 : 
BC129 N S |TO18 |LOo1 50V| 45V] 5V| 100MA| 165C! 175MWF 150M 6P 125MN 2MA| ALG | TFK |BC107  |A157 
BC129A NS |TO1i8 |Lo1 50V|  45V! 5V| 100MA| 165C| 175MWF 150M 6P 125MN 2MA| ALG | TFK |BC107  |2N930 
BC129B N S |TO18 |LOt 50V|  45V| 5V| 100MA!165C| 175MWF 150M 5P 240MN 2MA | ALG | TFK |BC107 | 2N930 
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BC130 
BC130A 
BC130B 
BC130C 
BC131 


BC131B 
BC131C 
BC132 
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BC138 
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fr 
min 


P.ToT 
max 


Ts 
max 


ic 
max 


175MWF 150M 
175MWF 150M 
175MWF 150M 
175MWF 150M 
175MWF 150M 
175MWF 150M 
175MWF 150M 
200MWF 40M 
500MWF 60M 
200MWF 200M 
200MWF 200M 
200MWF 200M 
300MWF 60M 
300MWF 60M 
800MWF 40M 


700MWF 100M 
700MWF 100M 
3700MWH 50M 
3WC 50M 

3WC 50M 


3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MWH 50M 


3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MWH 50M 
3700MAH 50M 


3700MWH 50M 
800MWF 40M 
800MWF 100M 
800MWF 40M 
300MWF 40M 
5S0MWF 150M 
S0OMWF 150M 
50MWF 150M 
50MWF 150M 
500MWF 60M 
500MWF 60M 
500MWF 60M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
250MWF 150M 
200MWF 120M 
200MWF 120M 
200MWF 150M 


200MWF 40M 
200MWF 40M 
65MWF 50M 
65MWF 50M 
65MWF 50M 


65MWF 50M 
65MWF 50M 
65MWF 50M 
65MWF 50M 
65MWF 50M 


300MWF 130M 
300MWF 130M 
300MWF 130M 
300MWF 100M 
300MWF 130M 


300MWF 100M 
300MWF 100M 
300MWF 100M 
300MWF 100M 
300MWF 100M 
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55 28359328 393329 
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TYPE Fe Boît. |Broch. 


max [max] max |max| max | min | max pe 

BC158V ps |xo |Lio 3ov| 25v| sv| 100MA|125c| 300MwF|  100M| 6p| 507100!  2MAl ALG | NAT . 

BC158VI ps |xoe |Lio 3ov| 25V| 5v| 100MA|125C| 300MWF|  100M| 6p| 75/1150!  2MA| ALA | RTC |Bc150 

BC159 ps x |L10 25V| 20] 5] 100MA| 125C| 300MWF| 100M| 6P|  120MN]  2MA| ALN | MUL |BC159 

BC159A ps |xæ |Li0 25V| 20V| 5v| 100MA|:125C| 300MWF|  100M| 6p| 120MN]  2MAl ALN | MUL |BC159 

BC159B ps |xo |Li0 25V| 20v| 5v| 100MA|125C| 300MWF|  100M| 6p|  180MN| 2MA| ALN | MUL |BC150 

BC159C ps |xo |L10 25V| 20V| 5v| 100MA|125c| 300MwF|  100M| ep  380MN|  2mal aLN | mur |ec150 , 

BC160 ps |[TOæ |L04 4ov| 4ov| 5v 1A|175C| 3200MWH|  50M| 30P|  40MN| 100MA| AMG | SIE |BC143 | 2N4037 
BC160-6 p s |To3 |Lo4 40v| 40v| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  50M| 30P|  40MN| 100MA| AMG | SIE |BC143 |2N4037 
8C160-10 |PS |TO39 |LO4 40v| 40v| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  50M| 30P|  6oMN| 100MA| AMG | SiE |BC143 |2N4087 
BC160-16 p s |TO3 |Lo4 40V|  40v| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMG | SIE |[BC143 |2N4087 
BC160-25 ps |Tosæ |Lo4 4v| 4ovl 5v 1A|175C| 3200MWwH|  50oM| 30P|  160MN| 100MA| AMG | Sie [Bc143 | 2N4087 
BC161 ps [TO39 |Lo4 eov| 6ov| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  5oM| 30P|  40MN| 100MA| AMG | SIE |BC143 |2N4087 
8C161-6 ps |To3 |Lo4 6ov| 6ov| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  50M| 30P|  40MN| 100MA| AMG | SIE |BC143 |2N4037 
BC161-10 | PS |TO39 |LO4 eov| gov| 5v 1A| 175C|-3200MWH|  50M| 30P|  6oMN| 100MA| AMG | SiE |BC143 |2N4087 
8C161-16 p S |TO39 |LO4 gov| 6ov| 5v 1A| 175C| 3200MWH|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMG | SiE |BC143 |2N4087 
8c161-25 | ps |Toso |Lo4 gov| eov| 5v 1A|175C| 3200MWwH|  5oM| 30P|  160MN| 100MA| AMG | siE [Bc143 |2N4087 
BC167 NS |Tos2 |L21 45V| 45V| 6v| 100MA| 150C| 300MWwF| asM| spl  120MN]  2mAl ALG | TFk |BC1821 |2N3710 
BC167A NS |Tos |L21 45V| 45v| 6v| 100MA|150C| 300MWwF| 8sM| 5p|  120MN] 2MA| ALG | TK |Bc1821 |2N3710 
BC167B NS |Tog |L21 45V|  45V| 6v| 100MA| 150C| 300MWF|  asM| spl  180MN] 2MA| ALG | TrK |BC1821 |2N3710 
BC168 NS [Tos |L21 20V| 20v| 5v| 100MA|150C| 300MWwF| gsm| 5pl  120MN| 2MA| ALG | rrk |Bcie2u |2N3710 
BC168A Ns |Tos |L1 20V| 20v| 5v| 100MA|150c| 300Mwr|  8smM| 5pl  120MN]  2MA! ALG | rrk |ëci8eu |2N3710 
BC168B NS [Too |L21 20V| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF| s85sM| 5p|  180MN| 2MA| ALG | rrk |Bci82 |2N3710 
BC168C NS [Tos |L21 20V| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF| 85m] 5p|  380MN| 2MA| ALG | rrk |BCigal |2N3707 
BC169 NS |To92 |L21 20v| 20v| 5v| 100MA|150C| 300MWF| 85M| 5P|  240MN|] 2MA| ALN | TFK [BC184L |2N3707 
BC169B NS |Tos2 |L21 20V| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF| 85m] 5Pp| 240MN|  2MA| ALN | tr |ecigal |2N3707 
| Bci6ec NS |Tos |L21 20V| 20V| 5v| 100MA|150c| 300MWwF| gsm] 5Pp|  380MN| 2mAl aLN | trk |sciga |2N3707 
BC170 NSsxio |L20 20v| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF| 60m] 6p|  35MN| 1MAl ALG | Tr |Bc237  |2N5825 
BC170A NSs|xt0 |L20 20vV| 20v| 5v| 100MA| 150C| 300MWF|  6oM| gp]  35MN| 1MA! ALG | irr |ec2s7  |2N5e25 
BC170B NS|x10 |L20 20V| 20v| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  60M| gpl  goMN|  1MA! ALG | Tr |mC237  |2N5a25 
BC170C NS|xio |L20 20V| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  60M| gpl  200MN] 1MAl ALG | 1rr |BC237  |2N5825 
BC171 Nsxio |L20 45V| 45vV| 6v| 100MA|150c| 300MwF|  100M| 6p|  125MN|  2mal AN | mr |mc23o |2N5827 
BC171A Ns|x10 |L20 45V| 45v| 6v| 100MA|150C| 300MWwF|  100M| 6p| 125MN|] 2MAÏ ALN | 1TT |BC230  |2N5827 
BC1718 NS|xi0 |L20 45v| 45V| 6v| 100MA|150C| 300MwF|  100M| 6P| 240MN] 2MA| ALN | srr |Bc23o |2N5827 
BC171C Ns|x10 |L20 45V| 45V| 6v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6p| 450MN|  2MA| ALN | NAT |Bc54oc |2N6006 
BC172 Ns|xio |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  100M|  6pl: 125MN| 2MAl ALG | TT |BC237  |2N5825 
BC172A Nsxio |L20 25V| 25v| 5v| 100MA|150c| 300MwF|  100M| 6pl  125MN|  2mal aALG | 7r |Bc237  |2N5es 
BC172B NS |xt0 |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6p| 240MN| 2MAl AUN | Tr |Bc239  |2N5827 
BC172C NS|x10 |L20 25V| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6p| 450MN| 2MAl AUN | ir |Bc239 |2N5807 
BC173 Ns|xio |L20 25V| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWwF|  150M|  @p| 125MN]  2MAÏ ALN | Tr [BC230  |2N5827 
BC173A Nsxt0 |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  150M| 6pl  125MN]  2MA| ALN | oBs |BC540c |2N6006 
BC1738 Nsixi0 |L20 25V| 25v| 5v| 100MA|150C| 300MwF|  150M| 6pl  240MN]  2MAl AùN | srr lmc23o  |2N5827 
BC173C NSs|xio |L20 25V| 25V! 5v| 100MA|150C| 300MWF|  150M|  6pl 450MN| 2MA| ALN | TT |BC230  |2N5807 
BC174 NS|xt0 |L20 64V| 64V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6pl  125MN| 2MA| ALG | Tr |BC237  |2N5es 
| BC174A Ns|Ixio |L20 64v| 6av| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6p| 125MN|  2MA| ALG | TT |Bc237  |2N5825 
BC1748 Ns|xio |L20 64aV| 64v| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6p| 240MN] 2MA| ALG | rrr |Bc237  |2N5825 
BC175 NS |rosH |L14 3ov| 3ov| . | 500oMA|125C| 500MWwF| 150M| . 100MN|  1ma! AMG | oBs , 

BC177 Ps [rois |Lo: 45V| 45v| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  130M| 7P!  70MN| 2MA| ALG | SE |gcy7o  |2N3065 
BC177A PS |Toi8 |Loi 45V|. 45v| 5v| 100MA|175C| 300MWwF|  130M| 7P|  120MN| 2MA| ALG | SiE |Bcy71  |2N3065 
BC1778 PS [TOi8 |Lot 45V| 45v| 5v| 100MA| 175C| 300MWF|  130M| 7P|  180MN| 2MA| ALG | siE |ecy71  |2N3065 
BC177C PS |To18 |Lot 45V| 45v| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 7P|  380MN| 2MAl ALG | MCE |Bc179 |2N3065 
8C177P ps |rosg2 |L74 4sv| 45v| 5v| 100MA|175c| 300MwF|  130M| 7P| 7oMN|  2MA| ALG | FER [Bose |2N5813 
BC177V ps |Tos2 |L74 45V| 45vV| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  130M| 7P| 507100!  2MA| ALG | ous |Bc556B |2N5813 
BC177VI ps |Tot8 |Loi 45V| 45V| 5v| 100MAl175C| 300MWF|  130M| 7P| 75150|  2MA| ALG | ses |Bci7o |2N3065 
BC177AP p S [TO® |L74 45V| 45v| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  130M| 7P| 120MN]  2MA| ALG | FER |BC556B |2N5813 
BC177BP p S [To |L74 45V| 45v| 5v| 100MA|175C| 300MwF!  130M| 7P|  180MN] 2MA| ALG | FER |BC556B |2N5813 
BC178 Ps [rois |Loi 3ov| 25v| 5v| 200MA|175c| 300MwF|  100M| 7P|  7oMN|  2Mal aLG | sie [Bcvro |2N3065 
BC178A Ps |To18 |Loi ov| 25v| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  100M| 7P|  120MN|  2MA| ALG | SiE |Bcy7i  |2N3965 
BC178B Ps |Toi8 |Lo 3ov| 25v] 5v| 200MA|175C| 300MWF|  100M| 7P!  180MN| 2MA| ALG | SiE |ëcv71  |2N3065 
BC178C PS |To18 |Lot 3ov| 25v| 5v| 200MA|175C| 300MwF|  100M| 7P|  350MN|  2MA| ALG | ss |Bc179  |2N3065 
BC178P p S [TO® |L74 3ov| 25v| 5v| 200MA|175c| 300MwF|  100M| 7P| 75/9200! 2MA| ALG | FER |BC556B |2N5813 
BC178V ps |ros2 |L74 aov| 25v| 5v| 200MA|175c| 300MWwF|  100M| 7P| 50100!  2mal aLG | ous |csseB |2N5813 
BC17EVI p S |TO18 |Lot 3ov| 25v| 5v| 200MA|175C| 300MWwF|  100M| 7P| 75150! 2MA| ALG | ses |Bc179 |2N3065 
BC178AP ps |TOs2 |L74 3ov| 25v| 5v| 200MA|175c| 300MwF|  100M| 7P|  125MN|  2MA| ALG | FER |BC556B |2N5813 
BC178BP PS |TOs2 |L74 3ov| 25V| 5v| 200MA|175c| 300MwF|  100M| 7P|  240MN| 2MA! ALG | FER |BC556B |2N5813 
BC178CP ps |TO92 |L74 3ov| 25V| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  100M| 7P|  450MN| 2MA| ALN | FER |Bcs56B |2N6001 
BC179 ps |rois |Loi 25V| 20v| sv] somAl175c| 300MWwF|  100M| 7P|  7oMN| 2Mal ALA | siE |Bcy7o |2N3065 
BC179A ps |To‘8 |Lot 25V| 20V| 5v| 5oMAl175C| 300MWF|  100M| 7P|  120MN]  2MAl ALA | SiE |Bcy71 |2N3065 
BC1798 Ps |Tot8 |Loi 25V| 20v| 5v| 50MA|175C| 300MWwF|  100M| 7P|  180MN] 2MA| ALA | SIE |Bcy71  |2N3065 
BC179C Ps |Toi8 |Lo1 25V| 20v| 5v| 5omAl175C| 300MWwF|  100M! 7P|  380MN|  2MAl ALA | SiE |Bcy71  |2N3965 
BC179P ps |[Tos2 |L74 25V| 20V| 5v| 5oMAl175C| 300MWF|  100M| 7P| 7oMN| 2MA| ALG | FER |ecsseB |2N60o1 
BC179V Ps |roië |Loi 25V| 20v! 5v| somAl175C| 300MwF|  100M| 7P!  6omN|  2mal ALN | ses |Bc179  |2N3708 
BC179AP p S |[To® |L74 25V| 20V| 5v| 50MAl175C| 300MWwF|  100M| 7P|  120MN] 2MA| ALA | FER |BC556B |2N6001 
BC179BP p S |TO92 |L74 25V| 20v| sv] soMA|175c| 300MWwF|  100M| 7P|  180MN] 2MA| ALN | FER |BC556B |2N5813 
BC179CP p S |TO® |L74 25V| 20V| 5v| 5oMAl175C| 300MWF|  100M| 7P|  380MN| 2MA| ALA | FER |BC5568 |2N6001 
BC17eVI Ps |rot8 |Lo1 25V| 20v| sv] 5oMA|175C| 300MwF|  100M| 7P| 75/150| 2MA| ALN | ses |BC179 |2N3798 
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‘| BC184LC 
BC185 
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BC190A 
BC190B 
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fT 
min 


Co8 
max 


DID VISIS GUSUS VIII VIVIY DEVIS VOTS VITTS GT 


_ 
N 
T 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


Pol. u Vce | Vce |Vesl ic Ts P.TOT Eau. 

“4 A 2 LP ce A Pa Pre PO PRE | or |rus| ae 
BC203R PS |X31 |L56 45V] 30V| 5V| 75MA|150C| 250MWF 40M| 7P SOMN| 250OUA| ALN | SIE | BC200 
BC203W PS |IX31 |L56 45V| 30V] 5V| 75MA]|150C| 250MWF 40M| 7P 75MN| 250OUA| ALN | SIE | BC200 
BC203Y PS |x31 |L56 45V| 30V| 5V|] 75MA|150C| 250MWF 40M| 7P| 125MN| 25OUA| ALN | SIE |BC200 ; 
BC204 P S |TO106 |L17 45V| 45V] 5V| 100MA]|125C| 300MWF|  100M|  6P 75MN 2MA| ALG | SGS |BC204 ,|2N4248 
BC204A P S |TO106 |L17 45V| 45V] 5V| 100MA]|125C| 300MWF] 100M|  6P|  125MN 2MA| ALG | FCD |BC307  |2N6015 
BC204B P S |TO106 |L17 45V| 45V] 5V| 100MA|125C| 300MWF| 100M|  6P| 240MN 2MA| ALN | FCD |BC309 | 2N6003 
BC204V P S |TO106 |L17 45V| 45V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF|  200M|  6P 50MN 2MA| ALA | SES |BC204  |2N4249 
BC204VI P S |TO106 |L17 45V| 45V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF|  100M| 6P|  75/150 2MA| ALA | SES |BC204  |2N4249 
BC205 P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF|  100M|  6P 75MN 2MA| ALG | SGS |BC204  |2N4248 
BC205A P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF| 100M|  6P|  125MN 2MA| ALN | FCD |BC309 |2N6008 . 
BC205B P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA|125C| 300MWF|  100M|  6P|  240MN 2MA| ALN | FCD |BC309  |2N6008 
BC205C P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 100M|  6P|  400MN 2MA| ALN | MUL |BC556B | 2N6001 
BC205V P S |TO106 |L17 30V| 25V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 100M|  6P|  50/100 2MA| ALA | SES |BC204  |2N4249 
BC205VI P S |TO106 |L17 30V| 25V| 5V| 100MA|125C| 300MWF|]  100M| 6P|  75/150 2MA| ALA | SES |BC204 |2N4249 
BC206 PS |TO106 |L17 20V! 20V] 5V| 100MA]|125C| 300MWF| 100M|  6P|  125MN 2MA| ALN | SGS |BC206  |2N4250 
BC206A P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA} 125C| 300MWF| 100M|  6P|  125MN 2MA| ALN | FCD |BC309  |2N6003 
BC206B P S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF| 100M|  6P|  240MN 2MA| ALN | FCD |BC309 | 2N6003 
BC206C P S |TO106 |L17 25V| 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| :100M|  6P|  400MN 2MA| ALN | SES |BC309  |2N6003. 
BC207 N S |TO106 |L17 45V| 45V] 5V| 100MA]| 125C| 300MWF|  150M| 5P|  75/500 2MA| ALG | SGS |BC207 | 2N4966 
BC207A N S |TO106 |L17 45V| 45V} 5V| 100MA]| 125C| 300MWF|  150M| 5P| 125MN 2MA| ALG | FCD |BC207  |2N4966 
BC207B N S |TO106 |L17 45V| 45V| 5V| 100MA]|125C| 300MWF| 150M|  5P|  240MN 2MA| ALN | FCD |BC239 |2N5827 
BC207C N S |TO106 |L17 50V| 45V| 5V| 100MA]|125C| 300MWF| 150M| SP]  420MN 2MA| ALG | MCE |BC207 | 2N4966 
BC208 N S |TO106 |L17 20V] 20V| 5V| 100MA} 125C| 300MWF|  150M] 5P|  75/900 2MA| ALG | SGS |BC207  |2N4966 
BC208A N S |TO106 |L17 20V| 20V| 5V| 100MA]|125C| 300MWF| 150M|  5P|  125MN 2MA| ALG | FCD |BC207 |2N4966 
BC208B N S |TO106 | L17 20V| 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 150M|  5P]  240MN 2MA| ALN | FCD |BC239 |2N5827 
BC208C N S |TO106 | L17 25V] 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 150M|  5P|  420MN 2MA| ALG | MCE |BC207  |2N4966 
BC209 N S |TO106 |L17 45V| 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF| 150M]  5P|  240MN 2MA| ALN | SGS |BC209  |2N4967 
BC209A N S |TO106 |L17 45V| 45V] SV] 100MA]|125C| 300MWF| 150M|  5P|  125MN 2MA| ALN | FCD ; ; 
BC209B N S |TO106 |L17 45V| 45V|] 5V| 100MA]|125C| 300MWF|  150M|  5P|  240MN 2MA| ALN | FCD |BC239  |2N5827 
BC209C N S |TO106 |L17 45V| 45V] 5V| 100MA]|125C| 300MWF| 150M|  5P|  450MN 2MA| ALN | FCD |BC239 |2N5827 
BC210 NS [TO1I8 |LO1 S0V| 25V| 4V| 700MA]|175C| 450MWF|  100M|  8P 20MN| 150MA| AMG | MIS |BSX33 | 2N731 
BC211 NS |TO39 |LO4 8ov| 40V| 7v 1A| 175C| 800MWF 30M| 6P 40MN| 300MA| AMG | MIS |BFY51  |2N2297 
BC211A N S |TO39 |LO4 100V| 6ov| 5v 1A|175C| 800MWF 50M| 25P|  40/250| 150MA| AMH | SES |BFY50  |2N2297 
BC211B N S |TO39 |LO4 80V}| 40V| 7v 1A|175C| 800MWF 50M}|  25P 55/90] 150MA| AMG | SES |BFY51 | 2N2297 
BC211C N S |TO39 |LO4 80V| 40v| 7v 1A|175C| 800MWF 50M| 25P|  80/125| 150MA| AMG | SES |BFY51 |2N2297 
BC211D N S |TO39 |LO4 80V| 40v| 7v 1A|175C| 800MWF 50M| 25P| 110MN| 150MA| AMG | SES |BFY51  |2N2297 
BC211E N S [TO39 |LO4 80V| 40v| 7v 1A| 175C|  800MWF 50M| 25P| 155MN| 150MA| AMG | SES |BFY51  |2N2297 
BC211-6 N S |TO39 |L104 80v| 40V| 7v 1A!175C| 800MWF 50M| 25P|  40/100| 150MA| AMG | SES |BFY51  |2N2297 
BC211-10 N S |TO39 |LO4 80V| 40V| 7v 1A|175C| 800MWF S0M| 25P|  63/160| 150MA| AMG | SES |BFY51 |2N2297 
BC211-16 N S |TO39 |LO4 8ov| 40V| 7v 1A|175C| 800MWF 50M| 25P|] 100MN| 150MA| AMG | SES |BFY51 |2N2297 
BC211A-6 N S |TO39 |LO4 8ov| 6ov| 7v 1A| 175C| 800MWF 50M| 25P|  40/100| 150MA| AMG | SES |BFY51 |2N2297 
BC211A-10 | N S |TO39 |LO4 80V| 40v| 7v 1A| 175C| 800MWF 50M| 25P|  63/160| 150MA| AMG | SES |BFY51 |2N2297 
BC2114A-16 | NS |TO39 |LO4 80V| 4ov| 7v 1A|175C| 800MWF 50M| 25P| 100MN| 150MA| AMG | SES |BFY51  |2N2297 
BC212 PSIX10 |L20 60V| S50V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M|  9P|  60/300 2MA| ALG | TFK |BC307  |2N6015 
BC212A PS |xX10 |L20 60V| 50V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M|  9P|  100MN 2MA| ALG | TFK |BC307 |2N6015 
BC212B PS |X10 |L20 60V| S50V] 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M]  gP|  200MN 2MA| ALG | TFK |BC307 |2N6015 
BC212AP P S |TO92 |L74 60V| S50V| 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M|  9P|  100MN 5MA| ALG | FER |BC556B  |2N6001 
BC212BP P S |TO92 |L74 60V| 50V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M|  gP|]  200MN 5MA| ALG | FER |BC556B |2N6001 
BC212K PS IX10 |L20 60V| 50V| 5V| 200MA]| 150C| 300MWF| 200M| 10P 50MN 2MA| ALG | TiS |BC307 |2N6015 
BC212KA PS |x10 |L20 6OV| 50V| 5V| 200MA]| 150C| 300MWF|  200M| 10P 100 2MA| ALG | TIS |BC307  |2N6015 
BC212KB PS |X10 |L20 60V| 50V| 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P|  200MN 2MA} ALG | TIS |BC307 |2N6015 
BC212L PS [TO92 |L21 60V| SOV| 5V| 200MA} 150C| 300MWF| 200M| 10P 50MN 2MA| ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC212LA PS |TO92 |L21 60V| S50V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P|  100MN 2MA| ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC212LB P S [TO92 |L21 60V| 50V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 10P|  200MN 2MA| ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC213 PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M|  7P|  80/400 2MA| ALN | TIS |BC309  |2N6003 
BC213A PS IX10 |L20 45V| 30V|] 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 7P|  100MN 2MA| ALN | TIS |BC309 | 2N6003 
BC213B PS |x10 |L20 45V| 30V] 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 7P| 200MN 2MA| ALN | TIS |BC309 | 2N6003 
BC213C PS |X10 |L20 45V| 30V] 5V| 200MA! 150C| 300MWF| 200M|  7P|  350MN 2MA| ALN | TIS /BC309  |2N6003 
BC213K PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA|150C| 300MWF|  200M| 10P 7OMN 2MA| ALG | TIS |BC309  |2N6003 
BC213KA PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P|  100MN 2MA| ALG | TIS |BC309 | 2N6003 
BC213KB PS IX10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P|  200MN 2MA| ALG | TIS |BC309 | 2N6003 
BC213KC PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P|  350MN 2MA| ALG | TIS |BC309  |2N6003 
BC213L P S [TO92 |L21 45V| 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF]  200M| 10P 7OMN 2MA| ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC218LA PS [TO |L21 45V| 30V] 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 10P|  100MN 2MA| ALG | TIS |BC213L |2N5086 
BC213LB P S [TO92 |L21 45V| 30V] 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 10P|  200MN 2MA}! ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC213LC P S [TO |L21 45V| 30V] 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P|  350MN 2MA| ALG | TIS |BC212L |2N5086 
BC214 PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 7P|  140MN 2MA| ALG | TIS |BC309  |2N6003 
BC214A P S |TOg2 |L74 45V| 30V|] SV] 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 10P|  100MN 2MA| ALN | TIS |BC309 | 2N6003 
BC214B PS |X10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA} 150C| 300MWF| 200M|  7P|  200MN 2MA| ALG | TIS |BC309  |2N6003 
BC214C PS |IX10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 7P| 350MN 2MA| ALG | TIS |BC309  |2N6003 
BC2148P P S |[TO92 |L74 45V|  30V| 5V| 200MA|150C| 300MWwF|  200M| 7P|  200MN 2MA| ALN | FER |BC556B |2N6001 
BC214CP PS [TOZ |L74 45V! S30V| 5V| 200MA]|150C| 300MWF| 200M| 7P|  350MN 2MA| ALN | FER |BC556B | 2N6001 
BC214K PS |x10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P|  125MN 2MA}! ALN | TIS |BC309 | 2N6003 
BC214KA PS IX10 |L20 45V| 30V| 5V| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P|  100MN 2MA| ALN | NAT |BC556B | 2N6001 
BC214KB PS IX10 |L20 45V| 30V] 5V]| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P]  200MN 2MA| ALN | TIS |BC309  |2N6003 
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Pol. Vce | Ves TJ P.T0T fT Cos Equ. Equ. 


Mat. | B0ît. max |max| max | max max FCT |FAB| Ep | USA 
BC214KC PS |X10 |L20 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALN | TIS |BC309  |2N6003 
BC214L P S |TO92 |L21 30V| 5V| 200MA] 150C| 300MWF 200M|  10P 125MN 2MA| ALN | TIS |BC214L |2N5087 
BC214LA PS |TO92 |L21 30V| 5V| 200MA|150C| 300MWF 200M|  10P 100MN 2MA| ALN | TIS |BC214L |2N4058 
BC214LB P S |TO92 |L21 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | TIS |BC214L |2N5087 
BC214LC pP S |TO92 |L21 30V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALN | TIS |BC309 |2N6017 
BC215 P S |TO18 |LO1 30V| 5V| 500MA | 200C| 400MWF 150M| 8P 40MN|  150MA| AMG | MIS |BSW24  |2N2907A 
BC215A P S |TO18 |LO1 35V| 5V| 600MA| 200C| 400MWF 150M| . 40/100| 150MA| AMG | SES |BSW24 | 2N2907A 
BC215B P S |TO18 |LO1 35V| 5V| 600MA!150C| 400MWF 150M| . 100MN|  150MA| AMG | SES |BSW24  |2N2907A 
BC216 N S |[TO18 |Lo1 45V| 5V| 20MA]|175C| 860MWF 35M| . 40MN 1OUA| ALN | OBS |BC390 |2N2484 
BC216A NS |[TOI8 |LO1 45V| 5V| 20MA|175C| 860MWF 35M| . 40MN 1OUA| ALN | OBS |BC390  |2N2484 
BC216B NS |TO18 |LO1 45V| 5V| 20MA!175C| 860MWF 35M| . 40MN 1OUA| ALN | OBS |BC390  |2N2484 
BC218 NS |[TOI8 |L01 30V| 5V| 100MA|175C| 300MWF 100M| 4P 50MN 10MA| ALG | RIZ |BC107  |2N2510 
BC218A NS |TO18 |Lo1 45V| 5V| 100MA| 175C| 300MWF 100M 5P 5S0MN 10MA| ALG | RIZ |BC107 |2N2510 
BC219. N S |TO39 |LO4 30V| 6V 1A|180C| 800MWF 50M| 25P 40/120| 150MA| AMG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BC220 N S |TO106 |L17 25V| 5V| 50MA|125C| 200MWF 60M 6P 100MN 1MA!| ALG | SGS |BC207  |2N4966 
BC221 P S |TO105 | LO4 30V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 75M| 15P SOMN 10MA | AMG | MCE | BFS95 | 2N4036 
BC222 N S |TO105 | LO4 30V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 55M|  20P S0MN 10MA | AMG | SGS |BFY50  |2N2297 
BC223 NS |[X10 |L20 30V| 5V| 400MA| 150C| 360MWF 100M|  10P 100MN|  50MA| ALG | TIS |BC237  |2N5825 
BC223A NS |X10 |L20 30V| 5V| 400MA| 150C| 360MWF 100M|  10P 100MN|  50MA| ALG | TIS |BC237 |2N5825 
BC223B NS |X10 |L20 30V| 5V]| 400MA] 150C| 360MWF 100M|  10P 200MN|  50MA| ALG | TIS |BC239  |2N5827 
BC224 p S |TO92 |L21 30V| 6V| 30MA|150C| 250MWF 100M|  6P 150MN 1MA| ALN | TIS |BC214L |2N5087 
BC225 P S |TO106 |L17 40V| 5V| 100MA| 125C| 200MWF 100M| 8P 90MN 10MA| ALG | SGS |BC204  |2N4249 
BC226 N S |[TO39 |LO4 30V| 5V| 500MA] 200C| 800MWF 30M| 25P 130MN|  100MA | AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BC231 P S |TO106 | L17 35V| 5V| 350MA| 150C| 600MWF : . 100MN| 40MA| AMG | TIS |BC328  |2N5819 
BC231A P S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M|  10P 100MN|  50MA| ALN | TIS |BC212L |2N5087 
BC231B P S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA!150C| 625MWF 100M|  10P 200MN| 50MA| ALN | TIS |BC214L | 2N5087 
BC231BL P S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M|  10P 170MN| 50MA| AMG | TIS : . 
BC231GN P S |TO9 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M|  10P 130MN| 50MA| AMG | TIS 
BC231GY P S |TO92 |L21 30V| 5V! 400MA! 150C| 625MWF 100M|  10P 300MN|  50MA| AMG | TIS | . 
BC231M P S |TO39 |LO4 30V| 5V| 400MA| 180C| 800MWF 125M|  10P 100MN| 50MA| AMG | OBS |BFS95  |2N1132 
BC231MA P S |TO39 |LO4 30V| 5V| 400MA! 180C| 800MWF 125M|  10P 100MN| 50MA| AMG | OBS |BFS95  |2N1132 
BC231MB P S |TO39 |LO4 30vV| 5V| 400MA| 180C| 800MWF 125M|  10P 200MN|  100MA| AMG | OBS |BFS95  |2N1132 
BC231V P S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M| 10P 220MN|  50MA| AMG | TIS | . 
BC231Y P S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA! 150C| 625MWF 100M|  10P 100MN| 50MA| AMG | TIS | | 
BC232 N S |TO106 |L17 35V| 5V| 350MA|150C| 600MWF ; | 100MN| 40MA| AMG | TIS |BC207 | 2N4966 
BC232A NS |[TO92 |L21 30V| 5V| 400MA!150C| 625MWF 100M|  10P 100MN|  50MA| ALG | TIS |BC182L |2N5209 
BC232B NS |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M|  10P 200MN| 50MA| ALG | TIS |BC184L |2N5210 
BC232BL N S |[TO92 |L21 30V| 5V| 400MA|150C| 625MWF 100M|  10P 170MN| 50MA| AMG | TIS : . 
BC232GN N S |[TO9 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M|  10P 130MN|  50MA| AMG | TIS 
BC232GY N S |[TO92 |L21 30V| 5V| 400MA]|150C| 625MWF 100M| 10P 200MN| 50MA! AMG | TIS 
BC232M NS |TO39 |LO4 30V| 5V| 400MA| 185C| 800MWF 150M|  10P 100MN| 50MA| AMG | TIS |BFY50 | 2N2297 
BC232MA N S |[TO39 |LO4 30V| 5V| 400MA| 185C| 800MWF 150M|  10P 100MN! 50MA! AMG | TIS |BFY50  |2N2297 
BC232MB N S |[TO39 |L04 30V| 5V] 400MA]| 185C| 800MWF 150M|  10P 200MN| 100MA| AMG | TIS |BFY50  |2N2297 
BC232V N S |TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M) 10P 220MN| 50MA| AMG | TIS : | 
BC232Y N S [TO92 |L21 30V| 5V| 400MA| 150C| 625MWF 100M| 10P 100MN|  50MA| AMG | TIS 
BC234 NS |TO39 |LO4 30V| 5V| 100MA| 180C| 300MWF 100M|  4P 90/180|  10MA| ALG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BC234A N S |[TO39 |LO4 45V| 5V| 100MA| 180C| 300MWF 100M 4 90/1801  10MA| ALG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BC235 NS |[TO39 |LO4 30V| 5V| 100MA| 180C| 300MWF 100M|  4P 150MN 10MA| ALG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BC235A N S |[TO39 |LO4 45V| 5V| 100MA| 180C| 300MWF 100M|  4P 150MN 10MA| ALG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BC236 N S |TO106 |L17 120V] 5V| 50MA|125C| 300MWF 40M 8P 30MN|  30MA| ALH | MIS |BC394 | 2N4390 
BC237 NS |X10 |L20 45V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC237  |2N5825 
BC237A NS |X10 |L20 45V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC237 | 2N5825 
BC237B NS |X10 |L20 45V! 6V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | MUL |BC237 | 2N5825 
BC237C NS |X10 |L20 45V| 6V| 100MA| 150C| 300MWF 150M| 5P 420MN 2MA| ALG | MUL : ; 
BC237AP NS |[TO9 |L74 | 45V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA | ALG | FER |BC237A |2N5825 
BC237BP N S |[TO92 |L74 45V| 6V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC237-92 NS |[TO9 |L15 45V| 6V| 200MA| 150C| 500MWF 60M| 4P5 125MN 2MA| ALG | NAT : . 
BC237A-92 NS |[TO92 |L15 45V| 6V| 200MA| 150C| 500MWF 60M| 4P5 125MN 2MA| ALG | NAT 
BC237B-92 NS |TO92 |L15 45V| 6V| 200MA] 150C| 500MWF 60M| 4P5 240MN 2MA| ALG | NAT 
BC237C-92 NS |[TO9 1115 45V| 6V] 200MA| 150C|  500MWF 60M| 4P5 450MN 2MA| ALG | NAT 
BC238 NS |IX10 |L20 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC237  |2N5825 
BC238A NS |[X10 |L20 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  5P 110MN 2MA| ALG | MUL |BC237 | 2N5825 
8C2388 NS |X10 |L20 20V| 5V| 100MA!|125C| 300MWF 150M|  5P 200MN 2MA| ALG | MUL |BC237 | 2N5825 
BC238C NS |X10  |L20 20V| 5V| 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 420MN 2MA| ALG | MUL | BC237 ; 
BC238AP NS ITO9 |L74 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA! ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC238BP N S |[TO92 |L74 20V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  5P 200MN 2MA| ALG | FER |BC237B |2N5825 
BC238CP NS |[TO92 |L74 20V| 5V| 100MA! 125C| 300MWF 150M SP 420MN 2MA| ALN | FER |BC549C | 2N6006 
BC238-92 N S [TO92 |L15 20V| 5V| 200MA| 150C| 500MWF . 4P5 125MN 2MA| ALG | NAT | : 
BC238A-92 NS |[TO92 |L15 20V| 5V| 200MA| 150C| 500MWF . 4P5 125MN 2MA| ALG | NAT 
BC238B-92 NS [TO92 |L15 20V| 5V| 200MA| 150C| 500MWF ; 4P5 240MN 2MA| ALG | NAT 
BC238C-92 NS [TO92 |L15 20V| 5V| 200MA| 150C| 500MWF | 4P5 450MN 2MA| ALG | NAT . x 
BC239 NS |X10 |L20 20V! 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | MUL |BC239 | 2N5827 
BC239A NS |Xx10 |L20 20V| 5V| 100MA| 125C! 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | MCE |BC237B |2N5825 
BC239B NS |X10 |L20 20ov| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  5P 200MN 2MA| ALN | MUE |BC239  |2N5827 
BC239C NS |X10 |L20 20V| 5V Lu 125C| 300MWF 150M 5P 420MN 2MA | ALN Abe BC239 2N5827 
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Pol. Vcs | Vce |Ves P.TOT fT Cos Equ. 


Mat, | B0ît. Broch! x | max [max] max |max| max min | max FCT | FAB| Eÿr 
gc2398p |NS |Tos |L74 3ov| 20V| 5v| 100MA|125C| 300MWF|  150M| 5p| 200MN|] 2MA| ALN | FER |ëcs4oc | 2N6006 
BC239CP  |NS |TO92 |L74 3ov| 20V| sv| 100MA|125C| 300MWF|  150M| 5P| 420MN|] 2MA| ALN | FER |BC540C |2N6006 
BC239-92 |NS |Tos |L15 3ov| 20vV| 5v| 200MA|150C| 500MWF 4P5| 240MN| 2MA| ALG | NAT 
BC2398-92 | NS |TO92 |L15 3ov| 20v| 5V| 200MA| 150C| 500MWF 4P5| 240MN| 2MA| ALG | NAT 
BC239C92 | NS |Tog |L15 3ov| 20v| 5V| 200MA| 150C| 500MWF 4P5| 450MN| 2MA| ALG | NAT 
BC250 ps |x10 |L20 20v| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6P|  35MN| 1MA| ALG | 1rT |BC307  |2N6015 
BC250A ps |xt0 |L20 20v| 20V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  100M| &P|  35MN| 1MA| ALG | ir |BC307  |2N6015 
BC250B ps |x10 |L20 20V| 20V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6P|  80MN| 1MA| ALG | 1TTr |BC307  |2N6015 
BC250C PS |x10 |L20 20V| 20V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  100M| &p| 200MN|] 1MA| ALG | iTT |BC307  |2N6015 
BC251 p S |TO92 |L74 45v|  4sv| 5v| 100MA|125C| 300MWF|  100M| &P|  125MN] 1MA! ALG | itr |ecso7  |2N6015 
BC251A ps |x:0 |L20 45v| 45v| 5v| 100MA|150c| 300MWwF| som] 6p| 120MN] 2ma! ALG | irr |Bcso7  |2N6015 
BC251B ps |xt0 |L20 45v| 45V| s5V| 100MA|150C| 300MWF|  8om| 6p| 240MN|] 2MA| ALG | 1Tr |BC307  |2N6015 
BC251C PS |xt0 |L20 45V|  45v| 5v| 100MA| 150C| 300MWF| go] 6p| 450MN] 2MA| ALG | Tr |Bc3o7  |2N6015 
BC251CA | PS |TO106 |L17 45v| 45v| 5v| 50MA|150C| -250MWF| 50M| 6P| 450MN] 2MA| ALN | NAT |BC556B |2N6007 
BC252 p S |TO92 |L74 20v| 20v| 5V| 100MA|125C| 300MWF| 80M| &P| 125MN] 1MA| ALG | orr |ëcso7  |2N6015 
BC252A ps |xio |L20 25v| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWF| 8oM| &P| 120MN] 2ma| ALG | ir |Bcso7  |2N6015 
BC252B ps |xi0 |L20 25v| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  8oM| &P| 240MN| 2MA| ALG | 1TT |BC307  |2N6015 
BC252C ps |xt0 |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF| 8oM| &P| 450MN] 2MA| ALG | er |ëC307  |2N6o15 
gc252CA | PS |To106 |L17 25V| 20V| 5V| 50MA|150C| 250MWF| 8oM| &P| 450MN|] 2MA| ALN | NAT |BC556B |2N6007 
BC253 p S |TOS |L74 20V| 20V| 5V| 100MA|125C| 300MWF|  80M| 6P| 125MN|] 2MA| ALG | 17 |BC307  |2N6015 
BC253A ps |xi0 |L20 25v| 25V| s5v| 100MA|150C| 300MWwF| som] &P| :20MN] 2ma| ALN | 1rr |ecsoo  |2N6008 
BC253B ps |xi0 |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF| 80m] 6p| 240MN] 2MA| ALN | ir |Bc309 |2N6008 
BC253C ps |xi0 |L20 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF| 80m] 6P| 450MN] 2MA| ALN | irr |BC309 |2N6003 
BC253CA | PS |TO106 |L17 25V| 25V| 5v| 50MA|150C| 250MWF| 50oM| 6p| 450MN| 2MA| ALN | NAT |BC556B |2N6007 
BC254 NS |Tog2 |L21 | 100] 55v| ev| 30MA|:150C| 250MWF 50/600| 1MAÏ ALE | TIS |BSx21 | 2N2896 
BC254 NS |Tot8 |Lo1 24av| 18v| s5v| 100MA|175C| 300MWF| 6om| 10P| 150MN] 2ma| ALG | Riz |Bcios |2N4386 
BC254A NS |Tot8 |Lo1 3ov| 25V| 5v| 100MA|175C| 300MWF| 6oM| 10P| 150MN] 2MA| ALG | Riz |Bc108 |2N2510 
BC255 NS |Tog2 |L21 | 100V| 55v| ev| 30oMA| . | 625MWF 50/600| 1MA| ALG | TIS |BC182L |2N3710 
BC255A NS |To18 |Lo1 aov| 25v| s5v| 100MA| 175C| 300MWF| 6om| 10P| 235MN] 2MA| ALN | RIZ |BC109B |2N2586 
BC256 p S |TOs2 |L74 6av| 64V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  100M| 6P| 125MN] 2MA| ALG | 1TT |BC307  |2N6015 
BC256A ps |xi0 |L20 av| 64v| 5v| 100MA|150c| 300MWF| 75M| 6p| 120MN] 2Ma! ALG | rr |Bcso7  |2N601s 
BC256B ps |xt0 |L20 av] 6av| sv| 100MA|150C| 300MWF| 75M| 6p|  240MN] 2MA| ALG | Tr |Bc3o7  |2N6o1s 
BC257 PS |Tos |L21 45V| 45V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  130M|  6P|  70oMN| 2MA| ALG | SiE |mc2i21 |2N4061 
BC257A p S |TOS |L21 45v| 4sv| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  130M|] 6p| 120MN] 2MA| ALG | SiE |Bc2121 |2N4061 
BC2578 pS |Tos2 |L1 45v| 45V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  130M|] 6p|  180MN| 2MA| ALG | SiE |Bc212L1 |2N4061 
BC257V ps |Tos |L1 45v| 45v| sv| 100MA|150c| 300MWwF|  130M| 6p| 50/10! 2MA| ALG | SiE | . 
BC257VI ps |TOg |L21 sov| 45V| 5V| 100MA|150C| 280MWF|  130M| 6P| 75/150| 2MA| ALG | SiE |ac2i2 |2N4061 
BC258 PS [Too |L21 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  130M| 6P|  70oMN|  2MA| ALG | SE |Bc2i2i |2N4061 
BC258A PS |Tos2 |L21 25V| 25V| sv} 100MA|150C| 300MWF|  130M| 6P| 120MN]  2MA| ALG | SiE |Bc2121 |2N4061 
BC258B PS |To92 |L21 25V| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  130M| 6P| 180MN|] 2MA| ALG | SiE |Bc2i2i |2N4061 
BC258C ps |Tos |L1 25v| 25V| 5v| 100MA|150C| 300MWwF|  130M| 6p| s8oMN] 2MA| ALG | sie |ec22 |2N4061 
BC258VI ps |Tos2 |L1 25V| 25V| sv] 100MA|150C| 300MWF|  130M| 6p| 757150] 2MA| ALG | SiE |Bc212L |2N4061 
BC259 PS |[Tos |L21 20vV| 20v| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  130M| 6P|  70OMN| 2MA| ALN | SIE |BC2140 |2N4058 
BC259A ps |Tos |L1 20V| 20V] 5v| 100MA|150C| 300MWF|  130M] 6p| 120MN] 2MA! ALN | SIE |Bc214L |2N4058 
BC2598 p S |TOs |L21 20v| 20V| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  130M] 6p| 200MN] 2MA| ALN | SiE |BC214L |2N4058 
BC259C ps |Tog |L1 2ov| 20v| 5v| 100MA|150C| 300MwF|  130M] 6p| sgomn|  2MAl ALG | sie |Bo2a |2N4058 
BC260 ps |To18 |LO1 20V| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p|  35MN| 1MA! ALA | TT |Bcyzo |2N3965 
BC260A PS |TO18 |LOi 20vV| 20v| sv] 100MA|175C| 300MWF|  100M|  6P|  35MN|  1MA| ALA | ir |Bcy70 |2N3065 
BC260B PS |TO18 |Loi 20V| 20V| s5v| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p|  gomN| 1MA| ALA | irr |Bcy71 |2N3965 
BC260C pS |TO18 |Loi 20V| 20v| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p| 200MN] 1MA| ALA | irr |BCy71 |2N3965 
BC261 ps |To18 |Lot 45V|  45v| 5v| 100MA|175C| 300MWwF|  100M| 6p] 125MN] 2mA| ALA | Tr |Bcy71 |2Ns0es 
BC261A PS |To18 |Lot 4sv| 45v| sv] 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p|  125MN] 2MA| ALA | iTr |BCY71 |2N3065 
BC261B ps |To’8 |Lot 45v| 45V| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6P|  240MN] 2MA| ALA | irr |Bcy71  |2N3965 
BC261C ps |Toi8 |Lot 45v| 45V| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p| 450MN] 2MA| ALA | iTr |Bcy71 |2N06s 
BC262 ps |To18 |Lo1 25V| 25V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6p|  125MN] 2MA| ALA | iTr |BCY71 |2N3965 
BC262A ps |To18 |Lot 25v| 2sv| 5v| 100MA|175C| 300MwF|  100M] 6p| 125MN| 2MA! ALA | Tr |Bcy71  |2N3065 
BC262B PS |To18 |Lot 25V] 25V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6P| 240MN] 2MAÏ ALA | ITT |BCY71  |2N3065 
BC262C PS |To’8 |Lot 25V| 25V| s5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6P| 450MN] 2MA| ALA | rTr |Bcy71 |2N3065 
BC263 PS |Tot8 |Lot 25v| 25V| sv| 100MA|:175C| 300MWF|  100M| 6p|  125MN] 2MA| ALA | irr [Bcy71 |2N3065 
BC263A ps |Toi8 |Lot 25v| 25V| 5v| 100MA|175C| 300MWwF|  100M| 6P| 125MN] 2MA| ALA | iTr |Bcy71 |2N3965 
BC2638 ps |To18 |Lot 25v| 25V| 5v| 100MA|175c| 300MWF|  100M] 6p| 240MN] 2MA| ALA | ir |Bcy71  |2N3065 
BC263C PS |Tot8 |Lot 25V| 25V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 6P| 450MN] 2MA| ALA | ITT |BCY71  |2N3065 
BC266 PS |To’8 |Lot gav|  64V| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  200M| 6P|  125MN] 2MA| ALA | mr |ec177  |2N3065 
BC266A PS |TOi8 |Lot 6av| 64v| 5v| 100MA|175C| 300MWwF|  200M| 6p| 125MN] 2MA| ALA | Tr |Bcy71  |2Ns3065 
BC266B PS |To’8 |Lot 6av|  64V] 5v| 100MA|175C| 300MWF|  200M| 6p| 240MN] 2MA| ALA | Tr |Bcy71 |2N3065 
BC267 NS |Toi8 |Loi sov| 4sv| ev 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 125MN] 2mA| AMG | sGs |BFxo5 |2N22224 
BC267A NS |Tot8 |Lot sov| 45v| ev 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 110MN| 2MA| AMG |MCE|BFX95 |2N2222A 
BC267B NS |Toi8 |Lo1 sov|  45v| 6v 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 240MN| 2MA| AMG |MCE|BFx95 |2N2222A 
BC268 NS |Toi8 |Lo1 gov| 20v| 6v 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 125MN|] 2MA| AMG | sGs |BFx95 |2N2222A 
BC268A NS |TO18 |Lo1 3ov| 20v| 6v 1A|175C| 375MWF| 150M| 12P| 110MN|] 2MA| AMG |MCE|BFx95 |2N22224 
BC268B NS rois |Lo1 sov| 2ov| ev 1A|175C| 375MWF| 150M| 12P| 240MN| 2MA| AMG |mcE |BFxe5  |2N2222A 
BC268C NS |To18 |Loi gov| 20v| ev 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 450MN] 2MA| AMG |MCE|BFxX95 |2N2222A 
BC269 NS |TO18 |Lot gov| 20v| 6v 1A|175C| 375MWF| 150M| 12P| 240MN] 2MA| AMG | SGs |BFxX95  |2N2222A 
BC269B NS |TO18 |Lot sov| 20v| 6v 1A|175C| 375MWF| 150M| 12P| 240MN] 2MA| AMG | OBS |BFx95  |2N2895 
BC269C NS |To18 |Lo1 gov| 20v| 6v 1A|175C| 375MWF|  150M| 12P| 450MN|] 2MA| AMG | OBS |BFx95 |2N5582 


208 


TYPE | 


BC270 

BC270A 
BC270B 
8c270C 
BC270-5 


BC270-6 
BC271 
BC272 
BC274 
BC274A 


BC274B 
BC274V 
BC274VI 
BC275 

BC275À 


BC275B 
BC275C 
BC276 

BC276A 
BC276B 


BC276C 
BC277 
BC277A 
BC277B 
BC278 


BC278A 
BC278B 
BC278C 
BC279 

BC279B 


BC279C 
BC280 

BC280A 
BC280B 
BC280C 


BC281 
BC281A 
BC281B 
BC281C 
BC282 


BC283 
BC284 
BC284A 
BC284B 
BC285 


BC286 
BC287 
BC288 
BC289 
BC289A 


BC289B 
BC290 

BC290A 
BC290B 
BC290C 


BC291 
BC29iA 
BC291B 
BC291D 
BC292 


BC292A 
BC292B 
BC293 
BC294 
BC295 


BC297 

BC297-6 
BC297-7 
BC297-8 


Pol. 


Mat. 


ZZZZT VVUUTU VUUUU VUZZZ 2Z2ZZZZ 
non NU UN NU UN UN UN NU UN NN UN WU 


Z2Z070 VDUUUUT ZUVUZUU VUUVUUUV 2Z2ZZZZ ZZZUZ ZZZZV ZTU0TT ZZZZZ ZZZZZ 
nn non non nn nn mon ann OO non VouWna 


Vce 
max 


Ves 
max 


Ts 
max 


ic 
max 


1A| 175C 
1A| 175C 
1A| 175C 
1A} 175C 
1A| 175C 


1A| 175C 
1A| 175C 
1A| 175C 
1A| 175C 
tal 175C 


P.T0T 
max 


375MWF 
375MWF 
375MWF 
375MWF 
375MWF 


375MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
400MWF 


400MWF 
500MWF 
S00MWF 
S00MWF 
360MWF 


800MWF 
800MWF 
800MWF 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
800MWF 
600MWF 
380MWF 


375MWF 
375MWF 
375MWF 
375MWF 
375MWF 


375MWF 
375MWF 
850MWF 
850MWF 
850MWF 
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fT 
min 


40M 


Co8 
max 


6P 


3 8 


2S 28888 22224 


$ 


70P 


Ê Equ Equ 
hFE joe FCT | FAB EUR. USA 


2N2222A 
2N2222A 
2N6007 
2N6007 


BFX95 
BFX95 
BC556B 
BC556B 


BC556B | 2N6007 


2N6007 
2N6007 


BC556B 
BC558B 


BC556B 


BC5568 
BCS568B 
BC556B 


BC237B 
BC237B 
BC237B 
BC237B 


BC237B 
BC549C 
BC237B 
BC237B 
BC549C 


BC549C 
BC109 

BC107B 
BC107B 
BC107B 


BCY70 
BC177B 
BC177B 
BC177B 
BFX95 


BSW24 
BFX95 
BC107 
BC107B 
BC285 


BFY50 
BC143 
BFY51 
BC107B 
BC107 


BC107C 
BC107C 
BC107C 
BC107C 
BC107C 


BC177 
BC177 
BC177 
BC177 
BC+77A 


BC177 
BC179 
BFY51 
BFX30 
BSV64 


BC297 


| BSwW24 
Bc328 |2N2907A 
8c300 |2N1893 


BFY50  |2N2297 
BFY50 | 2N2297 


Vcs Vce | VeB lc © P.ToT fT Co8 


| max max |max| max |max max max 
! | | 

BC300-6 NS |TO39 LO4 120V 80V| 7V 1A1175C| 850MWF 60M| 15P 120MN|  150MA| AMS | MCE | BFY50 2N2297 
BC301 N S |TO39 |LO4 gov 6OV| 7V 1A1175C| 850MWF 60M| 15P 40MN| 150MA | AMG | SGS | BC300 2N1893 
BC301-4 N S |TO39 |LO4 90v 6OV| 7V 1A1175C| 850MWF 60M| 15P 40MN|  150MA) AMG | MCE | BFY50 2N2297 
BC301-5 N S |TO39 |L04 90V 6OV| 7V 1A1175C| 850MWF 60M| 15P 7OMN|  150MA| AMG | MCE | BFY50 2N2297 
BC301-6 N S |TO39 |L04 90V GOV| 7V 1A| 175C| 850MWF 60M] 15P 120MN]  150MA| AMH | MCE | BFY50 2N2297 
BC302 N S |TO39 |LO4 80V 45V| 7V 1A|175C| 850MWF 60M| 15P 40MN| 150MA| AMG | SGS | BFY50 2N2297 
BC302-4 N S |TO39 |L04 80V 45V| 7V 1A1175C)] 850MWF 60M| 15P 40/80| 150MA| AMG | MCE | BFY50 2N2297 
BC302-5 N S |TO39 |LO4 80V A45V| 7V 1A1175C| 850MWF 60M| 15P 70/140| 150MA| AMG | MCE | BFY50 2N2297 
BC302-6 N S |TO39 |LO4 80V 45, TV 1A|175C| 850MWF 60M| 15P 120MN|  150MA | AMG | MCE | BFY50 2N2297 
BC303 P S |TO39 |LO4 90v 65V] 7V 1A|175C] 850MWF 40M| 25P 40MN|  150MA| AMG | SGS | BC143 2N4037 
BC303-4 P S |TO39 |L04 90V 65V! 7V 1A|175C| 850MWF 40M| 25P 40MN|  150MA | AMG | MCE | BFR23 2N4929 
BC303-5 P S |TO39 |LO4 90V 65V| 7V 1A|175C| 850MWF 40M]| 25P 7OMN| 150MA} AMG | MCE | BFR23 2N4929 
BC303-6 P S |TO39 |LO4 90v 65V| 7V 1A1175C| 850MWF 40M| 25P 120MN!  150MA| AMG | MCE | BFR23 2N4929 
BC394 P S |TO39 |LO4 80V 45V| 7V 1A|175C) 850MWF 40M| 25P 40MN]|  150MA | AMG | SGS | BC143 2N4037 
BC304-4 P S |TO39 |LO4 80V 45V| 7V 1A|175C| 850MWF 35M| 25P 40MN] 150MA| AMH | MCE | BFR23 2N4929 
BC304-5 P S |TO39 |LO4 80V 45V| 7V 1A1175C| 850MWF 35M| 25P 7TOMN|  150MA| AMH | MCE | BFS95 2N1132 
BC304-6 P S |TO39 |LO4 80V 45V| 7V 1A1175C| 850MWF 35M|  25P 120MN|  150MA| AMH | MCE | BFS95 2N1132 
BC307 PS |X10 L20 5S0V 45V| 5V| 100MA] 125C| 300MWF 100M 8P 75MN 2MA| ALG | MUL | BC307 2N6015 
BC307A PS |X10 L20 50V 45V) 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 130M 6P 125MN 2MA| ALG | SIE | BC307 2N6015 
BC307B PS !X10 L20 50V 45V| 5V! 100MA] 125C! 300MWF 130M 6P 240MN 2MA| ALG | SIE | BC307 2N6015 
BC307C PS |X10 L20 50V 45V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 130M 6P 500TP 2MA| ALN | ITT |BC309 2N6003 
BC307AP P S |TO92 |L74 50V 45V| 5V] 100MA] 125C] 300MWF 130M 6P 125MN 2MA| ALG | FER |BC307A |2N6015 
BC307BP P S |TO92 |L74 50V 45V| 5V] 100MA} 125C| 300MWF 130M 6P 240MN 2MA | ALG | FER |BC3078B |2N6007 
BC307VI P S |TO92 |L74 50V 45V! 5V] 100MA| 150C| 280MWF 100M < 75/150 2MA} ALG | SIE |BC157 2N6015 
BC307-92 PS |TO9 115 50V 45V| 5V] 200MA]| 150C| 500MWF : ï 75MN 2MA| ALG | NAT : : 
BC307A-92 PS |TOS2 |L15 50V 45V| 5V]| 200MA]| 150C| 500MWF : i 125MN 2MA| ALG | NAT 

BC307B-92 PS |TO92 |L15 50V 45V| 5V] 200MA] 150C| 500MWF : : 240MN 2MA| ALG | NAT . . 
BC308 PS |X10 L20 30V 25V| 5V| 100MA} 125C| 300MWF 100M 8P 75MN 2MA| ALG | MUL | BC307 2N6015 
BC308A PS !X10 L20 30V 25V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 125MN 2MA| ALG | SIE | BC307 2N6015 
BC308B PS |X10 L20 30V 25V] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 240MN 2MA| ALG | SIE |BC307 2N6015 
BC308C PS |X10 L20 30V 25V|] 5V} 100MA] 125C| 300MWF 100M 8P 450MN 2MA| ALG | SIE | BC307 2N6015 
BC308AP PS |TO92 |L74 30V 25V| 5V| 100MA) 125C) 300MWF 100M 8P 125MN 2MA| ALG | FER | BC556B |2N6007 
BC308BP P S |TO92 |L74 30V 25V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 240MN 2MA| ALG | FER |BC556B | 2N6007 
BC308CP P S |TO92 |L74 30V 25V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 450MN 2MA| ALN | FER |BC556B |2N6007 
BC308VI P S |TO92 |L74 30V 25V|] 5V|] 100MA]| 150C| 280MWF 100M | 75/150 2MA| ALG | SIE |BC157 2N6015 
BC308-92 PS |TO92 |L15 30V 25V| 5V| 200MA]150C! 500MWF > ; 125MN 2MA| ALG | NAT 

BC308A-92 PS |TO92 |L15 30V 25V| 5V] 200MA]| 150C| 500MWF S : 125MN 2MA| ALG | NAT 

BC308B-92 P S |TO9 Lis 30V 25V| 5V] 200MA)| 150C| 500MWF : : 240MN 2MA) ALG | NAT 

BC308C-92 PS |TO92 |L15 30V 25V|] 5V| 200MA| 150C| 500MWF : : 450MN 2MA | ALG | NAT 5 . 
BC309 . PS |X10 L20 25V 20V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 125MN 2MA| ÀLN | MUL | BC309 2N6003 
BC309A PS |X10 L20 25V 20V|] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 125MN 2MA| ALN | SIE | BC309 2N6003 
BC309B PS |X10 L20 25V 20V| 5V] 100MA} 125C| 300MWF 100M 8P 250MN 2MA| ALN | SIE | BC309 2N6003 
BC309C PS |X10 L20 25V 20V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 270TP 1OUA | ALN | ITT | BC309 2N6003 
BC309BP PS |TO92 |L74 25V 20V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 100M 8P 250MN 2MA}| ALN | FER | BC309 2N6003 
BC309CP PS |TO92 |L74 25V 20V] 5V| 100MA] 125C| 300MWF 100M 8P 450MN 2MA| ALN | FER | BC309 2N6003 
BC309-92 PS |TO92 |L15 25V 20V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 70M 4P: 140MN 2MA| ALN | NAT 

BC309B-92 PS |TO9 |L15 25V 20V| 5V] 200MA]| 150C| 500MWF - | 240MN 2MA]| ALN | NAT 

BC309C-92 PS |TO9 |L15 25V 20V| 5V| 200MA]| 150C| 500MWF : ; 450MN 2MA| ALN | NAT 

BC309PA PS |Xxii L78 25V 20V] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 70M 7P 125MN 2MA | ALN | FER 

BC30aVi P S ATO92 |L74 25V 20V|] 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 65/150 2MA| ALN | SES 

BC310 N S |TO39 |LO4 70V 70V| 5V 1A| 200C| 800MWF 50M|  20P 40MN|  200MA | AMG | SGS | BFY50 2N2297 
BC311 P S |TO39 |LO4 70V 70V| 5V 1A| 200C| 800MWF 100M]|  20P 40MN|  200MA | AMG | SGS | BC143 2N4037 
BC312 NS |TO39 |LO4 100V] 100V} 5V] 150MA]| 200C| 800MWF 100M|  10P 50MN 30MA| ALG | SGS | BC300 2N1893 
BC313 P S |TO39 |LO4 60V 40V] 5V 1A1 200C!  800MWF 50M|  30P 40/250| 150MA| AMG | MIS | BC143 2N4037 
BC313A PS |TO39 |LO4 80v 60V| 5V 1A! 200C| 800MWF 50M|  30P 40/250| 150MA| AMG | SES | BC143 2N4037 
BC313B P S |TO39 |LO4 60V 40V| 5V 1A1200C|  800MWF 50M| 30P 55/90| 150MA| AMG | SES | BFS95 2N1132 
BC313C P S |TO39 |LO4 60V 40V] 5V 1A| 200C|  800MWF 50M|  30P 80/125| 150MA | AMG | SES | BFS95 2N1132 
BC313D P S |TO39 |L04 60V 40V| 5V 1A! 200C!  800MWF 50M]| 30P 110MN|  150MA| AMG | SES | BFS95 2N1132 
BC313E P S |TO39 |L04 60V 40V| 5V 1A| 200C| 800MWF 50M}  30P 155MN|  150MA| AMG | SES | BFS95 2N1132 
BC313-6 P S |TO39 |L04 60V 40V] 5V 1A| 200C|  800MWF 50M| 30P 40/100! 150MA | AMG | SES . . 
BC313-10 P S |TO39 |LO4 60V 40V] 5V 1A| 200C| 800MWF S0M}  30P 63/160| 150MA| AMG | SES 

BC313-16 P S |TO39 |LO4 60V 40V| 5V 1A| 200C| 800MWF 50M| 30P 100MN| 150MA| AMG | SES . à 
BC314 N S |TO106 |L17 120V] 120V| . 100MA | 125C|  180MWF 50M 6P 30MN! 25MA| ALH | SGS | BC394 2N4390 
BC315 PS |X10 L20 45V 35V| 5V] 100MA]| 150C| 300MWF 200M|  10P 100MN 2MA| ALN | TIS | BC309 2N6003 
BC315A PS |X10 L20 45V 35V] 5V] 100MA] 150C| 300MWF 200M|  10P 125MN 2MA| ALN | TIS | BC309 2N6003 
BC315B PS |X10 L20 45V 35V| 5V] 100MA| 150C| 300MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | TIS | BC309 2N6003 
BC317 NS |TO92 |L14 S0V 45V| 6V] 150MA]| 135C; 310MWF 100M 4P 110MN 2MA | ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC317A N S |TO92 |Li4 50V 45V| 6V] 150MA] 135C| 310MWF 100M 4P 110MN 2MA| ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC317B NS |TO92 |L14 50V 45V| 6V| 150MA]| 135C| 310MWF 100M 4P 200MN 2MA| ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC318 N S ITO9 |L14 40V 30V! 5V] 150MA]| 135C| 310MWF 100M 4P 110MN 2MA| ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC318A NS |TO92 |L14 40V 30V! 5V] 150MA]|135C| 310MWF 100M 4 110MN 2MA) ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC318B . NS |TO92 |L14 40V 30V| 5V} 150MA] 135C| 310MWF 100M 4P 200MN 2MA} ALG | MOT | BC167 2N5209 
BC318C NS |TO92 |L14 40v | 30V! 5V! 150MA| 135C| 310MWF 100M 42 400MN 2MA| ALG | MOT | BC169 2N5210 
BC319 N S |TO92 |Li4 30V 20V} 5V] 150MA]|135C) 310MWF 100M 4P| . 200MN 2MA | ALN | MOT | BC169 2N5210 
BC319B NS |TO92 |L14 | av 20V| 5V] 150MA]| 135C| 310MWF 100M 4P 200MN 2MA| ALN | MOT | BC169 2N5210 
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Pol. F Vce | Vce |Veml ic P.TOT fT | Equ. Equ. 

Mat, | Boît. (Broch} m3, | max Imax| max |maxl max min | max es FCT | FAB| EUR | USA 
8c33810 | NS |ros2 |174 sov| 25v| sv 1A|150C| 500MWF|  5oM| 24P|  67/150| 100MA| AMG | sie |Bcas8 |2N6220 
BC33816 | NS|x10 |L20 3ov| 20vV| 5V| 800MA|150C| 360MWF|  6om| 20P|  100MN| 100MA| AMG | siE |Bcas7  |2N5s16 
BC33825 | NS|x10 |L20 3ov| 20V| 5V| 800MA|150C| 360MWF|  6oM| 20P|  160MN| 100MA| AMG | SiE |BC337  |2N5818 
BC338-40 | NS |xi0 |L20 30V| 20V| 5V| 800MA|150C| 360MWF|  6om| 20P|  250MN| 100MA| AMG | SiE |mC337  |2N5818 
BC340 NS |To39 |Lo4 40V| 40V| 5V| 500MA]|200C| 800MWF|  5oM| 12P|  40MN|  50MA! AMG | 1rr |Bry50 |2N2207 
BC340-6 NS |Toz |Lo4 4ov| 4ov| 5v| 500MA|200C| 800MWwF|  5oM| 12P|  40MN]  5oMAl AMG | 1rr |mrvso  |2N2207 
BC340-10 | NS |TO39 |Lo4 40V| 40V| 5V| 500MA|200C| 800MWF|  5oM| 12P|  63MN|  50MA| AMG | 1rr |Brv50 |2N22e7 
BC340-16 | NS |TO39 |Lo4 4ov!  4ov| 5v| 500MA| 200€! 800MWwF| 50m! 12P|  100MN|  50MA! AMG | 1rr |BFY51 |2N2207 
BC341 NS [TO |Lo4 6ov| 6ov| 5V| 500MA|200C| 800MWwF|  6om| 10P!  40MN|  5oMA| ALG | 1rr |Bry50 | 2N2297 
BC341-6 NS [TO39 |Lo4 6ov| 6ov| 5v| 500MA|200C| 800MWF|  6om| 10P|  40MN| 50MA| ALG | ir |Bry50 | 2N2297 
BC341-10 | NS |TO39 |Lo4 6ov| 6ov| 5v| 500MA!200C| 800MWF|  6om| 10P|  6sMN! 5omAl LG | 1rr |mrvs0  |2N2297 
BC342 NS [|TOs |L04 7ov| 6éov| 5v 1A| 200C| 800MWF| 100M| 20P|  20MN| 500MA! AMG | MOT |BFY50 | 2N2207 
BC343 PS |TO5 |L04 70vV| 6ov| 5v 1A| 200C| 800MWF| 100M| 20P|  20MN| 500MA! AMG | MOT Bc143  |2N4037 
BC344 NS [TOs |Lo4 7oV| 6eov| 5v 1A!200C| 800MWF| 100M| 20P|  20MN| 150MA! AMG |MOT|BFv50 |2N2207 
BC345 PS |TOs |Lo4 gov| sov| 5v 1A|200C| 800MWF| 100M| 20P|  20MN| 150MA| AMG MOT |Bci43 |2N4087 
BC347 Ns |Tos |L14 sov| 45V| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN|  2mal acG | mor scie  |2N5209 
BC347A NS [To |L14 sov| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M| 4p|  110MN] 2MAÏ ALG |Mor|Bc347A |2N3903 
BC3478 NS |Tog |L14 sov| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M| 4p|  200MN] 2MAl ALG | MOT |BC347A |2N3903 
BC347L NS |TO® |L14 5oV| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN|  2MAl ALG |Mor |Bc167  |2N5209 
BC348 NS |Tog |L14 40V| 30v| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4pl  40MN|  2MAl ALG |MoT |BCi67  |2N5209 
BC348A NS [Too |L14 4ov| 3ov| sv] 100MA|135c| 300MWwF|  125M|  4pl  110MN|  2MAl aLG |mor|scie7  |2N5209 
BC348B NS |Tog |L14 40V| 30V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  200MN| 2MA| ALG |MoT|eci6o  |2N5210 
BC348L NS [To |L14 4ov| 3ov| sv] 100MA|135C| 300MWF|  125M| 4P|  40MN| 2MA| ALG |Mor acier  |2N5209 
BC349 NS |Tos |114 30V| 20V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M| 4pl  40MN| 2MA| ALN MOT |BGi6o  |2N5210 
BC349A NS |Tos |L14 30V| 20V| 5V| 100MA| 135C| 300MWF|  125M|  4P|  110MN| 2MAl ALN |Mor |Bci6o  |2N5210 
BC3498 NS |Tos |L14 sov| 20vV| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4p| 200MN] 2MAl ALN | mor scies  |2N5210 
BC349L NS |TO® |L14 3ov| 20V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN| 2MAÏ ALN |MoT |BCi6o  |2N5210 
BC350 PS [TO |L14 5soV| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN| 2MAl ALG |MoT|mc320  |2N5086 
BC350A ps [TO |L14 sov| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  110MN| 2MAl ALG | mor |Bc320  |2N5086 
BC350B ps [To |L14 sov| 45V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M| 4P| 200MN|  2MAl ALG | mor |Bca22  |2N5087 
BC350L ps |Tos |L14 sov| 45V| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN] 2mal ALG |mor|mcs20  |2N5086 
BC351 p S |TO92 |L14 4ov| 3ov| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN| 2MAl ALG |mMor |Bc320  |2N5056 
BC351A p S |TO® |L14 40V| 30v| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  110MN| 2MAl ALG |Mor |BC320  |2N5066 
BC351B p S |TOg2 |L14 40V| 30V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4p| 200MN| 2MAl ALN |MoT |BC322  |2N5087 
BC351L Ps |[Tos |L14 4oV| 30v| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN| 2MAl ALG |Mor|Bcs20  |2N5086 
BC352 ps |Tos2 |L14 sov| 20v| 5v| 100MA|135c| 300MWF|  125M|  4p|  40MN| 2mal aLN mor |Bcs22  |2N5067 
BC352A ps [Toe2 |L14 3ov| 20v| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  110MN| 2MAl ALG | mor |BC320  |2N5086 
BC3528 ps [TO |L14 3ov| 20v| sv] 100MA|135C| 300MWF|  125M] 4P| 200MN] 2MAÏ ALN | MOT |BCa22  |2N5087 
BC352L ps |TO® |L14 3oV| 20V| 5V| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P|  40MN] 2MAl ALN |MoT|Bc322  |2N5087 
BC354 ps [TO |114 3ovV| 25V| 4V| 200MA|135C| 310MWF|  200M| 5P|  63MN|  10MA| ALG |Mor IBc320  |2N5086 
BC355 p S |TOs2 |L14 3ov| 25V| 4V| 200MA|135C| 310MWF|  200M| 5P|  63mN|  10MAl aLG |Mor|mcazo  |2N5086 
BC355A PS |Tos |L14 3ov| 25V| 4V| 200MA|135C| 310MWF|  200M| 5P|  63MN| 2MAl ALG |MorT |BC320  |2N5086 
BC355B PS |TO92 |L14 30v| 25V| 4V| 200MA| 135C| 310MWF|  200M| 5P|  100MN| 10MA| ALG | MOT |Bcs2o  |2N5066 
BC355C p S [TO |L14 30V| 25V| 4V| 200MA|135C| 310MWF|  200M| 5P|  150MN| 10MAl ALN |Mor|mcs22  |2N5087 
BC357 p S |TO92 |L14 25V| 25V| 5V| 100MA|135C| 310MWF|  200M| 10P|  100MN|  10MA| ALG |Mor |BC320 |2N5086 
BC358 Ns |Tos |L14 25v| 25V| 5v| 100MA|135C| 310MWF|  125M| 10P|  100MN] 10MAl ALG | mor |Bc238  |2N5825 
BC360 Ps [To |Lo1 40V| 40V| 5V| 500MA|200C| 800MWF|  150M| 12P|  40MN| 50oMA! ALG | 1rr |mrx2o |2N29054 
BC360-6 ps |TO3 |Lo1 40V| 40V| 5v| 500MA|200C| 800MWF|  150M| 12P|  40MN|  50MA| ALG | ir |Brx29  |2N2905A 
BC360-10 | Ps |roæ |Lo1 40V| 40V] 5V| 500MA|200C| 800MWF|  150M| 12P|  63MN|  50MAl ALG | 1rr |Brx29  |2N2905A 
BC360-16 | Ps |Tosæ |Lo1 4ov|  40v| sv] 500MA|200C| 800MwF|  150M| 12P|  100MN| 5oMA| ALG | rrr |BFx29 |2N29054 
BC361 Ps [Toæ |Lo1 6ov| éov| s5v| 500MA|200c| 800MwF|  150M| 12P|  40MN|  5omAl auG | rrr |mrx2o  |2N20054 
BC361-6 ps |TO3 |Lo1 6ov| 6ov| 5v| 500MA|200C| 800MWF|  150M| 12P|  40MN| 5oMAl ALG | 1rr |Brx29 |2N2905A 
BC361-10 | PS |Toæ |Lo1 gov| 6ov| sv| 500MA|200C| 800MWF|  150M| 12P|  6sMN| 50MA| ALG | 17r |Brx2o |2N2905A 
BC362 Ps lxi7 |L35 sov| 45v| 4v 1A | 135C 1WF|  50M| 12P|  6omN| 250MA| AMG | MOT BD140 | 2N4920 
BC363 psixi7 |L35 ov| 6ov| 4v 1A | 135C 1WF| 50M| 12P|  6oMN| 250MA| AMG | MOT BD140 | 2N4020 
BC364 ps |x7 |L35 gov| sov| 4v 1A| 135C 1WF|  50M| 12P|  6oMN| 250MA| AMH | mor BD140 |2N4020 
BC365 Nslxi7 |L35 sov| 45V| 4v 1A | 135C 1WF|  50M| 12P|.  6oMN| 250MA| AMG | MOT BD169 |2N4023 
BC366 NSIx17 |L35 gov| 6ov| 4v 1A | 135C 1WF|  50M| 12P|  60MN| 250MA| AMH | MOT |BD169 |2N4923 
BC367 Nslxi7 |L35 gov| sov| 4v 1A| 135C 1WF|  50M| 12P|  6oMN| 250MA| AMH | MOT |BD169  |2N4023 
BC368 Nslxto |L72 2sv| 2ov| 5v 1A|150c| 800MwF| 65m! . 85/375|  500MA| AMG | MBL |BC338 |2N5818 
BC369 ps |xio |L72 25v| 20v| 5v 1A|150c| 800MwF|  65M| . 85/375| 500MA| AMG | ML |Bc328  |2N5819 
BC370 ps [Tois |Loi 20v| 20V| 5v 1A|175C| 375MWF|  90M| 12P|  soMN| 100MA| AMG | sGs |Bsw24 |2N20074 
BC370A ps [Tot8 |Lot 20vV| 20ov| 5v 1A|175C| 375MWF|  90M| 12P|  125MN| 100MA| AMG | sas |Bsw24  |2N2907A 
BC370B ps [TO’t8 |Lo1 20v| 20v| 5v 1A|175C| 375MWF|  90M| 12P| 240MN| 100MA| AMG | sGs |BSW24  |2N2907A 
BC370-5 ps |Tot8 |Lo1 2ov| 20v| 5v 1A|175C| 375MWF| ooM| 12P|  50/100|  10MA| AMG | ses 
BC370-6 Ps [rois |Loi 2ov| 2ov| 5v 1a|175C| 375MWF| g9oM| 12P| 75/1150!  10MA| AMG | scs | 
BC371 NS |roæ |Lo1 gov| 45v| 5v 1A|175C| 850MWF|  75M| 18P|  40MN| 150MA| AMG | sGs |Brvs1  |2N2207 
BC372 NS |Tos |115 100v| 100V| 12V 1A|150C| 625MWF|  100M| 25P|  10/600| 100MA| AMH | MoT | Bc372 
BC372-16 | NS |TO92 |L14 1oov| 10ov| 12v 14! 150C| 625MWF|  100M| 25P| 8kMN| 250MA| AMD | MOT 
BC372-25 | NS |TO9 |L14 10oov| 100v| 12v 1A|150C| 625MWF|  100M| 25P| 20KMN| 250MA| AMD | MOT 
8C37240 | NS |Tos2 |L14 10ov|  100v| 12v 1A|150c| 625MwF| 100M| 25P| 40KkmMN| 250Ma| AMD | Mor . 
BC373 NS |Tog |115 gov| gov| 12v 1A|150C! 625MWF| 100M| 25P| 10/00! 100MA| AMH | MOT | Bc372 
8C373-16 | NS [TO |L14 sov| gov| 12v 1A|150C| 625MWF|  100M| 25P| gkMN| 250MA| AMD | MOT | 
BC373-25 | NS |TOs2 |L14 gov| 8ov| 12v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 25P| 20KMN| 250MA| AMD | MOT 
BC373-40 | NS |TOS |L14 gov| gov| 12v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 25P| 40KMN| 250MA| AMD | MOT 
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GYYSSS 339323 5239 


g' 328933 313229 
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à 
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Pol. Vcs Vce | Ves lc P.TOT 


î Equ. 

TYPE | Mat, | Soit. JBroch. max |max| max |max| max i FCT ne | El 
Bcaisap | PS |To9 |L74 4sv| 3sv| sv] 100MA|150c| 300mwF|  200M| 5P|  120MN] 2mal aLG | FER |Bcssem |2N5ets 
BC4158P | PS |TO9 |L74 45v| 3sv| 5v| 100MA| 150C| 300MwF|  200M| 5P|  180MN|  2MA| ALG | FER |BC5568 |2N6007 
Bcaiscp |PS |TO9 |L74 4sv| 3sv| 5v| 100MA|150c| 300MwF|  200M| 5P|  38omN|  2MA| ALN | FER |6C556B |2N6007 
BC416 ps |xi0 |L20 sov| 45v| sv] 100MA| 150C| 300MwF|  200M| 5P|  120MN] 2MA| ALN | SES |Bcaoo |2N6003 
BC416A ps |xi0 |L20 sov| 45V| 5V| 100MA|150C| 500MWF|  200M] spl  120MN] 2MA! ALG | tFk |BC307  |2N6015 
BC416B ps |xio |L20 sov| 4sv| 5v| 100MA|150c| 300mMwF|  200M| sp]  180MN| 2mal aLG | rrx |ecso7  |2N6015 
BC416C ps |x10 |L20 sov| 45V| sv] 100MA|150C| 300MwF|  200M| 5P|  380MN] 2MA| ALN | TK [Bcaco |2N6003 
BC416AP | PS |TO92 |L74 sov| 45V| 5v| 100MA|150C| 300MwF|  200M| 5P| 120MN|  2MA| ALG | FER |BC5568 |2N6007 
Bca168p | PS |TO92 |L74 sov| 4sv| 5v| 100MA|150C| 300MwF|  200M| 5P| 180MN|  2MA| ALG | FER |BC556B | 2N6007 
Bca6cp | PS |TO92 |L74 sov| 45v| sv! 100MA|150C| 300MwF|  200M| 5P|  380M| 2MA| ALN | FER |Bcas2s |2N5087 
BC417 ps |Toio6 |L17 sov| 45v| sv! 100MA|125c| 250MwF| 75M| op] 72MN| 2Mal aLG | va |Bc204 | 204240 
BC417A PS |TO106 |L17 45V| 45v| 5v| 200MA|125C| 250MWF| 75M| 10P| 125MN] 2MA| ALG | o8s |Bcs5és |2N6007 
BC417VI PS |TO106 |L17 sov| 45V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  150M| 4P5| 75150] 2MA| ALG |ses| 
BC418 PS |TO106 |L17 sov| 25v| 5v| 100MA| 125C| 250MwF| 75M| op]  75MN| 2MA| ALG | VAL |Bc204  |2N4240 
BC418A PS |TO106 |L17 sov| 25V| 5v| 100MA| 125C| 250MwF| 75M| op]  125MN|  2MA| ALG | VAL |BC204  |2N4249 
BC418B ps |To:106 |L17 sov| 2sv| 5v| 100MA|125C| 250MwF| 75M| ep] 240MN| 2ma| aLN | vau |ëc2os  |2N4250 
BC418VI PS |To106 |L17 3ov| 25V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  150M| 4Ps| 75/50! 2MA| ALG |sas| 
BC419 PS |TO106 |L17 25V| 20V| 5V| 100MA|125C| 250MWF| 75M| gpl 125MN| 2MA| ALG | VAL |ëc204  |2N4240 
BC419A PS |TO106 |L17 25V| 20V| sv] 100MA| 125C| 250MWF| 75M| op]  125MN] 2MA| ALG | VAL [BC204  |2N4240 
BC4198 PS |TO106 |L17 25V| 20V| 5v| 100MA| 125C| 250MWF| 75M| op] 240MN| 2MA| ALN | VAL |Bc206 | 2N4250 
BC420 Ps [Toi |uor | 150v| 150v| . | 100MA|175c| 400MwF|  75M| gp] 7omN|  2mal ae |s@s| .  |oNas7 
BC420A PS |Toi8 |Lo1 | 180v| 180v| 6v| 100MA|125C| 400MwF|  75M| gpl  120MN| 2mA| ALE | ous |acsss |2N30s0 
BC420VI PS |Toi8 |Lo1 | 180v| 180v| 5v| 100MA| 125C| 400MwF|  150M| 4P| 7o/140| 2mA| ALH |scs| 
BC424 NS |TOs |L15 gov| sov| 4V| 500MA| 135C| 500MWF| 50M| . 50/250| 2MA| AMG |MOT|BC387 |2N4401 
BC425 NS |TO92 |L15 gov| eov| 4V| 500MA|135C| 500MWF|  50M| 50/250|  2MA| AMG | MOT|BC387 | 2N4401 
BC426 ps |Tos |L15 sov| aov| 4v| 500MA|135c| 500MwF|  5oM| . 50/250| 2MA| AMG |MoT|Bcass |2N4403 
BC427 PS |To® |L15 gov| eov| 4v| 500MA|135C| 500MWF| 50M| 50/250| 2MA| AMG |MOT|BC388  |2N4403 
BC429 N S |TO126 | L68 45V| 4sv| sv]  14/150c|  6wc| 100M| 1op] 50160] 150MA| AMG | ris |BD169 |2N4023 
BC429A N S |TO126 | L69 gov| @ov| sv]  14/150C|  ewc| 100M| 10P| so/160| 150MA| AMH | ris |[BDico  |2N4923 
BC430 PS |TO125 | L69 45v| 45V| 5v|  14/150C|  ewc|  100M| 10P| so/160| 150MA| AMG | ris |BD140 |2N4920 
BC430A ps |To126 |L69 gov| 6ov| sv]  1al150c|  ewc| 100M| 10P| sori6o| 150MA| AmH | ns |Bp140 | 2N4020 
BC431 NS/xt0 |L20 80V 500MA| . | 625MWF| 100M| . 63/240| 100MA| AMG | TFK| 
8C431-10 | NS |TO9 |L74 7ov| 6ov| sv]  1A|150c| 500MWF| 50M| 24P| 67/150| 100MA| AMH | Sie |Bcas7B |2N6220 
BC431-16 | NS |TO® |L74 70V| 6ov| 5v|  1A/150C| 500MWF|  50M| 24P| 106MN| 100MA| AMH | SiE |BC487B |2N6220 
BC432 psix0 |L20 | . 6ov| . | 500MA| . | 625MWwF|  100M| . 63/240| 100MA| AMG | TFK| | 
casio | Ps |Tos |L74 7ov| @ov| sv]  1A|150C| 500MwF| 5oM| 24P| 67/150| 100MA| AmH | sie | 8528-16 |2N6015 
BC432.16 | PS |TOS2 |L74 7ov| @ov| sv]  1A/150C| 500MWF| 50M| 24P]  106MN| 100MA| AMH | SIE |8C528-16 | 2N6015 
BC437 Nsixi |Lai sov| 45V| 6v| 100MA|125C| 220MwF|  200M| 3P5|  110MN] 2MA| ALG | Hir |Bct82L |2Na710 
BC437A Ns[xi9 |La1 sov| 45v| 6v| 100MA|125C| 220MwF| 200M| 3P5|  110MN] 2MA| ALG | Hir |ct82u |2N3710 
BC437B NSixi9 |Lai sov| 45V| 6v| 100MA|125C| 220MWF|  200M| sP5|  200MN] 2MA| ALG | Hir |Bc184L |2N2707 
BC438 Ns|x# |Lai sov| 20v| 6v| 100MA|125c| 220MwF|  200M| aps]  110MN] 2mal ALG | Hir [cie |2Na710 
BC438A NS[xi9 |La1 3ov| 20v| 6v| 100MA|125C| 220MwF|  200M| 3P5|  110MN| 2MA| ALG | ir |eciezu |2Ns710 
BC438B Nsxio |La1 sov| 20v| 6v| 100MA|125C| 220MWF|  200M| 3P5|  200MN| 2MA| ALG | Hir |Bcig4 |2Ns707 
BC438C Ns|xio |La1 3ov| 20v| 6v| 100MA|125C| 220MWF|  200M| 3P5|  420MN] 2MA| ALN | Hir |Bci8a |2N3707 
BC439 NS|xio |Lat sov| 20v| 6v| 100MA|125C| 220MWF| 200M| 3P5|  200MN] 2MA| ALG | Hir |BC182L |2N3710 
BC439B Ns|xio |Lai sov| 20v| 6v| 100MA| 125] 220MwF|  200M| aps]  200MN| 2ma| ALG | mir |ecisau |2N3707 
BC439C NS |xi9 |La1 sov| 20V| 6v| 100MA| 125C| 220MwF|  200M| aP5| 420MN| 2MA| ALN | HT |eC1841 |2N3707 
BC440 NS |TO3 |Lo4 sov| 4ov| 5v|  2A| 200€ 1WF|  5oM| 20P| 40MN| 500MA| AMG | sûs |BFv51  |2N2207 
BC440-4 NS |TOs |Lo4 sov| 4ov| 5v|  2A| 200€ 1WF| Som| 20P| 4070] 500MA| AMG |sGs| . | 
BC440-5 NS |TO3 |Lo4 sov| 4ov| 5v| 2A| 200€ WF] 5oM| 20P| 6o/130| 500MA| AMG | sGs 
BC4406 NS [rose |Lo4 sov| 4ov| 5v|  2A|200c 1Wr| som] 20P] 115MN| 500MA| amc |ses| 
BC441 NS |TO39 |Lo4 75V| 6ov| 5v|  2A| 200€ 1WF|  50M| 20P| 40/250| 500MA| AMG | sGs |Bssa2  |2N5320 
BC441-4 NS |TO3s |Lo4 75V| @ov| 5v| 2A| 200€ 1WF| 5oM| 20P| 4070] 500MA| AMG | sGs 
BC441-5 NS |TO3s |LO4 75V| 6ov| sv]  2A| 2000 1WF|  5oM| 20P| 60/130| 500MA| AMG | sGs 
BC441-6 N S |[TO39 |L04 75V| 6ov| 5v| 2A| 200€ 1WF| 50M| 20P| 115MN| 500MA| AMG | sGs 
BC445 NS |Tos |L15 gov| eov| s5v| 200MA|150c| 350MwF|  100M| spl  7omN| 1omal amH mor]  . |2nsss: 
BC445A NS |To® |L15 gov| 6ov| 5v| 300MA!150C| 625MWF|  100M|] . | 120220] 2MA| AMG | MOT 
BC445-5 NSIx11 |L24 gov| 6ov| 5v| 200MA| 125C| 350MWF|  100M| 6P|  5oMN| 100MA| AMG | MOT 
cassis |NS|xit |L25 gov| eov| 5v| 200MA|125C| 350MwF|  100M|] 6P|  5omN| :100MA| AMG |mMoT| | 
BC446 PS |TOs2 |L:5 gov| 6ov| 5v| 200MA|150C| 350MWF|  100M| sp]  7oMN|  10MA| AMH |MoT |ecsss  |2N4403 
BC446A Ps |To® |L15 gov| eov| 5v| 300MA|150c| 625Mwr|  100M| . | 120220] 2ma| ame | mor 
BC446B ps |To® |L15 gov| 6ov| 5v| 300MA|150C| 625MWF|  100M| : | 180460!  2MA| AMG | MOT 
BC446-5 ps|xi1 |L24 gov| 6ov| sv| 200MA|125C| 250MWF|  100M| &P|  5oMN| 100MA| AMG | MOT 
ecasi8 |PS/xt1 |L25 gov| eov| 5v| 200MA|125C| 350MWF|  100M| 6P|  somN| 100MA| AMG |MOT| | 
BC447 | NS |Tog |L15 gov| 8ov| 5v| 200MA|150C| 350MWF|  100M| 5P|  7oMN| 10MA| AMH |MoT| |  |2n55s:1 
BC447A NS |Tos |L15 gov| sov| sv] 300MA| soc] 625smwr|  100M| . | 120220] 2mal amc | mor 
BC4478 NS |TO® |115 gov| 8ov| 5v| 300MA|150C| 625MWF|  100M| : | 1804460]  2MA| AMG | MOT 
BC447-5 NS|Ixi1 |L24 gov| 8ov| 5v| 200MA|125C| 350MWF|  100M| Pl]  5oMN| 100MA| AMH | MOT 
Bca47-18 |NS xt |L25 gov| sov| sv] 200MA|125c| a5omwr|  100M| 6P|  5oMN| 100MA! AMH |MOT| | 
BC448 ps |To® |L15 gov| gov| 5v| 200MA| 150C| 350MWF|  100M| sp]  7oMN|  10MA| AMH |MOT|Bsw24 |2N29074 
BC448A Ps |To® |L15 gov| sov| sv| s00mA|150c| 625MWF|  100M| . | 12022] 2Ma| ame | mor 
BC448B ps |To® |L15 gov| 8ov| 5v| 300MA|150C| 625MWF|  100M| : | 1804460!  2MA| AMG | MOT 
BC448-5 ps |xi1 |L24 gov| 8ov| 5v| 200MA|125C| 350MWF|  100M| pl  50MN| 100MA| AMH | MOT 
Bcagis |Ps|xii |L25 8ov| 8ov| 5v| 200MA|125C| 350MWF|  100M| 6P|  5omN| 100MA| AMH |MOT| | : 
BC449 NSTogz 18 | 100] 100) sv] 2omA) 150c| ssouwr| 1004) SP] 7oun) 1oMA) «un |Mor|urr2s  |ansss: 
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Equ. 
pou FCT se EUR. 


Vcs | Vce |Ves P.T0T fr Cos 


max |[max| max max min |max| MF 


BC449A N S | TO92 5V| 300MA| 150C| 625MWF 100M ; 120/220 2MA MOT 

BC449B N S | TO92 5V] 300MA! 150C| 625MWF 100M . 180/460 2MA MOT 

BC449-5 NS |Xx11 5V| 200MA | 125C| 350MWF 100M 6P 50MN|  100MA MOT 

BC449-18 NS |X11 5V| 200MA| 125C| 350MWF 100M 6P S0OMN]|  100MA MOT . 
BC450 P S | TO92 5V| 200MA| 150C| 350MWF 100M 5P 70OMN 10MA MOT |BSW24 | 2N2907A 
BC450A PS |T092 5V| 300MA| 150C| 625MWF 100M : 120/220 2MA MOT 

BC450B P S |TO92 5V| 300MA| 150C| 625MWF 100M : 180/460 2MA MOT ‘ : 
BC451 NS |TO92 5V| 100MA! 125C| 300MWF 150M|  4P5 110MN 2MA TOS |BC237 2N6220 
BC451A N S | TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  4P5 110MN 2MA TOS | BC109 2N930 
BC451B N S | TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  4P5 200MN 2MA TOS |BC109C |2N930 
BC451C N S | TO92 5V| 100MA| 125C|  300MWF 150M]|  4P5 420MN 2MA TOS |BC109C |2N930 
BC452 N S | TO92 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M|  4P5 110MN 2MA TOS |BC416 2N6220 
BC452A N S | TO92 5V]| 100MA| 125C| 300MWF 150M]|  4P5 110MN 2MA TOS |BC109 2N930 
BC452B NS | TO92 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M|  4P5 200MN 2MA TOS |BC109 2N930 
BC452C N S | TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  4P5 420MN 2MA TOS |BC109C | 2N930 
BC453 N S | TO92 5V| 100MA]| 125C] 300MWF 150M]|  4P5 110MN 2MA TOS |BC416 2N6220 
BC453A N S | TO9 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  4P5 110MN 2MA TOS |BC109 2N930 
BC453B N S |TO92 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M]|  4P5 200MN 2MA TOS |BC109C |2N930 
BC453C N S |TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M|  4P5 420MN 2MA TOS |BC109C |2N930 
BC454 PS | TO92 5V] 100MA | 125C| 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC309 2N6007 
BC454A P S |TO9 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC454B P S |TO92 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 220MN 2MA TOS | BC179 2N3965 
BC454C P S |TO92 5V| 100MA]| 125C|  300MWF 150M 6P 420MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC455 PS |TO92 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC309 2N6007 
BC455A P S |TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC455B P S | TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 220MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC455C P S |TO92 5V| 100MA| 125C|  300MWF 150M 6P 420MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC456 PS |TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC309 2N6007 
BC456A P S |TO92 5V| 100MA] 125C|] 300MWF 150M 6P 125MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC456B PS |T09 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 220MN 2MA TOS |BC179 2N3965 
BC456C P S |TO92 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 6P 420MN 2MA TOS | BC179 2N3965 
BC460 PS 5V 2A | 200C 1WF 50M : 40/250|  500MA SGS | BSS18 2N5323 
BC460-4 PS 5V 2A | 200C 1WF 50M . 40/70| 300MA SGs 

BC460-5 PS SV 2A | 200C 1WF 50M : 50/130|  300MA SGs 

BC460-6 PS 5V 2A| 200C WF 50M ï 115MN|  500MA SGS 

BC461 PS 5V 2A | 200C 1WF 50M : 40/250|  500MA SGsS - 2N4929 
BC461-4 PS 5v 2A | 200C WF 50M ; 40/70| 500MA SGS 

BC461-5 PS 5V 2A | 200C 1WF 50M | 50/130|  500MA sGs 

BC461-6 PS 5V 2A | 200C 1WF 50M , 115MN|  500MA SGsS | 

BC462 PS 5V | 1500MA | 175C|  880MWF 100M . 50/280| 500MA MUL | BCX36 

BC463 NS 5V| 1500MA | 175C|  880MWF 100M : 50/280|  500MA MUL | BCX32 

BC464 PS 5V | 1500MA | 175C|  880MWF 100M 5 95/280|  500MA MUL | BCX36 

BC465 NS 5V | 1500MA | 175C|  880MWF 100M . 95/280| 500MA MUL | BCX32 : 
BC467 NS 6V| 100MA | 125C| 220MWF 200M| 3P5 220MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC467A NS 6V]| 100MA| 125C| 220MWF 200M| 3P5 120MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC467B NS 6V| 100MA] 125C| 220MWF 200M|  3P5 180MN 2MA HIT |BC184L | 2N3707 
BC468 NS 5V! 100MA| 125C| 220MWF 200M| 3P5 120MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC468A NS 5V| 100MA| 125C| 220MWF 200M| 3P5 120MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC468B NS 5V| 100MA]| 125C| 220MWF 200M| 3P5 180MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC468C NS 5V| 100MA]| 125C| 220MWF 200M| 3P5 380MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC469 NS 5V| 100MA| 125C| 220MWF 200M| 3P5 180MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC469B NS 5V] 100MA]| 125C| 220MWF 200M]| 3P5 180MN 2MA HIT |BC184L |2N3707 
BC469C NS 5V! 100MA| 125C| 220MWF 200M|  3P5 380MN 2MA HIT |BC184L | 2N3707 
BC477 PS 6V| 150MA | 200C| 360MWF 100M 6P SOMN 2MA SGS | BC556 2N5550 
BC477A PS 6V| 150MA]| 200C!  360MWF 100M 6P 125MN 2MA SGS | BFT69 2N3963 
BC477VI PS 6V| 150MA| 200C|  360MWF 100M 6P 50/120 2MA SGsS . . 
BC478 PS 6V| 150MA | 200C| 360MWF 100M 6P 110MN 2MA SGS | BCY71 2N3965 
BC478A PS 6V| 150MA]| 200C| 360MWF 100M 6P 125MN 2MA SGS |BC177A |2N3963 
BC478B |PSs 6V] 150MA]| 200C| 360MWF 100M 6P 240MN 2MA SGS |8C177B |2N3963 
BC479 [Ps 6V| 150MA | 200C|  360MWF 100M 6P 200MN 2MA SGS | BCY71 2N3965 
BC479B PS 6V] 150MA]| 200C|  360MWF 100M 6P 240MN SGS |BC179C |2N3965 
BC485 NS 5V 1A| 150C| 625MWF 100M|  12P 60MN|  100MA MOT | BFT29 2N2897 
BC485A NS 5V 1A| 150C| 625MWF 100M]|  12P 100MN|  100MA MOT | BFT29 2N2897 
BC485B NS | 5v 1A| 150C!  625MWF 100M]  12P 160MN |  100MA MOT | BFT29 2N2897 
BC485L NS 5V 1A1 150C| 625MWF 100M]|  12P 60/150| 100MA MOT | BFT29 2N2897 
BC485-5 NS 5V 14! 150C| 625MWF 100M}! 12P 60OMN|  100MA MOT 

BC485-18 NS 5v 141 150C|  625MWF 100M}! 12P 60MN| 100MA MOT > | 
BC486 PS 5V 1A!150C| 625MWF 100M]|  12P 60MN|  100MA MOT |BSW24 | 2N2907A 
BC486A PS 5V 1A! 150C| 625MWF 100M|  12P 100MN|  100MA MOT |BSW24 | 2N2907A 
BC486B PS 5V 1A1150C| 625MWF 100M]  12P 160MN | 100MA-: MOT |BSW24 | 2N2907A 
BC486L PS 5v 1A| 150C! 625MWF 100M| 12P 60/150| 100MA MOT |BSW24 | 2N2907A 
BC486-5 PS 5V 1A| 150C| 625MWF 100M|  12P 6OMN]  100MA MOT : # 
BC486-18 PS 5v 1A1 150C| 625MWF 100M]|  12P 60MN|  100MA MOT . . 
BC487 NS 5V 1A| 150C! 625MWF 100M| 12P 60MN|  100MA MOT | BFT29 2N2897 
BC487A NS 5V 1A| 150C| 625MWF 100M|  12P 100MN|  100MA MOT | BFT29 2N2897 
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Pol. Vcs Vce | Ves lc P.T0r. fT Cos lc 


. Equ 
TYPE ee Boît. |Broch} max | max |max| max |maxl max min | max a FCT ne | EUR. 
BC4878 Ns |Tos |L15 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 625Mwr|  100M| 12P|  160MN| 100Ma| AMG |morierr  |2N2807 
BC487L Ns |Tos |115 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  60/150| 100MA!| AMG | MOT |eFr29  |2N2807 
BC487-5 Ns|xi1 |L24 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  6omMN| 100MA| AMG |MOT| . 
BC487-18 | NSÎxi1 |L25 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  6oMN| :100MA| AMG |MOT| | 
BC488 PS |[TO® |L15 gov| 6ov| 5v 1A| 150C| 625MWF|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMG | MOT Bsw24 |2N29074 
BC488A ps [To |L1s eov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWwF|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG |Mor |Bsw24 |2N29074 
BC488B ps [rog |115 eov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  160MN| 100MA| AMG | MOT BSW24  |2N2907A 
BC488L ps |Tos |L15 ov| eov| sv 1A!150C| 625MWF|  100M| 12P| 6o/150| 100MA| AMG | MOT |Bsw24a  |2N2907A 
BC488-5 ps [|xi1 |L24 gov| 6ov| 5v 1A/150C| 625MWF|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMG |MOT| n à 
Bcasst8 | PS |xt1 |L25 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMG | MOT 
BC489 NS |ros |115 gov| sov| 5v 1A|150C| 625MwF|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMH |mor|err2o  |2N2807 
BC489A NS |[Tog |115 8ov| 80v! 5v 1A|150C| 625MWwF|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMH |MOT|err20 |2N2807 
BC489B NS |Tos2 |L15 gov| aov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  160MN| 100MA| AMH |MoT |BFr29  |2N2807 
BC489L NS |Tog2 |L15 gov| sov| 5v 1A|150C| 625MWF| 100M| 12P| 60/150| 100MA| AMH |MOT |BFT29  |2N2807 
BC489-5 NsIxi1 |L24 gov| 8ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMH|MoT| . 
Bcassts | NS |xi1 |L25 gov| sov| sv tA|150C| 625MWF|  100M| 12P|  6omN| 100MA| AMH | MOT 
BC490 Ps ITo® |L15 gov| govl 5v 1A|150C! 625MWF!  100M| 12P|  60MN| 100MA| AMH | MOT 
BC490A ps [To®æ |L15 gov| gov| sv 1A|150C| 625MWwF|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMH | MOT 
BC490B ps |[To® |L15 gov| aov| 5v 1A| 150C| 625MWF|  100M| 12P| 160MN| 100MA| AMH | MOT 
BC490L ps |Tog |115 gov| sov| 5v 1A| 150C| 625MWF|  100M| 12P|  60/150| 100MA| AMH | MOT 
BC490-5 ps |xi1 |L24 gov| sov| sv 1A|150C| 625Mwr|  100M| 12P|  6oMN| 100MA| AMH | Mor 
BCagg-is | PS |x11 |L25 8ov| 8ov| 5v 1A|150C| 625MWF|  100M| 12P|  60MN| 100MA| AMH|MoT| 
BC507 NS |Tos |L74 6sv| 45v| . | 180MA|150c| 200MwF| . 100MN|] 2MA| ALG | sGs [Bc237 |2N5825 
BC507A NS |Tos2 |L74 esv| 4sv| 6v| 180MA|150€| 200MWF| : eP| 110MN| 2MA| ALG | sGs |Bc237B |2N5825 
BC507B NS |Tos2 |L74 esv| 4sv| 6v| 180MA|150C| 200MWF| ! 6P| 200MN| 2MA| ALG | sGS |BC237B |2N5825 
BC507F ns |Tos |L74 esv| 4sv| 6v| 180MAl150c| 200MwF| . eP| 110MN|  2MA| ALG | sGs |Bc2378 |2N5825 
BCS507FA | NS |TOS2 |L74 esv| 45v| 6v| 180MA|150c| 200MwF| | 6P| 110MN| 2MA| ALG | sGs |BC2378 |2N5825 
BC507FB  |NS |Tos |L74 esv| 45v| 6v| 180MA|150c| 200MWwF| | éP| 200MN] 2MA| ALN | sGs |BC237B |2N5825 
BC508 NS |Tos2 |L74 éov| 4ov! . | 180MA|150c| 200MWwF| 100MN|  2MA| ALG | sGs |Bc239 |2N5825 
BC508A Ns |Toæ |L15 gov| 4ov| 5v| 180MA|150c| 200MWwF| | pl 110MN| 2MA| ALG |sGs |BC547 | 2N6006 
BC508B Ns |Toæ |L15 gov| 4ov| 5v| 180MA|150c| 200MwF ep 200MN| 2mal ALG | sas |Bc2378 |2N6006 
BC508C NS |Tog |L15 gov| 4ov| 5v| 180MA|150€| 200MWF| 6P| 420MN|  2MA| ALG | sas |BC540C |2N6006 
BC508F NS |TOg2 |L74 gov| 4ov| 5v| 180MA|150c| 200MWF| | eP| 110MN|  2MA| ALG | sGs |BC237B |2N5825 
BCS08FA | NS |Tog |L74 ov| 4ov| 5v| 180MA|150C| 200MWF pl 110MN|  2MA| ALG | sGs |[mc237B |2N5825 
BC508FB | NS |TO92 |L74 éov| 40v| sv! 180MA| 150C| 200MWF 6P| 200MN| 2MA| ALG | sGs |BC237B |2N6006 
BCso8rc | NS |TOs2 |L74 gov| 4ov| sv| 180MAl150€| 200MWF| . @P| 420MN| 2MA| ALN | sas |Bc54oc |2N6006 
BC509 N S |To106 |L17 gov| 4ov| . | 180MA| 150€! 200MWF| | 200MN| 2MAÏ ALG | sGs |Bc237  |2N5825 
BC5098 NS |Togæ |L15 gov| 4ov| 6v| 180MA| 150c| 200MwF| | eP| 200MN| 2MA| ALG | sGs |BC547  |2N6006 
BC509C NS |Tog |L15 gov| 4ov| 6v| 180MA|150c| 200MwF| | 6P| 420MN| 2MA| ALN | sas |BC540c |2N6006 
BC509F NS [To |L74 éov| 4ov| 6v| 180MA|150c| 200MWwF| | 6P| 200MN| 2MA| ALG | SGS |BC237B |2N6006 
Bcsoors |Ns |ros |L74 gov| 4ov| ev| 180MA|150c| 200Mwr| . 6P| 200MN| 2MA| ALG | sGs |Bc540c |2N6006 
BCSs09Fc | NS |TO92 |L74 gov| 4ov| ev| 180MA| 150€! 200MWF| | @P| 420MN| 2MA| ALG | sGs |BC540C |2N6006 
BC510 NS |Tog |L15 3ov| 25v| sv| 200MA|150c| 360MWF| | 6P| 200MN] 2MA| ALG | oBs |BC237B |2N6006 
BC5108 Ns |Tog |L15 ov| 2sv| 5v| 200MA|150c| 360MwF| | 6P| 200MN| 2MA| ALG | OBS |BC237B |2N6006 
BC510C NS |Tos |L15 3ov| 25V| 5v| 200MA|150c| 360Mwr| . |: 6p|  420MN| 2mAl ALN | o8s |Bc54oc |2N6006 
BC510F NS |Tos |L74 gov| 25v| sv| 200MA| 150c| 360MwF| . éP| 200MN|] 2MA| ALG | os |Bc2378 |2N6006 
BC510FB NS |TOS |L74 3ov| 25v| sv| 200MA|150C| 360MWwF| | 6P| 200MN| 2MA| ALG | oBs |BC237B |2N6006 
BC510FC |NS |TO2 |L74 sov| 25V| 5v| 200MA|150C| 360MWwF| | 6P| 420MN| 2MA| ALN | OBS |BC549C |2N6006 
BC512 ps |xt0 |L20 5ov| 45v| 5v| 200MA|150C| 300MwF|  200M| 10P|  6oMN|  2MA| ALG | ris |Bcso7  |2N6015 
BC512A ps |x10, |L20 sov| 45v| 5v| 200MA|150C| 300MWwF|  200M| 10P|  100MN| 2MA| ALG | ris |BC307  |2N6o15 
BC5128 ps|xio |L20 sov| 45v| sv| 200MA|150c| 300MWwF|  200M| 10p|  200MN| 2m! au | ris |Bcs0o |2N600s 
BC513 PS |x10 |L20 3ov| 25V| 5v| 200MA|150C| 300MWF|  200M| 10P|  8oMN| 2MAl ALG | ris |BC307  |2N6015 
BC513A Ps |xio |L20 3ov| 25V| 5V| 200MA|150c| 300MWwF|  200M| 10P| 100MN| 2MA| ALG | ris |Bcao7  |2N6015 
BC5138 ps |xio |L20 30V] 25V| 5V| 200MA|150C| 300MWF|  200M| 10P| 200MN| 2MA! ALN | ris |BC309 |2N6003 
BC513C Ps |xto |L20 3ov| 25V| 5v| 200MA|150C| 300MWwF|  200M| 10P|  350MN]  2MA| ALN | ris |Bcaoo  |2N6005 
BC514 ps|xio |L20 3ov| 25v| 5v| 200MA|150c| 300MwF]  200M| 10P|  140MN|  2MA| ALG | ris |Bcso7  |2N6015 
BC514A ps |xt0 |L20 3ov| 20v| 5v| 200MA|150c| 300MwF|  200M| 10P|  100MN| 2MA| ALG | ris |Bc307  |2N6015 
BC5148 ps|x10 |L20 3ov| 20v| 5v| 200MA|150C| 300MWwF|  200M| :10P| 200MN| 2MA| ALN | ris |Bc309 |2N6003 
BC514C Ps|xto |L20 3ov| 20v| 5v| 200MA|150c| 300MwF|  200M| 10P|  350MN|  2MA| ALN | ris |Bcaoo |2N6003 
BC516 Ps |xio |L20 4ov|  3ov| 10v| 400MA| 150C| 625MWF!  150M| 7P| 30KMN|  20MA| AMD | 11S 
BC517 Ns|xto |L20 4ov| 3ov| 10v| 400MA| 150c| 625MwF|  120M| spl 30kmN|  20omal AmD | ns 
BC517P NS |Tos |L15 40v| 30V| 10V| 400MA| 150C| 625MWwF|  120M| 5P|  30kMN|  20MA| AMD | Mis 
BC517S NS |Tos |L15 4v|  3ov| 10v 1A| 150C| 625MWwF| 200MTP| . 33KMN|  180MA| AMD |MOT| |2N6426 
BC520 Ns|Tos |L15 gov| 6ov| av| 100MA|150c| 625MWwF| 180MN|]  2MA| ALG | FCD |BC109 |2N930 
BC520B NS To |115 gov| 6ov| av| 100MA|150c| 625Mwr| | | 180MN|  2MA| ALG | FcD |Bci09c |2N930 
BC520C NS |Tos |L15 gov| eov| av| 100MA| 1500! 625mwr| . 380MN|  2MA| ALG | Fon |Bciooc |2N930 
BC521 NS |Tos |L15 av 45v| av| 100MA! 150c| 625MWwF| | 380MN|  2MA| ALG | Fco |Bciooc |2N930 
BC523 NS |To®æ |L15 gov| 6ov| 12V| 100MA| 150€! 625MWwF| | 180MN| _2MA| ALH | FCD |BC1078 
BC5238 Ns|To®æ |L1s gov|  6ov| 12V| 100MA| 150€! 625MWF| | . 180MN| _2MA| ALH | FCD |BC107B 
BC523C NS |Tos |L15 gov| 6ov| 12V| 100MA| 150c| 625MwF| | | 380MN|  2MA| ALH | FCD |BC1078 
BC524 Ns |Tos |L15 asv| 4sv! av| 100Mal 1500! 625MWwF| | 240MN|  2MA| ALN | Fon |aciosc |2N930 
BC524B NS |Tog |L15 asv| 45v| av 100MA| 150c| 625MwF| | 240MN|  2MA| ALN | FCD |BC109 |2N930 
BC524C  |NS |Tos |L15 4sv| 4sv| av| 100MA|150c| 625Mwr| | | 450MN|  2MAÏ ALN | FcD |Bci09c |2N930 
BC525 ps [Tos |L15 45v| 35v| ev| 100MA| 135C| 625MWwF!  200M| spl  100MN|  2MA! ALG | FcD |BC3504 |2N3905 
BC526 ps |TOs |L15 gov| sov| ev| 200MA|150C| 625MwF|  200M| spl  6oMN| 2MA| ALG | FCD |Bci77  |2N5401 
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BC526A | ps [ros lus |  eov sov! 6v| 200MA|150c| 625MWF|  200M|  5Pl  100MN ana | ALG | co |Bc177 | 25401 
BC5268 p S |TO92 |L15 éov| 5ov! 6v| 200MA|150C| 625MWF|  200M| 5P|  200MN 2MA| ALG | FCD |BC177 | 2N5401 
BC526C p S [TO92 |L15 6ov| 5ov| 6v| 200MA|:150C| 625MWF|  200M| 5P|  350MN 2MA| ALG | FCD |BC3528 | 2N3906 
BC527 p S [TO |L15 6ov| 6ov| 6v 14| 150C|  625MWF à 15P|  50/300| 150MA| AMG | FCD à ; 
BC527-6 ps |[Tos2 |L15 6ov| 6ov| 6v 1A| 150C| 625MWF | 15P|  40/100| 100MA| AMG | FCD 

BC527-10 PS |To92 |L15 6ov| 6ov| 6v 1A| 150C| 625MWF | 15P|  63/160| 100MA| AMG | FCD 

BC527-16 ps [TO9 |115 6ov| 6ov| 6v 1A|150C| 625MWF . 15P| 100MN| 100MA | AMG | FCD 

BC527-25 PS [TO9 |L15 6ov| 6ov| 5v 1A| 150C| 625MWF . 15P| 160MN| 100MA| AMG | FCD 

BC528 Ps |[Tos2 |L15 gov| gov| 6v 1A| 150C| 625MWF . 15P|  50/300| 150MA| AMH | FCD 

BC528-6 PS |TO9 |L15 gov| gov! 6v 1A| 150C|  625MWF . 15P| 40/100| 150MA| AMH | FCD 

BC528-10 p S |TO9 |L15 gov| gov| 6v 1A| 150C| 625MWF : 15P|  63/160| 100MA| AMH | FCD 

BC528-16 PS |[TO9 |L15 gov| 8ov| 6v 1A| 150C|  625MWF . 15P| 100MN| 100MA| AMH | FCD 

BC528-25 P S [TO92 |L23 gov| gov| 6v 1A| 150C| 625MWF ; 15P| 160MN| 150MA| AMH | FCD . à 
BC529 PS |[TO92 |L15 5ov| 30v! 6v| 200MA| . | 625MWF|  100M| 12P|  60/300|  50MA| AMG | FCD |Bc178 |2N2907A 
BC530 PS |TO92 |L15 130V| 120V| 6v| 100MA! 150C| 625MWF|  100M| 6p|  40/180|  10MA| ALE | FCD |BFW43  |2N4358 
BC530-06 Ps [Too |L15 130V| 120V| 6vl 100MA|150C| 625MWF| : 100M| 6P|  40/100|  10MA| ALH | FCD |BC530 

BC530-10 PS [TO |L15 130V| 120V| 6v| 100MA|150C| 625MWF|  100M| 6P| 63/160|  10MA| ALH | FCD |BC530 

BC530-16 PS |[TO92 |L15 130V| 120V| 6v| 100MA|150C| 625MWF|  100M| 6P| 100MN|  10MA| ALH | FCD | BC530 

BC530-25 ps [TO92 |L15 130V| 120V| 6v| 100MA|150C| 625MWF|  100M| 6P| 160MN|  10MA| ALH | FCD |BC530 | 
BC531 PS |[Tos2 |L15 160ov| 150V| 6v| 100MA|150C| 625MWF|  100M| 6p|  60/240|  10MA| ALE | FCD |BFW43 |2N4358 
BC532 NS |Tos |L15 16ov! 140V| 6v| 100MA|135C| 625MWF|  100M| 6P|  60/250|  10MA| ALE | FCD |BFT59  |2N2896 
BC533 NS |[TO9 |L15 180V| 160V| 6v| 100MA|135C| 625MWF|  100M| 6P|  80/250|  10MA| ALE | FCD |BFT59  |2N2896 
BC534 p s |TO92 |L15 8ov| gov| 6v| 500MA|150C| 625MWF|  100M| 6P5 50MN| 10MA| AMH | FCD |BC327 ! 
BC535 NS [TO9 |L15 8ov| 8ov| 6v| 500MA|150C| 625MWF 50M| 6P 50MN| 10MA| AMH | FCD |BFR25 | 2N4390 
BC537 N S |ITO92 |L15 6oV| 60V| 6V 1A| 150C| 625MWF 15P|  50/300| 150MA| AMH | FCD |BC387  |2N5551 
BC537-6 NS |[Tog2 |L15 éov| 6ov| 6v 14! 150C| 625MWF 15P|  40/100| 100MA| AMH | FCD |BC387  |2N5551 
BC537-10 NS |TO92 |L15 6ov| 6ov| 6v 1A! 150C| 625MWF 15P|  63/160| 100MA| AMH | FCD |BC387  |2N5551 
BC537-16 NS [TO |L15 6ov| 6ov| 6v 1A| 150C| 625MWF . 15P| 100MN| 100MA| AMH | FCD |BC387  |2N5551 
BC538 NS |TO92 |L15 gov| gov| 6v 1A| 150C|  625MWF . 15P| 50/300| 150MA| AMH | FCD ; 
BC538-6 NS [TO |L15 8ov| 8ov| 6v 1A| 150C| 625MWF 15P| _40/100| 100MA| AMH | FCD 

BC538-10 NS |[TO9 |L15 8ov| gov| 6v 1A| 150C| 625MWF 15P|  63/160| 100MA| AMH | FCD 

BC538-16 NS |TOg2 |L15 gov| aov| 6v 1A| 150C| 625MWF 15P| 100MN| 100MA| AMH | FCD 

BC538-25 N S |[TO92 |L23 8ov| 8ov| 6v 1A! 150C|  625MWF . 15P| 160MN| 150MA| AMH | FCD . $ 
BC546 NS |TO92 |L74 gov| 65v| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  125MN 2MA | AMG | MUL |BC338  |2N5818 
BC546A NS |To92 |L15 gov| 65V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| . 110MN 2MA| ALH | VAL |BC300  |2N4410 
BC5468 NS |[TOS |L15 gov| 6sv| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| . 200MN 2MA| ALH | VAL |BC300 | 2N5551 
BC546AP NS Ix11 |L23 gov| 65V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| . 110MN 2MA| ALH | FER : 
BC546BP NS x11 |L23 gov| 65v| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| . 200MN 2MA| ALH | FER | À 
BC546V1 N S |[TO92 |L74 8ov| 65v| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| 4P5|  75/150 2MA| ALH | SIE |BC533  |2N6219 
BC547 : | NS |TO92 |L74 50V| 45V| 6v| 100MA| 150C| 500MWF|  200M| 4P5|  110MN 2MA | AMG | MUL |BC338  |2N5818 
BC547A N S |TO92 |L74 sov! 45v| 6v| 100MA| :150C| 500MWF|  200M| 4P5| 110MN 2MA | AMG | MUL |BC338  |2N5818 
BC547B N S [TO9 |L74 sov| 45V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  200MN 2MA | AMG | MUL |BC337  |2N5818 
BC547C N S |TO92 |L74 5ov| 45V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA | AMG | MUL |BC239  |2N5827 
BC547AP NS Ixi1 |L23 5ov| 45V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5| 110MN 2MA| ALG | FER . . 
BC547BP NS Ix11 |L23 5oV| 45V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  200MN 2MA| ALG | FER 

BC547VI NS [TO92 |L74 sov| 45sv| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| 4P5|  75/150 2MA| ALG | SIE |BC237B |2N5825 
BC548 N S [TO92 |L74 3ov| 3ov| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  110MN 2MA | AMB | MUL |BC547  |2N5818 
BC548A N S |TO9 |L74 3ov| 3ov| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|]  110MN 2MA | AMG | MUL |BC547A |2N5818 
BC548B NS [TO92 |L74 3ov| 30v| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  200MN 2MA | AMG | MUL |BC547B |2N5818 
BC548C N S |TO92 |L74 3ov| 30ov| 6v| 100MA!150C| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA | AMG | MUL |BC547C |2N5818 
BC548AP NS X11 |L23 3ov| 3ov! 6v| 100MA| 150c| 500MWF!  200M| 4P5|  110MN 2MA| ALG | FER 

BC548BP NS |x11 |L23 3ov| 30V| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  200MN 2MA | ALG | FER 

BC548CP NS IX11 |L23 3ov| 30ov| 6V| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA | ALG | FER . | 
BC549 NS [TO92 |L74 3ov| 3ov| 6v| 100MA| 150C| 500MWF| 200M| 4P5|  110MN 2MA| AMG | MUL |BC548 | 2N5818 
BC549A N S [TO9 |L74 3ov| 30V| 6v| 100MA)150C| 500MWF|  200M| 4P5|  110MN 2MA| ALG | MUL |BC237B |2N5825 
BC549B N S [TO92 |L74 3ov| 3ov| 6v| 100MA!150c| 500MWwF|  200M| 4P5|  200MN 2MA | AMG | MUL |BC548B |2N5818 
BC549C N S [TO92 |L74 3ov| 3ov| 6v| 100MA|150c| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA | AMG | MUL |BC548C |2N5818 
BC549AP NS Ixi1 |L23 3ov| 3ov| 6vl 100MA!150c! 500MWF|  200M| 4P51  110MN 2MA| ALN | FER . . 
BCsagp | NS |xi1 |L23 | gov| 3ov| 6vl 100MA|150C| 500MWwF|  200M| 4P5|  200MN|  2MA| ALN | FER 

BC549CP NS Ix11 |L23 3ov| 3ov| 6v| 100MA| 150C| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA| ALN | FER 

BC550 N S |TOS !L15 | 5ov| 45v| 5v| 100MA|150C! 500MWF|  200M| . 240MN 2MA | AMG | VAL |BC547B |2N5818 
BC550B N S [TO92 |L74 5oV| 45V| 5v| 100MA|150C! 500MWF|  150M| . 200MN 2MA| ALN | VAL |BC109C |2N930 
BC550C N S |[TO92 |L74 5ov| 45v| 5v| 100MA| 150C| 500MWF|  150M| . 420MN|  :2MA| ALN | VAL |BC109C |2N930 
BC550AP NS |xi1 |L23 sov| 45v| 6vi 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  110MN 2MA | ALN | FER . : 
BC550BP NS |xi1 |L23 sov| 45v| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  200MN 2MA |'ALN | FER 

BC550CP NS xi1 |L23 sov| 45sv| 6v| 100MA|150C| 500MWF|  200M| 4P5|  420MN 2MA| ALN | FER . . 
BC551 Ps |[TO92 |L74 50V|  45V 100MA | 150C|  500MWF . | 140MN 2MA| ALG | MUL |BC307 |2N6015 
BC556 Ps |[TO92 |L74 gov| 65v| 5v| 100MA|150C| 500MWF|  150M| &P|  75/450 2MA| ALG | SIE |BC307  |2N6015 
BC556A | p s |TO92 |L74 gov| 65v! 5v| 100MAl 150! 500MWF|  150M| 8P|  125MN 2MA| ALG | TFK |BC309  |2N6003 
BC556B |PS a |L74 80v ® 5v| 100MAl 150C| 500MWF|  150M|  8P|  240MN 2MA| ALG | TFK |BC556B | 2N6007 
BC556AP Ps |x11 EE Î govl esv! 5v| 100MA| 150c| 500MWwF|  150M| 8P|  125MN 2MA| ALH | FER 

ecsseBp | PS Ix11 |L23 gov! 6sv| 5v| 100MA|150c| 500MWF|  150M| 8P| 240MN 2MA | ALH | FER . ) 
BC556vi | PS |To92 |L74 gov| 65v| 5v| 200MA! 150C| 500MWF 75M| gP| 75/150 2MA| ALH | SIE [BC531 |2N6015 
BC557 ps |x10 |L20 sov| 45v| 200MA | 150C|  300MWF 75M| . 75MN 2MA| ALG | MUL |BC307 |2N6015 
BC557A | ps [Too |L15 | 50V 45v | 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M| . 125MN 2MA| ALG | VAL . . 
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BC557B P S |TO92 |L15 50V| 45V| 5V| 100MA|150C| 500MWF 75M|  9P 200MN 2MA| ALG | SIE |BC556B | 2N6007 
BC557C P S |TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 100MA|150C| 500MWF 75M|  7P 450MN 2MA| ALG | FER ; 
BC557AP PS |X11 |L23 50V| 45V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M)  7P 125MN 2MA| ALG | FER ! 
BC557BP PS Ix11 |L23 50V|  45V| 5V| 100MA|150C| 500MWF 75M| 7P 200MN 2MA| ALG | FER . 
BC558 P S |TO92 |L15 30V! 25V| 5V] 100MA]| 150C| 500MWF 75M 741475 2MA| ALG | VAL | 
BC558A PS |IxX10 |L20 30V! 25V! 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M|  7P 125MN 2MA| AMG | MUL |BC307 | 2N6015 
BC558B PS |X10 |L20 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M|  7P 240MN 2MA | AMG | MUL |BC307B |2N6015 
BC558C PS |X10 |L20 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M| 7P 420MN 2MA! ALN | MUL |BC559C | 2N6007 
BC558AP PS |X11 |L23 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M| 7P 125MN 2MA| ALG | FER | . 
BC558BP PS |x11 |L23 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M| 7P 240MN 2MA| ALG | FER : 
BC558CP PS IxX11 |L23 30V| 25V| 5V]| 100MA]|150C| 500MWF 75M| 7P 450MN 2MA| ALG | FER . . 
BC558VI P S |TO92 |L74 30V| 30V| 5V| 200MA|150C| 500MWF 75M|  9P 75/150 2MA| ALG | SIE |BC321  |2N5813 
BC559 PS |X10 |L20 30V] 25V 200MA | 150C|  300MWF 75M| . 125MN 2MA| ALG | MUL |BC309 | 2N6003 
BC559A PS |Ix10 |L20 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M| 7P 125MN 2MA | AMG | MUL | BC558A | 2N6015 
BC559B PS |x10 |L20 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M|  7P 240MN 2MA | AMG | MUL |BC558B |2N6015 
BC559C PS |[TO9 |L15 30V| 25V| 5V| 100MA|150C| 500MWF 75M| 7P 420MN 2MA| ALN | SIE |BC559C | 2N6007 
BC559AP PS Ix11 |L23 30V| 25V| 5V| 100MA|150C| 500MWF 75M| 7P 125MN 2MA| ALG | FER , : 
BC559BP PS ixt1i |L23 30V| 25V| 5V! 100MA| 150C| 500MWF 75M 7P 240MN 2MA| ALG | FER ; 
BC559CP PS Ix11 |L23 30V| 25V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 75M|  7P 450MN 2MA| ALG | FER ; ; 
BC560 P S |TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 150M| 4P5 F10MN 2MA| ALN | SIE |BC309  |2N6003 
BC560A P S |TO92 |L74 50V| 45V! 5V| 100MA] 150C| 500MWF 150M| 4P5 125MN 2MA| ALN | TFK |BC309 | 2N6003 
BC560B P S |TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 100MA| :150C| 500MWF 150M| 4P5 240MN 2MA| ALEN | TFK |BC309 | 2N6003 
BC560C P S |[TO9 |L15 50V|  45V| 5V| 100MA| 150C| 500MWF 150M| 4P5 420MN 2MA| ALN | SIE |BC559C | 2N6007 
BC560AP PS |X11 |L23 50V| 45V| 5V| 100MA|:150C| 500MWF 150M|  4P5 125MN 2MA| ALN | FER - ; 
BC560BP PS |x11 |L23 50V|  45V| 5V] 100MA|150C| 500MWF 150M| 4P5 240MN 2MA| ALN | FER 3 
BC560CP PS |X11 |L23 50V| 45V] 5V| 100MA] 150C| 500MWF 150M|  4P5 420MN 2MA| ALN | FER . | 
BC582 N S |TO92 |L74 50V|  42V 200MA | 150C|  300MWF ; è 100MN 2MA| ALG | TIS |BC237 |2N5825 
BC582A NS IX10 |L20 50V|  45V| 6V| 200MA|150C| 300MWF 150M|  5P 100MN 2MA| ALG | TIS |BC237 |2N5825 
BC582B NS |X10 |L20 50V| 45V| 6V| 200MA| 150C| 300MWF 150M|  5P 240MN 2MA| ALN | TIS |BC239  |2N5827 
‘ BC583 N S |TO92 |L74 30V| 20V| . | 200MA]|150C| 300MWF . 100MN 2MA| ALN | TIS |BC239  |2N5827 
BC583A NS |x10 |L20 30V| 20V] 5V| 200MA | 150C| 300MWF 150M|  5P 100MN 2MA| ALG | TIS |BC237  |2N5825 
BC583B NS |X10 |L20 30V| 20V] 5V| 200MA| 150C| 300MWF 150M|  5P 240MN 2MA| AEN | TIS |BC239  |2N5827 
BC583C NS |X10 |L20 30V| 20V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF 150M|  5P 450MN 2MA| ALN | TIS |BC239  |2N5827 
BC584 N S |TO92 |L74 50V| 20V| . | 200MA|:150C| 300MWF j . 250MN 2MA]| ALN | TIS |BC239  |2N5827 
BC584B NS |X10 |L20 30V| 20V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF 150M|  5P 250MN 2MA| ALN | TIS |BC239  |2N5827 
BC584C NS |X10 |L20 30V| 20V| 5V} 200MA| 150C| 300MWF 150M|  5P 450MN 2MA! ALN | TIS |BC549  |2N5827 
BC585 NS [TO9 |L15 25V| 20V| 5V| 100MA| 150C| 350MWF 120MN]  500UA| ALN | MOT : . 
BC586 P S |[TO92 |L15 25V| 20V| 5V| 100MA|150C| 350MWF . 120MN]|  50OUA| ALN | MOT : | 
BC612 PS |IxX10 |L20 75V| 70V| . | 200MA|:125C| 300MWF 200M 60MN 2MA| ALH | TIS [BC327  |2N5819 
BC612L P S |[TO92 |L21 75V| 70V| . | 200MA|125C| 300MWF 200M 60MN 2MA| TVM | TIS |BC327  |2N5819 
BC617 N S |[TO92 |L74 50V| 40V| 12V 1A! 150C| 625MWF 150M| 4P5| 10KMN 1A| AMD | SIE : . 
BC618 N S [TO92 |L74 80ov| 55v| 12V 1A|150C| 625MWF 150M|  4P5 3KMN 1A| AMD | SIE : s 
BC627 N S |TO92 |L74 45V| 45V| 6v 1A|150C| 625MWF 150M|  15P 180MN 2MA | AMG | UNR |BC487B |2N6010 
BC828 N S |[TO92 |L74 20V| 20V| 6v 1A| 150C| 625MWF 150M|  15P 180MN 2MA| AMG | UNR |BC487B |2N5818 
BC635 N S [TO92 |L72 45V| 45V| . 1A| 150C 1WF 50M 40MN| 150MA| AMG | TFK |BC338 | 2N5818 
BC635-6 N S |TO92 |L72 45V| 45V| 5v 1A|150C| 800MWF 130M 40/100| 150MA| AMG | FER . : 
BC635-10 N S |TO92 |L72 45V| 45V| 5v 1A|150C| 800MWF 130M 63/160| 150MA| AMG | FER ; / 
BC635-16 N S |TO92 |L72 45V| 45V] 5V 1A| 150C| -800MWF 130M 100MN| 150MA| AMG | FER ; ; 
BC636 P S |TO92 |L72 45V| 45V) . 1A| 150C 1WF 50M 40MN| 150MA| AMG | TFK |BC328  |2N5819 
BC636-6 P S |TO92 |L72 45V| 45V|] 5v 1A|150C| 800MWF 130M 40/100| 150MA| AMG | FER ' : 
BC636-10 P S |TO92 |L72 45V! 45V| 5V 1A| 150C| 800MWF 130M 63/160| 150MA| AMG | FER j ; 
BC636-16 P S |TO92 |L72 45V| 45V| 5Vv 1A| 150C| 800MWF 130M 100MN| 150MA| AMG | FER , . 
BC637 NS |TOg2 |L72 6ov| 6&ov| . 1A| 150C 1WF 50M 40MN| 150MA| AMG | TFK |BC337 |2N5818 
BC637-6 N S |TOg2 |L72 6ovV| 60V| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 40/100| 150MA| AMG | FER : : 
BC637-10 NS |TO92 |L72 6ov| 6ov| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 63/160| 150MA| AMG | FER | | 
BC638 P S |TO92 |L72 45V| 60V| . 1A | 150C 1WF 50M 40MN| 150MA| AMG | TFK |BC328 | 2N5819 
BC638-6 P S |TO92 |L72 60V| 60V| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 40/100| 150MA| AMG | FER ; ; 
BC638-10 P S |TO92 |L72 60oV| 60v| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 63/160| 150MA|.AMG | FER . | 
BC639 N S |TO92 |L72 80V| 80V| . 1A| 150€ 1WF som | 40MN|  150MA| AMH | TFK | BC337 : 
BC639-6 N S |[TO92 |L72 | 100V! 80ov| 5v 1A| 150C| 800MWF 40/100|  150MA| AMH FER | ! | : 

1. ! ! 

BC639-10 N S |TO92 |L72 100V| 8ov| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 63/160| 150MA| AMH | FER : | : 
BC640 P S |TO92 |L72 80V| 80V| . 1A| 150C 1WF 50M 40MN|  150MA| AMH | TFK | BC327 , 
BC640-6 P S |TO92 |L72 100V! 80V| 5v 1A| 150C| 800MWF 130M 40/100| 150MA| AMH | FER Lou . 
BC640-10 P S |TO92 |L72 100V|  80v| 5v 1A|150C| 800MWF 130M| . |  63/160| 150MA| AMH | FER . : 
BC650 NS |TO92 |L15 30V| 30V| 6V| 100MA]| 150C| 625MWF 100M| 3P 400MN| 100MA| ALD | MOT à . 
BC650C N S |[TOg2 |Li4 30V] 30V| 6V| 200MA|150C| 625MWF 100M| 3P 380MN 2MA| ALG | MOT : . 
BC650CS NS [TO92 |L14 30V| 30V| 6V| 200MA| 150C| 625MWF 100M| 3P 380MN 2MA| ALG | MOT : | 
BC650D N S |[TOg2 |L15 30V| 30V| 6V| 100MA]|150C| 625MWF 100M| 3P 640MN| 100MA| ALD | MOT . - 
BC650DS NS |[TO92 |Lt4 30V| 30V| 6V| 200MA|150C| 625MWF 100M| 3P 680MN 2MA| ALG | MOT . ; 
BC650E NS [TOg2 |L15 30V| 30V| 6V| 100MA| 150C| 625MWF 100M| 3P 900MN |  100MA| ALD | MOT : | 
BC650S N S |TO92 |L14 30V| 30vV| 6V| 200MA|150C| 625MWF 100M| 3P 380MN 2MA| ALG | MOT : : 
BC651 NS |TOg2 |L15 45V] 45V| 6V| 100MA| 150C| 625MWF 100M|  3P 400MN|  100MA| ALD | MOT | | ; 
BC651C NS |TO92 |L14 45V| 45V] 6V| 200MA|150C| 625MWF 100M| 3P|  380MN 2MA| ALG | MOT : ; 
BC651CS NS ITO92 |L14 45V! 45V] 6V| 200MA| 150C| 625MWF 100M| 3P 380MN 2MA| ALG | MOT | | 
BC651D NS |TO92 |L15 45V| 45V] 6V| 100MA|150C| 625MWF 100M| 3P 640MN| 100MA| ALD | MOT : : 
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BC651DS NS |TOS |L14 45v| 45V| 6v| 200MA| 150C| 625MWF|  100M| 3P|  680MN|  2MA| ALG | MOT 

BC651E NS |[TO® |L15 45v| 45V| 6v| 100MA| 150C| 625MWF|  100M|  3P! 900MN| 100MA| ALD | MOT 

BC651S NS |TO92 |L14 45V| 45V| 6v| 200MA| 150C| 625MWF| 100M| 3P| 380MN|]  2MA]| ALG | MOT | 

BC682 NS |xX10 |L20 75V| 70V| . | 200MA|125C| 300MWF|  150M| . 60MN| 2MA| ALE | TIS |BC337 

BC682L NS |TO92 |L21 75V| 70V| . | 200MA|125C| 300MWF|  150M| . 60MN| 2MA| ALH | TIS |[BCW36 |2N3704 
BC714 PS |X10 |L20 45V| 30V| 6V| 200MA|150C| 300MWF| 200M] 10P| 140MN] 2MA| ALG | TIS |BC559C | 2N6007 
BC714B ps |x10 |L20 45V] 30V] 6V| 200MA|150C| 300MWF|  200M| 10P| 200MN| 2MA] ALG | TIS |BC559C |2N6007 
BC714C ps |xt0 |L20 45V| 30V| 6V| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P| 350MN|  2MA| ALN | TIS |BC559C |2N6007 
BC714L p S |TO9 |L21 45V| 30v| 6v| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P| 140MN]  2MA]| ALG | TIS |BC214L |2N4058 
BC714LB p S |TO92 |L21 45V| 3ov| 6v| 200MA|150C| 300MWF|  200M| 10P| 200MN]  2MA| ALG | TIS |BC214L |2N4058 
BC714LC ps |[TO92 |L21 45v| 3ov| 6v| 200MA| 150C| 300MWF|  200M| 10P|  350MN|]  2MA]| ALN | TIS |BC714L |2N4058 
BC714-BL PS |x10 |L20 45V| 30V| 6v| 200MA|150C| 300MWF| 200M| 10P|  350MN|  2MA| ALN | TIS |BC559C |2N6007 
BC714GR | PS |x10 |L20 45V| 3ov| 6v| 200MA| 150C| 300MWF| 200M| 10P| 200MN]  2MA| ALG | TIS |BC556B |2N5813 
BC727 PS |[TO92 |L15 45V| 35V| 6V]|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/250| 100MA| AHG | FCD | 

BC727-6 p S |TO9 |L15 45V| 35V| 6V]|1500MA]| 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/100| 100MA| AHG | FCD 

BC727-10 ps [Tog |L15 45V| 35V| 6v|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  63/160| 100MA| AHG | FCD 

BC727-16 ps |[TO® |L15 45V| 35V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P| 100MN| 100MA| AHG | FCD 

BC727-25 ps [TO92 |L23 5ov| 40V| 5v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 20P|  160MN| 100MA| AMG | FCD 

BC727-40 p S [TO9 |L23 5ov| 40v| 5v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 20P|  250MN| 100MA! AMG | FCD 

BC728 PS [TO® |L15 3ov| 25V| 6V]|1500MA! 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/250| 100MA| AHG | FCD 

BC728-6 ps |To®æ |L15 3ov| 25V| 6v|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/100| 100MA| AHG | FCD 

BC728-10 PS |TO9 |L15 3ov| 25V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P| 100MN| 100MA| AHG | FCD 

BC728-16 p S |[TO92 |L15 30V| 25V| 6V]|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  63/160| 100MA| AHG | FCD 

BC728-25 p S [TO® |L23 3ov| 25V| 5v 1A! 150C| 625MWF| 100M| 20P| 160MN| 100MA| AMG | FCD 

BC728-40 p S |[TO92 |L23 30V| 25V| 5v 1A|150C| 625MWF| 100M| 20P|  250MN| 100MA| AMG | FCD 

BC737 NS [To |L15 45V| 35V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF ; 20P|  40/250| 100MA| AHG | FCD 

BC737-6 NS |TO92 |L15 45V| 35V| 6V]|1500MA| 150C| 1130MWF | 20P|  40/100| 100MA| AHG | FCD 

BC737-10 NS |ITO9 |L15 45V| 35V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  63/160| 100MA| AHG | FCD 

BC737-16 NS |TO92 |L15 45V| 35V| 6V|1500MA! 150C| 1130MWF|  . 20P| 100MN| 100MA| AHG | FCD 

BC737-25 NS |TO92 |L23 sov| 40v| 5v 1A|150C| 625MWF| 100M| 20P|  160MN| 100MA| AMG | FCD 

BC737-40 NS TO |L23 5ov| 40V| 5v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 20P|  250MN| 100MA| AMG | FCD 

BC738 NS |TOg2 |L15 30V| 25V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/250| 100MA| AHG | FCD 

BC738-6 NS |TO9 |L15 30v| 25V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  40/100| 100MA| AHG | FCD 

BC738-10 NS |TOg2 |L15 30V] 25V| 6V| 1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P|  63/160| 100MA| AHG | FCD 

BC738-16 NS |TO® |L15 3ov| 25V| 6V|1500MA| 150C| 1130MWF|  . 20P| 100MN| :100MA| AHG | FCD 

BC738-25 NS |TO92 |L23 |  30V| 25v| 5v 1A|150C| 625MWF| 100M| 20P|  160MN| 100MA| AMG | FCD 

BC738-40 NS |[TO92 |L23 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 625MWF| 100M| 20P| 250MN| 100MA| AMG | FCD 

BC807 PS |x12 |L2æ 50V| 45V| . | 500MA| 150C| 310MWF 50M| . 100MN | 500MA| AMG | MUL 

BC807-16 PS |x12 |L2# 50V| 45V| 5V| 500MA|150C| 310MWF| 100MTP| . 100/250| . . |MUL 

BC807-25 PS |x12 |L29 sov| 45V| 5V| 500MA|150C| 310MWF| 100MTP| . 160/400 | 100MA| AMG | MUL 

BC807-40 PS Ix12 |L29 5oV| 45V! 5V| 500MA|150C| 310MWF| 100MTP| . 250/600| 100MA| AMG | MUL 

BC808 ps Ix12 |L29 3ov| 25v 500MA | 150C|  310MWF 50M| . 100MN| _500MA| AMG | MUL 

BC808-16 PS Ix12 |L29 30V| 25V| 5V| 500MA| 150C| 310MWF| 100MTP| . 100/250|  100MA| AMG | MUL 

BC808-25 PS |x12 |L2æ 3ov| 25V| 5V| 500MA|150C| 310MWF| 100MTP| . 160/400 | 100MA| AMG | MUL 

BC808-40 PS |x12 |L29 3ov| 25V| 5V| 500MA]|150C| 310MWF| 100MTP| . 250/600|  100MA| AMG | MUL 

BC817 NS |x12 |L29 5ov| 45v| 5v| 500MA| 150C| 300MWF|  200M| 10P 40MN| 500MA| ALG | MOT 

BC817-16 NS |x12 |L29 50V| 45V| 5V| 500MA]| 150C| 310MWF| 200MTP| . 100/250|  100MA | AMG | MUL 

BC817-25 NS |x12 |L29 50V| 45V| 5V| 500MA|150C| 310MWF| 200MTP| . 160/400|  100MA| AMG | MUL 

BC817-40 NS |x12 |L29 5ov| 45V| 5V| 500MA|150C| 310MWF| 200MTP| . 250/600|  100MA| AMG | MUL 

BC818 NS |xt2 |L29 25V| 30V| 5V| 500MA| 150C| 300MWF|  200M| 10P 40MN| 500MA| ALG | MOT 

BC818-16 NS |x12 |L2 30V| 25V| 5V| 500MA]150C| 310MWF| 200MTP| . 100/250| 100MA| AMG | MUL. 

BC818-25 NS |X12 |L29 30v| 25V| 5V| 500MA| 150C| 310MWF| 200MTP| . 160/400| 100MA| AMG | MUL 

BC818-40 NS |x12  |L29 3ov| 25V| 5V| 500MA! 150C| 310MWF| 200MTP| . 250/600| 100MA| AMG | MUL 

BC827 p S [TOS |L74 3ov| 25v| 6v 1A| 150C|  800MWF 50M| 20P| 100MN| 100MA| AMG | OBS |BC327  |2N5819 
BC827-16 P S |TO92 |L74 3oV| 25V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE | | 

BC827-25 p S [TO92 |L74 3ov| 25V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 160MN| 100MA| AMG | SIE 

BC827-40 PS [TO |L74 30V| 25V| 5V| 800MA|150C| 800MWF|  100M| 12P| 250MN| 100MA| AMG | SIE 

BC828 p S [TO92 |L74 6ov| 45v| 6v 1A| 150C| 800MWF 50M| 20P| 100MN| 100MA| AMG | OBS |BC327  |2N5819 
BC828-16 PS [TO92 |L74 5ov| 45V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE 

BC828-25 p S [TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 160MN| 100MA| AMG | SIE 

BC828-40 p S |TO9 |L74 5ov| 45v| 5V| 800MA! 150C| 800MWF|  100M| 12P| 250MN] 100MA| AMG | SIE , : 

BC837 NS |[TO92 |L74 3ov|] 25V| 6v 1A| 150C| 800MWF 50M| 20P| 100MN| 100MA| AMG | OBS |BC337  |2N5818 
BC837-16 N S |[TO92 |L74 3ov| 25V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE : : 

BC837-25 NS |[TO92 |L74 3ov| 25V| 5V| 800MA] 150C| 800MWF| 100M| 12P| 160MN| :100MA| AMG | SIE 

BC837-40 NS |TO92 |L74 3ov| 25V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 250MN| 100MA| AMG | SIE 

BC838 N S |[TO92 |L74 6ov| 45v| 6v 1A| 150C| 800MWF 50M| 20P| 100MN| 100MA| AMG | OBS |BC337  |2N5818 
BC838-16 N S |[TO92 |L74 5oV| 45V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE 

BC838-25 N S |TO92 |L74 5ov| 45V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 160MN] 100MA| AMG | SIE 

BC838-40 NS |TO92 |L74 50V| 45V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF| 100M| 12P| 250MN| 100MA! AMG | SIE 

BC846 NS |x12 |Lo9 8ov| 65V| . | 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 110MN|  2MA| ALH | MUL 

BC846A NS Ix12 |L29 gov| 6ov| 6v| 100MA| 150C| 200MWF| 300MTP| . 180/220|  2MA| ALH | MUL 

BC846AR NS x12 |L27 gov| 65v| 6v| 100MA| 150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  110/220|  2MA| ALG | IT 

BC846B NS Ix12 |L29 gov| 6ov| 6v| 100MA!| 150C| 200MWF| 300MTP| . 290/450|  2MA| ALH | MUL 

BC846BR NS |x12 |L27 gov| 65V| 6v| 100MA! 150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  200/450|  2MA! ALG | ITT 

BC847 NS |x12 |L29 50V| 45V| . | 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 110MN!  2MA| ALG | MUL 
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BC847A NSIx12 |L29 5ov| 45V| 6v| 100MA|150C| 200MWF| 300MTP| . 180/220|  2MA| ALH | MUL 
BC847AR NS |X12 |L27 50V| 45V| 6V| 100MA]|150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  110/220|  2MA| ALG | iTT 
BC847B NS |xX12 |L29 50V| 45V| 6V|] 100MA]|150C| 200MWF| 300MTP| . 290/450|  2MA| ALH | MUL 
BC847BR NS |xX12 |L27 50V| 45V| 6V| 100MA|150C| 310MWF| 300MTP|  6P| 200/450]  2MA| ALG | ITT 
BC847C NS |x12 |L29 5ov| 45V| 6V| 100MA]|150C| 200MWF| 300MTP 520/800|  2MA| ALH | MUL 
BC847CR NS |x12 |L27 50V| 45V| 6V| 100MA]|150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  420/800| 2MA| ALG | ITT 
BC848 NS |x12 |L29 20V| 30V| . | 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 110MN|  2MA| ALG | MUL 
BC848A NS |xX12 |L29 30V| 30V| 5V| 100MA|150C| 200MWF| 300MTP| . 180/220|  2MA| ALH | MUL 
BC848AR NS |xX12 |L27 3ov| 30V| 5V| 100MA|150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  110/220|  2MA| ALG | {TT 
BC848B NS |x12 |L29 3ov| 30V| 5V| 100MA|150C| 200MWF| 300MTP| . 290/450|  2MA| ALH | MUL 
BC848BR NS |x12 |L27 3ov| 3ov! 5v| 100MA]|150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  200/450|  2MA| ALG | ITT 
BC848C NS|Ix1i2 |L29 30V| 30V| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 300MTP| . 520/800|  2MA| ALH | MUL 
BC848CR NS |X12 |L27 30V| 30V| 5V| 100MA! 150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  420/800|  2MA| ALG | ITT 
BC849 NS |x12 |L29 8ov| 30V! . | 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 200MN|  2MA| ALG | MUL | - 
BC849B NS |x12 |L29 3ov| 3ov| 5vV| 100MA|150C| 200MWF| 300MTP| . 290/450|  2MA| ALG | MUL 
BC849BR NS |X12 |L27 3ov| 30V| 5V| 100MA]| 150C| 310MWF| 300MTP|  6P| 200/450]  2MA| ALN | ITT 
BC849C NS IX1I2 |L29 30V| 30V| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 300MTP| . 520/800|  2MA| ALG | MUL 
BC849CR NS |x12 |L27 30V| 30V| 5V| 100MA]| 150C| 310MWF| 300MTP|  6P| 420/800]  2MA! ALN | ITT 
BC850 NS |x12 |L29 50V| 25V| . | 100MA|150C! 200MWF|  150M| . 200MN|  2MA| ALG | MUL 
BC850B NS |IX12 |L29 5ov| 45V| 5V| 100MA]|:150C| 200MWF| 300MTP| . 290/450|  2MA| ALG | MUL 
BCB50BR NS IxX12 |L27 sov| 45V| 5V| 100MA|150C| 310MWF| 300MTP|  6P|  200/450!  2MA| ALN | TT 
BC850C NS |x12 |L29 50V| 45V| 5V| 100MA| 150C| 200MWF| 300MTP| . 520/800| 2MA| ALG | MUL 
BC850CR NS |x12 |L27 50V| 45V| 5V] 100MA]|150C| 310MWF| 300MTP|  6P| 420/800|  2MA| ALN | ITT 
BC856 PS Ixi2 |L29 8ov| 60V| . | 100MA|150C| 200MWF 75M 75/475)  2MA| ALH | MUL 
BC856A PS Ixi2 |L2 8ov| 65v| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP 125/250|  2MA| ALH | MUL 
BC856AR PS |xi2 |L27 8ov| 65V| 5V| 100MA|150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  110/220| 2MA| ALG | ITT 
BC8568 PS Ixi2 |L29 8ov| 65V| 5V| 100MA| 150C| 200MWF| 150MTP| . 220/475|  2MA| ALH | MUL 
BC856BR PS Ix12 |L27 8ov| 65V| 5V| 100MA|150C| 310MWF| 150MTP|  6P| 200/450|  2MA| ALG | ITT 
BC857 PS |x12 |L29 5oV| 45V| . | 100MA|150C| 200MWF 75M 75/475|  2MA| ALG | MUL 
BC857A PS Ix12 |L29 50V| 45V| 5V| 100MA]| 150C| 200MWF| 150MTP 125/250|  2MA| ALG | MUL 
BC857AR PS Ixi2 |L27 5ov| 45V| 5V| 100MA!150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  110/220]  2MA| ALG | 1TT 
BC857B Ps Ixi2 |L2 50V| 45V| 5V| 100MA | : 200MWF| 150MTP| . 220/475|  2MA| ALG | MUL 
BC857BR PSIx12 |L27 5ov| 45V| 5V| 100MA]|150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  200/450|  2MA| ALG | 1TT 
BC857C PS |x12 |L29 50V| 45V| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP 420/800|  2MA| ALG | MUL 
BC858 PS |x12 |L29 30V| 30V| . | 100MA|150C| 200MWF|  75M 75/800|  2MA| ALG | MUL 
BC858A PS |x12 |L29 3ov| s3ov| 5v| 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP| . 125/250|  2MA| ALG | MUL 
BCB58AR PSIx12 |L27 30V| 30V| 5V| 100MA]| 150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  110/220]  2MA| ALG | (TT 
BC858B PS Ixi2 |L2æ 3ov| 30V| 5V| 100MA]| 150C| 200MWF| 150MTP| . 220/475|  2MA| ALG | MUL 
BC858BR PS Ix12 |L27 3ov| 30V| 5V| 100MA]| 150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  200/450]  2MA| ALG | ITT 
BC858C PS Ixi2 |L2 3ov| 30v| 5V}] 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP 420/800|  2MA| ALG | MUL 
BCB58CR PS Ixi2 |L27 3ov| 30V| 5V| 100MA| 150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  420/800|  2MA| ALG | ITT 
BC859 PS Ix12 |L2 3ov| 30V| . | 100MA| 150C| 200MWF 75M 125MN 2MA| ALG | MUL 
BC859A PS |x12 |L29 30v| 30V| 5V| 100MA|150C| 200MWF| 150MTP| . 125/250|  2MA| ALG | MUL 
BC859AR PS |x12 |L27 30V| 30V| 5V| 100MA| 150C! 310MWF| 150MTP|  6P|  110/220|  2MA| ALN | ITT 
BC8598 PS Ix12 |L29 3ov| 30V| 5V| 100MA| 150C| 200MWF| 150MTP 220/475|  2MA| ALG | MUL 
BC859BR PS Ix12 |L27 3ov| 30V| 5V| 100MA| 150C| 310MWF| 150MTP|  6P|  200/450|  2MA| ALN | ITT 
BC859C PS Ix12 |L29 3ov| 30V| 5V| 100MA|150C| 200MWF| 150MTP| . 420/800|  2MA| ALG | MUL 
BC859CR PS |XI2 |L27 30V| 30V| 5V| 100MA!150C| 310MWF| 150MTP|  6P| 420/800|  2MA| ALN | ITT 
BC860 . PS |x12 |L29 sov| 45V| . | 100MA|150C| 200MWF 75M 125MN|  2MA! ALG | MUL 
BC860A PS |xi2 |L29 soV| 45V| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP 125/250|  2MA| ALG | MUL 
BC860AR PS Ixi2 |L27 sov| 45V| 5V| 100MA]| 150C| 310MWF| 150MTP|  6P| 110/220]  2MA| ALN | ITT 
BC860B PS |x12 |L29 5oV| 45V| 5V| 100MA]| 150C| 200MWF| 150MTP| . 220/475|  2MA| ALG | MUL 
BC860BR PSIx12 |L27 5ov| 45V| 5V| 100MA]|150C| 310MWF| 150MTP|  6P| 200/450]  2MA| ALN | ITT 
BC860C PS |x12 |L29 sov| 45V| 5V| 100MA]|150C| 200MWF| 150MTP| . 420/800!  2MA| ALG | MUL 
BC860CR PS |x12 |L27 5oV| .45V| 5V| 100MA|150C| 310MWF| 150MTP|  6P| 420/800|  2MA| ALN | ITT 
BC868 NS |x20 |xo0A 25V| 20V| 5v 1A| 150C 1WF|  60MTP | 85/375|  500MA| AMG | MUL 
BC869 PS |x20 |xooA 25V| 20V| 5v 1A| 150C 1WF| 60MTP 85/375|  500MA| AMG | MUL À 
BC875 N S |TO92 |L72 6ov| 45V| 5v 1A| 150C|  800MWF | | 1000MN|  10MA| AMD | SIE |8C877  |2N5305 
BC876 P S |[TO92 |L72 6ov| 45V| 5v 1A| 150C| 800MWF|  200M 2KMN| 500MA| AMD | SIE 
BC877 NS |[TO92 |L72 | 8ov| 6ov| 5v 1A| 150C|  800MWF 1000MN|  10MA| AMD | SIE |BC879 
BC878 p S |[TO92 |L72 gov| 6ov| 5v 1A|150C| 800MWF|  200M 2KMN| 500MA| AMD | SIE 
BC879 NS |TO92 |L72 100v| 8ov| 5v 1A|150C| 800MWF|  200M 1000MN | 150MA| AMD | SIE 
BC880 p S |TO® |L72 100v| 8ov| 5v 1A| 150C| 800MWF|  200M 2KMN| 500MA| AMD | SIE | 
BC1073 P G [TO3 |Los5 40v 20V 10A| 90C 60WC 20/60 5A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
BC1073A P G |[TO3 |LO5 8ov 20V 10A| 90C 60WC 20/60 5A| AHH | OBS |ASZ15 | 2N1533 
BC1073B PG |TO3 |Los 120V 20V 10A| 90C|  60WC 20/60 à AHH | OBS |ASZ15  |2N1533 
BC1074 PG|x07 |Lo5 40V 20V 10A| 90C 60WC 20/60 5A| AHG | OBS |ASZ16 | 2N1536 
BC1074A PG|Xx07 |Los 80v 20V 10A| 90C 60WC 20/60 5A| AHH | OBS |ASZ15 |2N1533 
BC10748 PG |Xx07 |Los 120V 20V 10A| 90C 60WC | | 20/60 5A| AHH | OBS |ASZI5 |2N1533 
BCAP07 NS |TO18 |Lo1 sov| 45V| 6v| 100MA|175C| 300MWF|  150M|  6P|  125MN 2MA| ALG | UNR|BC107 |2N929 
BCAP08 NS |To18 |Loi 3ov| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  150M|  6P| 125MN|  2MA| ALG | UNR |BC108 |2N929 
BCAP09 NS |TO18 |LOi 3ov| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  150M|  6P| 240MN|  2MA| ALN | UNR |BC109  |2N930 
BCAP11 N S |TO39 |LO4 gov| 40V| 7v 1A|175C| 800MWF 30M)| 6P|  40/250| 150MA| AMG | UNR |BFY51 |2N2297 
BCAP13 P S |TO39 |LO4 6ov| 40v| 5v 1A| 175C| 800MWF 50M| 30P|  40/250| 150MA| AMG | UNR |BC394 | 2N4390 
BCAP38 NS |TO92 |L74 3ov| 20V| 5V| 100MA|125C| 300MWF| 150M|  5P| 110MN|  10MA| ALG | UNR |BC238 |2N5825 
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| : | max |mMax| max | max max min max FCT | FAB 
BCAP58 PS |TO92 |L74 30vV 25V] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 130M 6P 65/2490 2MA| ALG | UNR | BC258 2N4061 
BCAP77 PS |TO18 |101 50V 45V| 5V]| 100MA]| 175C| 300MWF 150M|  7P 65/240 2MA| ALG | UNR | BCY70 2N3965 
BCAP78 PS |TO18 |LO1 30V 25V| 5V] 100MA] 175C| 300MWF 150M 7P 65/480 2MA| ALG | UNR | BCY70 2N3965 
BCAP79 P S |TO18 |LOi 25V 20V] 5V]| 100MA] 175C| 300MWF 150M 7P 110MN 2MA]| ALN | UNR | BCY71 2N3965 
BCE 107 NS |X12 50V 45V| 6V] 100MA1] 125C| 150MWF 200M 5P 180MN 2MA| ALG | UNR 
BCE 108 NS |X12 30V 20V] 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 200M 6P 180MN 2MA| ALG | UNR 
BCE109 NS |X12 30V 20V] 5V] 100MA}; 125C| 150MWF 200M 6P 290MN 2MA| ALN | UNR 
BCE177 PS |Xx12 50V 45V]| 5V] 100MA)! 125C| 150MWF 125M 7P 65/480 2MA| ALG | UNR 
BCE 178 PS |Xx12 30V 25V| 5V] 100MA| 125C| 150MWF 125M 7P 65/850 2MA| ALG | UNR 
BCE179 PS |x12 25V 20V|] 5V] 100MA]| 125C| 150MWF 125M 7P 200MN 2MA| ALN | UNR 
BCF29 PS |x12 L29 32V 32V] 5V| 100MA]|:75C| 350MWF]| 150MTP : 120/260 2MA| ALN | MUL : ; 
BCF29B NS |X13 L55 30V 20V} 5V]| 200MA]| 125C| 250MWF 165M . 200MN 2MA| ALN | PIH |BC184t |2N5089 
BCF29C NS |X13 L55 30V 20V] 5V]| 200MA]| 125C| 250MWF 165M : 420MN 2MA! ALN | PIH |BC184L | 2N5089 
BCF29R PS |x12 L27 32V 32V] 5V] 100MA| 175C] 350MWF]| 150MTP ; 120/260 2MA| ALN | MUL . L 
BCF30 PS |x12 L29 32V 32V| 5V] 100MA]| 175C| 350MWF]| 150MTP : 215/500 2MA| ALN | MUL 
BCF30R PS !1x12 L27 32V 32VI 5V] 100MA1| 175C| 350MWF]| 150MTP : 215/500 2MA| ALN | MUL 
BCF32 NS |X12 L29 32V 32V| 5V] 100MA]|175C| 350MWF | 300MTP À 200/450 2MA| ALN | MUL 
BCF32R NS |X12 L27 32V 32V] 5V] 100MA| 175C| 350MWF| 300MTP : 200/450 2MA| ALN | MUL 
BCF33 NS |X12 L29 32V 32V|] 5V] 100MA| 175C| 350MWF| 300MTP : 420/800 2MA| ALN | MUL 
BCF33R NS |X12 L27 32V 32V] 5V] 100MA| 175C| 350MWF| 300MTP ë 420/800 2MA| ALN | MUL 
BCF39 PS |x13 L55 30V 20V] 5V] 100MA]| 125C| 250MWF 75M : 200MN 2MA| ALN | PIH |BC214LC | 2N4062 
BCF39B PS ;xX13 L55 30V 20V| 5V]| 100MA]| 125C| 250MWF 75M ; 200MN 2MA| ALN | PIH |BC214LC | 2N4062 
BCF39C PS |X13 L55 30V 20V| 5V]| 100MA]| 125C| 250MWF 75M : 420MN 2MA| ALN | PIH |BC214LC | 2N4062 
BCF70 PS |X12 L29 50V 45V| 5V| 100MA]| 175C| 350MWF]| 150MTP : 215/500 2MA| ALN | MUL 4 : 
BCF70R PS };x12 L27 50V 45V| 5V] 100MA]| 175C| 350MWF| 150MTP : 215/500 2MA| ALN | MUL 
BCF81 NS |X12 L29 50V 45V| 5V] 100MA]| 175C| 350MWF| 300MTP : 420/800 2MA| ALN | MUL 
BCF8iR NS |X12 L27 50V 45V| 5V] 100MA]| 175C| 350MWF| 300MTP : 420/800 2MA| ALN | MUL 3 ; 
BCF92 NS |X13 L88 30V 20V] 5V]| 200MA]| 125C| 250MWF 165M : 200MN 2MA| ALN | PIH |BC349B |2N5210 
BCF92B NS |X13 L88 30V 20V| 5V] 200MA]| 125C| 250MWF 165M . 200MN 2MA| ALN | PIH |BC349B |2N5210 
BCF92C NS |X13 L88 30V 20V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF 165M : 420MN|  2MA] ALN | PIH |BC349B |2N5210 
BCF93 PS |X13 L88 30V 20V] 5V]| 100MA}; 125C| 250MWF 75M - 200MN 2MA| ALN | PIH |BC352B |2N5087 
BCF93B PS |X13 L88 30V 20V| 5V| 100MA)| 125C| 250MWF 75M ; 200MN 2MA| ALN | PIH |BC352B |2N5087 
BCF93C PS |X13 L88 30V 20V] 5V] 100MA|125C| 250MWF 75M - 420MN 2MA| ALN | PIH |BC352B |2N5087 
BCV26 PS |Xx12 L29 40V 30V| 10V] 500MA} 150C| 360MWF| 200MTP|  4P5 20KMN|  100MA| AMD | SIE 
BCV27 NS |Xx12 L29 40V 30V| 10V] 500MA! 150C| 360MWF]| 170MTP|  3P5 20KMN]  100MA| AMD | SIE 
BCV28 P S |X90 X90A 40V 30V| 10V] 500MA| 150C WF] 200MTP|  4P5 20KMN| 100MA| ALG | SIE 
BCV29 N S |X90 X90A 40V 30V| 10V] 500MA!| 150C WF} 150MTP|  3P5 20KMN| 100MA| ALG | SIE 
BCV46 PS |X12 L29 80v 60V| 10V] 500MA]| 150C| S360MWF!| 200MTP|  4P5 10KMN!  100MA| AMD | SIE 
BCV47 NS |X12 L29 80v 60V| 10V] 500MA| 150C| 360MWF| 170MTP| 3P5 10KMN]|  100MA]| AMD | SIE 
BCV48 P S |X90 X90A 80v 60V| 10V] 500MA | 150C WF} 200MTP|  4P5 10KMN| 100MA| ALG | SIE 
BCV49 NS |X90 X90A 80v 40V]| 10V| 500MA | 150C WF] 150MTP|  3P5 10KMN| 100MA| ALG | SIE é . 
BCV61 N S |X100 - 30V 30V] 6V]| 100MA]| 150C| 200MWF]| 300MTP| 2P5 100/900 2MA| DUA | MUL 1C1/1C2 0.7-1.3 
BCV62 P S |X100 : 30V 30V| 6V| 100MA]| 150C| 200MWF| 150MTP|  4P5 100/900 2MA | DUA | MUL 1C1/1C2 0.7-1.3 
BCV71 NS |X12 L29 80V 60V| 5V] 100MA] 175C| 350MWF]| 300MTP . 110/220 2MA| RLS | MUL . + 
BCV7YIR NS |x12 L27 60V 60V| . 100MA | 150C|  200MWF 300M : 110MN 2MA| RLS | MUL 
BCv72 NS |X12 L29 80V 60V| 5V| 100MA]|175C| 350MWF]| 300MTP . 200/450 2MA! RLS | MUL 
BCV72R NS |X12 L27 80V 60V| 5V]| 100MA]175C| 350MWF]| 300MTP . 200/450 2MA | RLS | MUL : | 
BCW10 NS |X11 L23 25V 25V| 5V]| 500MA]|125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
BCW10K NS |X11 L24 25V 25V|] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA| ALG | FER : : 
BCW10L NS |X11 L25 25V 25V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | ALG | FER 
BCW10M NS |X11 L26 25V 25V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | ALG | FER ; - 
BCW11 PS |Xx11 L23 25V 25V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | AMG | FER |BC388 2N4403 
BCWi1K PS |Xx11 L24 25V 25V| 5V] 500MA!125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA| ALG | FER 
BCW1IL PS |Xx11 L25 25V 25V|] 5V] 500MA!| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | ALG | FER 
BCW11M PS |x11 L26 25V 25V|] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/30 10MA | ALG | FER 
BCW12 NS |x11 L23 35V 35V| 5V] 500MA] 125C| 300MWF 150M]|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
BCW12K NS |X11 L24 35V 35V] 5V] 500MA! 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA| ALQ | FER 
BCW12L NS |X11 L25 35V 35V} 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | ALG | FER 
BCW12M NS |X11 L26 35V 35V] SV] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA| ALG | FER - < 
BCW13 PS |x11 L23 35V 35V|] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | AMG | FER |BC388 2N4403 
BCW13K PS |x11 L24 35V 35V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA | ALG | FER 
BCW13L PS |x11 L25 35V 35V] 5V] 500MA| 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA! ALG | FER 
BCW13M PS |x11 L26 35V 35V! 5V] 500MA] 125C| 300MWF 150M 6P 50/300 10MA| ALG | FER : é 
BCW14 NS IXx11 L23 35V 35V] 5V] S00MA] 125C| 300MWF 150M!  12P 100MN 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
BCW14K NS xt L24 35V 35V! 5V] 500MA! 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA | ALG | FER . . 
BCW14L NS |X11 L25 35V 35V] 5V] 5S00MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA! ALG | FER 
BCW14M NS |X11 L26 35V 35V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA! ALG | FER . . 
BCW15 PS ;X11 L23 35V 35V] 5V] 500MA)| 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA ! AMG | FER | BC388 2N4403 
BCW15K PS |x11 L24 35V 35V|] 5V! 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA| ALG | FER . | 
BCW15L PS }x11 L25 35V 35V|] 5V] 500MA] 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA! ALG | FER 
BCW15M PS |Xx11 L26 35V 35V| 5V]| 500MA]| 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA! ALG | FER - : 
BCW16 NS IX1i L23 45V 45V! 5V] 500MA| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
BCW16K NS |X11 L24 45V 45V] 5V] 500MA! 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA | ALG | FER - ; 
BCW16L NS |X11 L25 45V 45V] 5V] S00MA! 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA | ALG | FER 
BCW16M NS |X11 L26 45V 45V] 5V]| 500MA) 125C| 300MWF 150M 6P 100MN 10MA| ALG | FER 
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Mat, | 80. [Broch} mx | max Imax| max |max| max min | max 
ecw17 | Ps | xt | Las | asv| 45V| 5v| 500MA sesc | 300MWF|  150M œæ! sorsco | 10MA | AMG | FER pa bé 
BCW17K PS Ix11 |L2 45V| 45V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P| 100MN]  10MA| ALG | FER | 
BCW17L ps |xi1 |L25 45V| 4sv| 5v| 500MA| :125C| 300MWF|  150M| 6P|  100MN|  10MA| ALG | FER 
BCWI7M ps |xi1 |L26 45V| 4sv| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6pl  100MN|]  10MA| ALG | FER : 
BCW18 Ns|xi1 |L23 70V| 70V| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 12P|  50/300| 10MA| AMH | FER |Bcs87  |2N44oi 
BCW18K Nsxi1 |L24 7ov| 7ov| 5v| 500MA|125C| 300MwF|  150M| 6p|  100MA|  10MA| ALH | FER 
BCW18L NSxi1 |L25 7oV| 7ov| 5v| 500MA|:125C| 300MWF|  150M| 6p|  100MN|  10MA| ALH | FER 
BCW18M NS Ix11 |L26 7oV| 7oV| 5v| 500MA| 125c| 300MWwF|  150M| 6P| 100MN]  10MA| ALH | FER | Æ 
BCW19 Ps |xi1 |L23 70V| 70V| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6p|  50/300| 10MA| AMH | FER [Bc528  |2N5550 
BCW1YK ps |xi1 |L24 70V| 70V| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6p| 100MN|  10MA| ALH | FER 
BCWI9L ps xi1 |L25 7oV| 7ov| 5v| 500MA|125C| 300MWwF|  150M| 6p|  100MN|  10MA| ALH | FER 
BCW19M Ps lxi1 |L26 7oV| 7ov| 5v| 500MA| 125C| 300MWF|  150M| 6p|  100MN|]  10MA| ALH | FER | 
BCW20 NSIxi1 |L23 3ov| 30v| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  30M| gpl  100MN| 1oouA| ALN | FER |Bc340 |2N3904 
BCW20K Nsxit |L24 gov| 3ov| 5v| 500MA|125C| 300MWwF|  30M| gpl 100MN| 10oUA| ALN | FER 
BCW20L NSIxt1 |L25 3ov| 3ov| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  30M| gpl 100MN| 1oouA| ALN | FER 
BCW20M Nsixi1 |L26 gov| sov| sv| 500MA|125c| 300MwF|  30M| 8p|  100MN| 10ouA| ALN | FER 
BCW?21 Ps Ixi1 |L23 gov| sov| 5v| s00MA|125C| 300MWwF|  30M| gpl  100MN| 1oouA| ALN | FER |Bcs09 |2N6008 
BCW21K ps |x11 |L24 aov| sov| sv] s00oMA|125C| 300MWF|  30M| gpl 100MN| 100UA| ALN | FER 
BCW21L PS |xit |L25 sov| sov| s5v| 500MA|125c| 300MWwF|  30M| gpl 100MN| 1oo0A| ALN | FER 
BCW21M Ps |xii |L26 3ov| aov| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  30M| gpl  100MN| 1ooUA| ALN | FER 
BCW22 Ns|xi1 |L23 45v| asv| 5v| 500MA|:125C| 300MwF!  30M| apl 40120] joua) ALN | FER |mca4o |2N3004 
BCW22K NS Ixi1 |L24 45V| asv| 5v| 500MA|125C| 300MWF| 30M| &pl  40/124| 1oUA| ALN | FER 
BCW22L NS IXi1 |L25 45V| 45V] 5V| 500MA|125C| 300MWF,  30M| &P| 40/120| 1OUA| ALN | FER 
BCW22M NS Ixi1 |L26 4sv| 4sv| 5v| 500MA|125c| 300MWwF| 30M| gpl 40/120|  1ouA| ALN | FER 
BCW23 ps |xi1 |L23 45V| 4sv| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  3oM| gpl  40/120| 10oUA| ALN | FER |Bcaoo |2N6003 
BCW23K ps |xi1 |L24 45v| 45sv| 5v| 500MA|125C| 300MWF| 30m! gpl 40/120|  1ouA| ALN | FER 
BCW23L PS [xt |L25 4sv| 4sv| 5v| 500MA! 125C| 300MWF| 30m] spl 40120]  1ouA| ALN | FER 
BCW24 NS |Tois |Lo1 45V| 45v| 5v| 30MA|175C| 300MwF| 30M| ap  150MN] 1mAl ALA | Tr |Bci0o |2Nas0 
BCW25 NS |To77 |Not eov| sov| 5V| 500MA!175C| 500MWF|  5oM| 15P|  40/200| 10MA| ouA | Tis ; 
BCW26 NS |[ro77 |not gov| 5ov| s5v| 500MA|175C| 500MWF|  50M| 15P|  40/200|  10MA| QuA | ris |Bcw25x2 
BCW27 ps |xio |Lie 15CV 100MA | 125C|  625MWF | ALH | Tis 
BCW28 Ps |xio |Lie 100V : | 100MA| 125c| 625MWwF| | | AH | Ts 
BCW29 ps |xi2 |L2 gev| av] 5v| 100MA|:175C| 350MWF| 150MTP| 7P| 120/260|  2MA| ALG | MUL | BFS37 
BCW29R ps |x1i2 |L27 32v| av] 5v| 100MA|:175C| 350MWF| 150MTP| 7P|  120MN]  2MA| ALG | MUL |BFS37R 
BCW30 ps |xi2 |L29 gev| av! 5v| 100MA| 175C| 350MWF| 150MTP| 7p| 215/500| 2MA| ALG | MUL |BFS37 
BCW30R ps |xi2 |L7 gv| sov| 5v| 100MA|175c| 350oMwF| 150MTP| 7P| 215500!  2MA| ALG | MuL |BFs37R 
BCW31 Nsixi2 |L2 gev| av| 5v| 100MA|175C| 350MWF| 300MTP|  4P| 110/220!  2MA| ALG | MUL | BFS36 
BCW31R NS Ixi2 |L27 gov| av] 5v| 100MA! 175C| 350MwF| 300MTP|  4P| 110/220|  2MA| ALG | MUL |BFS36R 
BCW32 NSsIxi2 |L29 gov| av] 5v| 100MA|175C| 350MWwF| 300MTP|  4Pl  200/450!  2MA| ALG | MUL |BFS36 
BCW32R NS Ixi2 |L27 gov| av] 5v| 100MA|175C| 350MWF| 300MTP|  4P|  200/450! 2MA| ALG | MUL |BFS36R 
BCW33 Nsixi2 |L2 gov| av] 5v| 100MA|175C| 350MWwF| 300MTP|  4p|  420/800!  2MA| ALN | MUL |BFs36 
BCW33R NSIx12 |L27 gov| aov| 5v| 100MA| 175C| 350MWF| 300MTP|  4P|  420/800!  2MA| ALN | MUL |BFS36R . 
BCW34 NS |Toi8 |Lo 6ov| 45v| 5V| 600MA|175C| 360MWF|  150M| 6P|  100MN|  10MA| AMG | ris |BFxo5 |2N2222A 
BCW35 ps |TOI8 |Lot eov| 4sv| 5v| 600MA|175C| 360MwF|  150M| ep!  100MN|  10MA| AMG | ris |BSw24  |2N2907A 
BCW36 NS [Tos |L21 éov| 45v| 5v| 600MA|175C| 300MWwF|  150M| 6p| 100MN|  10MA| AMG | ris |BFx95 |2N2222A 
BCW37 ps |Tos |L21 éov| 4sv| 5v| 600MA|175c| 300MwF|  150M| ep| 100MN]  10MA| AMG | ris |Bsw24 |2N2907A 
BCW38 NS [TOs |1L73 eov| 40v| 6v| 600MA|150C| 625MWF|  200M 40MN| 10MA| AMG | OBS |BC387  |2N4401 
BCW39 NS |[TOs2 |173 éov| 4ov| 6v| 600oMA!150C| 625MWF|  250M| | 8oMN|  10MA| AMG |oBs |BC387  |2N4401 
BCW44 NS |Tos |L04 7ov| 55v| 5v 1A| 200C| 800MWF|  40M| 18P|  40MN|  10MA| AMG | sas [BFx85  |2N1893 
BCWA45 NS/ros |L04 70V| 55v| 5v 1A|200C| 800oMWwF|  40M| 18P|  40MN|  10MAl AMG | sGs [BFx85  |2N1803 
BCWA46 Ns|x33 |L76 gov| eov| 6vl 100MA| 150c| 200MwF|  150M| . 110MN| _ 2MA| ALG | VAL |8c147 
BCW46A NS |x33 |L76 gov| 6ov| 6v| 100MA| 125C| 150MWF|  150M| 4p|  110MN]  2MA| ALA | vaL |BC147 
BCW46B Ns|x3 |L76 aov| 6ov| 6v| 100MA|125C| 150MWF|  150M|  4p| 200MN|  2MA| ALA | VAL |BC147 
BCW47 NS |x33 |L76 soV| 4sv| 6v| 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 110MN]  2MA| RLG | VAL |BC147 
BCW47A NS Ix33 |L76 sov| 4sv| 6v| 100MA|125C| 150MWF|  150M|  4P|  110MN]  2MA| ALA | VAL |BC147 
BCW47B Nsx33 !|L76 5ov! 4sv| 6v| 100MA|125C| 150MWF|  150M|  4P| 200MN]  2mA| ALA | vAL |Bc147 
BCW48 NS |x33 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA|150C| 200MWF|  150M| . 110MN|  2MA| RLG | VAL |8C147 
BCW48A NS |x33 |176 3ov| 20V| 5v| 100MA|:125C| 150MWF|  150M|  4P|  110MN]  2MA| ALA | VAL |Bc147 
BCW48B Ns|xs3 |L76 gov| 2ov| 5v| 100MA| 125C| 150MWF|  150M|]  4P| 200MN]  2MA| ALA | vAL |BC147 
BCW48C NS |x3 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA| 125C| 150MWF|  150M|  4P| 400MN|  2MA| ALA | VAL |BC14 
BCW49 NS xss |L76 sov| 20v| 5v| 100MA|150C| 200MWF|  150M 200MN|  2MA| RLG | VAL |Bc148 
BCW49B Ns|x3 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA| 125C| 150MWF|  150M|  4P| 200MN|  2MA| ALN | VAL |BC149 
BCW49C NS |x33 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA|125C| 150MWF|  150M 400MN| : 2MA| ALN | VAL |BC149 
BCWS50 Ns [Trois |Lo1 120V| 120V| 5v| 100MA| 200€! 500MWwF|  soM| sp 18MN|  3MA| ALS | sGs |BC285  |2N1990R 
BCW51 NS [To92 |L74 sov| 3ov| 5v| 200MA|150C| 300MWF 100MN|  100UA| ALG | TiS |BC239 |2N5827 
BCW51A NS |Tos2 |L74 sov| 3ov| 5v| 200MA|150C| 300MWF 250MN|  2MA| ALG | ris |Bc540c |2N6006 
BCWS51B NS [TO92 |L74 sov| 3ov| 5v| 200MA|150C| 300MWF 400MN|  2MA| ALN | ris |BC540C |2N6006 
BCW52 p S |[Tog2 |L74 sov| 30v! 6v| 200MA|150C| 300MWF| . . | 150MN|  20MA| ALG | ris |BC307 |2N6015 
BCW54 NS [Toi8 |Loi 6av| 64v| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  150M| ep  125MN|  2MA| ALG | oBs |BC107B |2N2484 
BCWS55 NS [Tois8 |Lo1 64av| 6av| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  150M| 6p|  240MN|  2MA| ALG | os |Bc1078 |2N2484 
BCWS6 Ps |xs3 |L76 gov| 6ov| evl 100MA| 1500! 200MWwF|  75M| . 110MN| _ 2MAl ALG | var |ec157 
BCW56A. ps |xs3 |L76 8ov| 6ov| ev| 100MA|125C| 150MWF|  65M|] 7P|  110MN|  2MA| ALA | vAL |BC157 
BCW56B ps |x33 |L76 gov| 6ov! 6v| 100MA|125C| 150MWF|  65M| 7P|  240MN] 2MA| ALG | VAL . 
BCWS7 ps |xs3 |L76 sov| 45v| 6vl 100MA|150C| 200MWF| 75m) . 110MN|  2MA| ALG | VAL |Bc157 
BCWS7A Ps |xs3 |L76 sov| 45v| ev| 100MA!125C| 150MWwF| 65mM| 7P|  110MN|  2MA| ALA | VAL |BC157 

[l | i [l (| 
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max [max] max |max| max min | max ses FCT \rxg 
BCWS78 Ps lxss |L76 sov| 45v| 6vl 100Mal125c| 150MWwF|  6sm| 7P| 240MN| 2ma| ALG | o8s |Bci50 
BCW58 ps |xs3 |L76 3ov| 20V| 5v| 100MA|150C| 150MWF|  75M| . 110MN|  2MA| ALG | VAL |BC157 
BCW58A ps |x33 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA| 125C| 150MWF| 65m] 7P|  110MN|  2MA| ALA | VAL |Bc1578 
BCW58B ps |x33 |L76 sov| 20ov| 5v| 100MAl125c| 150MWwF| 65mM| 7P| 200MN| 2MA| ALA | VAL |8c158B 
BCWS59 ps |x33 |L76 sov| 20v| 5v| 100MA| 150C| 150MWF|  75M 110MN|  2MA| ALG | VAL |BC158 
BCW59A Ps |xs3 |L76 sov| 2ov| 5vl 100MAl125c| 150MwF| 65mMl 7P|  110MN]  2mA| ALN | vaL |Bc158 
BCW59B Ps |xs3 |L76 3ov| 20v| 5v| 100MA|125C| 150MWF| 65M| 7P| 200MN| 2MA| ALN | VAL |BC157 
BCW60 Nslx2 |L29 gevl sovl sv| 100MAl150C| 150MWwF|  120M| . 120MN|  2MA! ALG | SIE |BCx19 
BCW60A NsIxi2 |L29 sov| 3ov| 5v| 100MAl150c| 330MwF| 250MTP| 3P| 120/220| 2MA| ALN | SIE |BCx19 
BCW60B NS |x12 |L29 gov| sov| 5v| 100MAl:150c| 330MwF| 250MTP| 3P| 180/310|  2MA| ALN | SIE |BCx19 
BCW60C Nsixi2 |L2 sov| sev| svl 100MAl150c| 330mwFr| 250MTP| 3P| 250/460|  2MA| ALN | SiE |Bcx20 
BCW60D NSsIxi2 |L29 gov| sov| sv| 100MA|150c| 330MwF| 250MTP| 3P| 380/630| 2MA| ALN | SIE |BCx20 
scweorr |NSs|xi2 |L29 gov| 32ov| 5v| 100MA! 150c| 330MWF| 250MTP| 3P| 125/460|  2MA| ALG | SIE 
BCW6OFN | NS |x12 |L29 gev| sov| 5v| 100MAl150c| 3soMwr| 250MTP| 3P| 380/630|  2MA| ALG | TFK 
BCW6oRA | NS Îx12 |L27 gev| aovl 5v| 200MA|150C| 150MWF!  250M| 4p5| 120/220| 2MA| ALG | 177 
Bcweons | NS |x12 |L27 gev| 32vl svl 200MAl150c| 150MWF|  250M| 4p5|  125MN]  2MAl ALG | TFK 
BCW6orc | NS |x12 |L27 gov| 3ov| 5v| 200MA|150c| 150MWF|  250M| 4p5|  125MN|  2MA| ALG | TFK 
BCW6oRD |NS[|x12 |L27 gev| 3ov| sv] 200MA|150c| 150MWF|  250M| 4P5|  125MN]  2MA| ALG | TFK , 
BCW61 ps |x12 |L2 gov| 3ov| sv| 100MAl150c| 150MwF| 90M| . 120MN|  2MA| ALG | SIE |BCx17 
BCW61A ps |x12 |L29 gov| 32v| 5v| 100MA| 150C| 150MWF|  180M| &p|  120MN]  2MA| ALN | SIE |Bcx17 
BCW61B ps |xi2 |L29 gov| sovl svl 100MAl150c| 150oMwr|  180M! 6pl 180MN]  2MA| ALN | SiE |Bcx17 
BCW61C ps |x12 |L29 gov| 3ov| 5v| 100MA| 150€! 150MWF|  180M] ep]  250MN]  2MA| ALN | SIE |BCx17 
BCW61D ps |x12 |L29 gov| 3ovl 5v| 100MAl150C| 150MWwF|  180M| 6p|  380MN|  2MA| ALN | SIE |BCx17 
scweirr |Ps|x12 |L29 gev| 3ovl 5v| 200MA| 150C| 150MWF|  250M| 4P5|  125MN]  2MA| ALG | TFK 
BCW61EN | PS |x12 |L29 gov| sov| 5v| 200MAl150c| 150MWwF|  250M| 4P5|  125MN|]  2MA| ALG | TFK 
scwéirA | ps Îxi2 |L27 gov| sovl svl 200MAl150c| 150Mwr|  250M| 4p5s|  125MN]  2MA| ALG | TFK 
scweins | PS |x12 |L27 3ov| 32v| 5v| 200MA!150C| 150MWF|  250M| 4P5|  125MN]  2MA| ALG | TFK 
BCW&iRC | PS |x12 |L27 3ev| av! 5v| 200MA|150C| 150MWF!  250M| 4P5|  125MN|  2MA! ALG | TFK 
BCw&iRD | PS |xX12 |L27 22v| 3ov| 5v| 200MA|150C| 150MWF|  250M| 4P5|  125MN|]  2MA| ALG | TFK 
BCW62 Ps |x21 |L78 eov| s5ov| 5v| 200MA|125C| 225MWF|  200M| 7P| 60/300| 2MA| ALA | TiS |Bc350A |2N3905 
BCW62A Ps |x21 |L78 gov| sov| 5v! 200MA|125c| 225MWF|  200M] 7P|  100MN]  2MA| ALA | ris |Bc3528 |2N3906 
BCW62B ps |x21 |L78 ov| 5ov| 5v| 200MA|125C| 225MwF|  200M| 7P|  200MN| 2MA| ALA | TiS |BC3528 |2N3906 
BCW63 Ps |x21 |L78 45V| 30v| 5v| 200MA| 125c| 225MWF|  200M| 7P| 8o/400] 2MA| ALA | TIS |BC350A |2N3905 
BCW63A ps |x21t |L78 45V| 30ov| 5v| 200MA| 125C| 225MWF|  200M| 7P|  100MN] 2MA| ALA | ris |BC352B |2N3906 
BCW63B Ps |x21t |L78 a5v| 30v| 5vV| 200MAl125c| 225MWwF|  200M| 7P|  200MN| 2MA| ALA | ris |BC352B |2N3906 
BCW63C ps |x21 |L7s 45v| 3ov| 5vl 200mMAl125c| 225mwr|  200M| 7P|  350MN]  2MA| ALA | ris |BC352B |2N3906 
BCW64 ps |x21 |L78 45V| 3ov| 5v| 200MA|125C| 225MWF|  200M| 7P|  140MN] 2MA| ALN | TIS |BC352 |2N3906 
BCWS4A Ps lxio |L78 45v| 3ov| 5v| 200MA|150c| 225MWF|  200M| 5P|  100MN]  2MA| ALG | Tis 
BCW64B Ps |x21 |L78 45V| 30v| 5v| 200MA|125C| 225MWF|  200M| 7P|  200MN| 2MA| ALN | TiS |Bc352B |2N3906 
BCW64C Ps |x21 |L78 45v| 30v| 5v| 200MAl125c| 225MwF|  200M| 7P| 350MN| 2MA| ALN | Tis |BC3528 |2N3906 
BCW65 Nsixi2 |L29 gov| sov| svl ecomal150c| 350mMwr|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SiE |Bcx19 
BCW65A NSIx12 |L29 gov| sov| sv| a0omAl150c| 35omwr|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG | SIE . 
BCW65B NS Ix1i2 |L29 3ov| sov| 5v| 800MA|150c| 350MwF|  100M| :12P|  160MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW6S5C Ns|xt2 |L29 gov| sov| 5v| 800MA|150c| 350MWwF|  100M| 12P|  250MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW6sRA | NS |x12 |L27 éov| 32v| sv| s00oMAl:150c| 350MWF|  100M| gp! 100MN| 100MA| AMG | SIE 
BcwesrB | NS x12 |L27 eov| aovl 5v| soma! 150c| 350MWwF|  100M| gp]  160MN| 100MA| AMG | SiE 
Bcwesrc [NS Ix12 |L27 gov| 3ov| 5v| a0omAl150c| 350mMwr|  100M| 8P| 250MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW6S NsIxi2 |L29 45V| 45v| 5v| 800oMA|150C| 350MWF|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW66F Ns|xt2 |L29 45V| 45V| 5v| 800MAl150c| 350omwr|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW66G Ns|xt2 |L29 45v| 45v| 5v| 800oMAl150c| 350MWF|  100M| 12P|  160MN| 100MA| AMG | SIE 

Li 

BCW66H Nsxi2 |L29 45V| 45v| sv| e0omAl150c| 35omwr|  100M| 12P|  250MN| 100MA| AMG | SiE 
BcwésrA | NS |xt2 |L27 75V| 45V| 5V| 800MAl150C| 350MWF|  100M| 8P| 100MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW66RB | NS x12 |L27 75V| 45V| 5V| a00MA|150c| 350MWF|  100M| 8P| 160MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW6sRF | NSIx12 |L27 75V| 45V| 5V| 800omMA|150c| 350oMwF|  100M] 8P| 100MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW66RG | NS |x12 |L27 75V| 45v| 5v| 800MA|150C| 350MWF|  100M| 8P|  160MN] 100MA| AMH | SIE 
scwésrh | NS |x12 |L27 75V| 45v| 5v| 800mAl150c| 350mMwF|  100M| ap] 250MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW67 ps |x12 |L29 gov| sovl 5v| 800MAl150c| 350MWwF|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW67A ps lx12 |L29 gev| sovl 5v| 800MAl150c| 3somwr|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW678 Ps |x12 |L29 gov| sovl 5v| 800MAl:150c| 350omwr|  100M| 12P|  160MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW67C ps |x1t2 |L29 ov| sovl 5vl a0omAl150c| 350oMwF|  100M] 12P|  250MN| 100MA| AMG | SIE 
scwezrA | PS |x12 |L27 4sv| sovl sv| 80omAl150c| 350oMwr|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SiE 
scwezns | PS |x12 |L27 asv| 3ov| 5v| 800mA| 150€! 3s0oMwr|  100M| 12P| 160MN| 100MA! AMG | SIE 
Bcwezrc | Ps |x12 |L27 45v| sovl sv| 800MAl150c| 350oMwr|  100M| 12P| 250MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW6S ps lxi2 !|L29 45V| 45v| 5v| 800MAl150C| 350MWF|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW68F ps |x12 |L29 45v| a5v| 5v| 800oMAl 1500! 350MwF|  100M| 12P|  100MN| 100MA| AMG | SIE 
BCW68G ps |xt2 |L2 45v| asvl 5vl 80omal150c| 350MwF|  100M| 12P|  160MN| 100MA| AMG | SE 
BCW68H ps |x12 |L29 45v| asv| 5v| 800MA|150c| 350MWF|  100M| 12P| 250MN| 100MA| AMG | SIE 
scwesrr | PS |x12 |L27 eov| asv| 5v| 800MA|150c| 350MWF|  100M| 12P| 100MN| 100MA| AMH | SIE 
Bcwesre | Ps |x12 |L27 gov| 45v| 5v| 800MAl150c| 350MwF|  100M| 12P| 160MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW6sRH | PS |x12 |L27 gov| 45v| 5vl 800mAl150c| 350MwF|  100M| 12P| 250MN| 100MA| AMH | SIE 
BCW69 Ps lxi2 |L29 sov| asvl svl 200MAl 125c| 150MWF|  75M| 7P|  120MN|  2MA| ALG | MUL |8FS37 
BCW69R ps |xi2 |L27 sov| asvl 5v| 200MA!125C| 150MWF| 75M| 7P|  120MN| 2MA| ALG | MUL | BFS37 
BCW70 Ps |xi2 |L29 sovl asvl 5vl 200MAl125C| 150MWF|  75M| 7P|  215MN|  2MA| ALG | MUL | BFS37 
BCW70R Ps |xi2 |L27 sov| 45v| 5v| 200MAl 125c| 150MWwF| 75M| 7Pl 215MN|  2MAÏ ALG | MUL | BFS37 
BCW71 Ns|x12 |L29 sov| 45V| 5v| 50MAl125C| 150MwF|  150M| 4P|  110MN]  2MA! ALG | MUL | 8FS36 
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| max imax| max | max max min = | 
BCW71R NS |X12 |L27 50V| 45V| 5V| 50MA!125C| 150MWF 150M 4 110MN 2MA| ALG MUL |BFS36 
BCW72 NS |X12 |L29 5OV|  45V| 5V| 50MA!|125C| 150MWF 150M 4P 200MN 2MA| ALG | MUL | BFS36 
BCW72R NS |IX12 |L27 50V| 45V| 5V| 100MA| 150C| 200MWF 150M 4 200MN 2MA| ALG | VAL , ; 
BCW73 NS |[TO18 |LO1 32V| 32V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M| 12P 100MN| 100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW73-16 N S |TO18 |LO1 32V| 32V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M| 12P 100MN|  100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW73-25 N S [TO18 |LO1 32V| 32V| 5V]| 800MA]|200C| 450MWF 100M| 12P 160MN] 100MA| AMG | SIE | BFX95  |2N2222A 
BCW73-40 NS |[TO18 |LO1 32V| 32V| 5V]| 800MA]|200C! 450MWF 100M| 12P 250MN|  100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW74 N S [TO18 |LOi 45V!  45V| 5V| 800MA]| 200C| 450MWF 100M|  12P 100MN| 100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW74-16 N S |TOi8 |LO1 45V] 45V|] 5V| 800MA!|200C| 450MWF 100M|  12P 100MN|  100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW74-25 N S |TO18 |Loi 45V] 45V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M|  12P 160MN|  100MA| AMG | SIE |BFX95  |2N2222A 
BCW74-40 NS |[TO18 |LO1 45V| 45V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M|  12P 250MN| 100MA| AMG | SIE |BFX95 | 2N2222A 
-BCW75 P S |[TO18 |LO1 32V| 32V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M|  18P 63MN|  100MA! AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW75-10 P S |[TO18 |LO‘ 32V| 32V] 5V| 800MA!200C| 450MWF 100M| 18P 63MN| 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW75-16 P S [TO18 |L01 32V| 32V| 5V| 800MA| 200C| 450MWF 100M|  18P 100MN|  100MA| AMG | SIE | BSW24  |2N2907A 
BCW75-25 P S |[TO18 |Lo1 32V|I 32V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M| 18P 160MN| 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW76 P S |TO18 |LO1 45V|  45V| 5V| 800MA]|200C| 450MWF 100M|  18P 63MN| 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW76-10 P S |TO18 |LO1 45V|  45V| 5V| 800MA|200C| 450MWF 100M| 18P 63MN| 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW76-16 P S |TO18 |Lo1 45VI  45V|I 5V| 800MA| 200C! 450MWF 100M|  18P 100MN] 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW76-25 P S |TO18 |LO1 45V|  45V] 5V| 800MA|200C| 450MWF 100M| 18P 160MN| 100MA| AMG | SIE |BSW24  |2N2907A 
BCW77 N S |[TO39 |LO4 32V| 32V! 5V| 800MA]|200C| 800MWF 100M| 12P 100MN|  100MA| AMG | SIE | BFY51 2N2297 
BCW77-16 N S [TO39 |LO4 32V| 32V| 5V| 800MA] 200C| 800MWF 100M}) 12P 160MN|  100MA| AMG | SIE | BFY51 2N2297 
BCW77-25 N S ITO39 |L04 32V| 32V| 5V| 800MA|200C| 800MWF 100M|  12P 250MN| 100MA| AMG | SIE | BFY51 2N2297 
BCW77-40 N S | TO39 |LO4 32V| 32V| 5V| 800MA]|200C| 800MWF 100M|  12P 40MN| 100MA| AMG | SIE | BFY51 2N2297 
BCW78 N S |TO39 |LO4 45V]  45V| 5V| 800MA]| 200C| 800MWF 100M| 12P 100MN|  100MA| AMG | SIE |BFY51 2N2297 
BCW78-16 N S [TO39 |LO4 45V| 45V| 5V| 800MA| 200C| 800MWF 100M|  12P 100MN| 100MA| AMG | SIE |BFY52  |2N2297 
BCW78-25 N S |[TO39 |LO4 45V| 45V| 5V| 800MA]|200C| 800MWF 100M| 12P 160MN| 100MA| AMG | SIE |BFY50  |2N2297 
BCW78-40 N S |[TO39 |LO4 45V|  45V! 5V] 800MA]|200C| 800MWF 100M| 12P 250MN| 100MA! AMG | SIE | BFY51 2N2297 
BCW79 P S |TO39 |LO4 32V| 32V! 5V| 800MA]|200C| 800MWF 100M| 18P 63MN| 100MA! AMG | SIE |BFS95  |2N4036 
BCW79-10 P S |TO39 |LO4 32V| 32V| 5V| 800MA|200C| 800MWF 100M| 18P 63MN] 100MA| AMG | SIE |BFS95  |2N4036 
BCW79-16 P S |[TO39 |LO4 32V| 32V| 5V| 800MA]|200C| 800MWF 100M|  18P 100MN|  100MA| AMG | SIE | BFS95 | 2N4036 
BCW79-25 P S |[TO39 |LO4 32V| 32V| 5V| 800MA|200C| 800MWF 100M|  18P 160MN|  100MA| AMG | SIE |BFS95  |2N4036 
BCW80 P S [TO39 |LO4 45V| 45V| 5V] 800MA]|290C| 800MWF 100M| 18P 63MN|  100MA| AMG | SIE |BFS95  |2N4036 
BCW80-10 P S |TO39 |L04 45V|  45V] 5V| 800MA]| 200C| 800MWF 100M|  18P 63MN| 100MA| AMG | SIE |BFS95  |2N4036 
BCW80-16 P S |TO39 |LO4 45V|  45V| 5V| 800MA| 200C| 800MWF 100M|  18P 100MN|  100MA| AMG | SIE |BFS95 | 2N4036 
BCWB80-25 P S |TO39 |LO4 45V|  45V| 5V| 800MA]| 200C| 800MWF 100M|  18P 160MN| 100MA| AMG | SIE |8FS95  |2N4036 
BCW81 NS |X12 |L29 50V|  45V| 5V| 100MA]| 150C| 200MWF 200M 420MN 2MA| ALG | MUL 
BCW81R NS !X12 |L27 50V| 45V| 5V| 100MA! 150C| 200MWF 200M| . 420MN 2MA| ALG | MUL 
BCwe2 NS |X21 |L78 60V| 50V| 6V| 200MA|150C| 225MWF 150M 5P 100MN 2MA| ALG | TIS |BC349A |2N3903 
BCWB82A NS |X21 |L78 60V|  50V| 6V| 100MA]| 150C| 225MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | TIS |BC347A | 2N3903 
BCW82B NS |X21 |L78 60V|  50V| 6V| 100MA| 150C| 225MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | TIS | BC349A | 2N3904 
BCW83 NS |X21 |L78 45V| 30V| 6V| 200MA| 150C| 225MWF 150M 5P 100MN 2MA| ALG | TIS |BC347A |2N3903 
BCW83A NS |X21 |L78 45V| 30V! 6V| 100MA| 150C| 225MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | TIS |BC349A |2N3904 
BCW83B NS IX21 |L78 45V| 30V| 6V| 100MA| 150C| 225MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | TIS |BC349A |2N3904 
BCW83C NS IX21 |L78 45V| 30V] 6V| 100MA]| 150C| 225MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALG | TIS |BC349B |2N3904 
BCW84 NS |X21 |L78 45V| 30V| 6V| 100MA| 150C| 225MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | TIS |BC349B |2N3904 
BCW84B NS |X21 |L78 45V| 30V| 6V| 100MA| 150C| 225MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | TIS |BC349B |2N3904 
BCW84C NS |X21 |178 45V| 30V| 6V| 100MA]| 150C| 225MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | TIS |BC349B |2N3904 
BCW85 PS |x10 |L20 90V|  60V| 6V| 200MA| 150C| 300MWF 200M|  10P 150MN 2MA| ALG | TIS |BC307 |2N6015 
BCW86 PS |IX10 |L20 70V| 60V| 6V| 200MA|150C| 300MWF 200M|  10P 150MN 2MA| ALG | TIS |BC307 !2N6015 
BCW87 NS !IX25 |L80 45V|  45V| 7V| 100MA]| 200C| 167MWF 125M 6P 200MN 10MA| ALN | SIE | BC123 
BCW88 PS |X25 |L80 45V|  45V| 5V| 100MA!| 200C| 167MWF 100M 7P 200MN 10MA| ALN | SIE | BC203 
BCW89 PS Ix12 |L29 60V| 60V| 5V| 100MA] 150C| 200MWF 100M 7P 120MN 2MA| ALG | MUL 
BCW89R PS |X12 |L27 60V| 60V| 5V| 100MA! 150C| 200MWF 100M 7P 120MN 2MA! ALG | MUL 
BCW90 NS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 800MA| 150C| 610MWF 60M) 15P 100MN|  150MA]| AMG | SES | BC337 2N5818 
BCW90A NS |X10 |L20 50V|  40V| 5V| 800MA| 150C| 610MWF 60M| 15P 100MN| 150MA! AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW90B NS |X10 |L20 50V| 40V| 5V] 800MA| 150C| 610MWF 60M| 15P 150MN| 150MA! AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW90C NS |X10 |L20 50V|  40V! 5V| 800MA]|150C| 610MWF 60M]| 15P 200MN| 150MA! AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW90K NS |X10H |L20 50V|  40V! 5V! 800MA | 150C| 800MWF 60M| 15P 100MN|  150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW90KA NS |X10H |L20 50V|  40V| 5V| 800MA | 150C| 800MWH 60M]| 15P 100MN| 150MA| AMG | SES | BFY50  |2N2297 
BCW90KB N S |[X10H |L20 50V| 40V|I 5V| 800MA|150C| 800MWH 60M) 15P 150MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW90KC N S |X10H |L20 50V| _40V| 5V| 800MA| 150C| 800MWH 60M| 15P 200MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW91 NS |IX10 |L20 70V|  60V| 5V| 800MA|150C| 610MWF 60M| 15P 100MN| 150MA| AMG | SES | BC337 2N5818 
BCW91A NS |X10 |L20 70V| 60V| 5V| 800MA|150C| 610MWF 60M| 15P 100MN| 150MA| AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW91B NS |X10 |L20 70V!  60V! 5V| 800MA| 150C| 610MWF 60M| 15P 150MN| 150MA| AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW91K N S |X10H |L20 70V|  60V| 5V| 800MA| 150C| 800MWF 60M| 15P 100MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW91KA N S |X10H |L20 70V|  60V|I 5V| 800MA| 150C| 800MWH 60M| 15P 100MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW91KB N S |X10H |L20 70V| 60V! 5V| 800MA| 150C| 800MWH 60M| 15P 150MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCwWw92 PS |X10 |L20 50V| 40V|I 5V| 800MA| 150C| 610MWF 135M|  20P 100MN| 150MA| AMG | SES | BC327 2N5819 
BCW92A PS |X10 |L20 50V|  40V| 5V| 800MA|150C| 610MWF 135M|  20P 100MN| 150MA| AMG | SES |BC328  |2N5819 
BCW92B PS |X10 |L20 50V|  40V| 5V| 800MA|150C| 610MWF 135M|  20P 150MN| 150MA| AMG | SES |BC328  |2N5819 
BCW92K P S |X10H |L20 50V| 40V!I 5V| 800MA| 150C| 800MWH 135M|  20P 100MN| 150MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW92KA P S |X10H |L20 50V|  40V| 5V| 800MA|150C! 800MWwH 135M|  20P 100MN| 150MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW92KB P S |X10H |L20 50V|  40V| 5V| 800MA| 150C| 800MWH 135M|  20P 150MN|  150MA| AMG | SES | BFS95  |2N4036 
BCW93 PS |X10 |L20 70V|  60V| 5V| 800MA| 150C| 610MWF 135M]|  20P 100MN|  150MA| AMG | SES | BC327 2N5819 
BCW93A PS |[X10 |L20 70V|  60V! 5V| 800MA| 150C| 610MWF 135M|  20P 100MN|  150MA| AMG | SES | BC327 2N5819 

Î 


224 
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max | max |max| max max min | max EUR. 
BCWS3B ps |x10 |L20 7w | 60Vv sw 800MA soc | 610MWF 135M| 20P| 150MN] 150MA| AMG | SES Ee PR 
BCW93K PS |X10H |L20 70V| 6ov| 5V| 800MA| 150C| 800MWH 135M| 20P| 100MN| 150MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCWS93KA PS |xi0H |L20 70V| 6oV| 5V| 800MA| 150C| 800MWH 135M| 20P| 100MN| 150MA]| AMG | SES |BFS95  |2N4038 
BCW93KB P S |X10H |L20 70V| 60V| 5V] 800MA! 150C| 800MWH 135M| 20P|  200MN| 150MA| AMG | SES |BFS95 | 2N4036 
BCW94 NS IXx10 |120 50V| 40V| 5V| 400MA | 150C| 540MWF 40M|  8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW94A NS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 40M| 8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW948 NS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 40M|  8P 150MN| 50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW94C NS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 40M| 8P| 200MN|  50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW94K N S |X10H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 700MWF 40M|  8P 100MN| 50MA| AMG | SES |BFŸ50  |2N2297 
BCW94KA N S |[X10H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 700MWF 40M| 8P| 100MN]  50MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW94KB NS |X10H |L20 50V| 40V| 5V] 400MA| 150C| 700MWF 40M|  8P| 150MN|  50MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW94KC NS |X10H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA]| 150C| 700MWF 40M|  8P| 200MN| 150MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW95 NS Ix10 |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 40M|  8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW95A NS |X10 |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 40M|  8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC337  |2N5818 
BCW95B NS |x10 |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 140M|  8P| 150MN|  50MA| AMG | SES |BC338  |2N5818 
BCW95K N S |X10H |L20 70V] 60V| 5V| 400MA| 150C| 700MWF 40M|  8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW95KA N S |IX10H |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 700MWF 40M| 8P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW95KB NS |X10H |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 700MWF 40M|  8P| 150MN|  50MA| AMG | SES |BFY50  |2N2297 
BCW96 PS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 400MA]| 150C| 540MWF 135M|  10P| 100MN| 50MA| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW96A ps |x10 |L20 50V| 40V| 5V] 400MA| 150C| 540MWF 135M| 10P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW96B PS |X10 |L20 50V| 40V| 5V| 400MA | 150C| 540MWF 135M| 10P| 150MN]  50MA| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW96K PS |XI0H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 700MWH 135M| 10P| 100MN!|  50MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW96KA PS [X10H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA| 150C| 700MWH 135M| 10P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW96KB PS |X10H |L20 50V| 40V| 5V| 400MA! 150C| 700MWH 135M| 10P| 150MN|  50MA]| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW97 PS |X10 |L20 70V| 60V| 5V] 400MA | 150C| 540MWF 135M| 10P| 100MN|  50MA]| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW97A PS Ix10 |L20 70V| 60V| 5V| 400MA]|150C| 540MWF 135M| 10P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW97B PS |x10 |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 540MWF 135M| 10P| 150MN|  50MA]| AMG | SES |BC327  |2N5819 
BCW97K PS IX10H |L20 70V| 60V| 5V] 400MA| i50C| 700MWH 135M| 10P| 100MN!  50MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW97KA PS |XI0H |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 700MWH 135M| 10P| 100MN|  50MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW97KB PS |XI0H |L20 70V| 60V| 5V| 400MA| 150C| 700MWH 135M| 10P| 150MN|  50MA| AMG | SES |BFS95  |2N4036 
BCW98 NS |x21 |L78 45V| 45V| 7V| 100MA| 125C|  50MWF 135M|  6P|  120MN 2MA| ALG | TFK |BC182L |2N3859A 
BCW98A NS |X21 |L78 45V]  45V| 7V| 100MA| 125C|  50MWF 125M| 6P|  120MN 2MA| ALG | TFK 5 : 
BCW98B NS |X21 |L78 45V| 45V| 7V| 100MA| 125C|  50MWF 125M|  6P|  190MN 2MA| ALG | TFK 
BCW98C NS |X21 |L78 45V| 45V| 7V| 100MA]125C|  50MWF 125M|  6P|  250MN 2MA| ALG | TFK 
BCWS8D NS |X21 |L78 45V| 45V| 7V| 100MA]|125C| 50MWF| 125M|  6P|  380MN 2MA| ALG | TFK 
BCW99 NS |X21 |L78 45V| 45V| 5V| 100MA| 125C| 50MWF| 125M|  6P|  120MN 2MA| ALG | TFK |BC182L |2N3859A 
BCW99A NS |X21 |L78 45V| 45V| 5V| 100MA| 125C|  50MWF 125M|  6P|  120MN 2MA| ALG | TFK | . 
BCW99B NS |X21 |L78 45V| 45V| 5V| 100MA]| 125C|  50MWF 125M|  6P|  180MN 2MA| ALG | TFK 
BCW99C NS IX21 |L78 45V]  45V| 5V| 100MA]|125C|  50MWF 125M|  6P|  250MN 2MA| ALG | TFK : . 
BCX10 P S |[TO39 |LO4 50V| 35V| 5V! 500MA | 200C 2WC 45M| . 30/90| 150MA| AMG | SGS |BFS95  |2N1132 
BCX17 p S |x12 |L29 50V| 45V| 5V 1A| 150C| 310MWH 50M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | MUL | BCX17 
BCX17R PS |X12 |L27 45V| 45V| 5V| 500MA| 150C| 310MWF 50M| . 100MN|  100MA| AMG | VAL : 
BCX18 PS |x12 |L29 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 310MWH 50M| 12P| 100MN| 100MA| AMG | MUL | BCX17 
BCX18R PS |xX12 |L27 25V| 25V| 5V| 500MA| 150C| 310MWF 50M| . 100MN|  100MA| AMG | VAL : 
BCX19 NS Ix12 |L29 50V| 45V| 5V 1A| 150C| 310MWH 50M|  8P| 100MN| 100MA| AMG | MUL 
BCX19R NS IX12 |L27 45V|  45V| 5V] 500MA]|150C| 310MWF 100M| . 100MN | 100MA | AMG | VAL ; 
BCX20 NS |x12 |L29 30V| 25V| 5V 1A|150C| 310MWH 50M| 8P| 100MN| 100MA| AMG | MUL | BCX19 
BCX20R NS IX12 |L27 25V| 25V| 5V| 500MA| 150C| 310MWF 100M| . 100MN|  100MA | AMG | VAL . 
BCX21 N S |[TO39 |LO4 60V| 45V| 10V 1A| 150C| 550MWF | : 2KMN|  150MA| AMD | VAL : 
BCX22 N S |[TO18 |LO1 125V| 125V| 5V| 800MA| 200C| 450MWF 100M|  12P 30MN| 100MA| AHE | SIE | BCX22 
BCX23 PS |TO1i8 |LO1 125V| 125V| 5V| 800MA]| 200C| 450MWF 100M| 12P 30MN| 100MA| AHE | SIE | BCX23 
BCX24 N S |[TO18 |LO1 100V| 100V] 7V| 800MA!200C| 450MWF : | 40TP| 100MA| AHE | SIE | BCX22 
BCX25 N S |TO92 |L15 60V|] 60V| 5V| 200MA | 150C| 350MWF 100M| 6P 70/400|  10MA| AMH | MOT 
BCX26 PS |TO92 |L15 60V| 60V| 5V| 200MA]| 150C| 350MWF 100M|  6P 70/400|  10MA| AMH | MOT 
BCX27 N S |[TO92 |L15 80V| 80V| 5V| 200MA| 150C| 350MWF 100M|  6P 70/400|  10MA| AMH | MOT 
BCX28 P S |[TO92 |L15 80V| 80V| 5V| 200MA| 150C| 350MWF 100M|  6P 70/400|  10MA| AMH | MOT 
BCX29 N S |[TO92 |L15 100V| 100V| 5V| 200MA| 150C| 350MWF 100M|  6P 70/140| 10MA| AMH | MOT 
BCX30 P S |TO92 |L15 100V| 100V| 5V| 200MA| 150C| 350MWF 100M|  6P 70/140| 10MA| AMH | MOT ; 
BCX31 NS |X09 |L10 100V|  80V| 6v 1A|150C| 730MWF 80M| 12P 30MN| _150MA | AMG | MUL | BC538 
BCX32 NS |xo9 |L10 8ov| 60v| 6v 2A| 150C| 730MWF 80M| 12P 90MN| _150MA| AMG | MUL | BC538 
BCX33 NS |x09 |L10 60vV| 40V| 6v 2A| 150C| 730MWF 80M| 12P 30MN| _150MA | AMG | MUL | BCX31 
BCX34 NS |x09 |L10 40V| 30V| 6v 2A| 150C| 730MWF 80M| 12P 90MN| _150MA | AMG | MUL | BCX32 
BCX35 PS |X09 |L10 80V| 80V| 5v 1A| 150C| 730MWF 80M| 12P 40MN| _150MA| AMG | MUL | BCX35 
BCX36 PS |xo9 |L10 6ov| 6ov| 5v 1A| 150C| 730MWF 80M|  12P 80MN|  150MA | AMG | MUL | BCX36 
BCX37 PS |xo9 |L10 40V|  40V| 5v 1A!150C| 730MWF 80M| 12P 40MN|  150MA| AMG | MUL | BCX35 
BCX38 NS |x11 |L23 80V| 60V| 10V| 800MA | 150C 1WC : 500MN|  100MA| AMH | FER 
BCX38A NS Ix11 |L23 80V| 60V| 10V| 800MA| 150€ IWC . | S00MN | 100MA | AMH | FER 
BCX38B NS IxX11 |L23 80V|  60V| 10V| 800MA | 150C 1WC ; . 2000MN | 100MA | AMH | FER 
BCX38C NS IX11 |L23 80V|  60V| 10V| 800MA | 150C 1WC . | 5000MN | 100MA | AMH | FER : : 
BCX39 P S |TO18 |LO1 100V| 100V| 7V| 800MA]|200C| 450MWF 30M|  12P 40MN| 100MA| AMG | SIE |BCX23  |2N5400 
BCX40 N S |TO39 |LO04 100V| 80V| 5v 2A | 200C 1WF 50M|  25P 40MN | _500MA | AMG | SGS | BFX85 | 2N1893 
BCX40-4 N S |TO39 |LO4 100V| 80oV| 5v 2A | 200C 1WE 50M|  25P 40/70| 500MA| AHH | SGS 
BCX40-5 N S |TO39 |LO4 100V| 80V| 5v 2A | 200C 1WF 50M|  25P 60/130| 500MA| AHH | SGS 
BCX40-6 NS |TO39 |LO4 100V| 80vV| 5v 2A | 200C 1WF 50M| 25P|  115MN| 500MA| AHH | SGS : 
BCX41 NS |Ix12 |L29 125V| 125V| 5V| 800MA|150C| 350MWF 100M|  12P 40MN|  100MA| AME | SIE | BCX41 
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| max |max| max FCT | oe 
BCX41R NS |X12 L27 125V] 125V] 5V]| 800MA| 150C| 350MWF 100M|  12P 40MN|  100MA| AMH | SIE : 
BCX42 PS !X12 L29 125V] 125V] 5V] 800MA] 150C| 350MWF 100M|  12P 40MN| 100MA] AME | SIE | BCX4 
BCX42R NS |x12 L27 125V] 125V] 5V]| 800MA]| 150C| 350MWF 100M|  12P 40MN]| 100MA| AME | SIE ; 
BCX45 NS |[TO92 |L15 60V 60V| 5V 1A| 150C! 625MWF 100M|  12P SOMN|  100MA | AMH | MOT 
BCX46 PS |TO92 |L15 45V 45V| 5V 1A| 150C| 625MWF 60M|  15P S0OMN|  100MA| AMG | MOT 
BCX47 NS |TO92 |Lis 60V 6OVI 5V 1A! 150C! 625MWF 100MI!  12P S0MN!  100MA|! AMH | MOT 
BCX48 PS |TO92 |L15 60v 6OV| 4V 1A| 150C| 625MWF 60M|  15P SOMN|  100MA! AMH | MOT 
BCX49 NS |TO92 |L15 80v 80V| 5V 1A| 150C! 625MWF 100M|  12P 5S0MN|  i00MA| AMH | MOT 
BCX50 PS |TO92 |L15 80V 80V| 4V 1A| 150C| 625MWF 60M|. 15P SOMN| 100MA| AMH | MOT 
BCX51 P S |X90 X90A 45V 45V| 5V]| 1500MA 1! 150C 1WF 25M 40/250| 150MA]| AMG | MUL 
BCX51-6 N S |X90 X90A 45V 45V| 5V]| 1500MA! 150C 1WF 25M 40/100| 150MA| AMG | MUL 
BCX51-10 PS |X90 X90A 45V 45V] 5V]| 1500MA} 150C 1WF 25M 63/160| 150MA| AMC | MUL 
BCX51-16 P S |X90 X90A 45V 45V] 5V} 1500MA| 150C 1WF 25M 100MN |  150MA]| AMC | MUL 
BCX52 P S |X90 X90A 60V 60V| 5V}1500MA | 150C 1WF 25M 40/160|] 150MA| AMH | MUL 
BCX52-6 P S |X90 X90A 6OV 60V| 5V]| 1500MA | 150C 1WF 25M 40/100| 150MA| AMH | MUL 
BCX52-10 P S |X90 X90A 60V 60V| 5V]| 1500MA | 150C WF 25M 63/160|] 150MA]| AMH | MUL 
BCX53 PS |X99 X90A 100V 80V}, 5V]|1500MA | 150C 1WF 25M 40/160|] 150MA| AMH | MUL 
BCX53-6 P S |X90 X90A 100V 80V! 5V]|1500MA | 150C 1WF 25M 40/100| 150MA]| AMH | MUL 
BCX53-10 PS |X90 X90A 100V 80V| 5V]|1500MA | 150C 1WF 25M 63/160| 150MA]| AMH | MUL 
BCX53-16 P S |X90 X90A 100V 80V| 5V]|1500MA | 150C 1WF| 125MTP 100/250| 500MA| AMH | SIE 
BCX54 NS |X90 X90A 45V 45V| 5V]| 1500MA | 150C 1WH 65M 40/250| 150MA| AMG | MUL 
BCX54-6 N S |X90 X90A 45V 45V| 5V] 1500MA | 150C 1WF 65M 40/100| 150MA| AMG | MUL 
BCX54-10 NS |X90 X90A 45V 45V| 5V| 1500MA | 150C 1WF 65M 63/160| 150MA| AMG | MUL 
BCX54-16 N S |X90 X90A 45V 45V| 5V]| 1500MA | 150C 1WF 65M 100MN |  150MA | AMG | MUL 
BCX55 N S |X90 X90A 60v 60V| 5V]|1500MA| 150C 1WH 65M 40/160| 150MA]| AMH | MUL 
BCX55-6 N S |X90 X90A 60V 60V| 5V]| 1500MA]| 150C WF 65M 40/100| 150MA]| AMH | MUL 
BCX55-10 NS |X90 X90A 60V 60V| 5V|1500MA} 150C 1WF 65M 63/160! 150MA| AMH | MUL 
BCX55-16 NS |X90 X90A 60V 60OV| 5V]|1500MA | 150C WF | 100MTP 100/250| 150MA]| AMH | SIE 
BCX56 N S |X90 X90A 100V 80V] 5V|1500MA | 150C 1WH 65M 40/160| 150MA]| AMH | MUL 
BCX56-6 N S |X90 X90A 100V 80V] 5V]1500MA | 150C WF 65M 40/100| 150MA]| AMH | MUL 
BCX56-10 NS |X90 X90A 100V 80V| 5V}1500MA | 150C 1WF 65M 63/160| 150MA| AMH | MUL 
BCX56-16 N S |X90 X90A 100V 80V| 5V]| 1500MA| 150C 1WF]| 100MTP 4 100/250| 150MA | AMH | SIE 
BCX58 NS |X10 L20 32V 32V| 7V] 100MA| 150C| 450MWF 125M|  4P5 120MN 2MA| ALG | SIE 
BCX58-7 NS |TO92 |L15 32V 32V| 7V| 200MA]| 150C| 600MWF 125M|  4P5 120MN 2MA| ALG | MUE 
BCX58-8 N S |TO92 |L15 32V 32V| 7V] 200MA|150C! 600MWF 125M|  4P5 180MN 2MA| ALG | NAT 
BCX58-9 NS |TO92 |L15 32V 32V| 7V] 200MA]|150C| 600MWF 125M|  4P5 250MN 2MA| ALG | NAT 
BCX58-10 NS |FTO92 |L15 32V 32V] 7V] 200MA|150C| 600MWF 125M|  4P5 380MN 2MA} ALG | NAT 5 : 
BCX58VII N S |TOS2 |L74 32V 32V] 7V] 200MA]150C| 450MWF 75M 9P 120MN 2MA}! ALG | SIE | BC547 2N6006 
BCXS58IX N S |TO92 |L74 32V 32V| 7V] 200MA]| 150C| 450MWF 75M gp 250MN 2MA}! ALG | SIE |BC547 2N6006 
BCX58X NS |[TO92 |L74 32V 32V] 7V! 200MA| 150C| 450MWF 75M sp 380MN 2MA| ALG | SIE | BC547 2N6006 
BCX59 NS |X10 L20 45V 45V! 7V]| 100MA| 150C| 450MWF 125M|  4P5 120MN 2MA| ALG | SIE 
BCX59-7 N S |TO92 |L15 45V 45V| 7V| 200MA| 150C| 600MWF 125M|  4P5 120MN 2MA| ALG | NAT 
BCX59-8 N S |TO92 |L15 45V 45V| 7V]| 200MA]|150C| 600MWF 125M|  4P5 180MN 2MA| ALG | NAT 
BCX59-9 NS |TO92 |L15 45V 45V! 7V] 200MA| 150C| 600MWF 125M|  4P5 250MN 2MA| ALG ! NAT 
BCX59-10 N S |TO92 ]|L15 45V 45V| 7V] 200MA]| 150C| 600MWF 125M|  4P5 380MN 2MA| ALG | NAT 
BCX59VII NS |TO92 |L74 45V 45V| 7V] 200MA]| 150C| 450MWF 75M 9P 120MN 2MA| ALH | SIE | BC547 2N6006 
BCX591X NS |TO92 |L74 45V 45V| 7V| 200MA1!150C| 450MWF 75M sP 250MN 2MA! ALH | SIE | BC547 2N6006 
BCX59X N S |TO92 ]|L74 45V 45V| 7V] 200MA]| 150C | - 450MWF 75M 9P 300MN 2MA| ALH | SIE | BC547 2N6006 
BCX60 P S |TO39 |L04 100V 80V| 5V 2A | 200C 1WF 50M| 25P 40MN]| 500MA! AMS | SGS | BFS93 2N4037 
BCX60-4 P S |TO39 |LO4 100V 80V| 5V 2A| 200C 1WF 50M}| 25P 40/70| 500MA]| AMS | SGS | . 
BCX60-5 P S |TO39 |L04 100V 80V| 5V 2A | 200C 1WF 50M| 25P 50/130! 500MA]| AMS | SGS 
BCX60-6 P S |TO39 |L04 100V 80V| 5V 2A | 200C 1WF 50M]| 25P 115MN]|  500MA| AMG | SGS 
BCX68 N S |X90 X90A 25V 20V| 5V 1A| 150C 1WF| 60OMTP| 27P 85/375| 500MA| AMG | MUL 
BCX68-10 N S |X90 X90A 25V 20V] 5V 1A| 150C 3WC 65M |: 63/160| 500MA| AMG | SIE 
BCX68-16 N S |X90 X90A 25V 20V| 5V 1A| 150C 3WC 65M 100MN|  500MA | AMG | SIE 
BCX68-25 N S |X90 X90A 25V 20V}] 5V 1A| 150C SWC 65M : 160MN| 500MA| AMG | SIE 
BCX69 PS |x90 X90A 25V 20V| 5V 1A| 150C WF] 60OMTP| 45P 85/375| 500MA| AMG | MUL 
BCX69-10 PS |Xx90 X90A 25V 20V| 5V 1A]} 150C 3WC 65M 63/160| 500MA| AMG | SIE 
BCX69-16 P S |X90 X90A 25V 20V| 5V 1A} 150C 3WC 65M 100MN |  500MA | AMG | SIE 
BCX69-25 P S |X90 X90A 25V 20V| 5V 1A| 150C 3WC 65M 160MN |  500MA | AMG | SIE 
BCX70 NS |X12 L29 45V 45V| 5V| 100MA]| 150C| 150MWF 125M ; 120MN 2MA| ALG | SIE |BC337 
BCX70G NS |X12 L29 45V 45V| 5V]) 100MA]| 150C|  150MWF 125M|  4P5 120MN 2MA| ALN | SIE | BC337 
BCX70H NS |X12 L29 45 45V| 5V] 100MA) 150C|  150MWF 125M|  4P5 180MN 2MA| ALN | SIE |BC337 
BCX70J NS |X12 L29 45V 45V| 5V| 100MA] 150C| 150MWF 125M|  4P5 250MN 2MA| ALN | SIE | BC337 
BCX70K NS |X12 L29 45V 45V| 5V]| 100MA}150C| 150MWF 125M!  4P5 380MN 2MA| ALN | SIE |BC337 
BCX70RG NS |X12 L27 45V 45V| 5V]| 200MA| 150C! 310MWF 125M}  4P5 120/220 2MA)| AN | ITT 
BCX70RH NS |X12 L27 45V 45V] 5V]| 200MA| 150C| 310MWF 125M|  4P5 180/310 2MA| AEN | ITT 
BCX70RJ NS |X12 L27 45V 45V] 5V| 200MA| 150C! 310MWF 125M|  4P5 250/460 2MA| ALN | ITT 
BCX70RK NS |X12 L27 45V 45V| 5V| 200MA| 150C| 310MWF 125M|  4P5 380/630 2MA| ALN }! ITT . 
BCX71 PS |Xx12 L29 45V 45V| 5V| 100MA] 150C|  150MWF 180M 6P 120MN 2MA| ALN | SIE | BCX17 
BCX71G PS |x12 L29 45V 45V| 5V| 100MA) 150C| 150MWF 180M 6P 120MN 2MA]| ALN | SIE | BCX17 
BCX71H PS |x12 L29 45V 45V| 5V]| 100MA] 150C| 150MWF 180M 6P 180MN 2MA! ALN | SIE |BCX17 
BCX71J PS |x12 L29 45V 45V| 5V| 100MA! 150C| 150MWF 180M 6P 250MN 2MA| ALN | SIE | BCX17 
BCX71K PS IXU L29 45V 45V] 5V| 100MA)! 150C| 150MWF 180M 6P 380MN 2MA! ALN | SIE |BCX17 
BCX71RG PS |X12 L27 45V 45V| 5V] 200MA]| 150C| 150MWF 180M 6P 125MN 2MA | ALG | SIE 
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_| Boit. max |max| max | 
BCY38 p s |[Tos |Lo4 gav| 2av| 12v| 250MAl150c| 410MwF|  450k| 150P|  10MN| 150MA| ALS | MuL |Bcy32  |2N1475 
BCY39 p S [TO39 |Lo4 6av| eov| 12V| 250MA!150C| 410MWF|  450k| 150P|  10MN| 150MA| ALS | MUL |8cv32  |2N1475 
BCY40 p S |Toæ |L04 32v| 24V| 12V| 250MA|150c| 410MWF| a5ok| 150P|  15MN| 150MA| ALS | MUL |BCY32  |2N1475 
BCY42 NS rois |Lot 4ov| 25V| sv] 200MAl180c| 300MWF|  100M| 7P| 45MN|  10MA| ALG | FER |Bc107  |2N929 
BCY43 NS [Tot8 |Lo1 40v| 25V| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  100M| 7P| 75MN|  10MA| ALG | FER [BC109 |2N950 
BCY49 ps |ros |L04 1sv| 15V/ 15V| 20MAl150c| 250MwF| 450K| 60p|  25MN| 1MAÏ acS |MuL |Bcya2 |2N1475 
BCY50 NS [Trois |Lot sov| sv! 3v| 200MA|125C| 200MWF| . gpl  6omN| 1oouA| ALG | rrr |8c107  |A157 
BCY51 Ns |rToi8 |Lo1 3ov| 2ov| sv] 100MA|175c| 300MWF|  50M| . 6omn| 10o0A| ALG | 1TT |BC107  |A157 
BCY54 ps |Tos |Lo4 sov| 5ov| 12V| 250MA|150c| 410MwF|  450K| 150P|  12MN| 150MA| ALS | MUL |BCY32  |2N1475 | 
BCY55 NS |To18 |Lot 45v| 45v| s5v| 30MA|175c| 300MwF| 8omM| gpl 100MN| 1ouA| MPP | MUL | ; 
BCY56 Ns [rois |Loi 45V| 45v| 5v| 100MA| 175c| 300MwF|  180M| sP|  100MN]  2MA| ALA | vaL [Bc107  |2N029 
BCY57 NS |To’8 |Lo1 25V| 20V| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  150M| spl 200MN|  2MA| ALA | VAL Isci09  |2N930 
BCY58 Ns |To18 |Lo1 3ov| sov| 7v| 200MA| 200€ 1WE| 125M| 6P|  120MN] 2MA| AMG | VAL |[BFx95  |2N2222A 
BCY58A NS |To18 |Lot gov| s2v| 7V| 100MA|175C| 300MwF|  120M| 7P|  125MN|  2MA| ALG | TT |Bc107  |A157 
BCY58B NS |To18 |Lo1 32v| s2v| 7V| 100MA|175C| 390MWF|  120M| 7P|  175MN|  2MA| ALG | Tr |Bc107  |A157 
BCY58C NS |To18 |Loi 3v| s2v| 7V| 100MA| 175c| 390MwF|  120M| 7P|  250MN] 2MAl AN | rrr |Bcioo |2N930 
BCY58D NS [Trois |Lo1 gav| 32v| 7V| 100MA| 175C| 390MWF|  120M| 7P!  350MN]  2MAÏ ALN | TT |gcioo |2N920 
BCY58-7 NS |Toi8 |Loi 3ov| 32v| 7v| 200MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  120MN] 2MA| AMG | VAL |BFx95 |2N2222A 
BCY58-8 NS [rois |Loi 3ev| 3ovl 7v| 200MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  180MN|  2MA| AMG | VAL |eFxe5 |2N2222A 
BCY58-9 NS [Toi8 |Lot gov| s2v| 7v| 200MA| 200€ 1wr| 125M| 6pl 250MN] . |AMG | VAL BFx95 |2N2222A 
BCY58-10 | NS |To18 |Lot 3v| sev| 7v| 200MA| 200c 1WF| 125M| 6P|  380MN|  2mA| AMG | vaL |BFxo5  |2N2222A 
BCY58AP |NS|x11 |L74 gav| sov| 7v| 100MA| 150€! 30omwr|  120M| 7P| 125MN| 2MA| ALG | FER |Bc237B |2N5825 
BCY58BP | NS |X11 |L74 gov| sov| 7v| 100MA|150c| 300mMwF|  120M| 7P| 175MN| 2MA| ALG | FER |Bc540c |2N6006 
gcysscp | NS |x11 |L74 3v| sov| 7V| 100MA| 150C| 390MWF|  120M| 7P| 250MN] 2MAÏ ALN | FER |Bc549C |2N6006 
gcysspp |NS|xi1 |L74 gav| 3ov| 7v| 100MA|150c| 390MwF|  120M| 7P|  350MN| 2MA| ALN | FER |BC549C |2N6006 
BCY58VII NS [rois |Lot gev| 32v| 7v| 200MA|200c| 270MWF|  125M|  6pl  120MN] 2MA| ALG | siE |Bcio7  |2N950 
BCYS8IX NS Iroi8 |Lot g2v| sov| 7V| 200MA|200C| 270MWF|  125M|  6p|  250MN] 2MA| ALG | Sie |Bcio7c |2N930 
BCY59 NS |TO18 |LOt 4sv| 45v| 7v| 200MA| 200€ 1WF| 125M| 6p|  120MN| 2MA| AMG | VAL |BFxo5 |2N2222A 
BCY52A NS [rois |Lot 45V| 4sv| 7v| 100MA|175c| 300oMwF|  120M| 7P|  125MN|  2MAl ALG | rrT |Bc107  |A157 
BCY59B NS |Toi8 |Lot 4sv| a4sv| 7v| 100MA|175c| 390MwF|  120M| 7P|  175MN| 2MA| ALG | rer |Bcio7  |A157 
BCY59C Ns [rois |Lot 45v| 4svl 7v| 100MA|175c| 390oMwF|  120M| 7P|  250oMN| 2MAl ALN | rrr |Bcioo  |2N930 
BCY59D NS [rois |Lot 4sv| 45v| 7v| 100MA|175C| 390MwF|  120M| 7P|  350MN| 2MA| ALN | Tr |Bci0o |2N9s0 
BCY59-7 NS |To’8 |Lot 45v| 45v| 7v| 200MA | 200€ 1WF| 125M| 6P| 120MN| 2MA! AMG | VAL |BFxe5 |2N2222A 
BCY59-8 NS [Trois |Lot asv| 45v| 7v| 200MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  180MN| 2MA| AMG | VAL |BFxe5 |2N2222A 
BCY59-9 NS [Toi8 |Lot 4sv| 45v| 7v| 200MA| 200€ 1WwF| 125M| 6P|  250MN|  2MA! AMG | VAL |BFxe5 |2N2222A 
8CY5-10 |NS |To18 |Lot 4sv| 45v| 7v| 200MA| 200€ 1Wwr| 125M| 6p|  380oMN|  2MA| AMG | vaL |BFxe5 |2N2222A 
BCyYSap [NS |xi1 |L74 45V| 45v| 7v| 200MA| 150€ 1WwF| 125M| 6P| 125MN| 2MA| ALG | FER |Bc2378 |2N58s 
BCyso8p | NS |x11 |L74 45V| 4sv| 7v| 100MA| 150! 390omwr|  120M| 7P| 175MN| 2MA| ALG | FER |Bc237B |2N5825 
Bcysocp |NS |x11 |L74 4sv| 45v| 7V| 100MA|150C| 390MwF|  120M| 7P| 250MN| 2MA| ALN | FER |BC540C |2N6006 
gcysnp  |NS|x11 |L74 45V| 45sv| 7v| 100MA| 175C| 390MWF|  120M| 7P|  350MN] 2MA! ALN | FER |BC549C |2N6006 
BCY65 Ns [rois |Lo1 6ov| 6ov| 7v| 200MA| 175c IWC! 150M| . 125MN|  2MA| AMG | ris |Bsx33  |2nyai 
BCY65E NS |To18 |Lot 6ov| 6ov| 7v| 100MA: 200€ 1WF| 125M| 6P| 120MN| 2MA| ALS | SiE |BFxX95 |2N2222A 
BCY6SEP | NS |xt1 |L74 6ov| 6ov| 7v| 100MA| 150€ 1WF| 125M| 6P| 120MN|] 2MA| ALS | FER [BCYG5E |2N2222A 
BCY65E7 NS [Trois |Lo1 éov| eov| 7v| 100MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  120MN| 2MA| ALS | SiE |[BFx95 |2N2222A 
BCY65E8 Ns |Toi8 |Loi 6ov| 6ov| 7v| 100MA | 200€ 1WF| 125M|. 6P|  180MN| 2MA| ALS | SiE |BFx95 |2N2222A 
BCY65E9 Ns |roi8 |Loi eov| 6éov| 7v| 100MA| 200€ 1wF| 125M| 6p| 250MN|  2MA| ALS | SiE |BFxo5 |2N2222A 
BCY6SE-A | NS |To18 |Lot 6ov| eov| 7v| 100MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  120MN| 2MA| ALS | SiE |Brxo5 |2N2222A 
BCY6SEB |NS |To’8 |Lo1 eov| 6eov| rv| 100MA| 200€ 1WF| 125M] 6P|  180MN| 2MA| ALS | SiE |BFx95 |2N2222A 
BCY65E-C | NS |TO18 |Lo: 6ov| 6ov| 7v| 100MA | 200€ 1WF| 125M| 6P|  250MN|  2MAÏ ALS | SiE |Brxos |2N2222A 
BCY6SEP.7 | NS |x11 |L74 éov| éov| 7v| 100MA| 150€ 1WF| 125M] 6P| 120MN| 2MA| ALS | FER | BCY65E7 | 2N2222A 
, 

Bcy6seps | NS |x11 |L74 gov| 6ov| rv| 100MA| 150€ 1wr| 125M| 6P| 180MN] 2MA| ALS | FER |BCY65E8 |2N2222A 
BCY65EP | NS |X11 |L74 éov| eov| 7v| 100MA| 150€ IWF| 125M| 6P|  250MN|  2MA| ALS | FER | BCY65E9 | 2N2222A 
BCY6sEPA | NS |xit |L23 6av| eov| 7v| 100MA|150c! 300MWwF|  250M| 3p5|  120MN]  2MA| ALG | FER | 
BCY6sEPB | NS |xit |L23 eov| eov| 7v| 100MA|150c| 300MWwF|  250M| 3P5!  180MN]  2MA| ALG | FER 

BCY65EPC | NS |x11 |L23 6ov| 6ov| 7v| 100MA|150c| 300Mwr|  250M| 3P5|  250MN| 2MA| ALG | FER 

BCY65VII Ns [rois |Loi gov| eov| rv| 100MA| 200€ iwc| 250M| 3p5|  180MN]  2MAl ALG | SIE 

BCY6svu | NS |To18 |Lot 6ov| 6ov| 7v| 100MA | 200€ 1WC|  250M| 3P5|  120MN] 2MA| ALG | SIE 

BCY6SIX NS |To18 |Loi 6ov| eov| 7v| 100MA | 200€ iWc| 250M| 3P5|  250MN|  2MA| ALG | SIE 

BCY65X NS [Trois |Lo1 éov| eov| 7v| 100MA| 200€ iwc| 250M| 3P5|  380MN| 2MA| ALG | SIE 
BCY66 NS [Tois |Lot 45V| 45v| 7V| 50MA| 200€ 1WF| 125M| 6P|  180MN| 2MA| ALS | SiE [Bcioo  |2Ne30 
BCY67 Ps [rois |Loi 4sv| 45v| s5v| 50mA| 200c 1WF!  180M| 7P| 180MN|] 2MA| ALS | siE |Bcy71  |2Na965 
BCY69 NS |Tots |Lot 2ov| 20v| sv| 100MA|175c| 300MWF|  150M| 7P|  600MN| 2MA| ALA | ris |Bci0o |2N930 
BCY70 Ps [rois |uo sov| 40v| . | 200MA|200c| 350MwF| 250M| 6P|  5oMN| 10MA| ALG | MUL IBcy7o |2N3065 
BCY71 Ps [rois |uoi 45V| 45v| sv] 200MA| 200c| 350MWF|  300M|  6Pl  100MN|  10MA! ALN | MUL |Bcy71  |2N3965 
BCY71A Ps [To1i8 |Loi 45V| 45v| 5v| 200MA|200c| 350Mwr|  330M! 6pl  100MN]  10MA! ALN | MUL |ëcy71 |2N3065 
scyz14a | Ps |rois |Lot . | | . | ALG | MuL | Bcy71A To B59000 
BCY72 Ps |Tot8 |Loi 25v| 25V| sv| 200MA|200c| 350mwr|  200M| 6pl  5oMN|]  10MA| ALG | MUL |BcY70  |2N3065 
BCy72Aa | Ps |To18 |Lo1 | a | | | . ._ | ALN | MUL |8CY72A TO 859000 
BCY76 Ns rois |Lot 4sv| 45v| ev| 100MA| 200€! 300MwF|  40M| 6p|  140MN|  1mAl ALG | MCE |Bc1078 |2N4386 
BCY77 Ps |Tot8 |Loi gov| 6ov| 5v| 100MA | 200€ 1WH|  180M| 7P| 120MN] 2MA| ALG | SiE |Bc177A |2N3963 
BCY77A ps |rot8 |Loi gov| eov| 5vl 100MA| 200€ iwn| 180M| 7Pl 120MN|  2Mal auG | ris |Bc177A |2N3063 
BCY77B Ps [rois |Lo: gov| 6ov| sv| 100MA| 200€ iwH|  180M| 7P|  160MN] 2mA| ALG | ris |Bc177A |2N3963 
BCY77C Ps |Tot8 |Loi gov| 6ov| sv| 100MA | 200€ 1wH|  180M| 7P| 250MN] 2MA| ALH | ris |Bc1778 |2N3063 
BCy77ap | PS |xt1 |L23 gov| 6ovl 5v| 100MAl150c| 350mMwFr|  180M| 7P|  120MN]  2MA| ALG | FER | | 
scvz7z8p |Ps|xit |L23 gov| 6ov| 5vl 100MA| 150c| 350MWF|  180M| 7P|  180MN] 2MA| ALG | FER 
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Vce | Ve ic Ty P.ToT 


max |max} max | max max 


B0109-10 NS |X03 LOS 60V 40V| 5V 8A | 175C 18WC 30M 63/160 1A| AHG | SIE | BD163 

BD109-16 NS |X03 LO5 60V 40V]| 5V 3A | 175C 18WC 30M 100MN 1A| AHG | SIE | BD163 

BD111 N S |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 10A | 150C 15WC 60M 40MN 2A| AHG | SGS | BDY90 2N5038 
BD111A NS |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 10A | 165C 62WC 50M 40MN| 500MA| AHP | SGS | BDY90 2N5038 
BD112 NS |TO3 |LO5 80v 60V 12A| 165C 20WC 30M 50/130 1A| RHG | SGS | BDY90 2N5038 
8D113 NS |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 10A | 150C 15WC 60M 40MN 2A| AHG | SGS | BDY60 2N3448 
BD115 N S |TO39 |LO4 245V| 180V] 5V]| 150MA| 200C 6WC 80M 22MN 50MA| RMH | VAL | BUY48 2N3439 
BD116 NS |TO3 |105 80v 60V| 5V 3A| 150C 10WC 30MN 1A| AG | SGS | BDY24 2N3448 
BD117 NS |TO3 [LOS 100V 60V| 5V 5A| 150C 30WC 30MN 5SA| AHG | MUL |BDX11 2N3442 
BD118 N S |TO3 LO5 80V 60V 4A | 165C 20WC 30M 30/90 1A| RHP | SGS | BDX11 2N3442 
BD119 N S |TO66 |L43 300V] 300V S00MA | 165C 10WC 70M 40/240| 500MA| TLE | SGS . 2N3739 
BD120 NS |TO66 |L43 150V| 150V S00OMA | 165C | 7500MWC 30M 170MN]| 150MA| RHE | SGS . . 
BD121 NS |TO3 LOS 60V 35V| 6V 5A | 175C 45WC 60M 30MN 1A| AHG | MUL | BDY74 2N3442 
BD123 NS |TO3 LOS 90V 60V| 6V SA | 175C 45WC 60M 30MN 1A! AHG | MUL | BDY74 2N3442 
BD124 NS |X03 LO5 70V 45V 2A | 175C 15WC 60M 35MN} 500MA! VHG | MUL : : 
BD124A NS |X03 LO5 70V 45V| 6V 4A | 175C 20WC 60M 35MN| 500MA! AHG | OBS | BD149 

8D127 N S |TO126 | L31 300V| 250V] 5V] 500MA| 150C 20WC 30MN S0OMA| ALE | TFK | BD232 

BD128 NS |TO126 | L31 350V| 300V|] 5V]| 500MA)| 150C 20WC 30MN 50MA| ALE | TFK | BD232 

BD129 N S |TO126 | L31 400V| 350V] 5V]| 500MA]| 150C 20WC 30MN S0MA| ALE | TFK | BD232 : 
BD130 NS |TO3 |LO5 100V 60V| 7V 15A | 200C 100WC 1M 20/70 4A | AHG | SES | BDY20 2N3055 
BD130Y NS |TO3 |LO5 60V 45V] 7V 15A | 200C 100WC 1M 20MN 4A| AHG | OBS | BD184 2N3235 
BD131 N S |TO126 | L31 70V 45V] 6V 3A | 125C 11WC 60M 40MN]|  500MA| AHG | MUL | BD237 2N4923 
BD131A N S |TO126 | L31 75V 60V| 6V 3A | 125C 11WC 60M 40MN| 500MA| AHG | OBS | BD189 2N5192 
BD132 P S |TO126 |L31 45V 45V| 4V 3A! 125C 11WC 60M 40MN|  500MA| AHG | MUL | BD238 2N4920 
BD132A P S |TO126 |L31 6OV 60V| 4V 8A | 125C 11WC 60M 40MN] 500MA | AHG | OBS | BD236 2N5195 
BDi33 N S |TO126 | L31 90V 60V| 6V 3A | 125C 11WC 60M 40MN]| 500MA| AHH | MUL | BD237 2N4923 
BD135 N S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/250| 150MA| AMG | MUL | BD169 2N4923 
BD135G NS |X17 L35 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC à 40/250| 150MA| AMG | GES | BD519 2N6553 
BD135-6 N S |TO126 | L31 45V 45V] 5V 1A| 150C 12WC .100M 40/100| 150MA| AMG | TFK | BD189 2N4923 
BD135-10 N S |TO126 | L31 45V 45V| 5V 1A | 150C 12WC 100M 63/160| 150MA] AMG | TFK | BD189 2N4923 
BD135-16 N S |TO126 | L31 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC 100M 100MN|  150MA | AMG | TFK | BD189 2N4923 
BD136 P S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/250| 150MA| AMG | MUL | BD140 2N4920 
BD136G PS |X17 L35 45 45V| 5V 1A | 150C 12WC . 490/250| 150MA | AMG | GES | BD520 2N6556 
BD136-6 PS |TO126 | L31 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/100| 150MA| AMG | TFK | BD562 2N4920 
BD136-10 P S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 63/160| 150MA} AMG | TFK | BD562 2N4920 
BD136-16 P S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 1A | 150C 12WC 50M 100MN |  150MA| AMG | TFK | BD562 2N4920 
BD137 N S |TO126 | L31 60V 60V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/160| 150MA| AMG | MUL | BD169 2N4923 
BD137G NS |Xx17 L35 60V 60V| 5V 1A| 150C 12WC 80M 40/160| 150MA| AMH | GES | BD519 2N6553 
BD137-6 N S |TO126 | L31 60V 6oV| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/100| 150MA| AMG | TFK | BD189 2N4923 
BD137-10 N S |TO126 |L31 60v 60V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 63/160| 150MA| AMH | TFK | BD189 2N4923 
BD137-16 N S |TO126 | L70 60V 60V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 100MN|  150MA| AMH | TFK : : 
BD138 P S |TO126 | L31 60V 60V| 5V 1A | 150C 12WC 50M 40/180| 150MA| AMG | MUL | BD140 2N4920 
BD138G PS |X17 L35 60V 60V| 5V 1A | 150C 12WC ; 40/160| 150MA| AMG | GES | BD520 2N6556 
BD138-6 P S |TO126 |L31 60Vv 60V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/100| 150MA| AMG | TFK | BD140 2N4920 
BD138-10 PS |TO126 | L31 60V 6OV| 5V 1A| 150C 12WC 50M 63/160| 150MA| AMG | TFK | BD140 2N4920 
BD139 N S |TO126 | L31 80V 80V| 5V 1A} 150C 12WC 50M 40/160| 150MA| AMH | MUL | BD169 2N4923 
BD139G NS |X17 L35 80V 80V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/160| 150MA| AMH | TFK | BD519 2N6553 
BD139-6 N S |TO126 | L31 80V 80V| 5V 1A | 150C 12WC 50M 40/100| 150MA| AMH | TFK | BD179 2N4923 
BD139-10 N S |TO126 | L31 80V 80V| 5V 1A | 150C 12WC 50M 63/160| 150MA| AMH | TFK | BD179 2N4923 
BD139-16 N S |TO126 |L70 80V 80V| 5V 1A! 150C 12WC 50M 100MN|  150MA| AMH | TFK 

BD140 P S |TO126 |L31 80V 80V| 5V 1A} 150C 12WC 50M 40/250|  150MA| AMH | MUL | BD140 2N4920 
BD140G PS |X17 L35 80V 80V| 5V 1A 1 150C 12WC 50M 40/160| 150MA| AMH | GES | BD520 2N6556 
BD140-6 P S |TO126 |L31 80V 80V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 40/100| 150MA| AMH | TFK | BD179 2N5192 
BD149-10 P S !T0126 | L31 80V 80V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 63/160| 150MA| AMH | TFK | BD179 2N5192 
BD140-16 P S |TO126 | L70 80v 80V| 5V 1A| 150C 12WC 50M 100MN!  150MA| AMH | TFK : ; 
BD141 NS |TO3 |LO5 140V| 120V| 7V 8A | 200C 117WC | 20/70 2A| AHH | SGS | BDY74 2N3442 
BD142 NS |TO3 |LO5 50vV 40V| 5V 15A | 200C 117WC 700K 13/160 4A | AHG | SES | BDY20 2N3055 
BD142-4 NS |TO3 |LO5 50V 40V| 5V 15A | 200C 117WC 700K 20/50| 500MA| AHG | MOT 

BD142-5 NS ;TO3 |LO5 50V 40V] 5V 15A | 200C 117WC 700K 35/75| 500MA| AHG | MOT 

BD142-6 NS |TO3 LOS 50V 40V|I 5V 15A | 200C 117WC 700K 60/145| 500MA| AHG | MOT 

BD142-7 NS |TO3 |LO5 50V 40V] 5V 15A | 200C 117WC 700K 120MN] 500MA| AHG | MOT ; : 
BD144 NS |TO3 |LOS 400V]| 400V| 5V] 250MA| 135C 8wcC 6M | 5MN SA} AME | MUL | BU105 2N5157 
BD145 NS |TO3 |LO5 60v 60V| 5V SA | 175C 15WC 50M 45MN!  500MA! RHG | MBL | BDY24 2N3448 
BD148 NS |X03 LO5 40V 40V| 7V 4A | 200C 31WC 1300K | 40MN) 500MA| AHG | SIE | BD+63 

BD148B NS |X03 LO5 45V 40V| 7V 4A | 200C 30WC 1300K 100MN! 500MA| AHG | SIE 

BD148C NS |X03 LO5 45V 40V| 7V 4A | 200C 30WC 1300K | 63/160| 500MA| AHG | SIE : 

BD148-6 NS |X03 LO5 40V 40V| 7V 4A | 200C 31WC 1300K 40/100| 500MA| AHG | SIE | BD163 

BD148-10 NS |X03 LO5 40V 40V| 7V 4A | 200C 31WC 1300K 63/160! 500MA| AHG | SIE | BD161 

BD148-16 NS !X03 LOS 40V AOV| 7V 4A | 200C 31WC 1300K 100MN|  500MA| AHG | SIE | BD161 

BD149 NS !X03 LOS 60v 60V| 7V 4A | 200C 31WC 1300K 40MN| 500MA| AHG | SIE | BD161 

BD149B NS !X03 LO5 45V 40V| 7V 4A | 200C 3SOWC 1300K 63MN| 500MA! AHG | SIE | BD161 

BD149-6 NS |X03 LO5 60v 60V| 7V 4A | 200C 31WC 1300K 40/100| 500MA| AHG | SIE | BD161 

BD149-10 NS |X03 LOS 60V 6OV| 7V 4A | 200C 31WC 1300K | 63/160| 500MA| AHG | SIE | BD161 ; 
BD150 N S |TO39 |LO4 220V| 220V| 6V] 500MA | 200C WF 80M 20MN 80MA| AME | SGS . 2N3440 
BD150A NS |TO5 |LO4 300V] 220V|] 6V] 500MA 1! 200C 1WF 80M 20MN 80MA| RME | TIS | BUY60 2N3439 
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BD150B NS |TO5 |L04 250V| 150V|] 6V] 500MA]| 200C WF 80M . 20MN 80MA | RME | TIS | BUY60 2N3439 
BD150C NS |TO5 V|L04 200V| 150V| 6V]| 500MA 1] 200C 1WF 80M à 20MN 80MA | RME | TIS | BUY60 2N3439 
BD151 P S |T0126 | L31 35V 30V] 5V 8A | 150C 25WC : : 30/150 1A| AHG | MOT | BD238 2N4920 
BD152 N S |T0126 |L31 S0V 45V| 5V 8A | 150C 25WC | ; 30/150 1A| AHG | MOT |BD589 2N6123 
BD153 N S |TO126 | L31 70V 60V| 5V 3A | 150C 25WC Ê ; 30/150 1A| AHH | MOT | BD589 2N6123 
BD154 N S |TO126 | L31 35V 30V| 5V 1A| 150C 25WC | ; 30/150 1A| AHG | MOT | BD589 2N6123 
BDi55 N S |TO126 | L31 50V 45V| 5V 1A| 150C 25WC . . 30/150 1A| AHG | MOT | BD589 2N6123 
80156 P S |TO126 |L31 70V 60V| 5V 3A | 150C 25WC : : 30/150 1A| AHH | MOT | BD238 2N4920 
BD157 N S |TO126 |L31 275V] 250V] 5V]| 500MA | 150C 20WC 30/250 50MA| ALE | MOT | BD232 . 
BD158 N S | T0126 | L31 325V| 300V] 5V| 500MA| 150C 20WC 30/250 50MA| ALE | MOT | BD232 

BD159 N S |TO126 |L31 375V| 350V|] 5V]| 500MA| 150C 20WC 30/250 50MA| ALE | MOT | BD232 

BD160 N S |TO3 |LO5 250V à SA | 150C 10WC 5MN 5A| TLM | MUL 

BD161 NS |X03 LOS 90v 55V| 7V 4A| 175C 15WC S0MN | 1500MA| AHG | SGS | BD149 

BD162 N S |X03 LOS 40v 20V| 7V 4A | 175C 15WC 30MN| 1500MA| AHG | SGS | BD148 

BD163 NS |X03 LO5 60V 40V| 7V 4A | 175C 15WC 20MN]| 1500MA| AHG | SGS | BD149 

BD165 N S |TO126 | L31 45V 45V| 5V]| 1500MA | 150C 20WC 3M 3 40MN|  150MA| AMG | TFK | BD169 2N4923 
BD166 P S |TO126 |L31 45V 45V| 5V]|1500MA | 150C 20WC 3M : 40MN|  150MA | AMG | TFK | BD140 2N4920 
BD167 N S |TO126 | L31 60V 60V! 5V]|1500MA| 150C 20WC 3M ; 40MN|  150MA| AMG | TFK | BD169 2N4923 
BD168 P S |TO126 |L31 60V 60V! 5V]| 1500MA | 150C 20WC 3M : 40MN}|  150MA| AMH | TFK | BD140 2N4920 
BD169 N S |TO126 | L31 80V 80V| 5V|1500MA| 150C 20WC 3M : 40MN|  150MA| AMH | TFK | BD169 2N4923 
BD170 P S |T0126 |L31 80V 80V| 5V]| 1500MA | 150C 20WC 3M ; 15MN!  500MA| AHH | SES | BD238 2N4920 
BD171 N S |TO126 | L31 100V 90V] 5V] 500MA| 150C 20WC 3M 40MN S0MA| ALE | TFK | BD232 

BD172 NS |TO126 | L31 100V 90V| 5V] 500MA| 150C 20WC 3M 40MN S0MA| ALE | TFK | BD232 

80173 N S | TO126 | L31 170V| 60V| 5V| 500MA| 150C 20WC 3M ; 40MN 5S0MA| ALE | TFK | BD232 ; 
80175 N S |TO126 | L31 45V 45V! 5V 3A| 135C 30WC 3M . 40MN] 150MA| AHG | TFK | BD237 2N4923 
BD175-6 N S | TO126 | L31 45V 45V| 5V 3A | 135C 30WC 3M : 40/100| 150MA| AHG | TFK | BD561 2N4923 
BD175-10 N S |TO126 | L31 45V 45V| 5V 8A | 135C 30WC 3M : 63/160| 150MA| AHG | TFK | BD561 2N5192 
BD175-16 N S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 3A | 135C 30WC 3M 5 100MN|  150MA| AHG | TFK | BD561 2N5192 
BD176 P S |T0126 | L3i 45V 45V| 5V 3A | 135C 30WC 3M ; 40MN]| 150MA}! AHG | TFK | BD238 2N4920 
BD176-6 P S |TO0126 |L31 45V 45V| 5V 3A| 135C 30WC 3M ; 40/100| 150MA| AHG | TFK | BD236 2N4920 
BD176-10 P S |TO126 |L31 45V 45V| 5V 3A | 135C 30WC 3M ; 63/160| 150MA| AHG | TFK | BD236 2N4920 
BD176-16 P S |TO126 | L31 45V 45V] 5V 3A | 135C 30WC 3M . 100MN|  150MA| AHG | TFK | BD236 2N4920 
8D177 N S |TO126 | L31 60V 60V| 5V 3A | 135C 30WC 3M ; 40MN]| 150MA| AHG | TFK | BD237 2N4923 
BD177-6 N S |TO126 | L31 60v 60V| 5V 3A | 135C 30WC 3M | 40/100| 150MA| AHG | TFK | BD189 2N5192 
80177-10 N S |TO126 | L31 60V 60V| 5V 3A | 135C 30WC 3M : 63/160| 150MA! AHG | TFK | BD189 2N5192 
BD178 P S |T0126 |L31 60V 60V| 5V 3A| 135C 30WC 3M . 40MN] 150MA! AHH | TFK | BD238 2N4920 
BD178-6 P S |T0126 | L31 60v 60V, 5V 3A | 135C 30WC 3M : 40/100| 150MA]| AHG | TFK | BD190 2N4920 
BD178-10 P S |T0126 |L31 60v 60V] 5V 3A | 135C 30WC 3M . 63/160| 150MA| AHG | TFK | BD190 2N4920 
BD179 N S |TO126 |L31 80v 80V| 5V 3A | 135C 30WC 3M . 40MN| 150MA| AHH | TFK | BD237 2N4923 
B0179-6 N S |TO126 |L31 80V 80V| 5V 3A| 135C 30WC 3M 40/100| 150MA|! AHH | TFK | BD237 2N4923 
BD179-10 N S |TO126 |L31 80v 80V| 5V 3A | 135C 30WC 3M | 63/160| 150MA| AHH | TFK | BD237 2N4923 
BD180 P S |TO126 | L31 80v 80V| 5V 3A| 135C 30WC 3M : 40MN! 150MA| AHH | TFK | BD238 2N4920 
BD180-6 P S |TO126 |L31 80v 80V| 5V 3A | 135C 30WC 3M : 40/100| 150MA| AHH | TFK | BD442 2N4920 
BD180-10 P S |T0126 | L31 80v 80V| 5V 3A | 135C 30WC 3M : 63/160| 150MA| AHH | TFK | BD442 2N4920 
BD181 NS |TO3 ]|L05 55V 4OV| 7V 10A | 200C 78WC ; ô 20/70 4A| AHG | SES | BDY20 2N3055 
BD182 NS |TO3 |LOS5 70V 60V| 7V 15A | 200C 117WC ; : 20/70 4A| AHG | SES | BDY20 2N3055 
BD183 NS |TO3 |LOS 85V 80V| 7V 15A | 200C 117WC : . 20/70 4A| AHH | SES | BDX50 2N3773 
BD184 NS |[TO3 ]|LO5 95V SOoV| 7V 15A | 200C 117WC : : 20/70 4A| AHH | MUL . . 
BD185 N S |TO126 | L31 40V 30V]| 5V 4A| 135C 40WC 2M . 40MN]|  500MA| AHG | TFK | BD441 2N5192 
BD186 P S |TO126 |L31 40v 30V| 5V 4A | 135C 40WC 2M : 40MN| 500MA]| AHG | TFK | BD442 2N5195 
BD187 N S |TO126 | L31 55V 45V| 5V 4A | 135C 40WC 2M £ 40MN| 500MA| AHG | TFK | BD441 2N5192 
BD188 P S |TO126 |L31 55V 45V| 5V 4A| 135C 40WC 2M : 40MN|  500MA| AHG | TFK | BD442 2N5195 
BD189 N S |TO126 |L31 70V 60V| 5V 4A | 135C 40WC 2M . 40MN]| 500MA| AHG | TFK | BD441 2N5192 
BD190 P S |T0126 |L31 70V 6OV| 5V 4A| 135C 40WC 2M . 40MN]| 500MA| AHH | TFK | BD442 2N5195 
BD191 NS |X03 LOS 100V 6OV| 7V 10A ! 175C 37WC 1300K 20/250| 500MA| AHG | SGS | BDX22 : 
BD191-4 NS |X77 LO5 100V 60V| 7V 10A | 175C 37WC 1300K 20/50| 500MA| AHG | SGS 

BD191-5 NS |X77 LO5 100V 6OV| 7V 10A | 175C 37WC 1300K 35/75! 500MA| AHG | SGS 

BD191-6 NS |X77 LO5 100V 60V! 7V 10A | 175C 37WC 1300K 60/145| 500MA| AHG | SGS 

BD191-7 NS |X77 LO5 100V 60V| 7V 10A | 175C 37WC 1300K < 120MN] 500MA| AHG | SGS ; 

BD192 NS |X03 LO5 50V 40V| 7V 10A | 175C 37WC 1300K : 20/250| 500MA| AHG | SGS | BDX22 

BD192-4 NS |X77 LO5 50V 40V| 5V 15A | 175C 37WC 1300K 20/50] 500MA| AHG | SGS 

BD192-5 NS |X77 LO5 50V 40V]| 5V 15A | 175C 3S7WC 1300K 35/75! 500MA| AHG | SGS 

BD192-6 NS |X77 LO5 50V 40V]| 5V 15A | 175C 37WC 1300K 60/145| 500MA| AHG | SGS 

BD192-7 NS |X77 LOS 50V 40V| 5V 15A | 175C 37WC 1300K : 120MN|  500MA| AHG | SGS : 

BD193 NS |X03 LO5 140V] 120V| 7V 10A | 175C 37WC 1300K : 20/100 2A| AHE | SGS | BDX22 

BD193-4 NS |X77 LOS 140V] 120V| 7V 8A | 175C 37WC 1300K 20/50| 500MA| AHH | SGS 

BD193-5 N S |X77 LOS 140V| 120V] 7V 8A | 175C 37WC 1300K 35/75| 500MA| AHH | SGS 

BD193-6 N S |X77 LOS 140V] 120V! 7V 8A | 175C 37WC 1300K 60/145| 500MA| AHH | SGS 

BD193-7 NS |X77 LOS 140V] 120V| 7V 8A | 175C 37WC 1300K : 120MN|  500MA| AHH | SGS : : 
BD195 N S | TOP66 | L32 40V 30V] 5V 6A | 135C 65WC 2M . 30MN 1A| AHG | TFK | BD589 2N6123 
BD196 P S |TOP66 | L32 40V 30V| 5V 6A | 135C 65WC 2M ; 30MN 1A! AHG | TFK | BDX78 2N6134 
BD197 N S |TOP66 | L32 55V 45V| 5V 6A | 135C 65WC 2M es 30MN 1A| AHG | TFK | BD589 2N6123 
BD198 P S |TOP66 | L32 55V 45V| 5V 6A | 135C 65WC 2M . 30MN 1A! AHG | TFK | BDX78 2N6134 
BD199 N S | TOP66 | L32 70V 6OV| 5V 6A | 135C 65WC 2M - 30MN 1A| AHH | TFK | BD589 2N6123 
BD200 P S |TOP66 | L32 70V 60V| 5V 6A | 135C 65WC 2M k 30MN 1A| AHH | TFK | BDX78 2N6134 
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Ty P.TOT 
max max pour |! FCT Is 
. MFE 

150C 55WC 3M 30MN 3A| AHG | MUL 
150C 60WC 7M 30MN 8A| AHG | MUL 
150C S5WC 3M 30MN 3A| AHG | MUL 
150C 60WC 7M 30MN 3A| AHG | MUL 
150C 55WC 3M 30MN 2A| AHH | MUL 
150C 60WC 7M 30MN 2A! AHG | MUL 
150C 55WC 3M 30MN 2A| AHH | MUL 
150C 60WC 7M 30MN 2A! AHG | MUL 
150C 90WC| 1500K 30MN 2A| AHG | TFK 
150C 90WC| 1500K 30MN 2A| AHG | TFK 
150C 90WC| 1500K 30MN 2A! AHH | TFK 
150C 9S0WC| 1500K 30MN 2A! AHH | TFK 
150C 90WC 3M 25MN 5SA| AHG | TFK 
150C 90WC 3M 25/75 5A| AHG | TIS 
150C 90WC 3M 150MN 5A| AHH | TIS 
150C 90WC 3M 25MN 5A | AHG | TFK 
150C 90WC 3M 25MN 5A| AHH | TFK 
150C 9OWC 3M 25MN 5A | AHH | TFK 
150C 90WC 3M 25MN 5A| AHG | TFK 
150C 90WC 3M 25/75 5A | AHG | TIS 
150C 90WC 3M 150MN SA| AHH | TIS 
150C 90WC 3M 25MN 5A | AHG | TFK 
150C 90WC 3M 25MN 5A | AHH | TFK 
150C 90WC 3M 25MN SA| AHH | TFK 
175C 21WC 10M 40MN| 100MA| RME | SGS 
175C 21WC 10M 40/150| 100MA| RME | SGS 
130C 36WC 800K 30/120| 500MA| AHG | FCD 
130C 36WC 800K 30/120 1A| AHG | FCD 
130C 36WC 800K 20/80| 1500MA| AHG | FCD 
130C 36WC 800K 30/120| 500MA| AHG | FCD 
130C 36WC 800K 30/120 1A| AHG | FCD 
130C 38WC 800K 20/80| 1500MA| AHG | FCD 
125C 10WC 60M 40/250| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/100| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 100MN |  150MA | AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/250| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/100| 150MA| AMC | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 100MN| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/160| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 40/100| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA |! AMG | VAL 
125C 10WC 60M 100MN| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/160| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 48/100| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 100MN] 150MA| AMG | VAL 
125C 10WC 60M 40/160| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 40/100| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA|Ï AMH | VAL 
125C 10WC 60M 100MN|  150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 40/160| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 40/100| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 63/160| 150MA| AMH | VAL 
125C 10WC 60M 100MN| 150MA| AMH | VAL 
150C IWC 10M 25/150|  50MA| ALE | MUL 
150C 15WC 20M 25/150|  50MA| AME | GES 
150C 25WC 3M 25MN 1A| AHG | MUL 
150C 30WC 50M 40MN| 50MA| AHG | GES 
150C 25WC 3M 40/100 1A| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 63/160 1A| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 100MN 1A| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 25MN 1A| AHG | MUL 
150C 25WC 40M 40MN| 150MA| AHG | GES 
150C 25WC 3M 46/100| 150MA| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 63/160| 150MA| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 100MN| 150MA| AHG | MUL 
150C 25WC 3M 25MN 1A| AHG | MUL 
150C 30WC 50M 40MN| 150MA| AHG | GES 
150C 25WC 3M 40/100|] 150MA| AHH | MUL 
150C 25WC 3M 63/160| 150MA! AHH | MUL 
150C 25WC 3M 100MN| 150MA| AHH | MUL 
150C 25WC 3M 25MN 1A| AHH | MUL 
150C 30WC 40M 40MN| 150MA| AHG | GES 
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Mat. | Boît. max [max] max | max i EUR. | USA 
BD249F NS [Tops |L32 | 20ov| 160v| 5v| 25A|150c|  125wc 3M 8MN 15A! AHH | ns | 
BD250 ps [Tops |L32 s5v| 45V| sv| 40A|150C|  125WC 25MN| 1500MA| AHG | TIS |BD258 
BD250A P s [Tops |L32 7oV| @ov| 5v| 40A|150C| 125Wc 25MN| 1500MA| AHG | TIS |BD258 
BD250B Ps [Tops |L32 gov| gov| sv] 4oaAl150c| 125Wc 25MN| 1500MA| AHG | TIS |BD258 
BD250C Ps [Tops |L32 115V| 100v| 5V| 40! 150c|  125Wc 25MN| 1500MA| AHG | TIS |BD258 
BD250D Ps |rops |L32 teov| 120v| svl 25A|150c|  125WwF 3M 8MN 15A| AHH | ris 
BD250E PS |[TOP3 |L32 180v| 140V| 5V| 25A|150C| 125WC 3M 8MN 15A| AHH | TiS 
BD250F PS [Tops |L35 | 200v| 160ov| 5vl  25A|150c|  125wc 3M 8MN 15A| AHH | TIS | : 
BD251 NS |Tos |Los av! 4ov| sv 3A|150C| 20WC| 25M 20MN 2A| RHG | sGs |BDv24 |2N3448 
BD253 NS To |Lo5s | 350v| 200v 8A| 200C|  50WC| 2500K 15MN 1A| AHE | TIS | 
BD253A NS |ros |Los | soov| 250v A| 200c|  sowc|  2500k 15MN 1A| AHE | ns 
BD253B NS |ro3 |Los | 7oov| 300v 6A| 200C!  sowC| 2500k 15MN 1A| AHE | TIS 
BD253C NS |TO3 |Los | ooov| 400v| . 6A| 200C|  50WC| 2500k 15MN 1A| AHE | TS 
BD254 NS |x77 |Lo5 gov| 6ov! sv)  3Al175c| 18wC|  15M AHG | SES 
BD255 PS |x77 |LOs gov| 6ov| 5v 3A| 175C| 18WC|  15M AHG | SES 
BD257 NS [Tops |L32 4sv| 45vl . 25A| 150C| 125WC| . . 10MN 15A! AHG | TFk [80249  |Tipss 
BD257-45 NS [Tops |L32 45V| 45v| . 25A| 150C| 125WC| | 10MN 15A| AHG | TFK |BD249  |TiP35 
BD257-60 NS [Tops |L32 ov| 6ov| . 25A| 150C| 125WC| . 10MN 15A| AHH | TEK |BD2494 |riP35A 
BD257-80 NS [Tops |L32 gov| 80v 25A | 150C|  125WC 10MN 15A| AHH | TFK [802498 |rip3sc 
BD257-100 | NS |TOP3 |L32 100V| 100 25A| 150C| 125WC 10MN 15A| AHH | TFK |BD249C |TiP35C 
BD258 ps [Tops |L32 45v|  45v 25A| 150C|  125Wc 10MN 1sA| AHG | TFk [80250 | rips6 
BD258-45 p S |ToP3 |L32 45V|  45V 25A | 150C|  125WC 10MN 15A| AHG | TFK [80250  |TiP36 
BD258-60 Ps [Tops |L32 6ov| 60v 25A | 150C|  125WC 10MN 15A| AHH | TFK |BD250A |TiP36A 
BD258-80 Ps [Tops |L32 gov|  80v 25A| 150C|  125WC 10MN 15A| AHH | TFK | 802508 |TiP368 
BD258-100 | PS |TOP3 |L32 100V| 100v 25A| 150C|  125WC 10MN 15A| AHH | TFK |BD250C |Tip36C 
BD260 Ns |Toss |L43 105V| 105V| 6v 2A| 175C| 30wc|  10M 50/300| 500MA| RHH | sGs |BDv79 |2N5050 
BD261 NS |To6s |L43 105V| 105V| 6v 2A| 175C| 30WC|  10M 50/300| 500MA| RHH | SGs |BDY79 |2N5050 
BD262 p S |To126 | Leo gov| 6ov 6A| 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD262A p S |TO126 |L69 gov| aov| . A | 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD2628B p S |To126 |L31 100vV| 100V| 5v 8A | 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD262C p s |To126 | L70 120v| 120v| 5v gA|150C|  36wc 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL | 
BD262L PS |TO126 |L31 45V|  45V 6A| 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | OBS | BDxX54C 
BD263 N S |TO128 | L69 gov| 60v 6A| 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD263A N S |To125 | L69 100v| 8ov| . 6A|150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD2638 N S |TO126 |L31 120V| 100V| 5v 6A| 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
BD263C N S |To126 |L70 14ov| 120v| 5v sA| 150C|  38wc 1M 750MN| 1500MA| AHD | MUL | 
BD263L NS |To12s |L31 45v| 4sv| . 8A| 150C|  36WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | OBS | BDxX53C 
BD264 ps |x34 |L32 gov| 60v| 5v 4A|150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | VAL 
BD264A ps [xs |L32 gov| gov| 5v 4A| 150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | VAL | 
BD2648 p s | Tops | L32 gov| 8ov| sv 4A| 150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | VAL |BDx54c 
BD264L ps xs |Ls2 asv| 45v| sv 4A| 150C|  40Wwc 4M 1000MN 2A| AHD | VAL |BDx54c 
BD265 NS xs |L32 gov| eov| 5v 4Al 150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | VAL 
BD265A Ns|xs4 |L32 1oov| sov| 5v 4A|150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | VAL 
BD2658 NS |x34 |L3 1oov| 100V| 5v 4A| 150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | OBS | BDx53c 
BD265L NS [xs |L32 45V| 4sv| sv 4A| 150C|  40WC 4M 1000MN 2A| AHD | OBS | BDX53C 
BD266 P s |ropcs | L32 6ov|  eov 8A| 150C|  55wc 1M 750MN 3A| AHD | MUL 
BD266A p s | Tops | L32 gov| 6ov 8A| 150C|  55WC 1M 750MN 3A| AHD | MUL 
BD2668 p S |ToP66 | L32 100V| 100v 8A| 150C|  55WC 1M 750MN 3A| AHD | MUL 
BD266L P s |ToP6s |L32 45V|  45v 8A| 150C|  40WC 4M 750MN 3A| AHD | OBS | BDx54C 
BD267 N S |ToP6s | L32 gov|  6ov 8A| 150C|  55WC 1M 750MN 3A| AHD | MUL | 

, 

BD267A N s |rop6s | L32 100v| 80v 8A| 150C|  55wc 1M 750MN 3A| AHD | MUL 
BD2678 N S |Topes | L32 120V| 100V 8A| 150C|  s5WC 1M 750MN 3A| AHD 
BD267L N S |TOP66 | L32 45V| 45v| . 8A|150C|  55WC 1M 750MN 3A| AHD | OBS | BDX53C 
BD268 P S |ToP6s |L32 gov| 6éov| sv! 10A|150C|  75wc AHD | RTC 
BD268A PS |TOPS6 | L32 1oov| gov| 5v| 10A|150c| 75wc AHD | RTC 
BD269 N s |Topcs | L32 gov| eov| 5v| 10A|150c|  75wc AHD | RTC 
BD269A N S |ToP66 | L32 100V| sov| sv] 10A| 1500! 75wc | AHD | RTC 
BD271 NS xs4 |L32 ssv| 4sv| 5v 4A|150C|  40WC 3M 20MN 2A| AHG | VAL |BD437 
BD272 Ps |x34 |L32 ssv| 4sv| 5v 4A|150C|  40WC 3M 20MN 2A| AHG | VAL | BD438 
BD273 NS Ixs4 |L32 gov| 6ov| 5v 4A|150C|  40WC 3M 20MN 2A| AHG | VAL | BD439 
BD274 ps x34 |L32 gov| 6éov| sv 4al150c|  40wc 3M 20MN 2A| AHG | VAL | BD440 
BD275 NS Ix34 |L32 100v| gov| 5v 4A| 150C|  40WC 3M 20MN 2A| AHG | VAL |BD441 
BD276 ps |x34 |L32 10ov| aov| 5v 4Al 150C|  40Wc 3M 20MN 2A| AHG | VAL | BD442 
BD277 p s |ToQ6s|L33 45V| 45v| 4v 7A|150C| 7OWC|  10M 30/150| 1750MA| AHG | RCA | BD244C 
BD278 N S |ToPpes | L32 ssv| 4sv| 5v| 10A|150c0| 75Wwc| s00k 15/75 4A| AHG | RCA | BD743 
BD278A N s |Top6s | L32 55v| 4sv| sv] 10A|1500| 75wc|  800k 30MN 2A| AHP | RCA |BD303  |2N6103 
BD279 NSsIxi7 |L32 4ov|  40v| 13V 2A| 150C| 10WC|  40M 10KMN|  200MA| AHD | GES | , 
BD280 Ps Ixi7 |L32 4ov|  4ov| 13V 2A|150C| 10WC|  40M 10KMN| _200MA| AHD | GES 
BD281 NS |To12s |L31 22V| 22v| 5v 4A|150C|  36Wc 3M 85/350| 500MA| AHP | SGS 
BD282 PS |TO126 |Ls1 22V| 22v| 5v 4A|150C|  36WC 3M 85/350| 500MA| AHP | SGS 
80283 Ns |roi2s |L31 gev| s2vl sv sal 150c|  3ewc 3M 85/350| 500MA| AHP | sGs 
BD284 PS |TO126 |L31 gevl a2v| 5v 4A| 150C|  36WC 3M 85/350| 500MA| AHP | SGS 
BD285 NS |To12s |L31 45v| 45v| sv 4A|150C|  36WC 3M 20MN sA| AHP | GS 
BD286 p S |TO126 | L31 4sv| 45v! sv 4A|150C|  36WC 3M 20MN 3A| AHP | SGS 
BD287 p S |TO126 |L31 30V 12A | 150€ 50M 25MN AHG | SIE 
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ic 
Pol. : Vcs | Vce |VeBl lc TJ P.TOT fT Cos Equ. Equ. 

TYPE Fe Boît. |Broch} mx | max |max| max |max| max min |max| MF Fes) FCT nel EUR. | USA 
BD288 ps |To126 |L31 av la || 12A | 150€ | _50M| . 25MN 
BD291 NS |To126 |Ls1 4sv| 45v| 5v 6A|150C|  6owc 3M 30MN 
BD292 p S |To126 | La asv| 45v| 5v 6A| 150C|  6owc 3M 30MN 
BD293 N S |To126 |L1 eov| 6ov| 5v 6A| 150C|  6owc 3M 30MN 
BD294 ps |T0126 |L31 gov| G@ov| 5v 6A|150C|  6owc 3M 30MN 
BD295 NS |To126 |L32 gov| æov| . 10 | 150c|  6owc am| . 25MN gox73 |2N6101 
BD296 P S |To126 |L32 gov| gov| . 10A | 150C|  6owc 3M| . 25MN BD204 |2N6107 
BD301 N S |TOP66 | L32 | al | . |150c|  sswc 3M| . 30MN BD589  |2N6123 
BD301A N S |TO220 |L32 gov| . ov| 8A| 150C|  55WC 3M| . 30MN 6 
BD3018 N S |To220 |L32 100V| 100V| 8A|150C|  SSWC 3M| | 30MN 
BD302 p s |roPss | L32 | av! . . [a150c|  sswc sM| . 30MN BD590 |2N6126 
BD302A p S |T0220 | L32 gov| gov| . 8a|150c|  s55Wc 3M| . 30MN | 
BD3028 p s |To220 | L32 100vV| 100v| 8A| 150C|  55WC 3M| . 30MN 
BD303 N S |TOP66 |L32 &ov| : ._ |4150c|  sswc 3M| | 30MN BDsso |2N6123 
BD303A N S |TO220 | L32 gov| gov| . 8a|150c|  55Wwc 3M| . 30MN 
8D3038 N s |To220 | L32 10ov| 100v| . 8A|150c|  55Wc am . 30MN 
BD304 p s |TOP66 |L32 eov| . ._ |4150c|  sswc 3M| . 30MN BD590  |2N6126 
BD304A p $ |TO220 |L32 gov| sov| 8A|150c|  s5Wc 3M| 30MN | 
BD304B p S |TO220 | L32 100v| 100v| 8A|150C|  55WC 3M| 30MN | 
BD306 NS |TO126 |L31 sev| s6v| 5v|2500MA| 125c| 10WC|  50M 50/150 BDS61 |2N5192 
BD306A ns |ro12s |L31 sev| sevl s5v|2500MA| 125c|  10owc|  50M 50/150 8D237 |2N4923 
BD3068 N S |TO126 |L31 sev| s6v| 5v|2500MA| 125c| 10WC|  50M 100MN BD237 |2N4923 
BD307 N S |TO126 |L31 gav| 6av| 5v|2500MA| 125C| 10WC|  50M 50/150 BD189 |2N5192 
BD307A NS |TO126 |L31 eav| Géav| 5v|2500MA| 125c|  10WC|  50M 50/150 BD237  |2N4023 
BD307B NS |To126 |L31 eav| 6avl 5v|2500MA| 125c|  10WC|  50M 100MN BD237 |2N4923 
BD311 Ns|ros |Los ov| govl 5v| 104 200c|  150Wwc 44 25MN BDYs5 |2N5882 
80312 pS |TO3 |Lo5 gov| 6éovl 5v| 10A|200C|  150Wc 4M 25MN BDX18 |2N3792 
BD313 NS |To3 |L05 gov| govl 5v| 104|200C|  150WC 4M 25MN BDY55 |2N5882 
BD314 ps [TO3 |Los gov| govl! sv! 10A|200C| 150WC 4M 25MN BDX18 |2N3792 
BD315 NS |To3 |Los gov| gov| 7v| 16A|200C| 200Wc 1M 25MN 
80316 Ps tros |Lo5 gov| govl rv| 164! 200c|  200wc 1M 25MN 
BD317 Ns [Tos |Los 10ov| 100v| 7v| 16A| 200€]  200Wc 1M 25MN 
BD318 ps |To3 |L05 1oov| 10ov| 7v| 16A|200C|  200Wc M| 25MN 
BD320A NS |To3 |Lo4 gov| 60V| 10v 1A | 175C swc|  40M| . 500MN 
8D320B NS |TO39 |L04 gov| 60V| 10V 1A | 175C swc|  40M| . | 2500MN 
BD320C NS |Toz |Lo4 gov| gov| 1ovl  1A|175c swc|  40M| . | 5000MN 
BD321 NS |Toæ |Lo4 gov| 6ov| 10V 2A | 175C swc|  40M| . 500MN BD321A 
BD321A NS [TOæ |Lo4 gov| 6ov| 10V 2A | 175C swc|  4M| . 500MN | 
BD321B NS |TO3 |LO4 gov| 6ov| 10V 2A | 175C sWc|  40M| . | 2500MN 
BD321C NS [To |Lo4 8ov| 6ov| 10V 2A | 175C swc| 40M| . | 5000MN 
BD322 NS |Tos |Lo4 gov| gov| 10v 1A| 1750 swc|  4M| . 500MN BD322 
BD322A NS [TOæ |LO4 gov| 60v| 10V 1A| 175C| 7500MWC|  40M| . 500MN | 
BD322B NS [TOæ |Lo4 gov| 6ov| 10V 141 175C| 7500MWC|  40M| . | 2500MN 
BD322C N S |TO3 |Lo4 gov| 60v| 10V 1A1175C| 7500MWwc|  40M| : | 5000MN L 
BD323 NS |[TOæ |L04 gov| 6ov| 10V 1A | 175C 5WC|  40M| . 500MN BD323A 
BD323A Ns |roæ |Lo4 gov| 6ov| 10v 2al175c| 1owc|  40M| . 500MN 
BD3238 NS |Toæ |Lo4 gov| 6ov| 10V 2A|175C| 10WC|  40M| . | 2500MN 
BD323C NS |[Toæ |Lo4 gov| 6oV| 10V 2A|175C| 10WC|  40M| . | 5000MN 
BD328 NS | . gov| 8ov| . 2A| . | | | 
BD329 N S |To126 }L31 gov| 20ov| 5v 3A|150c| 15Wc|  70M| . 85/375 80375 
BD330 ps |ro12s | L31 gov| 20ov| sv sal 150c| 15wc|  70M| . 85/375 80376 
BD331 NS |To126 |L32 gov| 6ov| 5v 6A|150C|  6owc ml . 750MN | 
BD332 P S |To126 | L32 gov| 6ov| 5v 6A|150C|  6owc ml . 750MN 
BD333 N S |TO125 |L32 gov| 8ov| 5v 6A|150C|  6owc Ml 750MN 
BD334 ps |TO126 |L32 gov| gov| 5v 6A| 150C|  6oWwc ml . 750MN 
BD335 N s |To126 | L32 1oov| 100v| 5v sA|150c|  eowc ml . 750MN 
BD336 p S |TO126 | L32 100v| 100v| 5v 6A|150C|  6owc Ml 750MN 
BD337 N S |sore2 | L32 120v| 120v| . 6A|150C|  6oWc 7M| | 750MN 
BD338 p s [sors |L32 120v| 120v| . 6A| 150C|  6owc mM| . 750MN , 
BD342 NS |Tos |Los aov| 4ovl evl 12A|200c|  100wWc|  700k 15MN BD130 |2N3055 
BD343 ps |ros |Los aov| 4ovl evl 12A|200c|  10owc|  700k 15MN gpx18 |2N6229 
BD344 p s |To126 |L31 eov| 6ov| 5v 2A|150C| 20WC| 50M| 15P|  40/250 BD236 | 2N4920 
80345 N S |TO126 |L31 gov| eovl 5v 2A|150c| 20wc| 5som| 15P|  40/250 BD189 | 2N4923 
BD346 ps |TOP66 | L32 éov| 6ov| sv 8A| 150C|  eowc 4M| 200P|  40MN BD738 |2N6107 
BD347 N s |ToP66 | L32 gov| 6ov| 5v 8A| 150C|  6owc 4M| 200P|  40MN BD203 | 2N6292 
BD348 ps |ro126 |La1 gov| gov| sv sal 150c!  2owc| 50M| 15P|  50MN BD190 | 2N4920 
BD349 N S |To126 |L31 gov| gov| sv 3A|150c| 20wc| 50M| 15P|  50MN BD441 |2N5192 
BD350 ps |To3 |L05 gov| govl 5v| 3oA|200€| 160wc 4M| 600P|  20MN BD314 | 2N5880 
BD350A Ps |ros |Los gov| 7ov| sv] 3oAl200c| 160wc 4M| 600P|  20MN BD314 |2N5880 
BD3508 Ps |ro3 |Los gov| 6ov| 5v| 3oa|200c| 160wc 4M| 600P|  20MN BD314 |2N5880 
BD351 Ns |ros |Lo5 gov| gov| 5v| aoal200c|  16owc 4m! 600P|  20MN BD317 |2N5632 
BD351A NS|ro3 |Los gov| 7ov| 5v| 30A|200C| 160wC 4M| 600P|  20MN BD317 | 2N5632 
B0351B NS |To3 |Los gov| 6ov| sv] 30a|200c| 160wc 4M| 600P|  20MN BD317 | 2N5632 
BD354 NS |To6s |L43 gov| 6ov| . 2A | 175C | 30/300 BDY71 |2N3054 
BD355 Ps |To66 |L43 gov| 6ov| . 2A | 175C . 30/300 BDX14 |2N5954 
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Pol. Ves | Vce [Vel Ic | Ts IC 


: Equ 

Mat, | Boît. [Broch} 53% | max [max| max | max es FCT ue | EUR. 
BD361 NS |To126 |Ls1 gev| 2ov| 10v 3A | 150€ 1SWC| . | 25MN 2A| AHG | MOT | BD437 
BD361A N S |TO126 |L31 gev| 20ov| 10v 3A| 150C 15MC| 50MN 2A| AHG | MOT | BD437 
BD362 P S |To126 |L31 32v| 20V| 10vV 3A | 150C 1sWC| . | 25MN 2A| AHG | MOT | BD438 
BD362A P S |TO126 |L31 gv| 20V| 10v 3A | 150C 15WC| . 50MN 2A| AHG | MOT | BD438 
BD363A N S |ToQ66|L33 4ov| aov| 6vl  104!150c|  75wcl ! 25/145| 500MA| AHG | oBs |BD663A |2N6100 
BD3638 N S |ToPes | L32 4ov| 4ov| ev|  10al1500|  7s5wcl . 25/145| 500MA| AHG | o8s |Bpx73  |2N6103 
BD364 NS |TO3 |Los 5ov| 5ov| sv| 25A|200€|  200wc M . 25MN 5A| AHG | MOT |BD317 |2N3771 
BD365 PS |TO3 |Los 5ov| 50V| 5v| 25A|200c|  200Wwc | 25MN 5A| AHG |MOT|BLX84  |2N6438 
BD366 NS |TO3 |Lo5 éov| 6ov| 5sv| 25A|200c|  200wc IE 25MN 5A| AHG | MOT |BD317 |2N5629 
BD367 PS |TO3 |Los 6ov| 6ov| 5v| 25A|200c|  200wc 4M| 25MN sA| AHG | MOT |BD316 | 2N6029 
80368 Ns |ros |Los gov| gov| sv] 25A|200c|  200owc Ml . 25MN 5A| AHH |MOT|BD317  |2N5632 
B0D369 PS |TO3 |Los gov| gov| 5v| 25A|200c|  200wc M) . 25MN SA| AHH | MOT |BD316 | 2N6029 
BD370-6 Ps [xs |L14 8ov| 8ov| . | 1500MA| 150€] 2500MWC| 5oM| 3opl  40/100| 150MA! AMG | NAT 
BD370-10 Ps |xso |L14 gov| eov| . |1500MA| 150€! 2500MWc|  50oM| 30P|  e6s/160| 150MA| AMG | NAT 
BD370-16 Ps [xs |L14 8ov| 80V| . |1500MA| 150C| 2500MWC|  50oM| 30P|  100MN| 150MA| AMG | NAT 
BD370A Ps |xso |L14 45V|  45V| 5v|1500MA| 150c| 2500Mwc|  5oM| 30P|  25MN| 500MA| AMG | NAT 
8037046 |Pps|xse |L14 8ov| 45V| . |1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 3op|  40/100| 150MA| AMG | NAT 
BD370A-10 | PS |x89 |L14 gov| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500Mwc| 5oM| 30p| 63/160[ 100MA| AMG | NAT 
BD370A-16 | PS [x |L14 8ov| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC|  50oM| 30p|  100MN| 100MA | AMG | NAT 
BD370A-25 | PS |xso |L14 8ov| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC|  50M| 3oP|  160MN| 100MA| AMG | NAT 
BD370B Ps |xso |L14 éov| 6ov| 5v|1500MA| 150c| 2500Mwc|  50M| 30P|  25MN| 500ma| AMG | NAT 
BD3708-10 | PS |x89 |L14 8ov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC| 50M| 3op| 637160! 100MA| AMG | NAT 
BD370B-16 | PS |xso |L14 8ov| 6oV| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC| 50oM| 30P|  100MN| 100MA | AMG | NAT 
BD3708-25 | PS [xs |L14 8ov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50oM| 30P|  160MN| 100MA| AMG | NAT 
BD370C Ps |xso |L14 gov| aov| 5v|1500MA! 150C| 2500MWwc|  50M| 30P 25MN| _ 500MA | AMG | NAT 
80370c6 |Ps |xe |L14 8ov| 8ov| s5v|1500MA| 150€! 2500Mwc|  5oM| 3oP|  40/100| 100MA| AMH | NAT 
BD370c-10 | PS |xso |L14 8ov| 80V| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC| 5oM| 3op| 637160! 100MA| AMH | NAT 
8D370c-16 | PS |x89 |L14 gov| sov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwc|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMH | NAT 
BD370D Ps |xss |L14 100V| 100v| 5v|1500MA| 150C| 2500Mwc|  50M| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
BD370D-6 |Ps |xse |L14 100v| 100v| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  40/100! 100MA| AMH | NAT 
8os7oD-10 | Ps |xss |L14 10ov| 100v| sv] 1500MA| 150c| 2500Mwc|  50M| 30P| 637160] 100MA| amm | NAT 
BD371A NS xs |L14 45v| 45V| 5v|1500MA| 1500! 2500oMWwc| 50M| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
BD371A-10 | NS |x89 |L14 8ov| 45V| 5V!1500MA | 150C! 2500MWC|  50M! 3op! 63160! 100MA| AMG | NAT 
BD371A-16 | NS |x89 |L14 8ov| 45V| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMG | NAT 
BD3714-25 | NS |xe |L14 80V| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC|  50M| 30P|  180MN| 100MA! AMG | NAT 
BD371B Ns xs |L14 6ov| 6ov| sv|1500MA| 150c| 2500Mwc|  50oM| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
BD371B-10 | NS |x89 |L14 8ov| 6oV| 5V|1500MA | 150C| 2500MWC| 5oM| 30p|  63/160| 100MA| AMG | NAT 
BD371B-16 | NS [xs |L14 8ov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwc|  50M| 30P|  100MN| 100MA! AMG | NAT 
BD3718-25 | NS |xso |L14 8ov| 6ov| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  160MN| 100MA! AMG | NAT 
BD371C NS xs |L14 8ov| 8ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC|  50M| 30P|  25MN| 500MA! AMG | NAT 
8D371C6 |Ns [xs |L14 gov| 8ov| 5v|1500MA| 150c| 2500MWwc|  5oM| 3op| 407100! 100MA| AMH | NAT 
BD371C-10 | NS |xso |L14 8ov| 8ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC|  50M| 30P| 63160! 100MA| AMH | NAT 
BD371C-16 | NS |xso |L14 8oV| 8ov| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50oM| 30P|  100MN| 100MA! AMH | NAT 
803710 NS |xso |Li4 100V] 100V| sv] 1500MA| 150C| 2500MWwC|  50M| 30P|  25MN| 500MA| AMG | NAT 
8037106 |NS|x8 |L14 100v| 100v| sv] 1500MA| 150C| 2500Mwc|  50oM| 3oP|  40/100| 100MA| AMH | NAT 
8D371D-10 | NS [xs |L14 100V] 100v| sv|1500MA| 150c| 2500Mwc|  50oM| 3opl 63160! 100MA| AMH | NAT 
BD372A Ps |xse |L21 45V| 45V| 5v|1500MA| 150c| 2500Mwc| 50oM| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
80872A-10 | PS |xse |L21 8ov| 45v| 5v|1500MA| 1500! 2500MwCc| 50M| 30P|  63/160| 100MA| AMG | NAT 
80372416 | PS [xs |L21 8ov| 45V| 5V|1500MA | 150C| 2500MWC|  50oM| 30P|  100MN| 100MA| AMG | NAT 
BD372A-25 | PS |xso |L21 8ov| 45v| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  160MN| 100MA| AMG | NAT 
BD372B ps.|xe |Lo1 6ov| 6ov| s5v|1500MA| 150c| 2500omwc|  5om| 30p 25MN|  500MA| AMG | NAT 
803728-10 | PS |xgo |L21 8ov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50oM| 3op| 637160! 100MA| AMG | NAT 
80372816 | PS [xs |L21 8ov| 6ov| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P| 100MN| 100MA| AMG | NAT 
BD372B-25 | PS |xso |L21 8ov| 6ov| s5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  160MN| 100MA| AMG | NAT 
BD372C Ps |xso |L21 8ov| 80v| 5v|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  25MN| 500MA| AMG | NAT 
B0372c6 |Ps|xe |L21 gov| aov| 5v|1500MA| 150c| 2500oMwc|  5oM| 30p|  40/100! 100MA! AMH | NAT 
BD372c-10 | PS [xs |L1 8ov| 8ov| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  5oM| 30P|  63/160| 100MA| AMH | NAT 
BD372c-16 | PS |xso |L1 8oV| 80V| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMH | NAT 
BD372D ps [xs |L21 100V| 100v| 5v|1500MA| 150C| 2500Mwc|  50oM| 30P 25MN| 500MA| AMG | NAT 
8D3720-6 | Ps |xso |L21 100v| 100v] 5v|1500MA| 150C| 2500Mwc|  50oM| 3opl  40/100! 100MA| AMH | NAT 
8D3720-10 | Ps |xso |L21 100V| 100V| 5V|1500MA| 150C| 2500Mwc| som! 30P|  63/160| 100MA| AMH | NAT 
BD373A NS |xso |Lo1 45V| 45V| 5V|1500MA| 150C| 2500MWC|  50oM| 30P|  25MN| 500MA| AMG | NAT 
BD3734-10 | NS xs |L1 8ov| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500MwC| 5oM| 30P| 63160! 100MA| AMG | NAT 
BD3734-16 | NS |xe9 |L21 8ov| 45V| 5Vv|1500MA| 150C| 2500MWC|  50M| 30P|  100MN| 100MA| AMG | NAT 
BD3734-25 | NS [xs |L21 gov| 45V| 5v|1500MA| 150C| 2500MWc|  50M| 30P|  160MN| 100MA! AMG | NAT 
B0373B Ns xs |L21 éov| 6ov| 5v|1500MA| 150c| 2500Mwc| 5oM| 30P|  25MN| 500MA| AMG | NAT 
BD3738-10 | NS |x89 |L21 8ov| 6ov| 5v|1500MA| 1500! 2500MWwC|  50oM| 30P| 63160! 100MA| AMG | NAT 
803738-16 | NS [xs |L21 gov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwC]  50oM| 30pl  100MN| 100MA | AMG | NAT 
80373825 | NS [xs |L1 gov| 6ov| 5v|1500MA| 150C| 2500Mwc|  5oM| 30P|  160MN| 100MA| AMG | NAT 
BD373C NS xs |Lo1 gov| aov| 5v| 150044 | 1500! 2500Mwc|  50M| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
80373c6 |Ns xs [La 8ov| sov| 5v|1500MA| 150c| 2500Mwc|  5oM| 30P| 40/7100! 100MA! AMH | NAT 
BD373C-10 | NS |xso |L1 8ov| 8ov| 5v|1500MA | 150€! 2500oMwc|  5oM| 30P|  63/160| 100MA| AMH | NAT 
BD373C-16 | NS |xso |L21 gov| 8ov| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwc|  50oM| 30p|  100MN| 100MA| AMH | NAT 
BD3730 NS |xse |La1 100v| 100v| sv|1500MA| 150c| 2500Mwc!  50M| 30P 25MN|  500MA| AMG | NAT 
BD373D-6 | NS xs |L21 100V| 100v| 5v|1500MA| 150C| 2500MWwc|  50M| 30P|  40/100| 100MA| AMH | NAT 
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Pol. Vce |Vesl lc : Equ. Equ. 


Mat, | Bot. [Broch} mx | max max] max | max FCT | FAB| Eur | USA 


BD373D-10 NS |X89 100V] 100V! 5V ; . 
BD375 N S | TO126 Sov 45V| 5V 2A | 150C 25WC : : 30MN| 500MA| AHP BD377 2N5192 
BD375-6 N S |TO126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 50M| 30P 40/100| 100MA| AMH : : 
BD375-10 N S |TO126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 50M! 30P 63/160| 100MA | AMH 

BD375-16 N S |TO126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 50M|  30P 100MN|  100MA]| AMH 

BD375-25 N S |TO126 S0V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 50M]|  30P 150MN|  100MA | AMH : . 
BD376 P S |T0126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC É | 30MN| 500MA| AHP BD378 2N5195 
8D376-6 P S |TO126 S0V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 40/100| 100MA! AHG ; ; 
BD376-10 P S |TO126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC 63/160| 100MA| AHG 

BD376-16 P S |T0126 50V 45V] 5V 2A | 150C 25WC 100MN}!  100MA| AHG 

BD376-25 P S |TO126 50V 45V| 5V 2A | 150C 25WC : $ 150MN|  100MA| AHG : : 
80377 N S |TO126 75V 60V]| 5V 2A| 150C 25WC ; - 30MN| 500MA| AHP BD379 2N5192 
BD377-6 N S |TO126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 40/100! 100MA| AHH ; ; 
BD377-10 N S |T0126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 63/160| 100MA| AHH 

8D377-16 N S |TO126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 100MN| 100MA] AHH 

BD377-25 NS |TO126- 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC | ; 150MN]|  100MA| AHH : 3 
BD378 PS |TO126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC : : 30MN] 500MA| AHP BD380 2N5195 
BD378-6 PS |T0126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 40/100| 100MA| AHH : , 
BD378-10 P S |TO126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 63/1601 100MA| AHH 

BD378-16 P S |TO126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 100MN]  100MA]| AHH 

BD378-25 PS |TO0126 75V 60V| 5V 2A | 150C 25WC 5 É 150MN]  100MA| AHH ; $ 
BD379 N S |TO126 100V 80V| 5V 2A | 150C 25WC ‘ : 30MN| 500MA| AHH BD441 2N5192 
B0379-6 N S | TO126 100V 80V| 5V 2A | 150C 25WC 40/100| 100MA} AHH 3 : 
BD379-10 N S |TO126 100V| * 80V| 5V 2A | 150C 25WC 63/160| 100MA| AHH 

80379-16 NS |TO126 100V 80V] 5V 2A | 150C 25WC 100MN|  100MA| AHH 

BD379-25 N S | TO126 100V 80V| 5V 2A| 150C 25WC ; : 150MN|  100MA| AHH : à 
80380 PS |TO0126 100V 80V| 5V 2A | 150C 25WC : ; 30MN| 500MA}! AHH BD442 2N5195 
B0380-6 PS |TO126 100V 80V| 5V 2A | 150C 25WC 40/100| 100MA | AHH | 
BD380-10 P S |TO126 100V 80V! 5V 2A | 150C 25WC 63/160| 100MA| AHH 

BD380-16 PS |T0126 100V 80V]| 5V 2A | 150C 25WC 100MN|  100MA | AHH 

BD380-25 P S |TO126 100V 80V| 5V 2A| 150C 25WC 150MN|  100MA| AHH 

80385 NS |X17 60V 60V| 5V 1A| 150C 25WC 250M 80/300 50MA | VMG 

B0386 PS |X17 60v 60V| 5V 1A| 150C 25WC 250M 80/300 50MA | VMG 

BD387 NS |X17 80V 80V| 5V 1A | 150C 25WC 250M 80/300 50MA | VMG 

BD388 PS |X17 80V 80V| 5V 1A| 150C 25WC 250M 60/300 50MA | VMG 

BD389 NS |X17 100V] 100V| 5V _ A) 150€ 25WC 250M 80/300 50MA | VMG 

BD390 PS |X17 100V] 100V] 5V 1A| 150C 25WC 250M | 80/300 50MA | VMG | . 
BD400 N S |TO126 170V] 100V| 7V 1A| 150C 15WC 500K . 40MN]|  500MA| AMH BD169 2N4923 
BD401 N S | TOP66 60V 45V| 5V 10A | 150C 50WC 20M : 35MN 2A| AHG BD203 2N6292 
BD402 P S | TOP66 60V 45V| 5V 10A | 150C 50WC 20M - 3S5MN 2A| AHG BD204 2N6107 
BD403 N S | TOP66 60V 60V! 5V 10A | 150C 50WC 20M 5 35MN 2A) AHG BD203 2N6292 
BD404 P S | TOP66 60V 60oV| 5V 10A | 150C 50WC 20M É 35MN 2A| AHG BD204 2N6107 
BD410 N S |TO126 500V| 325V| 6V 1A| 150C 20WC . | 30/240 50MA| ALE BD232 : 
BD411 NS |X17 50V 40V| 12V 2A| 150C 2WF . 25KMN| 200MA| AMD . 

BD412 NS |X17 50V 40V | 12V 2A | 150C 2WF 15KMN|  200MA| AMD 

BD413 PS |X17 50V 40V| 12V 2A| 150C 2WF 25KMN|  200MA| AMD 

BD414 PS |X17 50V 40V | 12V 2A | 150C 2WF 15KMN|  200MA | AMD 

BD415 NS |X17 60v 60V| 5V 1A| 150C 2WNF 75M 80/300 50MA | AMG 

BD416 PS |X17 60V 6oV| 5V 1A | 150C 2WF 75M 80/300 50MA | AMG 

BD417 NS |X17 80v 80V| 5V 1A| 150C 2WF 75M 80/300 5S0MA | AMG 

BD418 PS |Xx17 80V 80V| 5V 1A| 150C 2WF 75M 80/300 50MA | AMG 

BD419 NS |X17 100V]| 100V| 5V 1A| 150C 2WF 75M 80/300 50MA | AMG 

BD420 PS |X17 100V]| 100V] 5V 1A | 150C 2WF 75M 80/300 50MA | AMG 

BD424 NS |X17 160V| 100V| 5V]| 800MA | 150C| 2500MWC 100M 40MN]|  100MA | TVM 

BD429 NS |x17 32V 20V| 5V 3A | 150C 2WF 130M 85/375| 500MA| AHG 

BD430 PS |X17 32V 20V| 5V 3A | 150C 2WF 100M . 85/375| 500MA| AHG ; ë 
BD433 NS |T0126 22V 22V| 5V 4A| 150C 36WC 3M | 50MN 1A| AHG BD441 2N5192 
BD433-10 N S | TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M| 30P 63/160| 500MA| AHG . ; 
BD433-16 N S | TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M| 30P 100MN |  500MA | AHG 

BD433-25 NS |TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M]| 30P 160MN|  500MA| AHG 

BD433A N S | TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M . 100MN|  500MA | AHG BD441 2N5192 
BD433B N S | TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M : 160MN|  500MA| AHG BD441 2N5192 
BD433C N S | T0126 22V 22V] 5V 4A | 150C 36WC 3M ; 250MN| 500MA| AHG BD441 2N5192 
BD434 P S |T0126 22V 22V| 5 4A | 150C 36WC 3M . SOMN 2A| AHG BD442 2N5195 
BD434-10 PS |T0126 22V 22V| 5V 4A| 150C 36WC 3M| 30P 63/160| 500MA| AHG . . 
BD434-16 P S iTO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M| 30P 100MN |  500MA | AHG 

BD434-25 PS |TO126 22V 22V| 5V 4A! 150C 36WC 3M]) 30P 160MN|  500MA| AHG : : 
BD434A P S |TO126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M | 100MN|  500MA| AHG BD442 2N5195 
BD4348 P S |T0126 22V 22V) 5V 4A | 150C 368WC 3M . 160MN| 500MA| AHG BD442 2N5195 
BD434C P S |T0126 22V 22V| 5V 4A | 150C 36WC 3M . 250MN] 500MA]| AHG BD442 2N5195 
BD435 N S | TO126 32V 32V| 5V 4A | 150C 36WC 3M . 5S0MN 2A| AHG | MUL | BD441 2N5192 
BD435-10 N S | TO126 32V 32V| 5V 4A | 150C 38WC 3M]| 30P 83/160| 500MA| AHG 

BD435-16 N S | TO126 32V 32V| 5V 4A | 150C 36WC 3M| 30P 100MN|  500MA| AHG 

BD435-25 N S |TO126 32V 32V| 5V 4A | 150C 36WC 3M]| 30P 160MN|  500MA| AHG à . 
BD435A NS |TO126 32V 32V| 5V 4A | 150C 36WC 3M | 100MN| 500MA| AHG BD441 2N5192 
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BD435B NS |To126 |L31 gev| savl 5v 4al 1500|  36wc sM| . 160MN| 500MA| AHG | SIE |BD441 |2N5192 
BD435C NS |To126 |L31 | © 32v| 3ov| sv 4A| 150C|  36WwC 3M| 250MN| 500MA| AHG | SIE |BD441 |2N5192 
BD436 P S |To126 |L31 gov| gav| 5v 4A| 150C|  36WC 3M| . 50MN 2A| AMG | MUL |BD442  |2N5195 
BD436-10 P S |TO126 |L70 gev| 3av| 5v 4A| 150C|  36WC 3M| 30P| 63/160| 500MA| AHG | NAT 
BD436-16 P S |TO126 | L70 gav! 3ov| 5v 4A!150C|  36WC 3M| 30P| 100MN| 500MA| AHG | NAT 
BD436-25 P s |To126 | L70 gav| s2v| 5v aal150c|  3ewc 3M| 30P|  160MN| 500MA| AHG | NAT ; 
BD436A P S |TO126 |L31 gov| 32v| sv 4A|150C|  36wc 3M| . 100MN|  500MA| AHG | SIE |BD442 |2N5195 
BD436B P S |TO126 | L31 gav| 32v| 5v 4A|150C|  36WC sM| 160MN| 500MA| AHG | SIE |BD442  |2N5195 
BD436C p S |To126 |La1 gev| a2v| sv 4A| 150C|  36WC 3M| . 250MN| 6500MA| AHG | SIE |[BD442  |2N5195 
BD437 N S |To126 |L31 4sv| 4sv| sv 4A| 150C|  36wc 3M| 40MN 2A| AHG | MUL |BD441 |2N5192 
BD438 P s |To126 |L31 4sv| asv| sv aal150c|  3ewc sM| . 40MN 2A| AHG | MUL|BD442  |2N5195 
BD439 NS |To126 |L31 gov| 6ov| 5v 4A| 150€!  36Wwc 3M| . 25MN 2A| AHH | TFK |BD441 |2N5192 
BD440 P S |TO126 |L31 gov| 6ov| 5v 4Al150C|  36Wwc 3M| 25MN 2A| AHH | TFK |BD442  |2N5195 
BD441 NS |TO126 |L31 8ov| 8ov| 5v 4A|150C|  36Wwc 3M| . 15MN 2A| AHH | TFK |BD441 | 2N5192 
BD442 P S |TO126 |L31 gov| 8ov| 5v 4A| 150C|  36WC 3M| 15MN 2A| AHH |TFK |BD442  |2N5195 
80443 NS |To126 |La1 12ov| 100v| 7v sal 150c| 3owc|  sook| . 40MN| 500MA| AHH | TFK | BD4434 
BD443A N S |TO126 | L31 170V| 100V| 7v 3A|150C| 3owc|  sook| . 40MN|  500MA| AHH | TFK | BD443A . 
BD450 NS |TO3 |Lo5 gov| sov| 7vV| 15A!200C| :115Wc|  agook| | 20MN 6A| AHG | RCA |BDX40  |2N3772 
BD451 NS |Tos |Lo5 gsv| 6ov| 7vV| 15A!200C| 115WC|  go0k| 20MN 4A| AHG | RCA |BDX40 | 2N3772 
80461 N S |To126 | Léo 3sv| 3ov| 6v 4A|150C| 30WC|  50M| . 40MN 2A| RHG | TS 
BD462 P s |To12s | Leo ssv| 30v| 6v 4A|150c|  3owc|  50M| . 40MN 2A| RHG | ns 
BD463 N S |To126 | L69 35V| 30vV| 6v aal150c!  3owc|  50M| . 30MN 2A| RHG | TIS 
BD464 P S |TO126 | Léo 35v| 30v| 6v aAl150c| 3owc|  50M| : 30MN 2A| RHG | Ts 
BD466 P S |TO126 |L31 45V| _45V| 10V| 1800MA| 150c|  10wWc| 6oM| 10KMN | 100MA| AMD | ris 
BD466A P S |TO126 | L31 sov|  sov| 1ov 1A| 150C| 8500MWc|  60M| 8KMN| 500MA| AMD | TIS 
804668 Ps |ro126 | La1 45V|  45v| 10v 1A| 150C| 8500MWC|  60M| . 8KMN| 500MA| AMD | TiS 
BD467 N S |TO126 | L31 . . | 2A|150C!  10WC| . 10KMN|  100MA| AMD | TIS 
BD477 P s |TO126 | L6o 45V| _45v| 10V| 1200MA | 150€ gwc| . 4KMN| 500MA| AHD | TIS 
BD477A N S |TO126 |L31 3ov| 30v| 10V| 1800MA | 150C|  10wc| 60m! : 8KMN|  100MA! AMD | TIS 
BD477B NS |TO126 |L31 3ov| 30v| 10V| 1800MA| 150C|  10WC| 60M| . 8KMN|  100MA| AMD | TS 
BD487 ps lxi7 |L31 sov| 25v| 5v| 12A|1500| 12Wc|  50M| 130PÎ  25MN 12A | AHG 
BD488 Ps|xi7 |Ls1 45V| 45V| 5v| 12A|150C0| 12WC| 50M| 130P|  25MN 12A| AHG | . 
BD500 P S | TOP66 | L32 ssv| sov| . 10A| 150C|  7owc 10M| . 15MN 5A| AHG | RCA 
BD500A P S |TOP66 | L32 esv| 6ov| . 10A| 150C|  7owC|  10M| 15MN 5A| AHG | RCA 
BD5008 P S |TOP66 | L32 8sv| 8ov| . 10A| 150C| 70WC|  10M| . 20MN| 3500MA| AHG | RCA 
BD501 N S |ToP6s | L32 ssv| sov| . 10A| 150c|  40wc am . 15MN 5A| AHG | RCA [80x73  |2N6101 
BD501A N S | TOP6s | L32 6sv| 6ov| . 10A| 150C|  40WC 4M| 15MN 5A| AHG | RCA |BDX73  |2N6101 
BD501B N S |TOP66 | L32 8sv| av! . 7A| 150C|  40WC M . 20MN | 3500MA| AHG | RCA |BU406D | 2N6292 
80505 NSIx17 |L35 gov| 20v| 5v 2A| 150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT | ; 
BD505-1 Nsxi7 |L35 3ov| 20v| 5v 2A| 150C|  10WC!  50M| | 40MN 1A| RHG | MOT 
BD505-5 Ns|xi7 |L35 gov| 20v| 5v 2A|150C| 1owc|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD506 ps|xi7 |La5 sov| 2ov| sv 2A|150C|  10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD506-1 ps |xi7 |L35 3ov| 20v| 5v 2A|150C|  10wWC|  somM| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD506-5 Ps |xi7 |L35 sov| 20v| 5v 2A| 150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD507 NSIx17 |La5 4v| 3ov| 5v 2A|150C|  10WC!  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
80507-1 Nsix7 |L35 4v| sov| sv 2A!150C|  10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD507-5 NS |Ix17 |L35 4ov| saov| sv 2A|150C| 10wWc|  50M| 40MN 1A| RHG | MOT 
BD508 PS |x17 |L35 4ov| 3ov| 5v 2A| 150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BDS08-1 Ps |x17 |La5 4v| 3ov| 5v 2A|150C|  10WC|  5oM| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD508-5 Ps |x17 |L35 4v| 3ov| sv 2A| 150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD509 NsIx17 |L35 sov| 4ov| sv 2A| 150c| 1owc|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD509-1 NS IxX17 |L35 sov| 4ov| sv 2A|150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD509-5 NSIxi7 |L35 sov| 40v| sv 2A| 150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
80510 PsIx17 |L35 sov| 40v! 5v 2A|150C| 10WC|  50M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD510-1 Ps Ix17 |L35 sov| 40v| 5v 2A|150C| 10WC|  soM| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD510-5 ps ix1i7 |L35 sov| 4ov| sv 2A| 150€!  10WC|  s0M| . 40MN 1A| RHG | MOT 
BD515 NSIx17 |L35 45V| 45v| 4v 2A| 150C| 10WC|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD515-1 NsIxi7 |L35 45v| 45V| 4v 2A|150C|  10WC|  50M| 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD515-5 NSIx17 |La5 45V| 45v| 4v 2A! 150C| 10WC|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD516 PpsIxi7 |La5 45v| 4sv| 4v 2A/ 150€! _ 10WC|  50M| . 60MN| 150MA! RHG | MOT 
80516-1 Ps |xi7 |L35 45v| 45v| 4v 2A|150c| 1owc|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD516-5 ps |x17 |L35 45V| 45v| 4v 2A| 150C| 10WC|  50M| . 6OMN| 150MA| RHG | MOT 
BD517 NSIx17 |L35 eov| eov| 4v 2A | 150C ; 60MN| 150MA| RHG | MOT 
80517-1 NSIxi7 |L35 gov| gov| 4v 2A|150C| 1owc|  50M| . 6OMN| 150MA| RHG | MOT 
80517-5 Ns|xi7 |L35 eov| 6ov| 4v 2A|150C| 10WC|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD518 ps |x17 |L35 eov| eov| 4v 2A|150c!  10wWC| som! . 6OMN| 150MA| RHG | MOT 
BD518-1 ps Ixi7 |La5 eov| eov| 4v 2A| 150€! 10WC|  50M| . 60MN| 150MA! RHG | MOT 
BD518-5 Ps Ixi7 |L35 gov| 6ov| 4v 2A|150C|  10wWC|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD519 NS|xi7 |L35 gov| 80V| 4v 2A|150C| 1owc|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD519-1 NSIxi7 |L35 gov| 8ov| 4v 2A|150C| 10WC|  50M| . 60MN| 150MA| RHH | MOT 
80519-5 Nsixi7 |L35 gov| gov| 4v 2A|150C| 10wWC|  50M| . 60MN| 150MA! RHH | MOT 
BD520 ps |xi7 |La5 gov| 8ov| 4v 2A|150C| 10WC|  50M| . 60MN| 150MA| RHG | MOT 
BD520-1 PSs|Ixi7 |L35 gov| 8ov| 4v 2A|150C| 10WC| 50M| . 6OMN| 150MA| RHH | MOT 
BD520-5 ps |x1i7 |L35 gov| sov| 4v 2A|150C! ‘10WC!  50M| . 60MN| 150MA| RHH | MOT | 
BD524 N S |To126 | La1 160V 800MA | 150C : 50M| . 40MN| . |AME | SIE [80173  |2N5656 
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BD525 NS |X17 L35 4V 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD525-1 NS |X17 L35 4 2A| 150C 10WC ‘50M RHG | MOT 

BD525-5 NS |X17 L35 av 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD526 PS |X17 L35 av 2A| 150C +0WC 50M RHG | MOT 

BD526-1 PS |X17 |L35 4 2A | 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD526-5 PS |X17 L35 4 2A | 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD527 NS |X17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD527-1 NS |X17 L35 av 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD527-5 NS |X17 L35 4V 2A | 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD528 PS |Xx17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD528-1 PS |X17 L35 4V 2A | 150C 10WC 50M : RHG | MOT 

BD528-5 PS |x17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD529 NS |X17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M RHH | MOT 

BD529-1 NS |X17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M ; RHG | MOT 

BD529-5 NS |X17 L35 4 2A| 150C 10WC 50M à RHG | MOT 

BD530 PS |X17 L35 4 2A | 150C 10WC 50M . RHH | MOT 

BD530-1 PS |x17 L35 4V 2A| 150C 10WC 50M RHG | MOT 

BD530-5 PS |X17 L35 AV 2A| 150C 10WC 50M ; RHG | MOT ; : 
BD533 N S |TOP66 | L32 5V 4A | 150C 40WC 3M - AHG | SIE |BD241C |2N6123 
BD533A N S |TO220 |L33 5V 4A | 150C S0WC 3M : AHG | SGS ; à 
BD533J N S |TO220 | L32 5V 4A | 150C 50WC 3M ; AHG | SGS 

BD533K N S |TO220 | L32 5V 4A| 150C S0WC 3M AHG | SGS 

BD533L N S |TO220 |L32 5V 4A| 150C S0WC 3M : AHG | SGS ; . 
BD534 P S |TOP66 | L32 5V 4A | 150C 40WC 3M : AHG | SIE |BD242C |2N6134 
BD534A P S |TO220 |L33 5V 4A | 150C 50WC 3M AHG | SGS ; . 
BD534J P S |TO220 |L32 5V 4A | 150C 5S0WC 3M ; AHG | SGS 

BD534K P S |TO220 |L32 4A | 150C S0WC 3M AHG | SGS 

BD534L P S |TO220 |L32 5v 4A| 150C 50WC 3M AHG | SGS : ; 
BD535 N S | TOP66 | L32 5V 4A| 150C 40WC 3M : AHG | SIE |BD241C |2N6123 
BD535A N S |TO220 |L33 5V 4A | 150C 50WC 3M ; AHG | SGS . . 
BD5354 N S |TO220 | L32 5V 4A | 150C 50WC 3M . AHG | SGS 

BD535K N S |TO220 |L32 5V 4A | 150C 50WC 3M AHG | SGS 

B0O535L N S |TO220 |L32 5V 4A | 150C 50WC 3M : AHG | SGS | . 
BD536 P S | TOP66 | L32 5V 4A | 150C 40WC 3M . AHG | SIE |BD242C |2N6134 
BD536A P S |TO220 |L33 5V 4A | 150C 50WC 3M ; AHG | SGS . . 
BD536J P S |TO220 |L32 5V 4A| 150C 5S0WC 3M . AHG | SGS 

BD536K P S |TO220 |L32 5V 4A | 150C 5S0WC 3M AHG | SGS 

BD536L P S |TO220 |L32 5V 4A | 150C S0WC 3M : AHG | SGS | . 
BD537 N S | TOP66 | L32 5V 4A| 150C 40WC 3M é AHG | SIE |BD241C |2N6123 
BD537A N S |TO220 |L33 5v 4A | 150C 50WC 3M : AHH | SGS . x 
BD537J N S |TO220 |L32 5V 4A| 150C S0WC 3M ë AHH | SGS 

BD537K N S |TO220 |L32 5v 4A| 150C 50WC 3M AHH | SGS 

BD537L N S | TO220 |L32 5V 4A | 150C 50WC 3M : AHH | SGS : | 
BD538 P S | TOP66 | L32 5V 4A| 150C 40WC 3M : AHG | SIE |BD242C |2N6134 
BD538A P S |TO220 |L33 SV 4A| 150C 50WC 3M : AHH | SGS : - 
BD538J P S |TO220 |L32 5V 4A| 150C 5S0WC 3M . AHH | SGS 

BD538K P S |TO220 |L32 5V 4A! 150C 50WC 3M AHH | SGS 

BD538L P S |TO220 |L32 5V 4A | 150C 5S0WC 3M . AHH | SGS . ; 
BD539 N S |TOP66 | L32 SV SA | 150C 45WC 3M | AHG | TIS | BD203 2N6292 
BD539A N S |TOP66 | L32 5v 5A | 150C 45WC 3M : AHG | TIS | BD203 2N6123 
BD539B N S | TOP66 | L32 5V 5A | 150C 45WNC 3M : AHG | TIS | BD589 2N6292 
BD539C N S | TOP66 | L32 5V SA | 150C 45WC 3M . AHG | TIS |BD241C |2N6131 
BD539D N S | TOP66 | L32 sv 5A | 150C 45WC 3M + AHG | TIS | BD543D | 
BD540 P S |TOP66 | L32 5V SA | 150C 45WC 3M : AHG | TIS | BD588 2N6107 
BD540A P S | TOP66 | L32 5V SA | 150C 45WC 3M : AHG | TIS | BD588 2N6107 
BD540B P S |TOP66 | L32 5V SA | 150C 45WC 3M . AHG | TIS | BD638 2N6126 
BD540C P S |TOP66 | L32 5V SA | 150C 45WC 3M . AHG | TIS | BD590 2N6134 
BD540D P S |TOP66 | L32 5V 5A| 150C 45WC 3M : AHH | TIS |BD244C | 2N6134 
BD543 N S | TOP66 | L32 5v 8A | 150C 70WC 3M . AHG | TIS | BDX73 2N6101 
BD543A N S |TOP66 |L32 5v 8A| 150C) - 70WC 3M . AHG | TIS | BDX73 2N6101 
BD543B N S |TOP66 | L32 5V 8A | 150C 70WC 3M 2 AHH | TIS | BDX73 2N6101 
BD543C N S | TOP66 | L32 5V 8A | 150C 70WC 3M AHG | TIS : : 
BD543D N S | TOP66 | L32 5V 8A | 150C 7OWC 3M . AHG | TIS ; à 
BD544 P S |TOP66 | L32 5V 8A | 150C 7OWC 3M ; AHG | TIS | BD204 2N6107 
BD544A P S | TOP66 | L32 5V 8A | 150C 70WC 3M : AHG | TIS | BD204 2N6134 
BD544B P S | TOP66 | L32 5V 8A | 150C 70WC 3M 5 AHH | TIS | 2N6134 
BD544C P S | TOP66 | L32 5V 8A | 150C 70WC 3M : AHH | TIS : 2N6134 
BD544D P S |TOP66 | L32 5V 8A | 150C|  70WC 3M : AHG | TIS ; : 
BD545 N S | TOP66 | L32 SV 15A | 150C 85WC 3M : AHG | TIS | BDX73 2N6103 
BD545A N S |TOP66 | L32 5V 15A | 150C 85WC 3M| . AHG | TIS | BDX73 2N6103 
BD545B N S |TOP66 | L32 80V 80V| 5V 15A | 150C 85WC 3M | 25MN 5A| AHG | TIS | BDX73 2N6101 
BD545C N S | TOP66 | L32 100V| 100V] 5V 15A | 150C 85WC 3M ; 25MN 5A! AHH | TIS ; . 
BD545D N S | TOP66 | L32 120V| 120V| 5V 15A | 150C 85WC 3M - 25MN 5A| AHH | TIS 

BD546 P S |TOP66 | L32 40V 40V| 5V 15A | 150C 85WC 3M : 25MN 5A| AHG | TIS 

BD546A P S |TOP66 | L32 60v 60V] 5V 15A | 150C 85WC 3M ; 25MN 5A| AHG | TIS 
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BD646B P S |TOP66 | L32 8ov| sov| 5v 15A | 150C 85WC 3M| . 25MN 5A| AHH | TIS 
BD546C P S |TOP66 | L32 100V| 100v| 5v 15A | 150C SWC 3M| . 25MN 5A| AHH | TIS 
BD546D P S |TOP66 | L32 120V| 120V| 5v 15A | 150C 85WC 3M| . 25MN 5A| AHH | TIS : ; 
BD550 NS [TO3 |LO5 130V| 110V| 5v 7A| 200C| 150WC 2M| . 15MN 4A| AHE | RCA |BU109  |2N5759 
BD550A NS [TO3 |LO5 200V| 175V| 5v 7A| 200C| 150WC 2M| . 15MN 2A| AHE | RCA |BUX12  |2N6308 
BD550B NS |TO3 |L05 275V| 250V| 5v 7A| 200C| 150WwC 2M| . 10MN 2A| AHE | RCA |BUX16C |2N5241 
BD561 N S |TO126 | L31 45V| 40V| 5v 4A| 150C 40WC 3M| . 60MN| 500MA| AHG | MOT |BD437  |2N5192 
BD562 P S |TO126 | L31 45V| 40ov| 5v 4A| 150C 40WC 3M| . 60MN| 500MA| AHG | MOT |BD438  |2N5195 
BD566 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| rv 10A | 150C 50WC . | 1KMN 5A| AHD | GES 
BD566A P S |TOP66 | L32 8ov| sov| 7v 10A | 150C 50WC . . 1KMN 5A| AHD | GES 
BD567 N S |TOP6s | L32 6ov| 6ov| 7v 10A | 150C 50WC . . 1KMN 5A| AHD | GES 
BD567A N S |TOP6s | L32 8ov| 8ov| 7v 10A | 150C 50WC . ; 1KMN 5A| AHD | GES 
BD575 N S |TOP66 | L32 45V 8A | 150€ 30WC 3M| . 25MN 1A| AHG | MOT 
BD576 P S |TOP66 | L32 45V 3A | 150C 30WC 3M| . 25MN 1A! AHG | MOT 
BD577 N S | TOP66 | L32 60v 3A| 150C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHG | MOT 
BD578 P S |TOP66 | L32 60v 3A | 150€ 30WC| ‘© 3M| . 25MN 1A| AHG | MOT 
BD579 N S |TOP66 | L32 80v 3A| 150C 30WC 3M| . 15MN 1A| AHH | MOT 
BD580 P S |TOP66 | L32 . gov| . 3A | 150C 30WC 3M| . 15MN 1A| AHH | MOT 
BD581 N S |TOP66 | L32 | 100V| . 8A | 150C 30WC 3M| . 15MN 1A| AHH | MOT 
BD582 P S |TOP66 | L32 : 100V 3A| 150€ 30WC 3M| . 15MN 1A| AHG | MUL 
BD585 N S |TOP66 | L32 45v| 45v| 5v 4A| 150€ 42WC 3M| . 25MN 2A| AHG | TFK |BD589  |2N6123 
BD586 P S |TOP66 | L32 45V| 45v| 5v 4A| 150C 42WC 3M| . 25MN 2A| AHG | TFK |BD590  |2N6126 
BD587 N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 4A| 150C 42WC 3M| . 25MN 2A| AHH | TFK |BD589  |2N6123 
BD588 P S |TOP66 | L32 eov| 6ov| 5v 4A | 150C 42WC 3M| . 25MN 2A| AHH | TFK |BD590 | 2N6126 
BD589 N S |TOP66 | L32 8ov| gov| 5v 4A| 150€ 42WC 3M| . 15MN 2A| AHH | TFK |BD589 |2N6123 
BD590 P S |TOP66 | L32 8ov| gov| 5v 4A| 150C 42WC 3M| . 15MN 2A| AHH | TFK |BD590 | 2N6126 
BD591 N S |TO126 | La1 100V| 100V| sv 4A| 150C 40WC 3M| . 30MN| 100MA| AHP | . |BD441  |2N5192 
BD592 P S |TO126 |L31 100V| 100v| 5v 4A| 150C 40WC 3M| . 30MN| 100MA| AHP | . |BD442  |2N5195 
BD595 N S | TOP66 | L32 45V| 45v| 5v 8A| 150C 55WC 3M| . 25MN 3A| AHG | TFK |BDX73 |2N6101 
BD59%6 P S |TOP66 | L32 45v| 45sv| sv 8A | 150C 55WC 3M| . 25MN 3A| AHG | TFK |BDX78 |2N6134 
BD597 N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 8A | 150C 55WC 3M| . 25MN 3A| AHH | TFK |BDX73 |2N6101 
BD598 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 8A | 150C 55WC 3M| . 25MN 3A| AHH | TFK |BDX78 |2N6134 
BD599 N S |TOP66 | L32 8ov| sov| 5v 8A | 150C 55WC 3M| . 15MN 3A| AHH | TFK [BDX73  |2N6101 
BD600 P S |TOP66 | L32 8ov| sov| 5v 8A | 150C 55WC 3M| . 15MN 3A| AHH | TFK |BDX78 |2N6134 
BD601 N S |TOP66 | L32 100V| . 10A | 150C g0WC 3M| . 15MN 3A| AHH | MOT . L 
BD602 P S |TOP66 | L32 . 100V| . 10A | 150C 90WC 3M| . 15MN 3A| AHH | MOT 
BD605 N S |TOP6 | L32 asv| . 10A | 150C 90WC|  1500K| . 15MN 4A| AHG | MUL 
BD606 P S |TOP66 | L32 | 45v| . 10A | 150C 9oWC| 1500kK| . 15MN 4A| AHG | MUL 
BD607 N S |TOP66 | L32 . 6ov| . 10A | 150C 20WC| 1500K| . 15MN 4A| AHG | MUL 
BD608 P S |TOP66 | L32 | 6ov| . 10A | 150C 90WC| 1500K| . 15MN 4A| AHG | MUL 
BD609 N S |TOP66 | L32 . 8ov| . 10A | 150C 2OWC| 1500K| . 15MN 4A| AHH | MUL 
BD610 P S |TOP66 | L32 8ov| . 10A | 150C 9owc| 1500K| . 15MN 4A| AHH | MUL 
BD611 NSIx17 |La1 2ov| 22v| 5v 4A | 150C 50WC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD612 PS |xi7 |L31 2ev| 2v| 5v 4A| 150€ 50WC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD613 NSIx17 |L31 3ov| 32v| sv 4A | 150C 50WC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD614 ps |xi7 |Lai 32v| 32v| sv 4A| 150€ 50WC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD615 NSIx17 |L31 45V| 45v| 5v 4A | 150C 50WC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD616 Ps |xi7 |ES31 45V| 45v| 5v 4A | 150C 5OWC 3M| . 85MN| 500MA| AHG | SIE 
BD617 NS|xX17 |L31 éov| 6ov| 5v 4A| 150C 5OWC 3M| . 40MN| 500MA| AHG | SIE 
BD618 PS Ix17’ |La1 éov| 6ov! 5v 4A| 150C 50WC 3M| . 40MN| 500MA| AHG | SIE 
BD619 NSIx17 |La gov| sov| 5v 4A| 150€ 50WC 3M| . 40MN| 500MA| AHH | SIE 
BD620 Ps |xi7 |Lat gov| gov| 5v 4A| 150C 5OWC 3M| . 40MN| 500MA| AHH | SIE 
BD633 N S |TOP66 | L32 45V| 45V| 5v 8A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHP | NAT |BD163  |2N6372 
BD634 P S |TOP66 | L32 45V| 45v| 5v 3A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHP | NAT |BDX14 |2N5954 
BD635 N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 8A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHP | NAT |BUY38 | 2N6372 
BD636 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 3A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHP NAT |BDX14  |2N3740 
BD637 N S |TOP66 | L32 8ov| 8ov| 5v 3A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHH | NAT |BDY79  |2N6372 
BD638- P S |TOP66 | L32 8ov| eov| 5v 3A | 185C 30WC 3M| . 25MN 1A| AHH | NAT .  [2N5954 
BD643 N S |TOGQ66 | L33 45V| 45v| 5v 10A | 175C 7OWC 1M| . 750MN 4A| AHD | SIE |BDX72  |2N6100 
BD643F N S |TOP66 | M16 45V| 45v| 5v 8A | 150C 62WC 1M| . 750MN 3A| AHD | MUL . : 
BD644 P S |TOO66 | L33 45v| 45sv| 5v 10A | 175C 7OWC 1M| . 750MN 4A| AHD | SIE |BDX78  |2N6106 
BD644F P S |TOP66 | M16 45v| 4svl 5v 8A | 150C 62WC 1M| . 750MN 3A| AHD | MUL . | 
BD645 N S |TOQ66 | L33 6ov| 6ov| 5v 10A | 175C 7OWC 1M| . 750MN 4A| AHD | SIE |BDX72 | 2N6100 
BD645F N S |TOP66 | M16 gov| 6ov| 5v 8A| 150C 62WC | . 750MN 3A| AHD | MUL . À 
BD646 P S |TO0Q66 | L33 6ov| 6ovl 5v 10A | 175C 7OWC 1M| . 750MN 4A| AHD | SIE |BDX78  |2N6106 
BD646F P S |TOP66 | M16 6ov| 6ov| sv 8A| 150€ 62WC : . 750MN 3A| AHD | MUL . ; 
BD647 N S |TOOQ66 | L33 gov| sov! 5v 10A | 175C 70WC 1M| . 750MN 4A| AHD | SIE |BDX72  |2N6100 
BD647F N S |TOP66 | M16 100V| 8ov| sv 8A | 150C 62WC . , 750MN 3A| AHD | MUL : 
BD648 P S |TOQ66 | L33 8ov| aov| sv 10A | 175C 7OWC 1M| . 750MN 4A| AHG | SIE |BDX78  |2N6106 
BD648F P S |TOP66 | M16 gov| gov| sv 8A| 150C 62WC . ; 750MN 3A| AHD | MUL . | 
BD649 N S |TOP66 | L32 100V| 100v| sv 8A| 150C 62WC 1M| . 750MN 3A| AHD | SIE |BDX72  |2N6100 
BD649F N S |TOP66 |M16 120V| 120V| sv 8A | 150C 62WC : . 750MN 3A| AHD | MUL . : 
BD650 P S |TOP66 | L32 100v| 100v| 5v 8A | 150C 62WC 1M| . 750MN 8A| AHD | SIE |BDX78  |2N6106 
BD650F P S |TOP66 | M16 120V| 120V| sv 8A | 150C 62WC : 750MN 3A| AHD | MUL 1 . 
BD651 N S |TOP66 | L32 120V| 120V|] sv 12A | 150C 62WC 3M| . TSOMN | 3A| AHD | MUL | BDX53C 
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BDX54C 


BD278 
BD203 


BD277 
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BDX73 
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Pol. Ves | Vce |Ves Ts | Paror | tr lc lc 


TYPE Le Boît. |Broch. max | max Imax| max | max max jus FCT | FAB 
BD745B N S |TOP3 |L32 gov| gov| 5v|  20A!/150€|  115Wwc 5M| . 20/150 5A| AHH | TIS 
BD745C N S |TOP3 |L32 tiov| 100v| 5v| 20A!150C| 115WwC 5M| . 20/150 5A| AHH | TIS 
BD745D N S |TOP3 |L32 130V| 120V| 5V| 20A1150C|  115Wc 5M| . 20MN 5A| AHH | TIS 
BO745E N S |TOP3 |L32 150V| 140V| 5V| 20A|150C| 115Wc 5M| . 20MN 5A| AHH | TIS 
B0745F N S |TOP3 |L32 170V] 160V| 5V| 20A|150C|  115Wwc 5M| . 20MN 5A| AHH | TIS 
BD746 P S |TOP3 |L32 sov| 45V| 5v| 20A|150C|  115wc 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
BD746A P S |[TOP3 |L32 7OV| 6ov| 5v| 20A|150C|  115WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
BD746B P S |TOP3 |L32 gov| 8ov| 5V| 20A|150C|  115WC 5M| . 24/150 5A| AHG | TIS 
BD746C P S |TOP3 |L32 110V| 100V| 5V|  20A|150C|  115WC 5M| . 24/150 5A| AHH | TIS 
BD746D P S |TOP3 |L32 130V| 120V| 5V] 20A|150C|  115WC 5M| . 20MN 5A| AHH | TIS 
BD746E p S |[TOP3 |L32 150V| 140V| 5V| 20A|150C|  115WC 5M| . 20MN 5A| AHH | TIS 
BD746F p S |TOP3 |L32 170V] 160V| 5V| 20A|150€|  115Wwc sM| . 20MN 5A| AHH | TIS 
BD750 PS [TO3 |LOs 100V} 100V| 5vV| . |200C| 200wc| . | 15MN| 7500MA! AHH | RCA 
BD750C PS |TO3 |LO5 140V| 140V| 5v 200C|  200WC 25MN 5A| AHH | RCA 
BD751 NS |TO3 |LO5 100V| 100V| 5v 200C|  200WC ; 15MN| 7500MA| AHH | RCA 
BD751C NS |TO3 |LO5 140V| 140V| 5V| . |200c! 200owc| . . 25MN 5A| AHH | RCA 
BD775 N S |TO126 |L31 45V| 45v| 4 4A | 150€ 15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD776 P S |TO126 |L31 45V| 45v| 4v 4A | 150C 15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD777 N S |TO126 | L31 6ov| 6ov| 4v 4A | 150C 15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD778 P S |TO126 | L31 6ov| 6ov| 4v 4A | 150€ 15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD779 N S |TO126 | L31 gov| aov| 4v 4A | 150C 15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD780 P S |TO126 | L31 gov| 8ov| 4v 4A|150C|[  15WC 20M| . 750MN 2A| AHD | MOT 
BD785 NS |x12 6ov| 45V| 6v 4A | 150C 15WC 50M| . 40/250|  200MA| AMG | MOT 
BD786 p S |x12 6ov| 45v| 6v 4A | 150C 15WC 50M| . 40/250|  200MA| AMG | MOT 
BD787 NS |x12 gov| 6ov| 6v 4A | 150C 15WC 50M| . 40/250|  200MA| AMG | MOT 
BD789 NS |x12 gov| sov| 6v 4A | 150€ 15WC 40M| . 40/250| 200MA| AMH | MOT 
BD792 Ps |x12 Ë 100V| 100v| 6v 4A | 150C 15WC 40M| . 40/250|  200MA| AMH | MOT | ; 
BD795 N S |TOP66 | L32 45V| 45v| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 40MN 1A| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
BD796 P S |TOP66 | L32 45v| 45v| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 40MN 1A| AHG | MOT |BD204  |2N6107 
BD797 N S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 40MN 1A| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
BD798 P S |TOP66 | L32 6ov| 60V| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 40MN 1A| AHG | MOT|BD204  |2N6107 
BD799 N S | TOP66 | L32 8ov| 80v| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 30MN 1A| AHG | MOT |BD243C |2N6131 
BD800 P S |TOP66 | L32 8ov| sov| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 30MN 1A| AHH | MOT |BD244C |2N6134 
BD801 N S |TOP66 | L32 t0ov| 100vV| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 30MN 1A| AHG | MOT |BD243C |2N6131 
BD802 P S |TOP66 | L32 100V| 100V| 5v 8A | 150C 65WC 3M| . 30MN 1A| AHH | MOT |BD244C |2N6134 
BD805 N S |TOP66 | L32 5sv| 45V| 5v 10A | 150C SOWC| 1500K| . 30MN 2A| AHG | MOT|BDX73  |2N6101 
BD806 P S |TOP66 | L32 55V| 45V| 5v 10A | 150C 90WC| 1500K| . 30MN 2A| AHG | MOT |BD204 |2N6107 
BD807 N S |TOP66 | L32 7ov| 6ov| 5v 10A | 150C 90WC|  1500K| . 30MN 2A| AHG | MOT|BDX73  |2N6101 
BD808 P S |TOP66 | L32 70V| 6ov| 5v 10A | 150C 9OWC|  1500K| . 30MN 2A| AHG | MOT |BD204  |2N6107 
BD809 N S |TOPG66 | L32 gov| 8oV| 5v 10A | 150C SOWC| 1500K| . 30MN 2A| AHH | MOT |BDX73 | 2N6101 
BD810 P S |TOP66 | L32 8ov| 8ov| 5v 10A | 150C 20WC|  1500K| . 30MN 2A| AHH | MOT 
BD813 NSIx17 |L31 45V| 45V| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250| 150MA| AHG | VAL 
BD814 PSIx17 |La1 45V| 45V| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250| 150MA| AHG | VAL 
BD815 NSixi7 |La1 64v| 6ov| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250|  150MA| AHG | VAL 
8D816 PSs|xi7 |La1 6ov| 6ov| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250|  150MA| AHG | VAL 
BD817 NSIx17 |L31 100V| 80v| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250|  150MA| AHG | VAL 
BD818 PS Ix17 |L31 100V| 80v| 5v 2A | 150C 12WC 3M| . 40/250|  150MA| AHG | VAL 
BD825 NSIx17 |La1 45V| 45V| 5v 1A | 150C 8WC| 125M| . 40/400|  150MA| AHG | SIE 
BD825-6 NSIxi7 |L31 45V| 45V| 5v 1A | 150C 8WC| 125M| . 40/100| 150MA| AHG | SIE 
BD825-10 NSIxi7 |L31 45V| 45V| 5v 1A | 150C gwc| 125M| . 63/160| 150MA| AHG | SIE 
BD825-16 NS |xi7 |L31 45v| 45v| 5v 1A | 150C 8Wwc| 125M| . 100MN| 150MA| AHG | SIE 
BD825-25 NSIxi7 |L31 45v| 45v| 5v 1A | 150C 8WC| 125M| . 160MN | 150MA| AHG | SIE 
BD826 PS Ix17 |L31 45V| 45V| 5v 1A | 150C ETS 75M| . 40/400|  150MA| AHG | SIE 
B0826-6 PS Ix17 |Lai 4sv| 45v| 5v 1A | 150C ETS 75M| . 40/100| 150MA| AHG | SIE 
BD826-10 PS Ixi7 |La 45v| 45v| 5v 1A | 150C ETS 75M| . 63/160| 150MA! AHG | SIE 
BD826-16 PS Ix17 |La1 asv| 45v| 5v 1A | 150C gwc 75M| . 100MN| _150MA| AHG | SIE 
BD826-25 PS Ix17 |La1 45V| 45V| 5v 1A | 150C 8wC 75M| . 160MN| _ 150MA| AHG | SIE 
BD827 NSIx17 Î|Lat 6ov| 6ov| svl 1A | 150C 8WC 75M| . 40/400|  150MA| AHG | SIE 
BD827-6 NS |X17 L31 60V 60V| 5v 1A| 150C 8wc 75M : 40/100 150MA |! AHG | SIE 
BD827-10 NSIx17 |La1 6ov| 6ov| 5v 1A | 150C gwc 75M| . 60/160| 150MA| AHG | SIE 
BD827-16 NSIx17 |La1 6ov| 6ov| 5v 1A | 150C 8WC 75M| . 100MN|  150MA| AHG | SIE 
BD827-25 NSIxt7 |La1 6ov| 6ov| 5v 1A| 150€ awc 75M| . 160MN| 150MA| AHG | SIE 
BD828 PS Ix17 |La éov| 6ov| 5v 1A | 150C 8wc 75M| . 40/400|  150MA| AHG | SIE 
BD828-6 PsIx17 |La1 éov| 6ov| 5v 1A | 150C awc 75M| . 40/100| 150MA| AHG | SIE 
BD828-10 PS Ix17 |L31 éov| 6ov| 5v 1A | 150C ewc 75M| . 60/160| 150MA| AHG | SIE 
BD828-16 Ps Ix17 |La1 éov| 6ov| 5v 1A| 150€ gwc 75M| . 100MN| _150MA| AHG | SIE 
BD828-25 PS Ix17 |L31 6ov| 6ov| 5v 1A | 150C 8wc 75M| . 160MN| 150MA| AHG | SIE 
BD829 NSIx17 |Lat 100V| 80v| 5v 1A | 150C 8WC 75M| . 40/400| 150MA| AHH | SIE 
BD829-6 NSIxi7 |Lat 100V| 8ov| 5v 1A | 150C 8wC 75M | 40/400| 150MA| AHH | SIE 
BD829-10 NSIx17 |Ls1 | 100V| 8ov| 5v 1A | 150C gwC 75M 60/100| 150MA| AHH | SIE 
BD829-16 NSIx17 |La1 100v| 8ov| 5v 1A 1500 | A 75M| . 100MN| _150MA| AHH | SIE 
BD829-25 NSIx17 |L31 100v| 8ov| 5v 1A | 150C 8wc| 75M| . 160MN| 150MA| AHH | SIE 
BD830 Ps |xi7 |La1 1004 | 8ov| 5v 1A | 150C gwc 75M 40/400|  150MA| AHH | SIE 
BD830-6 PS Ix17 |La1 100v| 8ov| 5v 1A | 150C ETS 75M 40/100| 150MA! AHH | SIE 
BD830-10 PS |x17 |La1 1o0v | 8ov| 5v 1A| 150C 8wc 75M 60/160| 150MA| AHH | SIE 
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Pol. Vce Vce | Ves Îc 


Mat, | Boît. [Broch} ax | max max] max | max 


BD830-16 PS |X17 L31 100V 80V| 5V sa 150C 8WC 75M 100MN] 150MA| AHH | SIE 

BD830-25 PS |X17 L31 100V 80V! 5V 1A! 150C 8gwc 75M 160MN| 150MA! AHH | SIE 

BD833 NS |X17 L32 45V 45V] 5V 8A | 150C 15WC 20M 40/250| 150MA| AHG | MOT 

BD834 PS |X17 L32 45V 45V| 5V 3A | 150C 15WC 20M 40/250| 150MA| AHG | MOT 

BD835 NS |X17 L32 60V 60V| 5V 3A| 150C 15WC 20M 40/250| 150MA| AHG | MOT 

BD836 PS |x17 L32 60V 60V| 5V 3A | 150C 15WC 20M , 40/250| 150MA| AHG | MOT 

B0837 NS |X17 L32 100V 80V| 5V 3A| 150C 15WC 20M 40/250| 150MA| AHH | MOT 

BD838 PS |X17 L32 100V 80V| 5V 3A | 150C 15WC 20M 40/250| 150MA}| AHG | MOT 

BD839 NS |X17 L31 45V 45V! 5V]|1500MA| 150C 10WC 125M : 40/250! 150MA| AHG | VAL 

BD840 PS |X17 L31 45V 45V] 5V]1500MA | 150C 10WC 40M . 40/250| 150MA| AHG | VAL 

BD841 NS |X17 L31 60V 60V| 5V]|1500MA| 150C 10WC 125M : 40/250| 150MA| AHG | VAL 

BD842 PS |x17 L31 60V 60V| 5V|1500MA| 150C 10WC 40M 40/250|] 150MA| AHG | VAL 

BD843 NS |X17 L31 100V 80V| 5V]| 1500MA 150C 10WC 125M 40/250| 150MA| AHH | VAL 

BD844 PS |Xx17 L31 100V 80V| 5V| 1500MA | 150C 10WC 40M : 40/250| 150MA]| AHH | VAL 

BD845 NS |X17 L31 100V] 100V| . |1500MA| 150C 2WH 60M ; 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD846 PS |X17 L31 100V| 100V] . | 1500MA | 150C 2WH 30M 5 40/250| 150MA]| AHH | MUL 

BD847 NS |X17 L31 120V| 120V|] . |1500MA| 150C 2WH 60M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD848 PS |X17 L31 120V] 120V| . |1500MA| 150C 2WH 30M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD849 NS |IX17 L31 140V| 140V] . | 1500MA | 150C 2WH 60M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD850 PS |Xx17 L31 140V| 140V| . | 1500MA| 150C 2WH 30M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD861 NS |X17 L31 45V 45V] 5V 4A| 150C 15WC 7M ; 750MN| 1500MA | AHD | SIE 

BD862 PS |X17 L31 45V 45V| 5V 4A | 150C 15WC 7M 750MN| 1500MA| AHD | SIE 

BD863 NS |X17 L31 60V] ,60V] 5V 4A | 150C 15WC 7M , 750MN| 1500MA| AHD | SIE 

BD864 PS |X17 L31 60V 60V| 5V 4A| 150C 15WC 7M ; 750MN| 1500MA| AHD | SIE 

BD865 NS |X17 L31 80V 80V! 5V 4A| 150C 15WC 7M : 750MN | 1500MA| AHD | SIE 

BD866 PS |X17 L31 80V 80V| 5V 4A | 150C 15WC 7M : 750MN| 1500MA! AHD | SIE . 
BD875 N S |T0126 |L31 60V : . 1A| 150C 100M : 2KMN : AHD | SIE | BDX44 
BD876 P S |TO126 | L70 60V 45V| 5V 1A| 150C 9WC 100M : 2KMN| 500MA| AHD | SIE ; 
80877 N S |TO126 |L31 80V : è 1A| 150C ; 100M ; 2KMN | AHD | SIE | BDX44 
BD878 P S |TO126 | L70 80v 60V| 5V 1A| 150C 9gWwC 100M . 2KMN| 500MA| AHD | SIE : 
BD879 N S |TO126 |L31 100V ; . 1A| 150C 100M : 2KMN . AHD | SIE | BDX44 
BD880 P S |TO126 | L70 100V 80V| 5V 4A| 150C WC 100M . 2KMN| 500MA| AHD | SIE : 
BD895 N S |TOP66 | L32 45V 45V| 5V 8A | 150C 7OWC 1M : 750MN 3A| AHD | MOT | BDX53C 
BD895A N S |TOP66 | L32 45V 45V\ 5V 8A | 150C 70WC 1M : 750MN 4A| AHD | MOT | BDX53C 
BD896 P S |TOP66 | L32 45V 45V| 5V 8A | 150C 7OWC 1M : 750MN 3A| AHD | MOT | BDX54C 
BD896A P S |TOP66 | L32 45V 45V| 5V SA | 150C 70WC 1M . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX54C 
BD897 N S | TOP66 | L32 60V 6OV| 5V 8A | 150C 70WC 1M 5 750MN 8A| AHD | MOT | BDX53C 
BD897A N S |TOP66 | L32 60V 60V| 5V 8A | 150C 70WC 1M . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX53C 
BD898 P S |TOP66 | L32 60V 60V| 5V 8A| 150C 70WC 1M : 750MN 3A| AHD | MOT | BDX54C 
BD898A P S |TOP66 | L32 60V 60V| 5V 8A | 150C 70WC 1M . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX54C 
BD899 N S | TOP66 | L32 80v 80V| 5V 8A | 150C 70WC 1M A 750MN 3A| AHD | MOT | BDX53C 
BD899A N S | TOP66 | L32 80v 80V| 5V 8A | 150C 70WC iM : 750MN 4A| AHD | MOT | BDX53C 
BD900 P S |TOP66 | L32 80V 80V| 5V 8A| 150C 70WC 1M : 750MN 3A| AHD | MOT | BDX54C 
BD900A P S |TOP66 | L32 80V 80V| 5V 8A | 150C 70WC 1M , 750MN 4A| AHD | MOT | BDX54C 
BD901 N S | TOP66 | L32 100V| 100V] 5V 8A | 150C 70WC 1M 750MN 3A| AHD | MOT | BDX53C 
BD902 P S |TOP66 | L32 100V] 100V| 5V 8A | 150C 70WC 1M | 750MN 3A! AHD | MOT | BDX54C . 
BD905 N S | TOP66 | L32 45V 45V| 5V 15A | 150C 90WC 3M . 15/150 5A| AHG | SGS | BDX73 2N6101 
BD906 P S |TOP66 | L32 45V 45V| 5V 15A | 150C 9OWC 3M : 15/150 5A| AHG | SGS : + 
BD907 N S | TOP66 | L32 60v 60V| 5V 15A | 150C SoWC 3M ; 15/150 5A| AHG | SGS | BDX73 2N6101 
BD908 P S |TOP66 | L32 60v 60OV| 5V 15A | 150C 90WC 3M ë 15/150 5A| AHG | SGS | . 
BD909 N S | TOP66 | L32 80v 80V]| 5V 15A | 150C 90WC 3M : 15/150 5A| AHH | SGS | BDX73 2N6101 
BD910 P S |TOP66 | L32 80v 80V| 5V 15A | 150C 90WC 3M 15/150 5A| AHH | SGS . | 
BD911 N S |TOP66 | L32 100V| 100V] 5V 15A | 150C 90WC 3M 15/150 5A| AHH | SGS 

BD912 P S |TOP66 | L32 100V]| 100V] 5V 15A | 150C 90WC 3M . 15/150 5A| AHH | SGS 

BD933 N S |TO220 |L32 45V 45V| 5V 3A | 150C 30WH 3M : 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD933F N S | TOP66 | M16 45V 45V| SV 3A | 150C 30WC 3M a 40/250! 150MA| AHG | MUL 

BD934 P S |TO220 | L32 45V 45V| 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA! AHG | MUL 

BD934F P S |TOP66 | M16 45V 45V| 5V 3A | 150C 30WC 3M 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD935 N S |TO220 |L32 60V 60V| 5V 3A| 150C 30WH 3M | 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD935F N S |TOP66 | M16 60V 60V| 5V 3A | 150C 30WC 3M ï 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD936 P S |TO220 | L32 60V 60V! 5V 3A | 150C 30WH 3M : 40/250| 150MA} AHG | MUL 

BD936F P S |TOP66 | M16 60V 60V| 5V 3A | 150C 30WwC 3M 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD937 N S |TO220 |L32 100V 80V] 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD937F N S | TOP66 | M16 100V 80V| 5V 3A | 150C 30WC 3M 40/250|] 150MA| AHG | MUL 

BD938 P S |TO220 |L32 100V 80V| 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD938F P S |TOP66 | M16 100V 80V! 5V 3A | 150C 30WC 3M : 40/250| 150MA]| AHG | MUL 

BD939 N S |TO220 | L32 120V| 100V]| 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA]| AHH | MUL 

BD939F N S | TOP66 | M16 420V] 100V] 5V SA | 150C 30WC 3M 40/250] 150MA! AHG | MUL 

BD940 P S |TO220 |L32 120V] 100V]| 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD940F P S | TOP66 | M16 120V| 100V} 5V 3A | 150C 30WC 3M 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD941 N S |TO220 | L32 140V| 120V] 5V 3A | 150C 30WH 3M : 40/250| 150MA! AHH | MUL 

BD941F N S | TOP66 | M16 140V] 120V] 5V 3A | 150C 30WC 3M 40/250| 150MA} AHG | MUL 

BD942 P S |TO220 |L32 140V] 120V] 5V 3A | 150C 30WH 3M 40/250| 150MA| AHH | MUL 

BD942F P S | TOP66 | M16 140V] 120V] 5V 3A | 150C 30WC 3M . 40/250| 150MA| AHG | MUL 

BD943 N S |TO220 | L32 22V 22V| 5V 5A | 150C 40WH 3M : 85/475| 500MA| AHG | MUL 


243 


lc 
Vce |Vesl lc TJ | P:r07 or | rx) Equ. Equ. 


| max [max] max |max| max i re EUR. | USA 
BB943F N S |TOP66 | M16 22v| 22v| 5v 5A|150C|  40WC 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD944 N S |TO220 | L32 22V| 22v| 5v 5A| 150C| 40WH 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD944F P S |TOP66 | M16 2v| 22v| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
80945 N S |TO220 | L32 gev| sev| 5v 5A| 150C|  40WH 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD945F N S |TOP66 | M16 gv| sv| 5v 5A|150C|  40WC 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD946 p s |To220 | L32 gv| sv| 5v 5A|150C| 40WH 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD946F P S |TOP66 | M16 3ev| 32v| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 85/475| 500MA! AHG | MUL 
BD947 N S |TO220 | L32 45v| 45v| 5v 5A| 150C|  40WH 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD947F N S |TOP6s | M16 45v| asv| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD948 P S |TO220 | L32 45V| 45v| 5v 5A| 150C|  40WH 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD948F Ps |ropes | M16 45v| 45v| 5v sA|150C|  40wc 3M 85/475| 500MA| AHG | MUL 
BD949 N S |TO220 | L32 eov| 6ov| . 5A| 150C| 40WH 3M 40MN| 500MA| AHG | MUL 
BD949F N S | TOP66 | M16 &ov| 6ov| 5v 5A|150C|  40WC 3M 40MN|  500MA! AHG | MUL 
BD950 P S |TO220 | L32 6ov| 6ov| . 5A| 150C|  40WH 3M 40MN| 500MA! AHG | MUL 
BD950F P S |TOP66 | M16 6ov| 6ov| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 40MN|  500MA! AHG | MUL 
BD951 N S |To220 | L32 gov| gov 5A|150C|  40wH 3M 40MN| 500MA| AHG | MUL 
BD951F N S |TOP66 | M16 gov| gov| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 40MN|  500MA| AHG | MUL 
BD952 p S |TO220 | L32 gov| gov 5A|150C| _40WH 3M 40MN|  500MA| AHG | MUL 
BD952F P s |ToP66 | M16 8ov| 8ov| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 40MN|  500MA| AHG | MUL 
BD953 N S |To220 | L32 100vV| 100 5A| 150C| 40WH 3M 40MN|  500MA| AHH | MUL 
BD953F NS |ToP66 |Mi6 | 10ov| 100v| 5v sA|150C|  40WC 3M 40MN| 500MA| AHG | MUL 
BD954 p S |TO220 | L32 100V| 100v 5A|150C|  40WH 3M 40MN| 500MA| AHH | MUL 
BD954F p S |Top66 |M16 |  100v| 100v| 5v 5A | 150C|  40WC 3M 40MN|  500MA| AHH | MUL 
BD955 N S |TO220 |L32 120V| 120V 5A| 150C| 40WH 3M 40MN|  500MA| AHH | MUL 
BD955F NS |TOP66 |M16 |  120V| 120V| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 40MN| 500MA| AHH | MUL 
BD956 p s |To220 | La2 120v| 120v| . 5A|150C|  40WH 3M 40MN|  500MA| AHH | MUL 
.BD956F p S |TOP66 |M16 |  120V| 120V| 5v 5A| 150C|  40WC 3M 40MN| 500MA| AHH | MUL 
BD975 NsIxi7 |Ls1 eov| 4sv| 5v 1A| 150C| 3600MWC| _ 100M 2KMN| 500MA| AHD | SIE 
BD976 ps ix17 |La1 eov| 45v| sv 1A| 150C| 3600MWC|  100M 2KMN| 500MA| AHD | SIE 
BD977 Ns|xi7 |L31 gov| 6ov| 5v 1A| 150C| 3600MWC|  100M 2KMN| 500MA| AHD | SIE 
BD978 ps|x7 |Lsi &ov| 6ov| 5v 1A| 150C| 3600MWC|  100M 2KMN| 500MA! AHD | SIE 
BD979 Ns|xi7 |Lat 100V| sov| sv 1A| 150C| 3600MWC| _ 100M 2KMN|  500MA| AHD | SIE 
BD980 Ps|xi7 |L31 100v| gov| sv 1A| 150C| 3600MWC|  100M 2KMN| 500MA| AHD | SIE 
801540 NS |TO3 |Lo5 | 400V| 400v 15A | 200C|  100WC 3M 100MN 5A| AHD | SIL 
BD1550 NS |TO3 |Los 500V|  500V 15A | 200C|  100WC 3M 100MN 5A| AHD | SIL 
BD1560 Ns|Tos |Los 60ov| 600v 15A| 200c| 100wc 3M 100MN 5A| AHD | SIL 
BD2530 NS |To3 |Los | 3oov| 300v 25A | 200C|  100WC 3M 100MN 10A| AHD | SIL 
BD2540 NS |TOo3 |Lo5 | 400v| 400v 25A| 200C|  100WC 3M 100MN 10A| AHD | SIL 
BD2550 NS |To3 |Los | soov| 5o0v| . 25A | 200C|  100WC 3M 100MN 10A| AHD | SIL | . 
BDAP36 P S |TO126 |L31 45V| 40v| 5v 1A|150C|  12WC|  50M 40/250| 150MA| AHG | UNR |BD136  |2N4920 
BDAP54 NS |To6s |L43 6ov| 6ov 2A| 175C 30/300 1A| AHG | UNR |BDY71  |2N3054 
BDAP55 PS |To66 |L43 6ov| 60v 2A | 175C 30/300 1A| AHG | UNR |BDX14 | 2N5954 
BDB01A NS |TO® |L14 45V 1A | 150C 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT | . 
BDB01B NS |TO® |L14 60V 1A | 150C 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDB01C NS [TO® |L14 80v 1A | 150C 1WF| _50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDB01D NS |Tos |L14 100V 1A | 150C 1WF| 50M 40/400|  100MA| AMH | MOT 
BDB02A p S |[TO® |L14 45V 1A | 150€ 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDB02B p S |[TOs2 |L14 60v 1A | 150C IWF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDB02C ps |TOS |L14 80v 1A | 150€ 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDB02D PS |TO® |Li4 100V 1A | 150C WF] 50M 40/400| _100MA| AMH | MOT 
BDB03 NS |Tos2 |L14 45V 150C 1WF| 150M 100MN | 150MA| AMG | MOT 
BDB04 PS |TO® |L14 45V 150C 1WF| 150M 100MN | _150MA| AMG | MOT 
BDCO1A NS |Toæ |L21 45V 1A | 150€ 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDC01B NS |TOg |L21 60V 1A | 150€ 1WF| 50M 40/400| _100MA| AMG | MOT 
BDCO1C NS [TO® |L21 80V 1A| 150€ 1WF| _50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDCO1D NS |Toæ |L2: 100V tA | 150€ 1WF| _50M 40/400| 100MA| AMH | MOT 
BDCO2A ps |[Tos2 |L21 45V 1A | 150C 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMG | MOT 
BDC02B p S |[TO® |L21 60v 1A | 150C WE] 50M 40/400| _100MA | AMG | MOT 
BDCO2C ps |Tos |L21 80v 1A | 150C 1WF| 50M 40/400| 100MA| AMG | MOT 
BDCO2D ps |[TOs |L21 100V tA| 150€ 1WF| 50M 40/400 | 100MA| AMH | MOT 
BDC03 NS |Tos |L21 25V| 20v 1A | 150c 1WF| _50M 60MN 1A| AHG | MOT 
BDCO4 p S |TO92 |L21 25V| 20V 1A| 150€ 1WF|  50M 6OMN 1A| AHG | MOT 
BBCO5 NS |TO® |L21 300V 50MA | 150C 1WF|  60M 40MN| 25MA| ALE | MOT 
BDC06 ps |Tos |L21 300V 50MA | 150C 1WF|  60M 40MN| 25MA| ALE | MOT 
BDCO7 NS |TOs2 |L21 250V 50MA | 150C 1WF| 60M 50MN| 25MA| ALH | MOT 
BDC08 PS |TO® |L21 250V| . | 50MA| 150C 1WF| _60M 50MN| 25MA| ALH | MOT 
BDCP25 NS |To3 |Los | 20ov| 140v| 10v 6A| 200C| 87WC|  10M 15/180 2A| RHE | UNR |BDY25 |2N6341 
BDS10 N S |TO220 | L32 60v 15A 90WC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML | 
BDS11 N S |TO220 | L32 80V 15A 9gOWC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BDS12 N S |TO220 | L32 100V 15A 90WC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BDS13 p s |To220 | L32 60v 15A 90WC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BDS14 P S |TO220 | L32 80V 15A gOWC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BOS15 P S |TO220 | L32 100V 15A 90WC 3M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BDS16 N S |TO220 |L32 120V 15A 90WC|  30M 40/250|  500MA| AHG | SML 
BDS17 N S |TO220 | L32 150V 15A 90WC|  30M 40/250|  500MA| AHG | SML 
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BDS18 
BDS19 
BDS28A 
BDS28B 
BDS28C 


BDS29A 
BDS29B 
BDS29C 
BDT20 
BDT21 


BDT29 
BOT29A 
BDT29B 
BDT29C 
BDT30 


BDT30A 
BDT308 
BDT30C 
BDT31 

BDT31A 


BDT31B 
BDT31C 
BDT32 

BDT32A 
BDT32B 


BDT32C 
BDT41 

BDT41A 
BODT41B 
BDT41C 


BDT42 
BDT42A 
BDT42B 
BDT42C 
BDT60 


BDT60A 
BDT60AF 
BDT60B 
BDT60BF 
BDT60C 


BODT60CF 
BDT60F 
BDT61 
BOT61A 
BDT61AF 


BODT618 
BOT618F 
BDT61C 
BDT61CF 
BOT61F 


BDT62 
BDT62A 
BDT62AF 
BDT62B 
BDT62C 


BDT62CF 
BDT62F 
BDT63 
BOT63A 
BODT63AF 


BDT63B 
BDT63BF 
BDT63C 
BDT63CF 
BDT63F 


BDT64 
BDT64A 
BDT64AF 
BDT64B 
BDT64BF 


BDT64C 
BDT64CF 
BDT64F 
BDT65 
BDT65A 


Boît. 


Broch. 


ic 


Ves | Vce |Ves Ts | P.ToT pour | FCT \rxs 


max max |max| max | max max 


DFE 

120V| . 15A| . 90WC 30M 40/250| 500MA| AHG | SML 

150V| . 15A| . 90WC 30M 40/250| 500MA| AHG | SML 

60v| . 3A| . 150WC 4M 1KMN 20A | AHD | SML 

gov| . 3%A| . 150WC 4M 1KMN 20A| AHD | SML 

120V| . A! . 150WC 4M 1KMN 20A | AHD | SME 

60V| . 30A| . 150WC 4M 1KMN 20A | AHD | SML 

gov| . 3%A| . 150WC 4M 1KMN 20A| AHD | SML 

120V| . 30A| . 150WC 4M 1KMN 20A | AHD | SML 
130V| 130V| . 8A | 150C 62WC 500MN 3A| AHD | MUL 
130V| 130V| . 8A | 150C 62WC 500MN 3A| AHD | MUL 
40V|  40V| . 1A| 150C 30WC 3M 15/75 1A| AHG | MUL 
60oV|  60V| . 1A| 150C 30WC 3M 15/75 1A| AHG | MUL 
80V| 80V| . 1A| 150C 30WC 3M 15/75 1A| AHG | MUL 
100V| 100V! . 1A| 150C 30WC 3M 15/75 1A| AHH | MUL 
40V|  40VI . 1A| 150C 30WC 3M 15/75 1A! AHG | MUL 
60V| 60V| . 1A| 150C 30WC 3M| . 15/75 1A| AHG | MUL 
80v| 80v| . 1A| 150C 30WC 3M| . 15/75 1A! AHG | MUL 
100V| 100V| . 1A | 150C 30WC 3M 15/75 1A| AHH | MUL 
40V|  40V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
60V| 60V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
80V| 80V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
100V] 100V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHH | MUL 
40V| 40V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
60V | * 40V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
80ov|  80V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHG | MUL 
100V| 100V| . 3A | 150C 40WC 3M 10/50 3A| AHH | MUL 
40V|  40V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
60V| 60V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
80V|  80V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
100V] 100V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHH | MUL 
40V|  40V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
60V| 60V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
80V| 80V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
100V| 100V| . 6A | 150C 40WC 3M 15/75 3A| AHG | MUL 
60V|  60V| . 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
80V|  80V _ 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
80V| 80V 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
100V| 100V 4A| 150C S0WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
100V| 100V 4A | 150C 50WC 750MN]| 1500MA| AHD | MUL 
120V] 120V 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
120V| 120V 4A | 150C 50WC 750MN | 1500MA| AHD | MUL 
60V|  60V 4A| 150C 5S0WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
60V| 60V 4A | 150C S0WC 750MN| 1500MA| AHG | MUL 
80V| 80V 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHG | MUL 
80V| 80V 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
100V| 100V 4A | 150C S0WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
100V| 100V 4A| 150C 50OWC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
120V| 120V 4A | 150C SOWC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
120V| 120V 4A | 150C 50WC 750MN| 1500MA| AHD | MUL 
60V| 60V 4A | 150C S0WC 750MN | 1500MA| AHD | MUL 
60V| 60V| 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 3A| AHD | MUL 
80V| 80V| 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 3A| AHD | MUL 
80V| 80V| . 10A | 150C 90WC - | 1KMN 3A| AHD | MUL 
100V| 100V| 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 3A| AHD | MUL 
120V| 120V| 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 3A| AHD | MUL 
120V| 120V 10A | 150C 90WC 1KMN 3A! AHD | MUL 
60V|  60V 10A | 150C 90WC , . 1KMN 3A! AHD | MUL 
60V| 60V| 5v 15A | 150C 90WC 10M! . 1KMN 3A| AHD | MUL 
80V| 80V| 5V 15A | 150C 90WC 10M) . 1KMN 3A| AHD | MUL 
80V]  80V Lol 150C 90WC 1KMN 3A| AHD | MUL 
100V 1o0v | 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 3A| AHD | MUL 
100V| 100V 10A | 150C 90WC ; ; 1KMN 3A| AHD | MUL 
120V| 120V| 5V 15A | 150C 90WC 10M| . 1KMN 38A| AHD | MUL 
120V! 120V 10A | 150C 90WC 1KMN 3A| AHD | MUL 
60V|  60V 10A | 150C 90WC 1KMN 3A| AHD | MUL 
60V|  60V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
80V!  80V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
80V| 80V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
100V|  100V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
100V|  100V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
120V| 120V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
120V| 120V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
60V|  60V 12A | 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
60V|  60V 12A | 150C 125WC 1KMN SA| AHD | MUL 
80V eov| | VA] 150C 125WC 1KMN 5A| AHD | MUL 
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Equ. 
EUR. 


Equ. 
USA 


BDT65AF 
BOT65B 
BDT658F 
BDT65C 
BODT65CF 


BOT65F 
BDT81 
BDT81F 
BDT82 
BOT82F 


BDT83 
BDT83F 
BOT84 
BDT84F 
BOT85 


BDT85F 
BDTS86 
BDT86F 
BDT87 
BDT87F 


BDT88 
BDT88F 
BDT91 
BDT91F 
BDT92 


BDOT92F 
BDT93 
BDT93F 
BDTS4 
BDT94F 


BDTS95 
BDT95F 
BDT96 
BDT96F 
BDV64 


BDV64A 
BDV64B 
BDV64C 
BDV65 

BDV65A 


BDV658B 
BDV65C 
BOV66 

BDV66A 
BDV66B 


BDV66C 
BDV66D 
BDV67 

BDV67A 
BOV67B 


BDV67C 
BDV67D 
BDV91 
BDV92 
BDV93 


BDV94 
BDV95 
BDV96 
BDW10 
BDW10A 


BDW12 
BDW12A 
BDW14 
BDW14A 
BDW16 


BDW16A 
BDW21 

BDW21A 
BDW21B 
BDW21C 


BDW22 
BDW22A 
BDW22B 
BDW22C 
BDW23 


L 
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Vcs 


max 


Vce 
max 


VeB 
max 
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2u292 gag: 


lc 
max 


Ty 
max 


SOWC 


SOWC 
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BDX91 
BDY20 
BDX95 
BDX95 


BD314 
BD314 
BD314 
BD318 
BDX53C 


2N5878 
2N5758 
2N5878 
2N5629 


2N5880 
2N5880 
2N5880 
2N6229 


BDW23A 
BDW23B 
BDW23C 
BDW24 

BDW24A 


BDW24B 
BDW24C 
BDW25 

BDW25-4 
BDW25-6 


BDW25-10 
BDW30 
BDW32 
BDW34 
BDW36 


BDW39 
BDWA40 
BDW41 
BDWA42 
BDWA43 


BDW44 
BDW45 
BDW46 
BDW47 
BDW48 


BODW51 
BDW51A 
BDW51B 
BDW51C 
BDW52 


BDW52A 
BDW52B 
BDWS52C 
BDW53 

BDWS53A 


BDW53B 
BDW53C 
BDW53D 
BDW54 

BDW54A 


BDW54B 
BDW54C 
BDW54D 
BDW55 
BDW56 


BDW57 
BDWS58 
BDW59 
BDW60 
BDW63 


BDW63A 
BDW63B 
BDW63C 
BDW63D 
BDW64 


BDW64A 
BDW64B 
BDW64C 
BDW64D 
BDW73 


BDW73A 
BDW73B 
BDW73C 
BDW730 
BDW74 


BDW74A 
BDW74B 
BDW74C 
BDW74D 
BDW83 


BOW83A 
BDW83B 
BDW83C 
BDW830 
BDW84 


UT V2Z27ZZZ ZD0UUV VZZZ2Z ZVUZUZ VZUTVU UVUZZZ ZZUUU UVZZZZ VUUUU ZZZZZ ZZZZZ ZZZUU VUZZZ 


VZZZZ ZVUTV 


On nn 


nn on nn nn mon nm mnnun non onnn unnun nn ann mon A 


Boît. 


Broch. 


Vcs 
max 


120V 


VcE 
max 


© ————— —— ——_—— —…— ————————— 


Ves 
max 


5v 


IC 
max 


ic 


TJ P.T0T fT Cos 
max | max min | max pour 

hFE 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX53C 
150C 50WC 750MN 2A! AHD | SGS | BDX53C 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX53C 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX54C 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX54C 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX54C 
150C 50WC 750MN 2A| AHD | SGS | BDX54C 
200C 26WC 50M 25MN 1A| AHH | SIE |BD193 
200C 26WC 50M 25/63 1A| AHH | SIE |BD193 
200C 26WC 50M 40/100 1A| AHH | SIE |BD193 
200C 26WC 50M 63/160 1A| AHH | SIE |BD193 
200C|  250WC 1M 20MN 10A| AHH | MOT 
200C|  250WC 1M 20MN 10A| AHH | MOT 
200C|  250WC 1M 20MN 10A| AHH | MOT 
200C|  250WC 1M 20MN 10A| AHH | MOT 
150C 85WC 4M 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M 1KMN 5A| AHD | MOT 
150€ 85WC 4M 1KMN 5A! AHD | MOT 
150C 85WC 4aM| . 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M| 200P 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M| . 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M| .. 1KMN 5A| AHD | MOT 
150C 85WC 4M| 300P 1KMN 5A| AHD | MOT 
200C| 117WC 3M| . 20/150 5A| AHG | SGS | BDX40 
200C| 117WC 3M| . 20/150 5A | AHG | SGS | BD184 
200C| 117WC 3M| . 20/150 5A| AHH | SGS | BD317 
200C|  117WC 3M| . 20/150 5A| AHH | SGS | BD317 
200C|  117WC 3M| . 20/150 5A| AHG | SGS | BD318 
200C|  117WC 3M| . 20/150 5A| AHG | SGS | BD318 
200C| 117WC 3M| . 20/150 5A| AHG | SGS | BD318 
200C| 117WC 3M| . 20/150 5A| AHG | SGS | BD318 
150C 40WC 1M| . 750MN| 1500MA| AHD | TIS | 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M 750MN| 1500MA| AHD | TIS 
150C 40WC 1M| . 750MN| 1500MA| AHD | TIS . 
175C aWC 4M| . 40/250|  150MA| RMG | MUL | BD189 
175C awC| 125M| . 40/250|  150MA| RMG | MUL | BD236 
175C ETe 40M| . 40/250| 150MA| RMG | MUL | BD189 
175C aWC|  125M| . 40/250| 150MA| RMG | MUL | BD140 
175C aWC 40M| . 40/250|  150MA! RMG | MUL | BD237 
175C aWC|  125M| . 40/250|  150MA| RMG | MUL | BD238 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS ; 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A! AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 60WC 1M 750MN 2A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIiS 
150C 80WC 1M 750MN 3A! AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A! AHD | TIS 
150C 80WC 1M 750MN 3A| AHD | TIS 
150C|  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
150C|  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
150C|  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
150C|  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
150C!  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
150C|  150WC 1M 750MN 6A| AHD | TIS 
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2N3772 
2N3772 
2N5632 
2N5632 
2N6029 


2N6029 
2N6029 
2N6029 


Pol. | Vcs | Vce |Ves T P.TOT fr Cos Equ. Equ. 

TYPE FE Boit. [Broch} 3% | max |max| max |max| max max FCT I FAB| EUR | USA 
BDWB84A P S |TOP3 |L32 6ov| 6ov| 5v 15! 150C|  150WC 1M| . 750MN 6A| AHD | TiS 
BDW848 P S |TOP3 |L32 80V| 80v| 5v 15A| 150C|  150WC 1M| . 750MN 6A| AHD | TIS 
BDW84C P S |TOP3 |L32 100V| 100V| 5v 15A| 150C|  150WC 1M| . 750MN 6A| AHD | TIS 
BDW84D P S |[TOP3 |L32 120V| 120V| 5v 15A| 150C|  150WC 1M| . 750MN 6A| AHD | TIS 
BDW91 N S |TO39 | LO4 180V| 180V| 6v 4A | 200€ 1WF 10M| . 1KMN 2A| AHD | SGs 
BDW92 P S |TO39 |LO4 180V] 180V] 6v 4A | 200C 1WF 10M| . 1KMN 2A| AHD | SGS 
BDW93 N S |TOP66 | L32 45V| 45V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDWS93A N S |TOPS6 | L32 60V| 60V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDW93B N S |TOP6S | L32 80V| 80v| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDW93C N S | TOP66 | L32 100V] 100V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDW94 P S |TOP66 | L32 45V|  45V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDW94A P S |TOPS6 | L32 6oV| 60V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN SA| AHD | SGS 
BDW94B P S |TOP66 | L32 80V| 80V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS 
BDW94C P S |TOP66 | L32 100V] 100V| 5v 15A | 150C 80WC 20M| . 750MN 5A| AHD | SGS ; : 
BDX10 N S |TO3 |LO5 100V|  60V| 7v 15A| 200C|  117WC . | 20/70 4A| AHG | SGS |BDY55 |2N3055 
BDX10-4 NS |TO3 |LO5 100V| 6ov| 7v 15A| 200C|  117WC 800K| . 20/50| 500MA| ANG | SGS 
BDX10-5 NS |TO3 |LO5 100V| 60V| 7v 15A| 200C|  117WC 800K| . 35/75| 500MA| AHG | SGS 
BDX10-6 NS |TO3 |LO5 100V| 60ov| 7v 15A| 200C|  117WC 800K| . 60/145| 500MA| AHG | SGS 
BDX10-7 NS ITO3 |105 100V|  6ov| 7v 15A| 200C|  117WC 800K| . 120MN| 500MA| AHG | $GS ; ; 
BDX10C NS |[TO3 |LO5 80V| 70V| 5v 15A| 200C|  115WC 800K| . 20/160 2A| AHG | SGS |BD184 |2N5632 
BDX10H NS |[TO3 |LO5 100V| gov| 7v 15A| 200C|  117WC 800K| . 20/250| 500MA| AHH | SGS . : 
BDX11 NS |ITO3 |LO5 160V| 140V| 7V 10A| 200C|  117WC : . 20/70 3A| AHH | SGS |BDX11 |2N3442 
BDX11-4 NS ITO3 |LO5 160V| 140V| 7V 10A| 200C|  117WC 800K| . 20/50| 500MA| AHH | SGS 
BDX11-5 NS |TO3 |LO5 160V| 140V| 7V 10A| 200C|  117WC 800K| . 35/75| 500MA| AHH | SGS 
BDX11-6 NS |[TO3 |LO5 160V| 140V| 7v 10A| 200C| 117WC 800K| . 60/145| 500MA| AHH | SGS 
BDX11-7 N S |TO3 |LO5 160V] 140V| 7V 10A! 200C|  117WC 800K| . 120MN| 500MA! AHH | SGS s ; 
BDX12 NS |TO3 |LO5 140V] 120V| 7V 5A| 200C|  100WC : ; 20/70 2A| AHH | SGS |BDX50 |2N3773 
BDX13 NS |TO3 |Lo5 50V|  40V| 5v 15A| 200C|  117WC | | 15/60 8A| AHG | SGS |BDY20 | 2N3055 
BDX13-4 NS |TO3 |LO5 50V|  40V| 5v 15A| 200C|  117WC 800K| . 25/50| 500MA| AHG | SGS - . 
BDX13-5 N S |TO3 |LOS 5ov| 40v! 5v 15A| 200C|  117WC 800K| . 35/75| 500MA| AHG | SGS 
BDX13-6 NS |TO3 |Los SoV|  40V| 5v 15A| 200C| 117WC 800K| . 60/145| 500MA| AHG | SGS 
BDX13-7 NS |TO3 |LO5 50V|  40V| 5v 15A| 200C|  117WC 800K| . 120MN| 500MA| AHG | SGS ; : 
BDX14 P S |TO66 |L43 gov| 55V| 7v | 200C 29WC 800K| . 25/100| 500MA| AHG | SES |BDX14 |2N3740 
BDX16 P S [TO66 |L43 160V| 140V| 7v 3A | 200C 25WC 2M| . 20/80| 500MA| AHH | SES |BDX16 |2N3741 
BDX18 PS |[TO3 |LOs 100V| 6ov| 7v 15A| 200C|  117WC 4M| . 20/70 4A| AHH | SES |BDX18 |2N3792 
BDX18N PS |TO3 |LO5 70V| 60V| 7v 15A| 200C|  117WC 4M| . 20/70 4A| AHH | SES |BDX18 |2N3792 
BDX20 PS [TO3 |LO5 160V| 140V| 7v 10A| . TI7WC 4M| . 20/70 3A| AHH | SES | BDX20 ; 
BDX22 NS |X03 |LO5 160V| 140V| 7V 8A | 175C 37WC : : 20/70 8A| AHE | SGS | BD193 
BDX22-4 NS |X77 |LO5 160V| 140V| 7V 10A | 175C 37WC 800K| . 20/50| 500MA| AHH | SGS . 
BDX22-5 NS |X77 |LO5 160V| 140V| 7v 10A | 175C 37WC 800K| . 35/75| 500MA| AHH | SGS 
BDX22-6 NS !IX77 |LO5 160V| 140V| 7v 10A | 175C 37WC 800K| . 60/145| 6500MA| AHH | SGS 
BDX22-7 NS IX77 |Los 160V| 140V| 7v 10A | 175C 37WC 800K| . 120MN| 500MA| AHH | SGS 
BDX23 NS |TO3 |Los 95v| 9sv| 7v 15A | 200C|  117WC : . 20/70 4A| AHH | SGS | BDY55 
BDX23-4 N S |TO3 |LOS5 95v ra” 15A| 200C|  117WC 800K| . 20/50| 500MA| AHG | SGS x 
BDX23-5 N S |[TO3 |LO5 95V TV 15A| 200C| 117WC 800K| . 35/75| 500MA| AHG | SGS 
BDX23-6 NS [TO3 |LO5 95V a 15A| 200C| 117WC 800K| . 60/145| 500MA| AHG | SGS 
BDX23-7 NS |[TO3 |LO5 95v A 15A| 200C|  117WC 800K| . 120MN| 500MA| AHG | SGS 3 | 
BDX24 N S |TO3 |LOS5 50V|  40V| 5v 4A | 200€ 29WC : É 25/100| 100MA| RHG | SGS |BDY24  |2N3448 
BDX24-4 N S |TO66 |LO5 50V| 50V| 5v 4A | 200C 29WC 800K| . 20/50| 100MA| AHG | SGS 
BDX24-5 N S |TO68 |LOS5 sov| 50v| 5v 4A | 200C 29WC 800K| . 35/75! 100MA| AHG | SGS 
BDX24-6 N S |[TO66 |LO5 5ov| 50v| 5v 4A | 200C 29WC 800K| . 60/145| 100MA| AHG | SGS 
BDX24-7 N S |TO66 |LOS 50V| 50V| 5V 4A | 200C 29WC 800K| . 120MN| 100MA| AHG | SGS : 
BDX25 NS |X03 |LO5 130V| 125V| 5v SA | 200C : 30M| . 40/160 1A| RHE | SIE |BD173 
BDX25-4 NS |X77 |LO5 130V| 125V| 5V 5A | 200C 3AWC 30M| 70P 25/60 1A| AHH | SIE 
BDX25-6 NS |X77 |LO5 130V| 125V| 5v SA | 200C 34WC 30M| 70P 40/100 1A| AHH | SIE 
BDX25-10 NS |X77 |LOS 130V| 125V| 5v SA | 200C 34aWC 30M}| 70P 63/160 1A| AHH | SIE : | 
BDX26 PS |[TO3 |LO5 40V| _40V| . 5A | 200C 40WC 50M| . 40/100 1A| RHG | SIE |BDX18 | 2N3792 
BDX27 PS |X03 |LO5 40V| 40v| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 40MN 1A| RHG | SIE : ; 
BDX27-6 PS |X03 |LO5 40V|  40V| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 40/100 TA! RHG | SIE 
BDX27-10 PS |xo3 |LOos 40V| 40V| 5v 5A | 200€ 40WC 30M| . 63/160 1A| RHG | SIE 
BDX27-16 PS IX03 |LO5 40V|  40vV| 5v SA | 200€ 40WC 30M| . 100MN 1A| AHG | SIE 
BDX28 PS |IxX03 |LO5 6ov| 60v| 5v SA | 200C 40WC 30M| . 40MN 1A| RHG | SIE 
BDX28-6 PS |X03 1|LO5 6OV] 60V| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 40/100 1A| AHG | SIE 
BDX28-10 PS |X03 |LO5 6oV| 60V| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 63/160 1A| AHG | SIE 
BDX28-16 PS |X03 |LO5 6ov| 6ov| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 100MN 1A| RHG | SIE 
BDX29 PS |x03 |LO5 8ov| gov! 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 40MN 1A| RHH | SIE 
BDX29-6 PS |x03 |LO5 80V] 80v| 5v 5A | 200€ 40WC 30M| . 40/100 1A! RHH | SIE 
BDX29-10 PS |X03 |LO5 8ovV| 80v| 5v SA | 200C 40WC 30M| . 63/160 1A| RHH | SIE 
BDX30 PS |x03 |LO5 100V| 100V| 5v 6A | 200C 40WC 30M| . 40MN 1A| RHE | SIE ; $ 
BDX30B PS [TO3 |LO5 100V| 100vV| 5v SA | 200C 40WC 30M| . 63/160 1A| RHH | SIE |BDX20 |2N4906 
BDX30-6 PS |X03 |LO5 100V| 100V| 5v SA | 200C 40WC 30M| . 40/100 1A| RHE | SIE 
BDX30-10 PS |X03 |LO5 100V| 100V| 5v 5A | 200C 40WC 30M| . 63/160 1A| RHE | SIE 
BDX31 NS |[TO3 |LO5 2200V | 2200V 4A | 100€ 40WC | : 1.75MN| 3500MA| RHE | TIS 
BDX32 NS ITO3 |LO5 1700V| 1700V| . 4A | 100C 40WC : . 2MN| 3500MA| RHE | TIS | L 
BDX33 N S |TOP66 | L32 45V| 45V| 5v 10A | 150C 70WC 20M| . 750MN 4A| RHD | RCA |BDX33D |2N6388 
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BDX53A 
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BDX54A 
BDX54B 
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BDX54H 
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BDX57 
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BDX61 

BDX61-4 


BDX61-5 
BDX61-6 
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BDX62 

BDX62A 


BDX62B 
BDX62C 
BDX62L 
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BDX63A 


BDX63B 
BDX63C 
BDX63L 
BDX64 

BDX64A 
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{7 
min 


Cos 
max 


ic 
pour 
hFE 


FCT | FAB 


AHD | MOT 


AHD | SGS 
AMG | MOT 


AHG | SGS 


AHG | SGS 


AHG | SGS 


AHD | MUL 


AHD | MUL 


AHD | MUL 


AHD | MUL 


Equ. 
EUR. 


BDX66C 
BDX64B 


BDX67B 
BDX67B 


USA 


2N5192 


2N5192 
2N5192 
2N3772 


2N3771 


2N3773 


2N4348 


2N3773 


2N3773 


2N6052 


2N6578 
2N6578 


Vce | Ves ic Ts P.ToT fT Cos 


| max |max| max | max max max 
BDX64B PS |TO3 |LO5 100V| 1009V| 5V 16A | 200C 117WC 1M ; 1KMN 5SA| AHD | MUL . . 
BDX64C PS |TO3 ]|L0O5 120V| 120V| 5V 12A | 200C 117WC 3M : 1KMN SA| AHD | VAL | BDX66C |2N6052 
BDX64L PS |TO3 |LO5 45V 45V| 5V 12A | 200C 117WC 3M à 1KTP 5A!| AHD | VAL | BDX66C |2N6052 
BDX65 NS |TO3 ]|LO5 80V 6OV| . 12A | 200C 117WC 1M : 1KMN SA! AHD | MUL 
BDX65A NS |TO3 |LO5 100V 80V| . 12A | 200C 117WC 1M ; 1KMN 5A| AHD | MUL 
BDX65B NS |TO3 |LO5 120V| 100V] 5V 12A | 200C 117WC 1M : 1KMN SA | AHD | MUL : . 
BDX65C NS |TO3 |LO5 140V] 120V] 5V 16A | 200C 117WC 3M ë 1KMN 5A| AHD | MUL |BDX67B |2N6578 
BDX65L NS |TO3 ]|LO5 45V 45V| 5V 16A | 200C 117WC 3M : 1KTP 5A| AHD | VAL |BDX67B |2N6578 
BDX66 PS |TO3 |LO5 60V 60V| . 20A | 200C 150WC 3M : 1KMN 10A| AHD | MUL ; ; 
BDX66A PS |TO3 jLO5 80V 80V}! . 20A | 200C 150WC 3M - 1KMN 10A| AHD | MUL 
BDX66B PS !TO3 |LO5 100V] 100V! . 20A | 200C 150WC 3M ; 1KMN 10A| AHD | MUL . | 
BDX66C PS |TO3 |LO5 120V| 120V] 5V 20A | 200C 150WC 3M ; 1KMN 10A| AHD | MUL | BDX66C | 2N6052 
BDX66L PS |TO3 |LO5 45V 45V| 5V 20A | 200C 150WC 3M : 1KTP 10A| AHD | VAL | BDX66C | 2N6052 
BDX67 NS |TO3 |LO5 80V 6OV| . 20A | 200C 150WC 3M : 1KMN 10A! AHD | MUE : ; 
BDX67A NS |TO3 ]|L05 100V 80v| . 20A | 200C 150WC 3M : 1KMN 10A! AHD | MUL 
BDX67B NS |TO3 ]|105 120V] 100V| . 20A | 200C 150WC 3M ï 1KMN 10A! AHD | MUL - : 
BDX67C NS |TO3 |LO5 140V] 120V| 5V 20A | 200C 150WC 3M : 1KMN 10A; AHD | VAL |BDX67C | 2N6578 
BDX67L NS |TO3 ]|105 45V 45V| 5V 20A | 200C 150WC 3M ; 1KTP 10A | AHD | VAL |BDX67B |2N6578 
BDX68 PS |TO3 ]|L05 60V 6oV| . 25A | 200C 200WC ; : 1KMN 20A) AHD | MUE ; , 
BDX68A PS |TO3 |LO5 80v 80ov| . 25A | 200C 200WC ; ; 1KMN 20A| AHD | MUL 
BDX68B PS |TO3 |LO5 100V] 100V| . 25A | 200C 200WC : : 1KMN 20A| AHD | MUL 
BDX68C PS |TO3 |LO5 120V| 120V| . 25A | 200C 200WC ï : 1KMN 20A| AHD | MUL 
BDX69 NS |TO3 |LO5 60v 6ov| . 25A | 200C 200WC . : 1KMN 20A | AHG | MUL 
BDX69A NS |TO3 |LO5 80V 80V| . 25A | 200C 200WC : à 1KMN 20A| AHG | MUL 
BDX69B NS |TO3 ]|LO5 100V| 100V| . 25A | 200C 200WC , ; tKMN 20A| AHD | MUL 
BDX69C NS |TO3 |LO5 140V] 120V| . 25A | 200C 200WC | : 1KMN 20A| AHD | MUL ; ; 
BDX70 N S | TOQ66 | L33 70V 6ovV! 8v 10A ! 150C 75WNC à | 20/80 4A| AHH | SGS | BDX72 2N6100 
BDX71 N S |TOP66 | L32 70V 60V]| 8V 10A | 150C 75WC 4 . 20/80 4A| AHH | SGS | BDX73 2N6101 
BDX72 N S | TOQ66 | L33 80V 70V| -8V 10A ! 150C 75WC ; £ 20/80 5A| AHH | SGS | BDX72 2N6100 
BDX73 N S | TOP66 | L32 80v 70V| 8V 10A | 150C 75WC S : 20/80 5A| AHH | SGS | BDX73 2N6101 
BDX74 N S | TOQ66 | L33 45V 40V! 5V 16A | 150C 75WC . > 15/60 8A| AHG | SGS | BDX72 2N6100 
BDX75 N S | TOP66 | L32 45V 40V! 5V 16A |} 150C 75WC 2 - 15/60 8A| AHG | SGS | BDX75 2N6103 
BDX77 N S | TOP66 | L32 80V 80V) 5V 12A | 150C 55WC iM : 30MN 2A| AHH | MUL | BDX73 2N6101 
BDX77F N S | TO220 | M16 100V 80V}| . 8A | 150C 60WC 7M ; 3SOMN 2A| AHG |} MUL . | 
BDX78 P S | TOP66 | L32 80v 80V| 5V 8A| 150C 55WC 3M ; 3OMN 2A| AHH | MUL | BDX78 2N6134 
BDX78F P S | TO220 | M16 80v 80V| . 8A| 150C 60WC 7M ; 30MN 2A| AHG | MUL . 3 
BDX83 NS |TO3 |LO5 40V 40V| 5V 10A | 200C 125WC : | 750MN 1A| AHD | RCA |BDX87C | 2N6578 
BDX83A NS |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 10A ; 200C 125WC : ; 750MN 1A| AHD | RCA | BDX87C | 2N6578 
BDX838 NS |TO3 |LO5 80v 80V| 5V 10A | 200C 125WC : : 750MN 1A| AHD | RCA | BDX87C |2N6578 
BDX83C NS |TO3 |LO5 100V| 100V| 5V 10A | 200C 125WC . 750MN 1A| AHD | RCA | BDX87C |2N6578 
BDX84 PS |TO3 |LOS5 40V 40V| 5V 10A | 200C 120WC 750MN 1A| AHD | RCA | BDX88C | 2N6052 
BDX84A PS |T03 |LO5 60V GoV| 5V 10A | 200C 120WC 750MN 1A| AHD | RCA | BDX88C | 2N6052 
BDX84B PS |TO3 |LO5 80v 80V| 5V 10A | 200C 120WC 750MN 1A| AHD | RCA | BDX88C | 2N6052 
BDX84C PS |TO3 |LO5 100V| 100V| 5V 10A | 200C 120WC : 750MN 1A| AHD | RCA | BDX88C |2N6052 
BDX85 NS |ITO3 |LO5 45V 45V| 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS |BDX65B |2N6578 
BDX85A NS |TO3 |LO5 60V 60OV| 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS | BDX65B |2N6578 
BDX85B NS !TO3 ]|105 80v 80V| 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS | BDX65B | 2N6578 
BDX85C NS |TO3 |LO5 100V] 100V] 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS | BDX65B |2N6578 
BDX86 PS [TO3 |LO5 45V 45V! 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS |BDX64B | 2N6052 
BDX86A PS |TO3 |LOS 60V 60V| 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS |BDX64B | 2N6052 
BDX86B PS |TO3 |LO5 80v 80V| 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS |BDX64B | 2N6052 
BDX86C PS |TO3 |LO5 100V] 100V] 5V 15A | 200C 100WC 4M 750MN 4A| AHD | SGS | BDX64B | 2N6052 
BDX87 NS |TO3 |LO5 45V 45V| 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX65B |2N6578 
BDX87A NS |TO3 |LO5 60V 60V}] 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS |BDX65B |2N6578 
BDX87B NS |TO3 |LO5 80V 80V| 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX65B |2N6578 
BDX87C NS ITO3 LOS 100V| 100V] 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX65B |2N6578 
BDX88 PS |TO3S Ÿ|LOS5 45V 45V| 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX66C |2N6052 
BDX88A PS ITO3 |LO5 60V 60V] 5V 12A | 200C 117WC 750MN ‘ 6A| AHD | SGS | BDX68C | 2N6052 
BDX888 PS !ITO3 |LO5 80v 80V! 5V 12A | 200C 17WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX66C | 2N6052 
BDX88C PS |TO3 |LO5 100V| 100V) 5V 12A | 200C 117WC 750MN 6A| AHD | SGS | BDX66C | 2N6052 
BDX91 NS |TO3 |LO5 60v 60V| 5V 8A | 200C 9gowC 4M : 20MN 3A| AHG | MUL | BD130 2N4915 
BDX92 PS |TO3 J|LOS 60Vv 6OV| 5V 8A | 200C g0owC 4M ; 20MN SA | AHG | MUL | BD314 2N3790 
BDX93 NS |TO3 |LO5 80v 80V| 5V 8A| 200C gowc 4M : 20MN 3A! AHG | MUL | BDX95 2N5874 
BDX94 ‘| PS |[TOS |LOS5 80V 80V| 5V 8A| 200C gowcC 4M . 20MN 8A| AHG | MUL | BD314 2N3790 
BDX95 NS |TO3 LOS 100V] 100V] 5V 8A| 200C g0WwC 4M ‘ 20MN 8A | AHG | MUL | BDX95 2N5758 
BDX96 PS |TO3 |LO5 100V]| 100V| 5V 8A| 200C SowC 4M à 20MN 8A | AHG | MUL | BD318 2N6229 
BDY10 NS |TO3 |LO5 50V 40V| . 4A| 175C 150WC 1M : 10/50 2A| AHG | MUL | BDY20 2N3055 
BDY11 NS |TO3 |LOS 100V 70V| . 4A | 175C 150WC 1M - 10/50 2A} AHH | MUL | BDX50 2N3773 
BDY12 NS |X03 LO5 60V 409V| 5V 3A! 175C 26WC 30M | 40MN 1A| RHG | SIE | BD124 ; 
BDY12-6 N S |X03 LO5 60V 40V| 5V 3A | 175C 26WC 30M . 40/100 1A| RHG | SIE | BD124 
BDY12-10 NS |X03 LO5 60V 40V| 5V 3A! 175C 26WC 30M ; 63/160 1A| RHG | SIE | BD124 
BDY12-16 NS | X03 LO5 60V 40V: 5V 3A | 175C 26WC 30M : 100MN 1A| RHG | SIE | BD124 
BDY12B NS |X77 LOS 60V 40V! 5V 3A | 175C 26WC 30M ; 30/90 1A| RHG | SIE 
BDY12C NS |X77 LOS 6ov 40V] 5V 3A | 175C 26WC 30M . 50/150 1A| RHG | SIE 
BDY12D NS |X77 LOS 6ov 40V} 5V 3A| 175C 26WC 30M 5 150MN 1A| RHG | SIE 
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Pol. Vce |Ves ic 
max |max| max | max 


TYPE LE Boît. |Broch. 


BDY13 NS |x03 |LO5 gov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 40MN 1A| RHG | SIE | BD124 

BDY13-6 NS |X03 |LO5 gov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 40/100 1A| RHG | SIE | BD124 

BDY13-10 NS |X03 |LO5 8ov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 63/160 1A| RHG | SIE |BD124 

BDY13-16 NS |X03 |LO5 gov| 6ov| 5v 8A | 175C 26WC 30M 100MN 1A| RHG | SIE |BD124 

BDY138 NS |X77 Los gov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 30/90 1A| RHG | SIE 

BDY13C NS |X77 |Los gov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 50/150 1A| RHG | SIE 

BDY130 NS |X77 |LO5 gov| 6ov| 5v gA | 175C 26WC 30M 150MN 1A| RHG | SIE 

BDY15 NS |X03 |LO5 36v| 36V| 5V]|2500MA| 175C 12WC 50M 50/600| 500MA| RHG | ITT |BD107 

BDY15A NS |X03 |LO5 36v| 36V| 5V]|2500MA| 175C 12WC 50M 50/150| 500MA| RHG | ITT |BD107 

B0Y15B NS |X03 |LO5 36v| 36V| 5V|2500MA| 175C 12WC 50M 100MN| 500MA| RHG | ITT |BD107 

BDY15C NS |Xx03 |LO5 36v| 36V| 5V]|2500MA| 175C 12WC 50M 200MN| 500MA| RHG | iTT |BD107 

BDY16 NS |X03 |LO5 64v| 64V| 5V]|2500MA| 175C 12Wc 50M 50/300| 500MA| RHG | ITT |BD107 

BDY16A NS |X03 |LO5 64V| 64V| 5V|2500MA| 175C 12WC 50M 50/150| 500MA| RHG | ITT |BD107 

BDY16B NS |X03 |LO5 64V| 64V| 5v| 2500MA| 175C 12WC 50M 100MN|  500MA| RHG | ITT |BD107 . 
BDY17 NS |TO3 |LO5 gov| 6ov| 7v 15A | 200C|  115WC 1M 10MN 10A| AHG | sGs |BDX50 |2N3773 
BDY18 NS |TO3 |Lo5 120ov| 7ov| 7 15A| 200C|  115WC 1M 10MN 10A| AHH | . |BDX50 |2N3773 
BDY19 NS TO3 |LO5 150V| 8ov| 7v 15A | 200C|  115WC 1M 10MN 10A| AHH | SGS |BDX50 |2N3773 
BDY20 NS |TO3 |LO5 100V| 6ov| 7v 15A| 200C|  115WC|  500K 20/70 4A| AHG | MUL |BDY20  |2N3055 
BDY21 NS |X03 |LO5 6ov| 60ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 40MN 1A| RHG | SIE |BD124 , 
BDY21-6 NS |X03 |LO5 6ov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 40/100 1A| RHG | SIE | BD124 
BDY21-10 NS |x03 |LO5 6ov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 63/160 1A| RHG | SIE |BD124 

BDY21-16 NS |X03 |LO5 6ov| 6ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 100MN 1A| RHG | SIE |8D124 

BDY22 NS |X03 |LO5 gov| sov| 5v 3A | 175C 26WC 30M 40MN 1A| RHG | SIE |BD124 

BDY22-6 NS |X03 |LO5 gov| 8ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M| . 40/100 1A| RHG | SIE | BD124 
BDY22-10 NS |X03 |LO5 100V|  8ov| 5v 3A | 175C 26WC 30M| 70P|  63/160 1A| RHH | SIE 

BDY23 | NS |TO3 |LOS eov| 6ov| 10v 6A | 200C 87WC 10M 15/180 2A! RHG | SES |BDY24  |2N3448 
BDY23A NS |TO3 |LO5 6ov|  6ov| 10v 6A | 200C 87WC 10M 15/45 2A| RHG | SES |BDY24  |2N3448 
BDY23B NS |TO3 |LO5 6ov| 60v| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 30/90 2A| RHG | SES |BDY24 |2N348 
BDY23C NS |TO3 |LO5 6ov| 6ov| 10v 6A | 200€ 87WC 10M 75/180 2A| RHG | SES |BDY24  |2N3448 
BDY24 NS |TO3 |LO5 400V| 90v| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 15/180 2A| RHH | SES |BDY24  |2N3448 
BDY24A NS |TO3 |LO5 100V| 90ov| 10v 6A | 200€ 87WC 10M 15/45 2A| RHH | SES |BDY24  |2N3448 
BDY24B NS |TO3 |LO5 100v|  oov| 10v 6A | 200C 87WC 10M 30/90 2A| RHH | SES |BDY24  |2N3448 
BDY24C NS |TO3 |LO5 100V|  gov| 10v 6A | 200C 87WC 10M 75/180 2A| RHH | SES |[BDY24  |2N3448 
BDY25 NS |TO3 |LO5 200V| 140V| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 15/180 2A| RHE | SES 

BDY25A NS |TO3 |LO5 200V | 140V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 15/45 2A| RHE | SES 

_ BDY25B NS |TO3 |LO5 200V| 140V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 30/90 2A| RHE | SES 

BDY25C NS |TO3 |LO5 200V| 140V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 75/180 2A| RHE | SES . 

BDY26 NS |TO3 |LO5 300V| 180V| 10v 6A | 200€ 87WC 10M 15/180 2A| RHE | SES |BDY28  |2N5157 
BDY26A NS |TO3 |LO5 300V| 180V| 10vV 6A | 200€ 87WC 10M 15/45 2A| RHE | SES |[BUY12  |2N6308 
BDY26B NS |TO3 |LO5 300v| 180v| 10V 6A | 200C 87WC 10M 30/90 2A| RHE | SES [BUX12 |2N6308 
BDY26C NS |TO3 |LO5 300v| 180V| 10v 6A | 200€ 87WC 10M 75/180 2A| RHE | SES |BUX12  |2N6308 
BDY27 NS [TO3 |LO5 400V| 200v| 10v 6A | 200C 87WC 10M 15/180 2A| RHE | SES |BDY28  |2N5157 
BDY27A NS |TO3 |LO5 400V| 200V| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 15/45 2A| RHE | SES |BU134 |2N6308 
BDY278 NS |TO3 |LO5 400V| 200V| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 30/90 2A| RHE | SES |BUX14 |2N6308 
BDY27C NS |TO3 |LO5 400V| 200V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 75/180 2A| RHE | SES 

BDY28 NS |TO3 |L05 500V| 250V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 15/180 2A| RHE | SES |BDY28  |2N5157 
BDY28A NS |[TO3 |LOS 500V| 250V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 15/45 2A| RHE | SES |BU134 |2N6308 
BDY28B NS |TO3 |LO5 500V| 250V| 10V 6A | 200€ 87WC 10M 30/90 2A| RHE | SES |BU134 |2N6308 
BDY28C NS |TO3 |L05 500V| 250V| 10V 6A | 200C 87WC 10M 75/180 2A| RHE | SES |BU134 |2N6308 
BDY29 NS |TO3 |LOS 100V| 75V| 7v 30A| 200C| 220WC|  200k 15MN 15A| AHG | RCA |BDY29  |2N5686 
BDY34 N S |TO126 |L31 6ov| 40ov| 5v 3A | 150C 13WC 80M 30/300 2A| VHG | TFK . 

BDY37 NS [TO3 |LO5 160V| 140V| 7v 16A | 200C| 150WC|  200K 15MN 8A| AHE | RCA | BDY37 

BDY38 NS |[TO3 |LO5 50V| 40v 6A| 200C| 115WC|  500k 30MN 2A| AHG | MUL |BDY20  |2N3055 
BDY39 NS |TO3 |L05 100V| 6ov| 7v 15A | 200C| 115WC|  800k 25/100 4A| AHH | SGS | BDX50 |2N3773 
BDY39-4 NS |TO3 |LO5 100V| 6ov| 7v 15A| 200C| 117WC!  800k 25/63 4A| AHG | SIE |BDX40 |2N3772 
BDY39-6 NS |TO3 |LO5 100V|  6ov| 7v 15A| 200C!  117WC|  800k 40/100 4A| AHG | SIE |BDX40 |2N3772 
BDY42 NS |TO3 |LOs 250V 5A | 200C 60WC 12M 20MN 1A| RHE | TFK |BDY28  |2N5157 
BDY43 NS [TO3 |LO5 300v| . 5A | 200C 60WC 12M| . 20MN 1A| RHE | TFK |BDY28  |2N5157 
BDY44 NS |TO3 |L05 . 350V| . 5A | 200C 60wC 12M| . 20MN 1A! RHE | TFK |BDY28  |2N5157 
BDY45 NS |TO3 |LO5 | 250V 15A | 200C 95WC 13M 20MN 2A| RHE | TFK | BU134 
BDY46 NS |TO3 |LO5 300v 15A | 200€ 95WC 13M 20MN 2A| RHE | TFK |BU1%4 

BDY47 , NS |TO3 |LO5 350V 15A | 200C 95WC 13M 20MN 2A| RHE | TFK |BU134 
BDY48-200 |NS |TO3 |LO5 200V 3500MA | 175C|  100WC 5M AHE | TFK | 
BDY48-300 | NS [TO3 |LO5 300V 3500MA | 175C|  100WC 5M AHE | TFK 

BDY48-400 | NS [TO3 |L05 400V 3500MA | 175C|  100WC 5M AHE | TFK 

BDY49 NS [TO3 |LO5 . 100V 30A| 175C|  150WC | AHH | TFK . 

BDY53 NS |TO3 |LO5 100V| 6ov| 7v 12A | 200C 60WC 10M 20/60 2A| RHH | SES | BDY56 

BDY54 NS |TO3 |LO5 180V| 120V| 7v 12A | 200C 60WC 10M 20/60 2A| RHE | SES | BDY56 

BDY55 NS |TO3 |Los 100V| 6ov| 7v 15A| 200C|  115WC 10M 20/70 4A| RHH | SES | BDY56 

BDY56 NS |TO3 |LO5 150V| 120V| 7v 15A | 200C|  115WC 10M 20/70 4A| RHH | SES | BDY56 

BDY57 NS |TO3 |LO5 120V| 8ov| 10V|  25A|200C| 175WC 10M 20/60 10A | RHH | SES | BDY58 

BDY58 NS |TO3 |LO5 160V| 125V| 10V 25A | 200C|  175WC 10M 20/60 10A| RHH | SES | BDY58 

BDY58R NS |TO3 |LO5 160V| 160 30A | 200C|  175WC 10M 20MN 20A | AHH | RCA 

BDY60 NS |TO3 |LO5 120V|  6ov| sv 10A | 175C 30WC 30M 45/450|  500MA| RHG | MUL 

BDY60A NS |TO3 |LO5 100V| 6ov| 5v 5A | 175C 30WC 30M 45MN|  500MA| RHG | MUL 
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500K 


2M 


500P 


Equ. 
EUR. 


BUY38 
BDY72 
BDY20 
BDX50 


BDX40 
BDX40 
BDX50 
BDY78 
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BD590 


BD590 
BD590 
BD738 
BD590 
BD590 


BD590 
BDY88 
BDY89 


BU113 
BU113 
BUX25 
BUX25 


BFS93 


BFS93 
BF178 
BF178 
BF178 
BF179 


BF178 
BF185 
BF179 
BF337 
BF337 


BF337 
BF167 
BF173 
BF173 
BF167 


Equ. 
USA 


2N5003 
2N5003 


2N3054 
2N3441 
2N3055 
2N3773 


2N3772 
2N3772 
2N3773 


2N5050 


2N5298 
2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N5298 


2N6123 
2N6123 
2N6123 
2N6107 
2N6126 


2N6126 
2N6126 
2N6107 
2N6126 
2N6126 


2N6126 


2N4033 
2N4033 


2N4927 
2N4927 


2N4927 


Vce |Ves] lc Ts P.TOT fT Co8 Equ. 


| Boît. |Broch. max |max| max |max| max min | max FCT | FAB| EUR 
BF1311 ns |roi8 |Lo1 asv| 25v| sv] 100MAl175c| 300mwF|  150M| 5P| 35110] 10MA! RLG | 1TT 
BF13111 NS |TOi8 |Lo1 a5v| 25v| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  150M|] 5P| 100MN| 10MA| RLG | 1TT 
BF1311 NS |TO18 |Lo1 4sv| 25v| 5v| 100MA|175c| 300MWF|  150M| 5P| 180MN]  10MA| RLG | 1TT 
BF132 NS |Tot8 |Lo1 25V| 20V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  270M| 2P3| 35MN|  10MA| ALG | 1TT 
BF133 N S |TO106 | L17 25V| 20V| 5V| 100MA!125C| 200MWF|  270M| 2P3| 35MN|  10MA! RLG | 1TT 
BF134 N S |TO106 | L17 25v| 12v| 2v| 20MAl125c| 200MWwF|  600M| 1P7|  20MN]  10MA| FVG | 1TT | . 
BF136 N S |TO106 |L17 gov| 3ov| . | 20MA|125C| 200MWF|  300M| 2P| 20/80] 10MA! FVG |oBs |BFs10  |2No18 
BF137 NS [ros |Lo4 | 160v| 160v| s5v| 100MA|175C| 680MWF|  50M] 4P|  25MN|  30MA| TvE | 1TT |BF179 | 
BF138 N S |TO106 |L17 3ov| 3ov| . | 20MA|125C| 200MWF|  300M| 2P2| 20MN| 10MA| FvG | OBS |BF371  |2N3662 
BF140 NS ros [Los | 1350) . | 4v| somAl175c| 800MwF| 40M| 4P|  15MN|  20MA| Tvh | o8s |BF178 | 
BF140A Ns[ros |uoa | 1sov| . | 4v| somal175c| 800MwF|  40M] 4P|  15MN]  20MA| rvn | o8s |BF178 
BF140D NS ros [Lo | 18ov| : | 4v| soma 175c| 800MWF| 35M| 4P|  15MN] 20MA| TvE | oBs |8F179 
BF140R NS Toi [Loi | 135v| : | av| 5omAl175C| 600MWwF| 90oM| 4P|  20MN]  10MA| Tv4 | 9Bs |BF178 
BF140S Ns|ros [Loi | 135v| : | 3v| s5omal 175c WF] ooM| 4P| 20MN|  10MA| TvH | oBs |BF178 
BF152 N S |TO106 | L17 3ov| 12v| 2v| 25MA|125c| 200MWwF|  600M| 1P2] 25MN]  3MA| Tuo | sGs | BF183 
BF183 N S |TO106 |L17 sov| 12V| 2v| 25MA|125c| 200MWwF|  300M| 12] 20MN|  3MA! FRM | sGs |8F185 
BF154 N S |TO106 |L17 sov| 20v| 4v| 50MA|125C| 300MWF|  200M| 3P5| 25MN|  10MA| rlG | SGs |BF167 
BF155 NS |TO72 |LO6 aov| aov| 3v| 20MAl175C| 175MWF| 400M] op8|  20MN] 2MA| TUG | ss | BF160 
BF155R NS [rois [vor | 155V| . | sv! 5somAl175C| 60omWwF|  90M| 4P|  20MN]  10MA| TH | NUC |8F178 
BF155S NSros [Loi | 1550] . | sv| 5oma| 175c WF! 90M| 4P| 20MN|  10MA| TvH | NUC |BF178 
BF156 NS rose |Lo4 | 120v| 120V| 5v| 100MA|200c| 8oomwr|  30M| 12P|  30MN|]  30MA| TvH | sas | BF178 
BF187 NS |TO39 |LO4 | 150V| 150V| 5V| 100MA|200C| 800MWF|  30M| 12P|  3OMN|  30MA| TVE | sGs | 8F170c 
BF1578 NS [Toso |Lo4 | 175V| 175V| 5V| 100MA|200C| 800MWF|  30M| 12P|  30MN|  30MA| TE | s@s | BF178c 
BF158 N S |TO106 | L17 3ov| 12v| 2v| 5omA|125C| 200MWF|  600M| 1P2] 20MN| 4MA| TIA | SGS |BF173 
BF159 N S |TO106 |L17 aov| 20v| 2v| 50oMAl125C| 200MWF|  600M| 1P2]  20MN] 4MA| TiA | SGS | BF173 
BF160 N S |To106 |L17 sov| 12v| 2v! 5omal125c| 200MWwF|  400M| 1P2] 20MN|  3MA| FRM | ses |BF185 
BF160C N S |TO106 | L17 3ov| 13V| 2v| 5oMAl125c| 200MWF|  400M| 1P2]  50MN|  1MA| FRM | MCE | BF185 
BF161 NS |TO72 |L06 sov| 5ov| 4V| 20MA|175C| 175MWF|  400M| oP45|  20MN]  3MA| Tuo | ss |BF183 
BF162 N S |TO106 | L17 4ov| 4ov| 4v| 5omAl125c| 200MWwF|  400M| 2P4l 30MN|  4MA| FVG | sGs |BF200 
BF163 N S |TO106 |L17 aov| 4ov| 4v| 50MA|125C| 200MWF|  400M| op8|  30MN] 4MA| TiG | SGs |BF167 
BF164 N S |TO106 |L17 4ov| 4ov| avl 25mAl125c| 200MWwF|  400M| 1P6|  30oMN| 4MA| nc | sas |BF167 
BF165 N S |TO105 | LO4 3ov| 15V| 4v| 25MA|125C| 300MWF|  200M| 3R5| 20MN] 2MA|FRM | sGs |BF185 
BF166 NS |TO72 |L06 aov| 4ovl avl 25MAl175c| 175MWF|  400M| 1P2| 20MN| 2MA| FVG | SGs | BF200 
BF167 NS |TO72 |L51 4ov| 30v| 4v| 25MA|175C| 150MWF| 300M| OR3|  30MN] 4MA| TiG | MUL | BF167 
BF168 NS |TO18 |Loi sov| 30v| 4v| 25MA| . | 260MWwF| 275M| 2P6] 50MN| 7MA|FRM | OBS |BF185 
.BF169 Ns [rois |Lo1 sov| 3ov! 5v| somAl175c| 300mwF|  200M| 6P|  40MN|  10MA| FRM | oBs |8F185 
BF169R N S |TO106 |L17 sov| 3ov| sv! 5oMAl125c| 300MWF|  200M| 6P|  40MN| 10MA| FRM | SES |BF184 
BF170 NS|TOs [|Lo4 | 160v| 160v| . | 50MA| . | 300MWwF|  50M| . 15MN|  2MA| TVE | SES |BF259 
BF173 NS |TO72 |L51 aov| 25v| 4v| 25MAl175C| 260MWF|  350M| oR3| 40/1000] 7MA| TIA | MUL |BF173 
BF174 NS |Toso |Lo4 | 150v| 150V| . | 100MA|200C| 800MWF|  40M| 7P|  30MN|  10MA| TVE | SGs | BF179c 
BF175 NS |TO72 |LO6 aov| 4ov| 3vl 25mAl175c| 175MWF| 250M| opel  3oMN] 2MA| Ti | sGs |BF167 
BF176 N S |TO105 |LO4 aov| 40v| 4v] 5oMA|125C| 250MWF|  225M| 3P|] 20MN| 10MA| TiA | SGS |BF173 
BF177 | ns [rose |Lo4 | 100V| 6ov| s5v| somA|200C| 600MWF|  6oM| 3R6|  20MN]  10MA| Tv | MUL |BF179c 
BF178 NS |roso |Lo4 | 185V| 115V| 5v| 50MA|200C| 600MWF|  60M| 3R6|  20MN| 15MA| TVM | MUL | BF179C 
BF179 NS [TOso |Lo4 | 250v| 115V| 5v| 50MA|200C| 600MWF|  60M| 3R6| : 20MN| 20MA| TVH | MUL | BF179C 
BF179A NS [rose |Loa | 160] 115V| sv! 5omAÏ200c| 600MWwF|  60M| 3R5| 20MN|  30MA| TVE | MUL | BF179c 
BF1798 NS IToso |Lo4 | 220v| 115V| sv] 5omA|200C| 600MWF|  60M| 3R5| 20MN|  30MA| TVE | MUL |BF170C 
BF179C NS [rose |Lo4 | 25ov| 115V| 5v| s5oMA|200C| 600MWF|  60M| 3R5| 20MN| 30MA| TVE | MUL | BF179C 
BF180 NS |TO72 |LO6 3ov| 20v| 3v| 20MAl175C| 150MWF| 335M| oR56|  13MN]  2MA| TUG | MUL | BF180 
BF181 NS |TO72 |LO6 3ov| 2ov| 3v| 20MA|175C| 150MWF| 300M| 0R56|  13MN]  2MA| TUO | MUL | BF180 

Li 

BF182 NS |TO72 |LO6 25v| 2ov| . | 15MAl175c| 150MWwF|  325M| oR66|  10MN]  2MA| TuM | MuL | BF182 
BF183 NS |TO72 |LO6 2sv| 20v| 3v| 15MAl175c| 150MWF| 400M| oR66|  10MN|  3MA| TUO | MUL | BF183 
BF184 NS |TO72 |L51 3ov| 20v| 5v| 30MA|175C| 145MWF|  150M| 1R3| 757750] 1MA| FRH | MUL | BF184 
BF185 NS |TO72 |L51 3ov| 2ov| 5v| 30MAl175C| 145MWF|  110M| 1R3| 34/140|  1MA| FRM | MUL | BF185 
BF186 NS |TO39 |LO4 | 165v sv| 50oMA|200C| 750MWF|  60M| 4P|  20MN|  40MA| TH | oBs |BF178 
BF187 NS |To18 |Lot aov| . | . | 25mAl175c| 160MWwF|  250M| . 40MN| _10MA| FVG | oBs | 8F200 
BF188 NS |TO72 |LO6 sov| 5ov| 5v| 50MA|175C| 200MWF|  300M| . 25MN| 10MA| FVG | OBS | BF200 
BF189 NS |TO72 |LO6 sov| 3ov| 5v| 25MA|175C| 160MWF|  150M| . 65MN|  1MA| FVG | OBS | BF200 
BF194 Ns|xo [Lit sov| 20vV| 5v| 3omAl125c| 250MWF|  130M| 1R9| 67/220]  1MA| FRH | MUL |BF184 
BF195 NS |xo |L11 3ov| 20v| sv! 30MA|125C| 250MWF|  100M| 1R9| 36/125|  1MA| FRM | MUL | BF185 
BF196 ns xo |L11 aov| 3ov| 4v| 25mal125c| 250MwF|  200M| oR4| 27MN]  4mA| riG | MUL |BF167 
BF196P NSIxi1 |L23 aov| 3ov| 4v| 25MAl150C| 250MWF| 400M| oR22|  26MN|  10MA| FVG | FER 
BFig6Pk | NS |X11 |L24 4ov| sovl 4v| 25MAl150c| 250MWF| 400M| 0R22| 26MN|  10MA| FVG.| FER 
BF196PL NS|xi1 |L25 aov| 3ov| av] 25MAl150c| 250MWF| 400M| oR22|  26MN|  10MA| FVG | FER 
BF196PM | NS |X11 |L26 sv! 3ov| 4v| 25MAl150c| 250MWF| 400M| oR22|  26MN] 10MA| FVG | FER 
BF197 Nsxoæ |L11 aov| 2ov| avl 25MAl125c| 250MWF|  275M| oR6| 38MN| 7MA| TIA | MUL |BF173 
BF197P Ns x |L23 aov| 25V| 4v| 25MAl175C| 250MWF| 550M| 0R32|  38MN| 10MA| FVG | FER| . 
BFi97PK  |NS |Xxo9 |L24 aov| 25V| 4v| 25MA|175C| 250MWF|  550M| oR32|  38MN|  10MA| FVG | FER 
BF197PL NS |Xx09 |L25 aov| 25V| 4v| 25MA|175C| 250MWF| 550M| oR32|  38MN|  10MA| FVG | FER 
gFig7pM | NS |Xx09 |L26 sov| 25V| 4v| 25MAl175C| 250MWF| 550M| OR32|  38MN| 10MA| FVG | FER 
BF198 | Nsxio |Li9 av! 3ovl av 25MAl125c| 250MWF|  200M| oR4| 27MN] 4mA| riG | TFK | BF167 
BF 199 Ns|xi0 |Lie 4ov| 20v| 4v| 25MA|125C| 250MWF|  275M| OR6! 38MN| 7MA| TIA | TFK |BF173 
BF200 NS |TO72 |LO6 sov| 20v| av! 20MA|175c| 150MWF| 325M| oR56|  15MN]  2MA| FVG | MUL |BF200 
BF202 NS |Tot8 |Lo1 gov| . | sv| . |175C| 130MWwF|  650M| . | FVG | TFK 
BF203 NS |TOt8 |LO1 gov| . | sv! . |+175c| 130MWwF|  900M| . | | FVG | TFK 
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| max |max| max | max max min | 
BF206 N S |[TO72 |LO6 30V| 20V] 3V| 20MA|175C| 200MWF 250M| OR3 20MN 2MA| FVG | OBS | BF200 
BF207 N S |[TO72 |LO6 40V| 30V| 4V| 25MA|175C| 150MWF 200M|  OP3 40MN 4MA| FVG | OBS | BF200 
BF208 N S |TO72 |LO6 40V| 25V|] 4V| 25MA|175C| 230MWF 300M! OR46 50MN 7MA| FVG | OBS | BF200 
BF209 N S |TO72 |LO6 30V| 20V| 3V| 20MA|175C| 200MWF 250M| ORG6 15MN 2MA| FVG | OBS | BF200 
BF212 N S ITO72 |LOS 30V] 20V| 3V| 20MA!175C| 200MWF 350M| OR5 22MN 2MA| FVG | OBS | BF200 
BF213 N S |TO72 |LO6 20V| 15V| 3V| 50MA]|175C| 200MWF 300M| OR6 15MN 2MA | TUG | OBS | BF180 
BF214 NS |TO72 |L51 30V| 30V| 4V| 30MA|175C| 160MWF 150M|  OP7 75MN 1MA! FRH | OBS | BF184 
BF215 NS |[TO72 |L51 30V| 30V] 4V| 30MA]| 175C| 160MWF 150M|  OP7 35MN 1MA! FRM | OBS | BF185 ; 
BF216 N S |[TO98 |121 35V| 35V] 5V| 20MA|125C| 120MWF 100M|  1R3 50MN 1MA| RLA | OBS | BF369 2N3856 
BF217 N S |TO98 |L21 85V| 35V| 5V| 20MA]| 125C| 120MWF 120M| 1R3 75MN 1MA| RLA | OBS | BF369 2N3856 
BF218 N S |TO98 |L21 35V| 35V| 5V| 20MA|125C| 120MWF 110M|  1R3 50MN 1MA! RLA | OBS | BF369 2N3856 
BF219 N S |[TO98 |L21 35V| 35V! 5V| 20MA|125C| 120MWF 130M| 1R3 75MN 1MN| RLA | OBS | BF369 2N3856 
BF220 N S |[TO98 |L21 385V| 35V| 5V| 20MA]|125C| 120MWF 130M|  1R3 50MN 1MA| RLA | OBS | BF369 2N3856 
BF221 N S |TO18 |LO1 30V| 30V| 6V| 100MA|185C| 300MWF 70M]| 5P6 20MN 10MA! RLA | OBS | BFT59 2N3946 
BF222 N S |TO72 |LO6 50V|  50V! 4V| 20MA|175C| 175MWF 200M| . 20MN 2MA! FVG | SGS | BF200 . 
BF223 NS |X09 |L11 32V| 25V| 4V| 30MA|140C| 350MWF 375M| OR7 40MN 15MA| TIA | TFK | BF173 
BF224 NS |X10 |L19 45V] 30V| 4V| 50MA|150C| 360MWF 300M| OR46 30MN 7ZMA| TIA | TIS |BF173 
BF224J NS |TO92 |L53 45V|  30V| 4V| 50MA]150C| 360MWF 300M| OR46 30MN 7MA| TIA | TIS |BF173 
BF224JF N S |TO92 |L58 45V| 30V| 4V| 50MA|150C| 360MWF 300M| OR46 30MN 7ZMA| TIA | TIS |BF173 
BF225 NS |X10 |L19 50V|  40V| 4V] 50MA]|150C| 360MWF 400M| OR44 30MN 4MA| TIG | TIS |BF167 
BF225J N S [TO92 |L53 50V| 40V! 4V| 50MA|150C| 360MWF 400M | OR44 30MN 4MA| TIG | TIS |BF167 
BF225JF N S [TOg2 |L58 50V| 40V| 4V] 50MA|150C| 360MWF 400M| OR44 30MN 4MA| TIG | TIS |BF167 
BF226 N S |TO72 |L51 30V| 30V| 4V| 50MA|175C! 165MWF 150M| 1R4 34/165 1MA| FRM | SES |BF185 
BF227 NS |IX25 |L56 40V| 25V|] 4V| 25MA|125C|  50OMWF 300M| 0OR46 30MN 3MA| TIA | TFK | BF173 F 
BF228 NS |X25 |L55 100V|] 80V| 7V| 50MA|125C|  50MWF 50M| . 30MN 2MA| ALH | TFK | BSX21 2N1990R 
BF229 NS IX25 |L56 80V| 20V| 5V| 30MA]125C|  50MWF 130M| 1R7 67/220 1MA| FRH | TFK | BF184 
BF230 NS |X25 |L56 30V] 20V| 5V| 30MA|125C|  50MWF 100M| 1R7 36/125 1MA| FRM | TFK | BF185 , 
BF231 N S |TOI8 |LO1 15V| 12V| 6V| 50MA!185C| 300MWF 500M|  1R6 20MN 4MA| ULA | OBS | BF367 2N3983 
BF232 N S |TO72 |L51 25V| 25V| 4V| 30OMA|175C| 270MWF 300M| ORS8 30MN 7MA| TIA | SIE |BF173 : 
BF233 NS [1018 L18 30V! 30V! 4V| 3O0OMA!125C| 300MWF 150M 1R 40/350 1MA! FRH |! SES | BF184 
BF233-2 N S |TO106 |L18 30V| 30V| 4V! 30MA|:125C| 300MWF 150M 1R 40/70 1MA| FRH | SES | BF184 
BF233-3 N S |TO106 |L18 30V|] 30V| 4V| 30MA!125C| 300MWF 150M 1R 60/100 1MA| FRH | SES | BF184 
BF233-4 N S |TO106 | L18 30V| 30V! 4V| 30MA|125C| 300MWF 150M 1R 90/150 1MA| FRH | SES | BF184 
BF233-5 N S |TO106 | L18 30V| 30V| 4V| 30MA]| 125C| 300MWF 150M 1R|  140MN 1MA| FRH | SES | BF184 
BF233-6 N S |TO106 | L18 30V| 30V| 4V| 30OMA|125C| 300MWF 150M 1R 200MN 1MA| FRH | SES | BF184 
BF234 N S |TO106 | L18 30V] 30V| 4V| 30MA|125C| 300MWF 150M 1R 90/330 1MA| FRH | SGS | BF184 
BF235 N S |TO108 | L18 30V| 30V] 4V| 30MAI| 125C| 300MWF 150M 1R 40/165 1MA| FRM | SES |BF185 
BF236 N S |TO108 | L18 30V| 30V| 4V| 30MA|125C| 300MWF 150M 1R 34/1865 1MA| FRM | SES | BF185 
BF237 NS IX10 |L19 45V| 30V| 4V| 30MA|150C| 360MWF , 0R6 30MN 1MA| FRM | TIS |BF185 
BF238 NS |X10 |L19 45V| 30V| 4V| 30MA|150C| 380MWF ; 0R6 60MN 1MA| FRH | TIS | BF184 
BF240 NS |IX10 |L19 40V| 40V| 4V| 25MA|150C| 300MWF 215M| 0R34 67/220 1MA]| TIG | TFK | BF167 ; 
BF240B NS |xt3 : 40V] 4V| . 25MA | 125C| 250MWF 225M| OR6 110MN 1MA} RLA | PIH |BF394B |2N3856 
BF241 NS |X10 |L19 40V]  40V| 4V| 25MA|150C| 300MWF 200M| 0OR34 38/125 1MA| FRM | TFK | BF167 ; 
BF241A N S |[TO18 |LO1 60V|  60V| 4V| 100MA|175C| 300MWF 90M 4P 60/120 2MA| RLA | OBS |BF179 . 
BF241C N S |xX13 : 40V|  40V| . 25MA | 125C| 250MWF 200M| OR6G 32MN 1MA| RLA | PIH |BF199 2N3983 
BF241D NS |xX13 ; 40V|  40V| . 25MA | 125C| 250MWF 200M| OR6 38MN 1MA! RLA | PIH |BF199 2N3983 
BF242 N S |TO18 |L01 30V| 30V| 4V|. 100MA| 175C| 300MWF 90M 4P 100MN 2MA! RLA | OBS |BF394A | 2N3946 
BF242A NS |TO18 |LO1 60V] 6OV| 4V| 100MA]| 175C| 300MWF 90M 4 100MN 2MA| RLA | OBS | BF394A ; 
BF243 N S [TO18 |LO1 30V] 30V| 4V| 100MA|175C| 300MWF 90M 4P 150MN 2MA| RLA | OBS |BF394A |2N3856 
BF248 N S |TO18 |LO1 30V| 25V| 3V| 600MA|175C| 400MWF 180M 9P 30/300 10MA | RLG | TIS |BSW64 | 2N2222A 
BF248-1 NS |TO18 |LO1 30V| 25V|] 3V] 600MA| 175C| 900MWF 180M 9P 30/70 10MA} RLG | TIS 
BF248-2 NS |TOi8 |LO1 30V| 25V| 3V| 600MA|175C| 400MWF 180M gp 60/140 10MA| RLG | TIS 
BF248-3 NS |TO18 |LO1 30V] 25V| 3V| 600MA|175C| 400MWF 180M gp 120MN 10MA | RLG | TIS 
BF248-4 N S [TO18 |LO1 30V| 25V| 3V| 600MA! 175C| 400MWF 180M 9P 220MN 10MA | RLG | TIS : : 
BF249 P S |TO18 |LO1 30V| 25V] 3V| 600MA!175C| 400MWF 180M 9P 30/300 10MA| RLG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BF249-1 P S |TO18 |LO1 30V| 25V| 3V| 600MA|175C| 400MWF 125M 6P 30/70 10MA| AMG | TIS 
BF249-2 P S [TOI8 |LO1 30V] 25V| 3V| 600MA| 175C| 400MWF 125M 6P 60/140 10MA | AMG | TIS 
BF249-3 P S [TOi8 |LO1 80V| 25V| 3V| 600MA|175C| 400MWF 25M 6P 120MN 10MA | AMG | TIS 
BF249-4 P S |TO18 |Lo1 30V| 25V] 3V| 100MA|175C! 400MWF 125M 6P 220MN 10MA| AMG | TIS ; : 
BF250 N S |TO18 |LO1 15V| 15V| 3V| 600MA]| 175C| 400MWF 20M| 10P 75MN|  100UA| RLG | TIS |BC109  |2N930 
BF251 NS |TO72 |L51 30V] 30V| 4V| 25MA]175C| 150MWF 300M| OR3 30MN 4MA| TIG | SGS | BF167 
BF252 N S |TO72 |L51 40V|  30V| 4V| 25MA]175C| 150MWF 100M| OR74 30MN 2MA | FRM | SGS |BF185 
BF253 NS |IX10 |L19 30V| 25V| . 35MA | 170C| 280MWF 75M| . 50/330 1MA| RLA | SES | BF254 
BF254 NS IX10 |L19 30V| 20V| 5V| 30MA|150C| 300MWF 130M| 1R7 67/220 1MA| FRH | MUL | BF184 ; 
BF254B NS |X13 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 180MWF 130M| 1R7 110MN 1MA] RLA | PIH |BF394C | 2N3858 
BF254-3 NS IXx10 |L19 30V] 20V] 5V| 100MA| 150C| 625MWF 130M| 1R7 65MN 1MA| FRM | MOT 
BF254-4 NS IX10 |L19 30V| 20V| 5V| 100MA]| 150C| 625MWF 130M| 1R7 100MN 1MA| FRH | MOT . 
BF255 NS !X10 |L19 30V| 20V| 5V| 30MA|150C| 300MWF 100M!| 1R7 36/125 1MA| FRM | MUL | BF185 | 
BF255C NS |x13 30V| 20V| 5V| 30MA!125C| 180MWF 100MI 1R7 72MN 1MA]| RLA | PIH | BF184 2N3856 
BF255D NS |x13 30V] 20V] 5V| 30MA|125C| 180MWF 100M| 1R7 38MN 1MA! RLA | PIH | BF184 2N3856 
BF255-2 NS |X10 |L19 30V| 20V!] 5V] 100MA|150C| 625MWF 100M| 1R7 35MN 1MA| FRM | MOT 
BF255-3 NS |X10 |L19 80VI 20V|. 5V] 100MA]| 150C| 625MWF 100M|  1R7 65MN|  1MA| FRM | MOT ; 
BF257 N S |[TO39 |LO4 160V| 160V|I 5V! 100MA]| 175C| 500MWF 55M 7P 25MN|  30MA| TVM | SES | BF257 ; 
BF257A N S |[TO39 |LO4 180V| 180V| 5V| 100MA| 175C| 500MWF 55M 7P 25MN|  30MA| RLA | TIS | BF259 2N3440 
BF257B N S |TO39 |LO4 220V| 220V| 5V| 100MA| 175C! 500MWF 55M 7P 25MN|  30MA! RLA | TIS | BF259 2N3440 
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| 
100MA | 175C|  500MWF 55M|  7P 25MN| 30MA| RLA | TIS |BF259  |2N3440 


BF257C N S |TO39 |L04 220V] 220V| 5V 

BF257D N S- |TO39 |LO04 180V] 160V] 5V]| 100MA]| 175C! 500MWF 55M 7P 30/150 30MA| RLA | TIS | BF259 2N3440 
BF257G N S |TO39 |L04 170V] 170V| 5V] 100MA]| 175C| 500MWF 55M 7P 25MN 30MA!| RLA | TIS | BF259 2N3440 
BF257N N S |TO39 |LO4 180V] 180V] 5V] 100MA]| 175C) 500MWF 55M 7P 25MN 30MA| RLA | TIS .| BF259 2N3440 
BF257S N S |TO39 |LO4 140V] 140V] 5V] 100MA]| 175C| 500MWF 55M 7P 25MN 30MA] RLA | TIS |BF259 2N3440 
BF258 N S |TO39 |L04 250V| 250V|] 5V] 100MA]| 175C| 800MWF 55M 7P 25MN 30MA| TVH | SES | BF258 : 
BF258A N S |TO39 |L04 280V| 280V| 5V| 100MA]| 175C! 800MWF 55M 7P 25MN 30MA| TVH | SES | BF259 2N5058 
BF259 N S |TO39 |L04 300V| 300V| 5V| 100MA]| 175C| 500MWF 90M 7P 25MN 30MA| VLE | SES | BF259 : 
BF259A N S |TO39 |LO4 300V| 300V| 5V| 200MA]| 175C| 500MWF 90M 7P 25MN 30MA| VLE | TIS | BF259 2N5058 
BF259G N S |TO39 |LO4 300V| 300V| 5V| 200MA]| 175C| 500MWF 90M 7P 10MN 30MA| VLE | TIS | BF259 2N5058 
BF260 NS |TO72 |L51 45V 30V| 4V] 50MA]175C| 150MWF 400M | 0R32 35MN 1MA! FVG | SGS | BF200 

BF261 N S |TO72 |L51 40V 30V! 4V| 50MA]175C! 150MWF 365M| 0OR32 35MN 1MA| TIG | SGS | BF167 

BF262 NS |X32 L71 30V 20V| 3V|] 20MA)|125C| 120MWF 400M ; : < ULA | ATC | BF362 

BF263 NS |X32 L71 30V 20V| 3V] 20MA|125C| 120MWF 525M s : : ULA | RTC | BF362 

BF264 NS |X32 L71 30V 20V| 3V| 20MA]125C| 120MWF 400M : : : VLA | RTC | BF480 

BF266 NS |TO72 |LO6 40V 40V, 5V] 20MA)175C) 175MWF 250M| OR8 22MN) 2500UA| RLA | RIZ | BF196 2N3983 
BF267 NS |TO72 |L51 30V 30V| 5V| 25MA}175C|] 130MWF 175M|  OR3 27MN 4MA| RLA | RIZ |BF196 2N3983 
BF268 N S |TO1I8 |L101 30V 30V| 4V| 25MA|175C| 150MWF 600M ; 25MN - ULA | OBS | BFY90 2N2857 
BF269 N S |TO18 |LO1 30V 30V| 4V] 25MA]175C| 150MWF 600M È 27MN 4MA | FVG | SGS : 

BF270 N S |TO72 |LO6 40V 40V] 4V] 20MA]|175C| 150MWF 300M| OR2 30MN 3MA| TIG | SGS | BF167 

BF271 N S |TO72 |LO6 30V 30V| 4V| 50MA]200C| 250MWF 450M : 30MN 10MA| TIA | SGS | BF173 

BF272 PS |TO72 |LO6 45V 30V| 4V| 20MA]175C|  150MWF 700M|  OP3 25MN 3MA| ULA | SGS | BF576 

BF272A PS |TO72 |L06 40v 35V| 3V| 20MA]200C| 200MWF 700M| OR5 25MN 8MA | ULA | SGS | BF576 

BF273 N S |TO106 | L18 25V 25V|] 4V| 50MA|125C| 200MWF 400M| OR6 35MN 1MA| FVG | SGS | BF200 

BF273C N S |TO106 |L18 25V 25V| 4V| 50MA]|125C| 200MWF 400M| OR6 70/120 1MA| FVG | SGS | BF200 

BF2730 N S |TO106 |L18 25V 25V| 4V| 50MA]|125C| 200MWF 400M| OR6 35/75 1MA! FVG | SGS | BF200 

BF274 N S |TO106 |L18 25V 25V| 4V| 50MA]|125C| 200MWF 400M|  OR6 70OMN 1MA| TIA | SGS | BF173 

BF274B N S |TO106 |L18 25V 25V| 4V|] 50MA!125C| 200MWF 400M]| OR6 100MN 1MA| FRH | SGS | BF173 

BF274C N S |TO106 |L18 25V 25V| 4V| 50MA|125C| 200MWF 400M| OR6 70/120 1MA| TIA | SGS | BF173 : 
BF275 NS |TO72 |L06 40v 40V| 5V| 20MA]|175C| 175MWF 250M| OR8 35MN]| 2500UA| VLA | RIZ | BF200 2N4252 
BF277 N S |X24 L52 40V . 4V| 25MA]| 150C| 130MWF 350M - { 5 TIA | SES 

BF278 NS |X24 L52 40V . 4V| 25MA]| 150C| 260MWF 550M . | . TIA | SES 

BF279 N S |X24 L52 30V : 3V| 20MA| 150C| 150MWF 500M : : | TIA | SES 

BF280 N S |X24 L52 30V à 3V] 20MA)]150C|  150MWF 500M | è . TIA | SES 

BF281 NS |X24 L52 30V : 3V] 20MA|150C| 150MWF 700M A | ; TIA | SES 

BF282 NS |X24 L52 30V . 3V] 20MA]| 150C| 150MWF 600M . : - TIA | SES 

BF283 N S |X24 L52 30V : 4V| 30MA| 150C| 300MWF 250M ; . : TIA | SES 

BF284 NS |X24 L52 30V . 4V| 30MA]| 150C| 165MWF 250M 6 : . TIA | SES 

BF285 NS |X24 L52 30V . 4V] 30MA]| 150C|  165MWF 250M | = ; TIA | SES 

BF286 NS |X24 L52 30V . 4V]|  30MA]| 150C|  160MWF 250M . . ; TIA | SES 

BF287 N S |TO72 |LO6 40V 40V| 4V|] 20MA}200C| 250MWF 400M | 0R42 40MN 2MA| FVG | SGS | BF200 

BF288 NS |TO72 |L06 40V 40V| 4V] 20MA]|200C| 250MWF 250M| 0R48 65MN 1MA| FVG | SGS | BF200 

BF290 NS |TO72 |LO6 40V 40V] 4V] 20MA]200C| 250MWF 700M} 0R42 S0MN 3MA| TUO | SGS | BF183 : 
BF291 N S |TO18 |LO1 50V 40V| 5V] 100MA]|200C| 360MWF 260M] 3P5 60/300 10MA| VLA | SGS | BFX93 2N918 
BF291A NS |TO18 |LO1 50V 40V] 5V]| 100MA| 200C| 360MWF 260M| 3P5 6OMN 10MA| VLA | SGS | BFX93 2N918 
BF291B NS |TO1I8 |LO1 50V 40V| 5V] 100MA]|200C| 360MWF 260M| 3P5 100MN 10MA| VLA | SGS | BFX93 2N918 
BF292 N S |TO39 |LO4 220V] 220V] 5V]| 300MA]200C| 800MWF 30M]| 12P 30MN 10MA| TVH | SGS | BF258 . 
BF292A N S |TO39 |LO4 150V| 150V| 5V] 100MA]| 200C| 800MWF 30M]|  12P 30MN 10MA | TVM | SGS | BF257 

BF292B N S |TO39 |LO4 190V| 190V] 5V] 100MA] 200C| 800MWF 30M| 12P 30MN 10MA| TVH | SGS | BF258 

BF292C N S |TO39 |LO4 220V] 220V] 5V| 300MA|200C| 800MWF 30M}! 12P 30MN 10MA | TVH | SGS | BF258 

BF293 NS |TOÏ8 |LO1 50v 45V| 5V] 50MA]200C| 360MWF 250M| 3P5 50/300 10MA | VLA | SGS |BSW64 | 2N2222A 
BF293A NS |TOf8 |LOt s0v 45V| 5V| 50MA]|200C| 360MWF 190M|  5P4 170TP 10MA| VLA | SGS |BSW64 | 2N2222A 
BF293D NS |TO18 |LOt S0V 45V] 5V| 50MA]|200C| 360MWF 190M]|  5P4 100TP 10MA| VLA | SGS |BSW64 | 2N2222A 
BF294 N S |TO39 |LO4 160V] 160V 100MA | 200C|  800MWF 40M}! 3P5 30MN 10MA| TVM | SGS | BF257 

BF297 NS |X10 L20 160V! 160V] 5V] 100MA] 150C| 625MWF 95M|  10P 30/150 30MA| TVM | TIS | BF257 

BF297P NS |x11 L23 160V| 160V| 5V] 100MA! 150C| 625MWF 95M|  10P 30/150 30MA| TLE | FER ; 

BF298 NS |X10 L20 250V| 250V|] 5V| 100MA]| 150C! 625MWF 95M|  10P 30/150 30MA! TVH | TIS | BF258 

BF298P NS |Xx11 L23 250V| 250V] 5V| 100MA]| 150C| 625MWF 95M|  10P 30/150 S0MA| TLE | FER : 

BF299 NS |X10 L20 300V| 300V] 5V| 100MA]| 150C| 625MWF 95M|  10P 30/150 30MA| TVE | TIS | BF259 

BF299F NS |X11 L23 300V| 300V| 5V| 100MA]| 150C| 625MWF S5M|  10P 30/150 30MA| TLE | FER 

BF302 NS |TO72 |E51 40V 30V! 4V| 50MA]|175C| 150MWF 325M| 0R38 35/125 1MA| TIG | SGS | BF167 

BF303 NS |TO72 |LS51 40V 30V] 3V| 50MA]|175C| 150MWF 250M| 0R38 110MN 1MA] FRH | SGS | BF184 

BF304 N S |TO72 |LS51 40v 30V| 4V] 50MA]|175C| 150MWF 250M| OR25 35/120 1MA | FRM | SGS |BF167 

BF305 NS ITO5 |LO4 180V! 150V] 5V] 50MA!200C| 600MWF 50M}! 3P5 20MN 30MA| TVM | SGS | BF257 

BF306 NS |TO72 |L51 40V 25V| 4V] 25MA])175C| 175MWF 500M | 0P23 38MN 7MA| TIA | SGS | BF173 

BF307 NS |TO72 |L51 40V 25V| 4V] 25MA]175C| 175MWF 1G| OR25 38MN 7MA! FVG | SGS | ; 
BF308 N S |TO72 |LS51 40V 35V| 4V| 50MA]|175C! 150MWF 800M| 0P25 40MN 1MA! ULA | SGS | BFY90 2N2857 
BF309 N S |TO72 |L51 40V 35V! 4V| 50MA]|175C| 150MWF 800M| OP25 75MN 1MA| ULA | SGS | BFY90 2N2857 
BF310 NS |X10 L20 30V 30V| 4V| 25MA]|150C| 300MWF 275M|  1P6 28MN 4MA| TIA | SIE |BF173 : 
BF311 NS |X10 L19 35V 25V! 4V] 40MA]140C| 350MWF 375M!| OR7 40MN 15MA| TIA | TFK |BF173 

BF314 NS |X10 L20 30V 30V| 4V! 25MA]|150C| 300MWF 225M| OR4 29MN 4MA | FVG | TFK | BF200 

BF315 P S |TO18 |LOf 20V 20V] 4V] 100MA] 200C| 360MWF 300M à 6OMN 10MA | TUM | SGS | BF576 

BF316 P S |TO72 |LO6 40V 35V| 4V] 15MA]175C| 150MWF 400M| 0P15 30MN 1MA| TUO | SGS | BF324 

BF316A P S ITO72 |L06 40V 35V| 3V] 20MA]200C! 200MWF 400M| OR4 30MN 8MA | TUO | SGS | BF324 

BF317 P S |T0106 |L17 20V 20V] 4V] 100MA] 125C| 200MWF 300M Ê 6OMN 10MA]| TUM | SGS | BF315 
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Mat. | B0ît- [Broch} max | max |max| max | max 
BF321 N s |To1o6 |L17 sov| 20v| svl 3omal:125c| 300MwF| . 6oMN| 1mA| FRH |oBs|BFigs |2N4006 
BF321A N S |To106 |L17 sov| 20v| sv| 30MAl125c| 300MWwF| À 60/100| 1MA| FRH | SES | BF200 
BF321B N S |TO106 |L17 sov| 20ov| sv| 30MAl125C| 300MWwF| | 85/135| 1MA| FRH | SES | BF200 
BF321C N S |To106 |L17 sov| 2ov| sv| 30mAl125c| 300MWwF| | 110MN|  1MA| FRH | SES | BF200 
BF321D N S |To106 |L17 sov| 20v| 5v| 30MA|:125C| 300MWF 145MN| _ 1MA| FRH | SES | BF200 
BF321E N s |To1os |L17 sov| 20v| svl 3omAl:125c| 300MwF| , 190MN| _ 1MA| FRH | ses | 8F200 
BF321F N S |TO106 |L17 sov| 20v| 5v| 30MAl125c| 300MwF| | ; 250MN| 1MA| FRH | SES | BF200 | 
BF322 NS |TO3 |L04 3ov| 25v| 3v| 600MA|175C| 400MWF|  150M| 12P|  30MN|  10MA| RLG | TS |Bswsa |oN22194 
BF322-1 NS |TO3 |LO4 sov| 25V| av| 600MA|175C| 400MWwF|  150M| 12P| 30/70! 10MA| RLG | ris 
BF322-2 NS |Toæ |Lo4 sov| 25vV| av| 600oMA|175C| 400MWF|  150M| 12P| 60140!  10MA| RLG | ris 
BF322-3 NS |Toz |Lo4 3ov| 25vV| 3v| 600MA|175c| 400MwF|  150M| 12P|  120MN| 1omAl rLG | ris 
BF322-4 NS |TO39 |LO4 3ov| 25V| s3v| 600MA|175C| 400MWwF|  150M| 12P|  220MN|  10MA| RLG | ris 
BF323 p S |TO3%æ |Lo4 3ov| 25V| 3v| 600MA|175C| 400MWF| 150M| 12P|  3oMN| 10MA| RLG | ris |BFx29 |2N2005A 
BF323-1 ps [TOæ |L04 gov| 25v| av 600MA| :175C| 400MWF|  150M| 12P|  3070| 10MA| RLG | ris | 
BF323-2 p S [TO3 |Lo4 3ov| 25V| av| 600MA|175C| 400MWF|  150M| 12P| e6o/140|  10MA| RLG | ns 
BF323-3 ps [Tos |Lo4 sov| 25v| sv| 600MA|:175c| 400MwF|  150M| 12P|  120MN| 10MA| nLG | ns 
BF323-4 ps |Tose |L04 ov| 25v| av| 600MA|175C| 400MWF|  150M| 12P|  220MN|  10MA| RALG | ns 
BF324 ps |xt0 |L20 3ov| 30v| 4v| 25MAl150c| 250MwF| 350M| op1l 257160!  4MAl FvG | 17r |BF500 
BF325 NSxt0 |L20 sov| 4ov| 4v| somAl150c| 250MwF|  350M| oR58|  25MN| 9MA| FvG | ris |BF200 
BF329 Nsxoæ |L 40v| 3ov| 4v| somAl125c| 250MWF|  365M| oR32|  35MN|  1MAl nc | sGs |&ri6r 
BF330 NS 1|xo [Li aov| 25v| 4v| 25MAl125C| 250MwF|  500M| oR46|  semnN| 7mAl Tia | ses |Br173 
BF332 NS |xo [Li gov| 20v| sv| 30oMAl125c| 250MWwF| 300M| 1R7| 66/2200] 1MA| FRH | sGs | BF184 
BF332B Ns|xo [Lt sov| 20ov| 5sv| 30oMAl125c| 250MWwF|  300M| 1R7|  105MN|  1MA| FRH | Sas |BF184 
BF333 Ns|xo [Li sov| 20v| 5v| 30oMAl125C| 250MwF| 200M| 1R7| 36120! 1MA| FRM | SGs | BF185 
BF333C Nsxoæ [Li sov| 20v| sv] 30oMAl125C| 250MWF|  200M| 1R7|  69/120|  1MA| FRH | sGs | BF184 
BF333D Ns|xe |L11 sov| 2ov| sv| somAl125c| 250MwF|  200M| :1R7| 36/7741  1MA| RM | sas |er1s 
BF334 NSsxæ |L11 aov| 3ov| 4v| 25MAl125C| 250MwF| 215M| 2R|  65/220| 1MA| FRH | VAL |BF184 
BF335 Nsxo |L1 aov| sov| 4v| 25MAl125C| 250MWwF|  185M| 2R| 35/1251 1MA| FRM | VAL |eF185 
BF336 NS |[Toæ |Lo4 185V| 180v| sv] 100MA| 200c| 800MwF|  8oM| 6p|  20MN| 30MA! TvH |MUL|BFR25  |onao27 
BF336D NS|Tos |Lo4 | 185V| 180v| 5v| 500MA| 200€! 500MWwF|  40M| . 20MN| 3MAÏRME | ris |Br337  |2N4907 
BF387 NS |Toss |Lo4 | soov| 225v| . | 100MA|200c| s0omwr|  som| pl  20MN| 20oMAl TvE |MuL |Br25o |2N4027 
BF337D NS |ros |Lo4 | 25ov| 200V| 5v| 500MA| 200€! 500MWwF|  40M| . 20MN| 3MAÏRME | ris |BF337  |2N4907 
BF338 NS |Toso |Lo4 | 250v| 200v 100MA | 200C| 800MWF|  80oM| 6pl  20MN| 30MA| TVH | MUL |BF258 |2N4007 
BF338D NS|ros |Lo4 | 3oov| 225v| 5v| 500MA| 200€! 500MWwF|  80M| . 20MN| 3MAÏRME | ris |Br337 |2N4907 
BF339 Pslxio ÎL 25V| 18V| 4v| 25MAl150C| 250MWF|  250M| 1P75|  3OMN|  2MA| FRM | ris 
BF340 psixo |L ssv| sov| sv| 5oMAl150c| 250MWwF| som] 1R5|  30MN|  1ma! FrM | ns |BF451 
BF341 Pslxio |Li9 3sv| sov| sv| s5oMAl150C| 250MWwF| 80M| 1R4]  30MN| 1MA| FRM | ris |BF450 
BF342 Ps|Ixio |L19 gsv| sov| sv| somAl150c| 250MwF| 80m! 1R4|  30MN| 1MA| FRM | TiS |BF450 
BF343 Psxo |L9 ssv| sov| 5sv| 5oMAl150C| 250MWwF| 8omM| 1R4|  30MN| 1mal FrM | ris | Bras 
BF344 NS |Tois |L57 3ov| 20v| 4V| 50MAl175C| 150MWF|  250M| 1R7| 90/20] 1MA| FRH | sGs | BF184 
BF345 NS |Tois |L57 sov| 20v| av| somAl:175c| 150MwF| 250M| 1n7|  40/115| 1MA| FrM | ses |eries 
BF355 NS |Toso |Loa | 300v| 225V| 5v| 100MA|200c| 800MwF| | 16MN| _160MA| TVH | MUL | BF258 
BF357 Ns|xt0 |L20 sov| 15V| 3v| somA|150c| 200MWwF|  soom! 3P|  20MN| 5MA! uLA | ris |Brvoo |2N2857 
BF357K NS |[Tog |L15 sov| 15V| 3v| 50oMAl150C| 200MwF| 1200M| 1R7|  20MN|  5MAl Truc | ris |Brvoo |2N2es7 
BF359 Pslxe |x16 4ov| 35v| 4V| 20MAl150C| 140MWF| 850M| . 30MN| 3MA| LLA | 5GS | 
BF360 Psixe |xi aov| asv| 4avl 20oMAl150c! 140MWF|  750M| . 30MN|  3Ma| ruo | ses 
BF362 NS x32 |L704 2ov| 3v| 20MA|125C| 120MWwF|  400M| 05]  12MN|  12MA| TUG | MUL | BF480 
BF363 NS |x32 |L70A 20v| 3v| 20MA|125c| 120MWF|  600M| 0R5|  12MN|  12MA| TUG | MUL | BF362 
BF364 NS |To72 |L06 3ov| 20vV| 5V| 30MA|200c| 300MWwF|  130M] 1R7|  60MN| 1mAl vLA |oBs |BF255 | 2N4252 
BF365 NS |TO72 |L06 3ov| 20v| 5v| 30MA|200C| 300MWwF|  100M| 1R7|  30MN| 1MA| vLA | ous |BF255  |2N4252 
BF366 N s |Toge -|L14 gov| sov| av| 25MAl135c| 310mwF|  400M| . 15MN| _3MA| FvG | mor |BF200 
BF367 NS |ToZ |L16 sov| 3ov| 3v| 25MAl135c| 310MwFr|  400M| : 1SMN| _3MA| FVG | MOT | BF200 
BF368 NS |To® |L14 25V| 15V| 4V| soMAl135C| 310MWwF|  250M| oR18|  25/125|  1MA| FVG | MOT | BF200 
BF368K NS [rose |Li6 25v| 15V| 4v| 5oMAl135C| 310MwF|  250M| oR18|  25/125|  1MA| FvG | MOT |BF200 
BF369 NS |TOg2 |L14 3ov| 20v| 4V| 5oMA|135C| 310MWF| 400M| oR18|  70/220|  1MA| FvG | MoT | BF200 
BF369K Ns |roæ |L16 gov| 20v| 4v| somal135c| 310mMwF| 400M| oR18|  70/220|  1MAl FvG | mor |8r200 
BF370 NS |TOS2 |L74 40V| 15V| 4V| 100MA| 150C| 500MWF|  500M| 2P2|  40MN| 10MA| TIA | VAL 
BF371 Ns |Toæ |L16 4ov| sov| 4v| 100MAl 135C| 310MwF|  500M| oR46|  40MN|  7MAl riA | Mot |BF173 
BF372 ps |To72 |Lo6 aov| 35v| 4av| 20MAl175C| 150MWF|  500M| oR3| 25MN|  3MA| uLA | sGs |BF576 
BF373 Ns |rog |L16 40v| 30v| 4v| 100MA|135c| s0oMwF|  300M| on6|  40MN| 7MAl ra | mor |Br173 
BF374 Ns |Tos |u16 sov| 25v| 3v| 100MA|150c| 350MwF|  400M| on6| 70250!  1mAl uLA | mor |er1et ; 
BF375 NS |Tos |L16 3ov| 25v| 3v| 100MA! 150€! 350MWwF|  400M| on6! 707120! 1MA| uLA | mor |BFtet 
BF375C NS To |L16 gov| 25v| 3v| 100MA|150c| 350MWwF| . OR6| 7OMN| 2MA| FRH | MOT | BF184 
BF375D NS |Tos |L16 sov| 25v| 3v| 100MA| 150€! 350MwF| oR6|  35/20| 2MA| FRM | MOT |BF185 
BF377 Nsxi0o !|L20 sov| 15V| 2v| 25MAl150c| 300MWwF|  500M| 1R2!  25MN|  2MA| Tuo | TFK | BF183 
BF378 Nslxio Î|Li gov| 15v| 2v| 25MAl150c| 300MwF|  500M| ono! 25MN|  2mA| ruo | rrk |BF183 
BF379 ps |xio |L20 aov| 25v| 4avl 25MAl150c| 300MWwF|  260M| oR33 8oTP| 1MA| FVG | TFK | 
BF380 Nsixt7 |La5 18ov| 180v| av 1A | 150C 1WF|  60M| . 40MN| _10MA| TVH | MOT | BF258 
BF380-1 NSsixi7 |L35 180v| 180v| av 1A | 150€ 1WF|  60M| 2P2l 25MN| 30MA| TLH |MOT| 
BF380-5 Nslxi7 |L35 18ov| 180v| sv 1A| 150€ 1wF|  60oM| 2P2l 25MN| 30MA| TLH | MOT 
BF381 Nsixi7 |La5 | 250ov| 250v| av 1A| 150€ 1WF|  6om| . 40MN| _10MA| TvH | Mor | BF258 
BF381-1 NSslxi7 |L35 | 250v| 250v| rv 1A | 150€ 1WF| 6oM| 2P2| 25MN| 30MA| TLH |MOT| 
BF381-5 NSxi7 |L35 | 2sov| 250v| 8v 1A | 150€ 1WF|  6oM| 2P2| 25MN| 30MA| TLH |MOT| 
BF362 NSxi7 |L35 | 30ov| 300v| av 1A | 150€ 1WF|  6oM| . 40MN| 10MA| TVE | MOT | 8F259 
BF362-1 Nsxi7 [135 | 30ov| 300v| av 1A | 150€ 1WF|  6omM| 2P2] 25MN| 30MA| TLE | MOT 
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625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


625MWF 
625MWF 
625MWF 
310MWF 
350MWF 


350MWF 
350MWF 
310MWF 
350MWF 
350MWF 


625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


625MWF 
200MWF 
200MWF 
150MWF 
150MWF 


220MWH 
220MWH 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
1250MWC 
1250MWC 
1250MWC 
1250WC 


6EWC 
830MWF 
830MWF 
830MWF 
830MWF 


830MWF 
830MWF 
830MWF 
830MWF 
830MWF 


830MWF 
250MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


100MWF 
300MWF 
300MWF 
150MWF 
150MWF 


200MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
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10MA 


10MA 
10MA 


10MA 
10MA 


10MA 
10MA 
10MA 


1MA 
5MA 
5SMA 
SMA 
5MA 


20MA 
25MA 
25MA 
25MA 
25MA 


25MA 
25MA 
25MA 
25MA 
25MA 


25MA 

1MA 
10MA 
10MA 
10MA 


2MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
1MA 


a  —@_—_————_—_——— ————— 


FCT | FAB. 


Equ. 
EUR. 


BF184 
BF185 
BF257 
BF257 


BF258 
BF258 
BF259 
BF659 


BF650 
BF659 


BF184 
BF184 


BF184 
BF184 
BF185 
BF184 
BF185 


BC327 
BFX91 
BFX91 
BSV68 
BFX91 


BFX91 
BF414 
BF414 
BFS20R 
BCW69R 


BF299 


BFT19B 


BF506 
BFT44 
BFT44 
BFT44 


BF324 


BF324 
BF324 


BF115 
BF115 
BF115 
BF115 
BF115 


2N5401 
2N3638 
2N3637 
2N3637 
2N3636 


2N3637 


2N4927 


2N5416 


2N5771 
2N5416 
2N5416 
2N5416 


ic Ts 


max| max |max| max | NFE | | : 
BF456 NS |To128 [Leo |  16ov| 160v| 5v| 100Ma| 150€ mWc|  65M| . 40MN|  30MA| ALE | ris |BD232 | 
BF457 N S |TO126 |L31 16ov| 160v| 5v| 100MA| 150€ ewc| 40M| . 26MN|  30MA| RLE | RCA | BF459 | 
BF458 N S |TO126 | L31 250v| 250v| 5v| 100MA| 150€ ewc| 40M| . 26MN|  30MA| RLE | RCA | BF459 
BF459 N S |TO126 | L31 300v| 300v| 5v| 100MA | 150€ ewc|  40M| . 26MN|  30MA| RLE | RCA | BF459 
BF460 NS|xi7 [Las | 250v| 250v| ev| 500MA| 150€ 2wc|  45M| 3R|  40/180| 30MA| RME | MOT |BFR8S  |2N5058 
BF461 Nslxi7 [Las | soov| s0ov| ev| 500ma| 150€ awcl 45M| 3R|  40/180| 30MA| RME | MOT |BFR88  |2N5058 
BF462 NSxi7 [Las | 35ov| 35ov| ev| 500MA! 150€ 2WC| 45M| 3R|  40/180| 30oMA| RME |MOT|BFR68S  |2N5058 
BF463 ps |xi7 [Las | 250v| 250v| 5v| 500MA! 150€ aWc| 20M| 3R|  40/180| 30MA! RME | MoT |BFriem |2N5416 
BF464 Ps x17 |L3s |  3oov| 300v| 5v| 500MA| 150€ awc|  20M| 3R| 40/1860] 30MA| RME | MOT |BFT19B |2N5416 
BF465 ps |xi7 [Las | 35ov| 3sov| 5v| 500MA| 150c 2Wc| 20M| 3R| 40/80! 30MA| RME | MOT |BFri9B |2N5416 
BF466 Nsxi7 |La5s | 200v| 150v| 5v 1A| 150€ awc| 100M| 12P|  40MN| 10MA| RME MOT |Br65o |2N5058 
BF467 Nsxi7 |L35 | 250ov| 200v| 5v 1A| 150€ 2Wc| 100M| 12P|  40MN|  10MA| RME | MOT |BF659  |2N5058 
BF468 NS xi7 [Las | aoov| 250v| 5v 1A| 150€ 2WC| 100M| 12P|  40MN| 10MA| RME |MOT|BF659  |2N5058 
BF469 N S |TO126 | L31 250v| 250V| 5v| 30MA! 150€ 2WE| 60M| 1R6|  50OMN|  25MA| RME | MUL 
BF469S NS |To126 |L32 | 250v| 250v| 5v| 30mA| 150€ 2WE| 60M| 188! SoMN| 25MA| TLE | TFK | 
BF470 ps IToi26 |L7o | 250V| 250v| s5v| 30MA| 150€ 2WE| 60M| 1R8] 5oMN| 25MA| RME | MUL | 
BF470S PS |Toi26 |L32 | 250v| 250v| 5v| 30MA| 150€ 2WE| 60M| 1R8| SOMN| 25MA| TLE | TFK 
BF471 NS |TO126 | L31 30ov| 300v| 5v| 30MA| 150€ 2WE| 60M| 1P8! 50MN| 25MA| TVE | SiE |er4so |2N5656 
BF471S NS |To126 |L32 | 30ov| 300v! 5v| 30MA| 150€ 2WE| 60M| 1R8| 50MN| 25MA| TLE | TFK 
BF472 ps |To126 | L31 300ov| . | 5v| 100MA| 150€ 2Wc| 6oM| 1P8| S50OMN| 25MA| TVE | SIE | 
BF472S ps [To126 |u32 | soov| 30ov| s5vl 30MAl 150c 2WE| 6oM| 1R8| 50MN| 25MA| TLE | TFk . 
BF479 ps |xs7 |L82 3ov| 25V| 3V| 50MA|150C| 170MWF|  600M| 1P2!  20MN|  10MA| TUG | sGs 
BF479S ps |x32 |x3 3ov| 25V| 3v| 50oMA|150C| 170MWF|  700M| ops5|  20MN|  10MA| ruG | scs | 
BF479T Ps |xi1 |Le gov| 2ov| av| 5omA|150C| 160MWF| 1850M| op5|  20MN|  10MA| TUG | TFK 
BF480 NS x32 [uronl 2ov| 15v| 2v| 20MAl125c| 140MWF 1G| . 10MN| _10MA| TUM | MUL | BF362 
BF481 Nsxs2 [Lroal  2ov| 15v| . | 20mAl125c| 140MWF|  80omM| 1P|  10MN|  10oMA| ULA | vAL | Brvo0 
BF483 NS |Tos2 |L21 30ov| 250ov| sv] 50MAl150c| 830MWF| 9oMTP| . 50MN| 25MA| ALH | MUL | MPSA42 
BF485 NS |Tos |L21 35ov| 300v| s5v| 5oMAl150c| 830mwr| somTP| SOMN|. 25MA| ALH | MUL ._ [MPSA42 
BF487 Ns [To |L21 400v| 350v| sv! 50MAl150c| 830Mwr| 9oMTP| | 5OMN| 25MA| ALH | MUL | | 
BF491 ps |TO9 |L21 200v| 200ov| 6v| 500MA|150C| 625MWwF|  50M| 1R6|  25MN| 10MA| RME | MOT |Brraa |2N5416 
BF491K ps {xt |L24 | 2oov| 200v| ev| 500mal150c| 625MwF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER . | 
BF491L ps |xi1 |L25 | 20ov| 200v| ev| 500MA| 150c| 625MWF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER | 
BF491M ps |xi1 |L26 | 20ov| 200v| ev| 500MA| 150c| 625MWF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER 
BF492 ps [Too |L21 250V| 250V| sv! 500MA|150C| 625MWF|  50M| 1R6|  25MN| 10MA| RME |MOT|BFraa |2N5416 
BF492K ps xi1 |L24 | 250v| 250v| sav] 500MA|150c| 625MWF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER 
BF492L PS |xi1 [|i25 | 25ov| 250v| av! 500ma|150c| 625MwF| 5oM| 1r6|  25MN|  10MA| RME | FER 
BF492M ps [|x11 [126 | 25ov| 250v| av| 500MA| 150c| 625MWF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER | 
BF493 ps |Tos |L21 30ov| 30ov| sv] 500MAl150C| 625MWwF|  50M| 1R6|  25MN| 10MA| RME |MOT|mrr4s |2N5416 
BF493K ps |xi1 Î|L24 | soov| 300v| sv| soomA|150c| 625MwF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA| RME | FER | 
BF498L ps |xi1 Î|L25 | 30ov| 300v| sv! 500MA|150c| 625MwF|  50M| 1R6|  25MN|  10MA! RME | FER | 
BF493M ps xi1 |L26 | soov| 300v| av| 500MAl 1500! 625mwr|  50M| 1R6| 25MN|  10MA| RME | FER 
BF493S PS |[Tos2 |Li4 | asov| 350v| ev| 500MA| 150c| 625MWwF|  50M| 1R6|  40MN|  10MA| RME | MOT 
BF494 NS |TOs |L53 ov| 2ov| 5v| 30MAl150c| 300MWwF|  150M| 1R|  10MN|  3MAl FvG | RTC 
BF495 NS [TO |L53 ov| 20v| sv] 30MA|150c| 300MWF|  100M| 1R|  10MN|  3MA| FvG | RTC 
BF496 NS |TOs2 |L74 3ov| 2ov| av| 20mMAl150c| 300MwF|  350M| on8 40TP| 2MA| VLA | VAL 
BF497 NS | Toto |L17 aov| 25v| 4v| somAl125c| 200MWwF|  500M| on7|  40mMN]  7mal na | ss |er173 
BF500 PS |TO106 |L18 sov| 3ov| 4v| 20MAl125c| 200MWwF|  200M| oR7| 30/50! 1MA| ULA | SGs 
BF500A p S |TO106 |L18 3ov| 3ov| 3V| 20MAl125C| 200MWF|  200M| oR7| 30/50! 1MA| uLA | sGs 
BF501 p S |TO106 |L18 3ov| 3ov| 3v| 20MA|125c| 200MWF|  200M| on7| 30/20!  1MA| uLA | sas 
BF502 NS |Tos |L73 4ov| sov| 4V| 20MAl150c| 500MWF|  400M| 0P35 40TP|  5MA| FVG | SIE 
BF502S Ns |ros |u73 4aov| 25v| 4v| 20MAl150c| 400MWwF|  500M| op35 sotP|  5MA| FVG | SIE 
BF503 NS |Tos2 |173 aov| 3ov| 4v| 20MAl150c| 500MWwF|  450M| 0P35 sotP|  5MA| FVG | SIE 
BF505 NS [Too |L73 sov| 25v| av| 20MAl150C| 500MWF|  750M| op5 40TP|  5MA| VLA | SIE 
BF506 p S |TO® |L74 4ov| 35VI 4v! 30MAl150C| 250MWF|  250M| 1P2|  20MN|  3MA| FvG | sGs | BF414 
BF507 NS |Tos |173 sov| 25v| avl 20MAl150c| 500MwF| 750M| op75|  40MN|  5MA| FvG | SIE 
BF509 ps |Tos2 |L74 aov| 3sv| 4vl somAl150c| 250MwF|  400M| 1P2]  35MN|  amal via | ss |8F414 
BF509S p S |TO92 |L74 4ov| 35v| 4V| 30MAl150c| 300MWwF|  400M| op5|  25MN| 3MAl VEN | SIE 
BF509T ps [Tos2 |L74 4ov| 35v| 4V| 30MAl150c| 300MWwF!  500M| op5sl  35MN| 3MAÏ VLN | SIE | 
BF516 Ps |[ro72 |L06 aov| 35v| 4V| 20MAl175c| 150MwF|  500M| oR5! 25MN] 3MA| uLA | sas | BF576 
BF517 NSIx12 |L29 2ov| 15V| 3v| 25MA!150C| 280MWF 1G| op75| 25250] 5MA| ULA | SIE 
BF523 Nsxio |L19 4sv| 45v| av| 50oMAl150c! 625MwF|  100M|  4P| 60oMN|  10mA| AùN | ns |Bciorc 
BF536 ps ixt2 |L29 3ov| 3ov| . | 25MAl|150c| 200MWwF| 250M| . 25MN|  1MA| FVG | MUL 
BF540 psixio |Li9 sov| 4sv| sv| 5oMAl150c| 250MwF|  ooM| 1R|  6oMN| 1mAl FRH | ris |BF440 
BF541 pPsixio |L19 sov| 4sv| 5v| 5oMAl150c| 250MwF|  ooM| 1R|  45MN|  1MAl RLG | ris |BF440 
BF542 Ps|ixio |L19 sov| 45V| 5V| 50MAl150c| 250MWF| 90M| 1R|Û  30MN|  1mal RG | 1 |Br45t 
BF550 ps |x12 |L2 aov| a4ov| 4avl 25MAl150c| 200MwF|  200M| oR35|  5oMN|  1mal va | Sie 
BF550R ps|x12 |L27 4ov| 4ov| 4v| 25MAl150C| 200MWwF| 200M| oR35|  50MN|  1MA! VLA | SiE 
BF554 Nsx12 |L2 gov| 2ov| sv! 30mAl150c| 200MwF|  130M| oR85|  1157P|  1MN| vLA | SE 
BF562 NS [To |L74 sov| 2ov| avl 20MAl150c| 250MwF|  400M| . , | ven [MUL 
BF568 ps |x12 |L29 aov| asv| avl 30mAl150c| 200MwF|  500M| op35!  25MN|  3MAl VEN | MUL 
BF569 ps |x12 |L2 sov| s35v| avl 3omal150c| 200Mwr|  600M| op31|  25MN|  sMAl tum | MUL 
BF569R ps |xt2 |L27 sov| 35v| 3v| 30MA|150c! 200MWF|  1GTP| oP33|  25MN|  3MA| TUM | TFK , | 
BF576 ps [Tos |L21 20v! 15V| 5v| soMAl150c| 360MWwF| &00M| . 50/400| 10MA| ULG | TS |Bsw25 |2N4209 
BF576705 | PS |[TO9 |L54 20v! 15V| 5v| 15MA|150c| 200MwF|  80oM| 4R|  30MN|  10MA| uLG | 115 |BF576 
BF579 ps |x2 |L2 20v| 20v| 3V| 25MA|150C| 110MWF 1G| 0P55|  20MN|  10MA| OLN | SIE 
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Vcs | Vce |Ves] lc Tu | P:10T fT Co Equ. 

Broch max | max [max] max |max| max | min | max Sal ae EUR. 
BF579R PSIx12 |L27 20V| 20V| 3V] 25MA|150C| 150MWF| 950MTP| OP5 25MN|  3MA| ULN | TFK 
BF583 N S.|TO202 | L31 300V| 250V| 5V| 50MA| 150C 5WC| SOMTP| . 50MN| 25MA| ALH | MUL 
BF585 N S |TO202 | L31 350V| 300V| 5V| 50MA| 150C SWC| 90MTP| . SOMN| 25MA| ALH | MUL 
BF587 N S |TO202 |L31 400V| 350V| 5V| 50MA| 150C 5WC| 90OMTP| . 50MN| 25MA| ALH | MUL 
BF594 NS |X10 |L19 85V| 25V] 5V| 30MA]|150C| 250MWF|  130M| 1R|  65/220 1MA| RLA | TIS |BF184  |2N3983 
BF595 N S |[TO9 |L58 3ov| 20V| 5V|] 30MA|150C| 250MWF|  130M] 1R|  35/125 1MA| FRM | TIS |BF185 ; 
BF595 NS|xX10 |L19 35V| 25V| 5V| 30MA]|150C| 250MWF|  130M| 1R|  35/125 1MA| RLA | TIS |BF184  |2N3983 
BF596 NS ITO® |L58 40V| 30V| 4V] 30MA]|150C| 360MWF|  200M! . 26MN|  4MA| TIG | TIS |BF167 
BF597 N S |TO92 |L58 40V| 25V| 4V] 30MA]|150C| 360MWF|  275M| . 38MN 7MA| TIA | TIS |BF173 
BF597A NS |TO® |L58 40V| 25V] 5V] 25MA]150C| 360MWF|  350M| . 40/90|  ZMA| TIA | TIS |BF173 
BF597B N S |[TO92 |L58 40V| 25V| 5V| 25MA|150C| 360MWF|  350M| OR5 40/90]  7MA| TIA | TIS |BF173 
BF599 NS IX12 |L29 40V] 25V| 4V] 25MA])150C| 110MWF| 350M| OR35 38MN|  7MA| FVG | SIE 
BF606 p S |TOS |L73 25V| 25V] 3V|] 25MA]150C| 300MWF| 600M| OP85 60OMN|  5MA| ULA | SIE |BF272A |2N4959 
BF606A p S |TO9 |L53 40V| 30V] 4V] 25MA]150C| 300MWF|  400M| OR35 30MN 1MA| FVG | SIE . 
BF615 NS |X17 |L31 250V| 250V| 5V| 200MA| 150C 10WC . 3P 30MN| 25MA| TLM | TIS 
BF616 PS IxX17 |La1 250V| 250V| 5V| 200MA| 150C 10WC : 3P 30MN| 25MA| TLM | TIS 
BF617 NS |X17 |L31 300V| 300V| 5V| 200MA| 150C 10WC . 3P 30MN| 25MA| TLH | TIS 
BF618 PS Ix17 |Ls1 300V| 300V| 5V| 200MA| 150C 10WC , 3P 30MN|  25MA| TLH | TIS 
BF620 NS |X90 |X90A| 300v 5V| 50MA| 150C 1WF 60M| . 50MN| 25MA| TVE | MUL 
BF621 PS |x90 |X90A|  300v 5V| 50MA| 150C 1WF 60M| . 50OMN| 25MA| TVE | MUL 
BF622 NS |X90 |X90A| 250V| 250V| 5V| 100MA| 150€ 1WH 60M| 1R6 S0OMN|  25MA| TVE | MUL 
BF623 p S |x90 |X90A| 250V] 250V| 5V| 100MA| 150C 1WH 60M| 1R6 SOMN|  25MA| TVE | MUL 
BF630 NS |TO92 |L74 20V| 10V] 2V| 50MA|125C| 250MWF| 1300M|  OP9 20MN|  30MA| ULA | SIE ; ; 
BF639 p S |TO72 |L51 30V| 25V| 4V| 30MA]|200C| 100MWF| 700M|  1P 15MN|  2MA| ULG | TIS .  [2N3546 
BF640 PS |TO72 |L51 30V| 25V| 4V| 30MA]|200C| 100MWF| 400M| OR5 15MN|  2MA| ULG | TIS .  |2N3546 
BF642P NS |TO92 |L74 : 300V| . . | 900MWF 50M| 3P 25MN : TVH | SES 
BF642W NS |X89 |L74 300V| . ; . | 900MWF 50M| 3P 40MN| 10MA| TVH | SES 
BF643P NS [TO |L74 : 200V| . : . |  900MWF 50M| 4P 30MN TM | SES 
BF643W NS |X89 |L74 ; 200V| . . |  900MWF 50M|  4P 50OMN|  10MA| TVM | SES : 
BF657 NS |TO39 |L04 160V| 160V| 5V| 200MA| 200C TWC 50M| 5P 25MN| 30MA| TVM | SGS | BF257 
BF658 NS |TO39 |LO4 250V| 250V| 5V| 200MA| 200C TWC SOM| 5P 25MN| 30MA| TVH | SGS | BF258 
BF659 N S |TO39 |LO4 300V| 300V| 5V| 200MA| 200C TWC S0M| 5P 25MN|  30MA| TVE | SGS | BF259 
BF660 PS |x12 |L29 40V| 30V| 4V] 25MA]150C| 110MWF|  400M| OR65 30MN|  3MA| FVG | SIE : à 
BF666 NS |X17 |L31 200V| 150V| 5V 1A | 150C 2WC| 100M| 12P 40MN| 10MA| RME | MOT |BF259  |2N4927 
BF667 NS !x17 |L31 200V| 150V| 5v 1A| 150C 2WC| 100M| 12P 40MN| 10MA| RME | MOT |BF259  |2N4927 
BF668 NS |XI7 |L31 300V| 250V| . 1A| 150C 2WC| 100M| 12P 40MN| 10MA| RME | MOT |BF259  |2N4927 
BF679 PS |X37 |L82 40V| 35V| 3V|] 30MA|150C| 170MWF|  700M|  1P 25MN|  3MA| TUG | SGS 3 
BF679M PS |x37 |L& 40V| 35V| 3V] 30MA]|150C| 170MWF|  700M|  1P 25MN|  3MA| TUO | SGS 
BF679S PS |X63A |X63 40V| 35V| 3V| 30MA]150C| 160MWF|  550M| 1P 25MN|  3MA| ULA | SIE 
BF679T PS IX37 |L82 40V] 30V] 3V] 30MA]|150C| 160MWF| 930M| OP45 25MN 3MA| TVG | TFK 
BF680 PS |x37 |L8&2 40V| 35V| 3V|] 30MA]|150C| 170MWF| 400M|  1P 35MN|  3MA| TUM | SGS 
BF681 PS |X37 |L82 40V| 35V| 3V] 30MA|150C| 160MWF|  950M| 0P5 25MN|  3MA| TUM | TFK : 
BF689 N S |TO72 |L06 25V| 15V| 2V| 25MA]200C| 200MWF|  500M| . 20/150|  2MA| ULA | . |BFX73 |2N3839 
BF689K N S |TO92 |L73 25V| 15V| 3V| 25MA]200C| 200MWF|  900M| OP8 20MN 2MA| ULA | SIE |BFX73  |2N3839 
BF692P PS |TO92 |L74 300V| 300V| 5V| 500MA| 150C| 900MWF 50M| 6P 25MN| 10MA| TLH | SES ‘ 
BF693P PS |TO92 |L74 200V| 200V| 5V| 500MA| 150C| 900MWF 50M| 8P|  30/150| 10MA| TLH | SES : 
BF694 NS |TO9 |L58 45V| 30V| 4V|] 50MA]|150C| 360MWF| 200M| OR9 37MN 7MA| VLA | TIS |BF254 
BF694A N S |TO92 |L58 45V| 30V| 4V] 50MA|150C| 360MWF| 200M|  OR9 : TMA| VLA | TIS |BF254 
BF694B NS |TO92 |L58 45V| 30V| 4V] 50MA]|150C| 360MWF| 200M|  OR9 78MN| 7MA| VLA | TIS |BF254 
BF706 P S |TO92 |L14 30V| 25V| 3V|] 20MA|150C| 350MWF| 300M| 1P2|  20/120|  2MA| VLG | MOT 
BF709 P S |TO92 |L14 30V| 30V| 3V] 20MA]|150C| 625MWF|  350M| 1P4 20MN| 2500UA| VLA | MOT 
BF715 NS |X17 |L3t 250V| 250V| 5V| 30MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50MN|  5MA| TVH | TIS 
BF716 PS IX17 |L31 250V| 250V| 5V| 30MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50OMN|  5MA] TVH | TIS 
BF717 NS |X17 |L31 250V| 300V| 5V|] 30MA| 150C 2WF 60M| 1R8 S0OMN|  S5MA| TVE | TIS 
BF718 PS Ix17 |LS1 250V| 300V| 5V| 30MA| 150C 2WF 60M| 1R8 5OMN SMA| TVE | TIS 
BF739 P S |TO92 |L14 20V| 20V| 3V] 20MA]|150C| 350MWF| 600M|  1P4 20MN| 2500UA| ULG | MOT 
BF740 PS |TO92 |L14 20V| 20V| 3V|] 20MA]|150C| 350MWF|  600M| 1P2 20MN|  2MA| ULA | MOT : 
BF757 NS IX17 |L31 250V| 250V| 6V| 500MA| 150C 2WF 45M| 30R|  40/180|  30MA| RME | MOT |BF659 | 2N5058 
BF758 NS IXI7 |L31 300V| 300V| 6V| 500MA| 150C 2WF 45M| 30R|  40/180|  30MA| RME | MOT |BF659 | 2N5058 
BF759 NSIx17 |LS1 350V| 350V| 6V| 500MA| 150C 2WF 45M| 30R|  40/180|  30MA| RME | MOT |BF659 | 2N5058 
BF760 PS IX17 |L31 250V| 250V| 6V| 500MA| 150C 2WF 20M| 3R| 40/180|  30MA| RME | MOT BFT44 | 2N5416 
BF761 PS Ix17 |L31 300V| 300V| 6V| 500MA| 150C 2WF 20M| 3R| 40/180|  30MA| RME | MOT |BFT44 | 2N5416 
BF762 PS Ix17 |L31 350V| 350V| 6V| 500MA| 150C 2WF 20M| 3R|  40/180|  30MA| RME | MOT k 
BF767 PS |x12 |L29 30V| 30V| 3V] 20MA])150C| 110MWF| 550M| OP32 15/60 1MA| ULN | MUL 
BF770A NS |X12 |L29 15V| 12V| 2V| 50MA|150C| 280MWF|5500MTP|  OP6 40MN| 30MA| ULN | SIE 
BF775 NS |x12 |L29 20V| 12V] 2V] 30MA]|150C| 280MWF|3500MTP| 0P58|  40/250|  5MA| ULG | SIE 
BF779 PS |x41 |L84 30V| 25V| 4V] 20MA|125C| 150MWF| 400M|  1P 20MN 2MA| ULG | TIS 
BF780 PS Ix41 |L84 25V| 20V| 4V] 20MA]|125C| 150MWF|  350M| 1P2 20MN 2MA| ULG | TIS 
BF787 NS X17 |L1 250V| 250V| 5V| 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50MN| 25MA| TVH | MOT 
BF788 NS IX17 |L31 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50OMN|  25MA| TVE | MOT 
BF789 NS |X17 |L31 350V| 350V| 5V| 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50MN|  25MA| TVE | MOT 
BF790 PS IXI7 |L31 250V| 250V| 5V| 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 S0MN| 25MA| TVH | MOT 
BF791 PS Ix17 |La1 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50MN|  25MA| TVE | MOT 
BF792 PS xI7 |L31 350V| 350V| 5V] 100MA| 150C 2WF 60M| 1R8 50MN|  25MA| TVE | MOT 
BF799 NS |X12 |L29 30V| 20V] 3V| 35MA|150C| 280MWF| 800MTP| OP96 35MN 5MA| VLA | SIE 
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BF819 N S |TO202 | L31 300V| 250V] . | 100MA| 150€ 2WF : , 45TP| 20MA| TVH | MUL 
BF820 NS |X12 |L29 300V| . 5V| S50MA| 150C| 310MWF 60M| . S0MN| 25MA| ALH | MUL 
BF820S NS |X12 |L29 300V| 300V] 5V| 25MA|150C| 335MWF 60M| 1R6 S0OMN|  25MA| TLE | TFK 
BF821 PS |X12 |L29 300v 5V|  50MA| 150C| 310MWF 60M| . S0MN| 25MA] ALH | MUL 
BF821S PS |Xx12 |L29 300V| 300V| 5V| 25MA|150C| 335MWF 60M| 1R6 S0MN|  25MA| TLE | TFK 
BF822 NS |X12 |L29 250V| 250V| . 50MA | 150C|  310MWF 30M| . 50MN|  25MA} ALH | MUL 
BF822S NS |X12 |L29 250V| 250V| 5V| 25MA]|150C| 335MWF 60M| 1R6 SOMN| 25MA| TLE | TFK 
BF823 PS |X12 |L29 250V| 250V| . 50MA | 150C| 310MWF 30M| . S0OMN| 25MA| ALH | MUL 
BF823S PS IX12 |L29 250V| 250V| 5V| 25MA|150C| 335MWF 60M| 1R6 SOMN|  25MA| TLE | TFK 
BF824 PS |x12 |L2 30V] 30V| 4V|] 25MA]|150C| 300MWF| 450MTP| 1P25 : ; RLG | MUL 
BF840 NS |X12 |L29 40V| 40V| 5V|] 25MA]|150C| 300MWF| 380MTP| . 70/200 1MA! RLG | MUL 
BF841 NS |X12 |L29 40V| 40V| 5V] 25MA]|150C| 300MWF| 380MTP| . 125/350 1MA| RLG | MUL 
BF844 NS |TO92 |L14 400V| 400V| . | 500MA| 150C| 625MWF 50M| . 40MN| 30MA| ALE | MOT 
BF845 NS |TO92 |L14 350V| 400V| . | 500MA| 150C| 625MWF 50M| . 40MN| 30MA| ALE | MOT 
BF847 P S |TO202 |L31 160V| 160V| 5V| 100MA| 150C| 1800MWF 60M| 5P5 25MN| 30MA| TVM | SIE 
BF848 P S |TO202 |L31 270V| 250V| 5V| 100MA| 150C| 1800MWF 60M| 5P5 25MN| 30MA| TVH | SIE 
BF849 P S |TO202 |L31 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C| 1800MWF 60M| 5P5 25MN| 30MA| TVE | SIE 
BF857 N S |TO202 | L31 160V| 160V| 5V| 100MA]| 150C| 1800MWF 90M|  4R2 25MN| 30MA| TVM | MUL 
BF858 N S |TO202 | L31 270V| 250V| 5V| 100MA| 150C| 1800MWF 90M| 4R2 25MN| 30MA| TVH | MUL 
BF859 N S |TO202 | L31 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C| 1800MWF 90M| 4R2 25MN| 30MA| TVE | MUL 
BF869 N S |TO202 |L31 250V| 250V| 5V| 30MA|150C| 1600MWF 60M| 2R 50MN| 25MA| TVH | MUL 
BF869S N S |TO202 |L31 250V| 250V| 5V| S50MA| 150€ 5WC 60M| 1R8 S0OMN|  25MA| TLE | TFK 
BF870 P S |TO202 |L31 250V| 250V| 5V| 30MA| 150C| 1600MWF 60M| 2R 50MN| 25MA| TVH | MUL 
BF871 N S |TO202 |L31 300V| 300V| 5V| 30MA| 150C| 1600MWF 60M| 2R S0MN| 25MA| TVE | MUL 
BF871S N S |TO202 |L31 300V| 300V| 5V| S50MA| 150C sWC 60M| 1R8 SOMN| 25MA| TLE | TFK 
BF872 P S |TO202 | L31 300V| 300V| 5V| 30MA|150C| 1600MWF 60M| 2R S0MN|  25MA| TVE | MUL 
BF870S P S |TO202 |L31 250V| 250V| 5V| 50MA| 150C 5WC 60M| 1R8 50MN| 25MA| TLE | TFK 
BF883S N S |TO202 |L31 300V| 275V| 5V| 50MA| 150C TWC 60M| 1R8 S0MN|  25MA| TLE | TFK 
BF885S N S |TO202 | L31 300V| . 5V| 50MA| 150C TWC 60M| 1R8 50MN|  25MA| TLE | TFK : . 
BF906 PS |TO92 |L15 30V] 25V| 3V| S50MA|150C| 350MWF|  200M| 1P2 20/120 2MA| VLA | TIS |BF706  |2N4959 
BF914 P S |TO92 |L74 40V] 35V| 4V] 25MA|150C| 300MWF|  850M| 0P55 25MN 3MA| VLA | TFK 
BF926 P S |TO9 |L73 40V] 30V| 4V| 25MA)150C| 300MWF|  650M| OR5 30MN 1MA| FVG | SIE 5 
BF936 P S |[TOS2 |L74 30V] 20V| 4V] 25MA|150C| 250MWF|  175M| . 25MN 1MA| RLA | MOT | BF451 
BF939 P S |TO9 30V| 20V] 4V] 25MA]|150C| 250MWF|  175M| . 25MN 1MA| RLA | RTC | BF451 
BF959 N S |[TO92 |L73 30V| 20V] 3V| 30MA|150C| 500MWF|  600M] OP9 40/85|  20MA| TIA | SIE ; 
BF967 PS |x37 30V| 30V] 3V| 20MA|150C| 160MWF| 700M]| OP45 16/60 3MA}| ULA | VAL | BF679M 
BF968 PS |X38 |L8& 40V| 30V 30MA | 150C| 160MWF| 1100M| OP45 25/60 1MA| ULN | SIE : 
BF969 PS |X38 |L82 40V] 35V| 3V] 30MA]|150C| 160MWF|  850M 50TP 3MA| TUM | VAL 
BF969S PS |X38 |L82 40V| 35V| 3V] 30MA]|150C| 160MWF|  850M 25MN 3MA| TUM | SIE 
BF970 PS |X38 |L82 40V| 35V| 3V|] 30MA]|150C| 160MWF| 900M| OR48 25/50 3MA| TUM | SIE 
BF979 PS |X38 |L82 20V| 20V| 3V, 30MA]|150C| 140MWF|  1350M| OR65 15MN 2MA| ULN | VAL 
BF979S PS |X38 |La& 30V] 25V| 3V| 50MA|150C| 160MWF|  1600M| 0P55 20MN 2MA| ULN | SIE 
BFAP15 NS |TO72 |L51 30V] 30V| 4V] 30MA]|175C| 150MWF| 150M| OP7 40/65 1MA| FRM | UNR | BF215 
BFAP57 N S |TO39 |LO4 160V| 160V| 5V| 100MA| 175C SWC 40M|  5P 25MN| 30MA] TVM | UNR |BF257  |2N3440 
BFAP58 NS |TO39 |LO4 250V| 250V| 5V| 100MA| 175C SWC 40M| 5P 25MN| 30MA| TVH | UNR |BF258  |2N3440 
BFAP59 NS |TO39 |LO4 300V| 300V| 5V| 100MA| 175C 5WC 30M| 5P 25MN| 30MA| TVE | UNR |BF259  |2N3439 
BFAP80 NS |TO72 |LO6 30V| 20V| 3V| 20MA|175C| 150MWF|  335M| OR66 15MN 2MA| TUG | UNR | BF180 
BFAP83 NS |TO72 |LO6 25V| 20V| 3V|] 15MA]|175C| 150MWF|  400M| OR66 10MN 3MA| TUO | UNR | BF183 
BFE214 NS |x12 , 30V| 30V| 4V] 30MA]|125C| 150MWF|  150M| 0P7 90/330 1MA| FRH | UNR | BF184 
BFE215 NS |x12 30V|] 30V| 4V] 30MA]|125C| 150MWF|  150M| oP7 35/165 1MA| FRM | UNR | BF185 
BFG17A NS |x143 15V 25MA| 150C| 300MWF|2600MTP| OR6 20/150 2MA| ULG | MUL 
BFG23 PS |x95 12V 35MA| 150C| 180MWF| 5GTP 20MN| 30MA| ULA | MUL 
BFG32 PS |x95 15V 75MA | 150C| 700MWF | 4500MTP 20MN| 50MA| ULA | MUL 
BFG33 NS |x143 : : N| . 20MA| 150C| 140MWF| 12GTP| OR2 25MN| 14MA| SLA | MUL 
BFG34 NS |Xx95 : ; 18V] . | 150MA| 150C 1WF]3700MTP| . 25MN|  100MA| ULA | MUL 
BFG35 NS |x100 ; : 18V| . | 150MA| 150C 1WF|  4GTP| . 25MN| 100MA| ULA | MUL 
BFG51 PS |x95 : ; 15V| . 25MA| 150C| 180MWF|  S5GTP| . 20MN| 14MA| ULA | MUL 
BFG54 PS |x95 ; : 18V| . | 150MA| 150C 1WC |4500MTP| _. . : ULA | MUL 
BFG65 PS |Xx95 : ; 10ov| . 50MA | 150C| 300MWF|7500MTP| . 60MN|  15MA| SLA | MUL 
BFG67 N S |X100 : : 10v| . S0MA | 150C| 300MWF |7500MTP| OR5 20MN| 15MA| SLA | MUL 
BFG90A NS |X95 : . 15) . 25MA| 150C| 180MWF|  5GTP| . 40MN | 14MA| SLA | MUL 
BFG91A NS |X95 : : 12V| . 35MA| 150C| 300MWF|  6GTP| . 40MN| 30MA| SLA | MUL 
BFG92A NS |X143 : | 15V| . 25MA| 150C| 300MWF| 5GTP| 0R35 40MN| 14MA| ULA | MUL 
BFG93A NS |X143 ; : 12V| . 35MA| 150C| 300MWF|  6GTP| OR6 40MN| 30MA| ULA | MUL 
BFG9%6 N S |Xx95 2 - 15V| . 75MA | 150C| 700MWF|  5GTP| . 25MN| 50MA| ULA | MUL 
BFG97 NS |X100 - : 15V] . | 150MA| 150C 1WF|5500MTP | 1R 25MN| 70OMA| ULA | MUL 
BFG134 NS |X95 : ë 15V| . | 150MA| 150€ 1WF|7500MTP| . 80MN| 100MA| ULA | MUL 
8FG135 NS |X95 : ; 15V| . | 150MA| 150€ 1WF|  7GTP| 1R2 80TP| 100MA}! ULA | MUL 
BFG195 NS |X95 : ë 10V| . | 100MA|150C| 500MWF|7500MTP| . 40MN|  50MA| ULA | MUL 
BFG197 NS |x143 : ; 10V| . | 100MA|150C| 300MWF|7500MTP| OR85 40MN| 50MA| ULA | MUL 
BFG198 NS |x100 : : 15V| . | 150MA]| 150C 1WF| 8GTP| OR8 40MN|  50MA| ULA | MUL ; | 
8FJ17 NS |TO39 |LO4 40V] 40V| 5v 1A|185C| 800MWF . 12P 20MN| 500MA| AMG | RIZ |BFY50  |2N2297 
BFJ18 NS |TO72 |LO6 30V| 30V| 5V| 100MA|200C| 175MWF ; 0R6 20MN| 2500UA| RLA | RIZ |BF181  |2N4252 
BFJ19 NS |TO72 |LO6 30V| 30V| 5V] 100MA| 185C| 175MWF 5 0R6 22MN| 2500UA| RLA | RIZ |BF181  |2N4252 
BFJ45 N S |TO39 |L04 35V| 35V| 5v 1A| 200C|  800MWF | 18P 40MN| 150MA| AMG | RIZ |BFY50  |2N2297 
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BFJ46 N S |TO39 |LO4 35V 35V| 5V 1A|200C| 800MWF ; 18P 100MN|  150MA | AMG | RIZ | BFY50 2N2297 
BFJ47 N S |TO39 |LO4 80V 80V| 6V 1A|200C|  800MWF : 15P 100MN|  150MA]| AMH | RIZ |BSW66 | 2N4001 
BFJ48 N S |TO39 |LO4 80v 80V| 6V 1A| 200C!  800MWF , 15P 40MN|  150MA]| AMH | RIZ | BSW6S | 2N4001 
BFJ49 N S |TO39 |LO4 64V 64V| 6V 1A| 200C| 800MWF e 18P 100MN| 150MA| AMG | RIZ | BFY50 2N2297 
BFJ50 N S |TO39 |LO4 64V 64V| 6V 1A| 200C| 800MWF : 18P 40/120| 150MA | AMG | RIZ | BFY50 2N2297 
BFJ57 N S |TO39 |LO4 125V| 125V] 5V| 250MA]200C| 800MWF ; 12P 30/150 30MA | AME | RIZ | BSW67 2N5082 
BFJ64 PS |TO39 |LO4 40V 40V] 5V] 500MA] 200C| 700MWF : 10P 80MN 10MA | AMG | RIZ | BFS95 2N4036 
BFJ70 N S |TO72 |LO6 25V 25V|] 3V] 25MA|185C| 175MWF : OR27 35MN 7MA| TIA | RIZ |BF173 2N3662 
BFJ72 NS |TO18 |LO1 45V 45V] 5V]| 100MA] 185C| S00MWF 50M 8P 30/90 1MA | RLA | RIZ |BSW26 | 2N759 
BFJ73 NS |[TO18 |LO1 45V 45V| 5V] 100MA| 185C| 500MWF 50M 8P 76MN 1MA | RLA | RIZ | BSW64 2N760 
BFJ74 N S |TOfY8 |LO1 50V 50V] 5V] 100MA]| 185C| 360MWF 250M| 3P5 40/160 10MA| ALH | RIZ : 2N915 
BFJ75 NS |TO18 |LO1 25V 25V| 5V] 100MA]| 185C| 360MWF 300M 6P 50/200 10MA | RLA | RIZ |BSW64 | 2N916 
BFJ77 NS |TO72 |LO6 15V 15V| 4V] 25MA]|185C| 200MWF 800M| 1P7 20MN 3MA | ULA | RIZ | BFY90 2N917 
BFJ78 N S |TO72 |LO6 15V 15V|] 4V] 50MA!185C| 200MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| ULA | RIZ | BFX73 2N918 
BFJ79 N S |TO72 |LO6 13V 13V| 4V|]  50MA] 185C| 200MWF 600M| 2P5 20/200 4MA | ULA | RIZ | BFX73 2N2865 
BFJ92 NS |TO18 |LO1 45V 45V| 5V] 100MA|185C| 300MWF ; 6P 40MN 1OUA | ALN | RIZ |BC109 2N929 
BFJ93 NS |TO18 |LO1 45V 45V] 5V| 100MA| 185C| 300MWF ; 6P 100MN 1OUA| ALN | RIZ |BC109 2N930 
BFJ98 NS |TO39 |LO4 150V| 150V] 6V]| 100MA]| 200C|  800MWF : 3R 30MN 25MA | ALE | RIZ | BF659 2N3440 
BFN16 N S |X90 X90A 250V| 250V] 5V]| 200MA | 150C 2WC 60M : 40MN 10MA | TVH | SIE 

BFN17 P S |X90 X90A 250V| 250V] 5V| 200MA| 150C 2WC 60M . 40MN 10MA| TVH | SIE 

BFN18 N S |X90 X90A 300V| 200V| 5V| 200MA| 150C 2WC 60M . 40MN 10MA| TVE | SIE 

BFN19 PS |X90 X90A 300V| 300V] 5V]| 200MA]| 150C 2WC 60M : 40MN 10MA | TVE | SIE 

BFN20 NS |X90 X90A 300V| 300V] 5V| 200MA] 150C 2WC 60M| 1R6 SOMN 25MA| TVE | SIE 

BFN21 PS |X90 X90A 300V| 300V] 5V| 200MA | 150C 2WC 60M| 1R6 S0OMN 25MA| TVE | SIE 

BFN22 NS |X12 L29 250V| 250V|] 5V| 20MA]| 150C| 310MWC 60M| 1R6 5S0MN 25MA| TVH | SIE 

BFN23 PS |Xx12 L29 250V| 250V|] 5V| 20MA]| 150C| 310MWC 60M| 1R6 S0MN 25MA| TVH | SIE 

BFN24 NS |X12 L29 250V| 250V| 5V| 200MA]| 150C| 360MWF| 7OMTP]| 1P5 40MN 10MA | TVH | SIE 

BFN25 PS |X12 L29 250V| 250V] 5V| 200MA1| 150C| 360MWF]| 100MTP| 2P5 40MN 10MA| TVH | SIE 

BFN26 NS |X12 L29 300V| 300V] 5V]| 200MA] 150C| 360MWF| 70OMTP|  1P5 40MN 10MA| TVH | SIE 

BFN27 PS |X12 L29 300V! 300V| 5V] 200MA] 150C| 360MWF]| 100MTP|  2P5 40MN 10MA| TVH | SIE 

BFP10 NS |X62B |MO1 ; 20V 50MA | 150C|  350MWF AGTP| 1P4 : . SLN | SES 

BFP22 NS TO92 |Lti4 250V| 200V] 6V] 500MA) 150C| 830MWF 50M 5P S0MN 25MA | TVM | SIE | 

BFP23 PS |TO92 |L14 250V! 200V| 5V] 500MA|150C| 830MWF S0M SP 50MN 25MA| TVM | SIE 

BFP90 NS |X62B |MOi 15V 15V| . 5S0MA | 150C|  250MWF 6GTP| OP8 . | SLN | SES 

BFP90A N S |X62B |MO1 . 15V 30MA | 150C|  250MWF 5SGTP : 40MN 14MA| ULA | MUL 

BFP91 NS |X62B |MO1 12V 12V 50MA | 150C|  350MWF | 6500MTP |  1P3 > : SLN | SES 

” BFP91A NS |X62B |MOi ; 12V 50MA | 150C|  350MWF 6GTP . 40MN 30MA | ULA | MUL 

BFP92 N S |X62B |MO1 22V 22V 50MA | 150C|  250MWF | 3500MTP |  1P2 SLN | SES 

BFP96 NS |X62B |MO1 15V 15V 100MA | 150C|  500MWF | 4500MTP |  2P8 | | LLN | SES 

BFP519 N S |TOI8 |LO1 70V | 20MA | 175C|]  300MWF 150M : 20/200 1MA | FRM | UNR 

BFP520 NS |TO18 |LO1 50V | : 20MA | 175C|  300MWF 150M ; 20/200 1MA | FRM | UNR 

BFP521 NS |TO18 |LO1 30V | | 20MA! 175C|  300MWF 150M . 20/200 1MA! FRM | UNR 

BFP619 N S |TO92 |L74 70V - ; 20MA | 125C|  300MWF 150M : 20/500 1MA | FRM | UNR 

BFP620 NS |TO92 |L74 sov : : 20MA | 125C|  300MWF 150M 20/500 1MA | FRM | UNR 

BFP621 N S |TO92 |L74 30V : : 20MA | 125C|  300MWF 150M : 20/500 1MA | FRM | UNR 

BFQ17 NS | X90 X90A 40V 25V| 2V| 300MA| 150C 1WH 600M 1P 25MN| 150MA | UMP | MUL 

BFQ17P N S |X90 X90A 40V 25V] 2V] 150MA] 150C 1WF | 1400MTP 4P 25MN S0MA| VLA | SIE 

BFQ18 NS |X90 X90A 30V 25V| 3V]| 300MA| 150C 1WH 1700M|  3P5 30MN|  150MA | UMP | MUL 

BFQ18A N S |X90 X90A 25V 15V| 3V| 150MA| 150C 1WC | 3300MTP |  3P5 25MN] 100MA| SMP | MUL 

BFQ19 NS |X90 X90A 20V 15V| 3V] 150MA]| 150C| 500MWH]|  4400M]  1P6 25MN 75MA}! SMP | MUL 

BFQ19P NS |X90 X90A 20V 15V] 3V] 75MA]| 150C 1WF 4G| 1P5 25MN 50MA| ULA | SIE 

BFQ19S N S | X90 X90A 20V 15V| 3V] 75MA] 150C 1WF]|5100MTP|  1P5 25MN 50MA| ULA | SIE 

BFQ22 NS |TO72 |LO9 15V 12V|] 2V|] 35MA]200C| 150MWF SGTP| 2P2 25MN 30MA| SLA | VAL 

BFQ22S N S |TO72 |LO6 z 12V| . 35MA | 150C| 150MWF] 5GTP : 50/150 10MA) ULA | MUL 

BFQ23 PS |X32 L71 15V 12V! 2V] S35MA}200C| 180MWF 5GTP| 1P8 20MN 30MA| SLA | VAL 

BFQ23C PS |X61 Mo1 12V| . S0MA | 150C|  350MWF SGTP : 20MN 30MA! ULA | MUL 

BFQ24 P S |TO72 |LO9 15V 12V| 2V! 35MA]200C| 150MWF SGTP|  2P2 20MN 30MA| SLA | VAL 

BFQ27 NS |X39 X39 15V 12V|I 1V] 25MAI175C! 200MWF : oP3 20/200 10MA| SLN | LTT 

BFQ28 NS |:X61B |X61 20V 15V!I 1V] 20MA] 175C| 200MWF : : 30MN 10MA| SLA | SIE 

BFQ29 NS |X12 L29 20V 15V| 2V] 30MA] 150C| 200MWF AGTP 1R 30MN 10MA| SEN | SIE 

BFQ29P NS |X12 L29 20V 15V] 3V] 30MA) 150C| 280MWF|  3600M| OR65 SOMN 3MA| ULN | SIE 

BFQ29R NS |X12 L27 20V 15V! 2VI 30MA!150C| 200MWF 4GTP 1R 30MN 10MA! SLN | SIE 

BFQ31 NS |X12 L29 30V 15VI 3V] 100MA] 150C! 200MWF 600M|  1P7 20MN 3MA} ULA | FER 

BFQ31A NS |X12 L29 30V 15V| 3V] 100MA] 150C! 200MWF 600M|  1P7 100MN SMA| ULA | FER 

BFO31R NS |X12 L27 30V 15V1 3V| 100MA]| 150C| 200MWF 600M|  1P7 20MN 3MA | ULA | FER 

BFQ31AR NS |X12 L27 30V 15V| 3V] 100MA]| 150C| 200MWF 600M| 1P7 100MN 3MA| ULA | FER 

BFQ32 PS |X63A |X63 20V 15V| 3V| 150MA| 175C|  500MWH|  3600M| 1R4 20MN 75MA| SLA | MUL 

BFQ32C PS |X61 Mo1 15V 75MA}| 150C|  500MWF | 4500MTP | 20MN S0OMA} ULA | MUL 

BFQ32M PS |TO72 |LO6 15V 75MA | 150C|  250MWF | 4500MTP : 20MN S0MA | ULA | MUL 

BFQ32S PS !X37 L83 15V 100MA | 150C!  700MWF | 4500MTP : 20MN 70MA| ULA | MUL 

BFQ33 NS |X39 X39 9v 8V| 3V| 20MA]150C! 180MWF|  14GTP| OR6 25MN 14MA| SLA | VAL 

BFQ33C PS |X61 Moi : NW! . 20MA | 150C! 140MWF|  12GTP . 50MN 14MA| SLA | MUL 

BFQ34 NS |X54D |X54 25V 18V! 2V] 150MA] 200C| 2250MWC!  3500M]| 2P75 25MN| 150MA| SLP | MUL 

BFQ34T NS |X37 L83 - 18V: . 150MA | 150C 1WF | 3700MTP . 25MN| 100MA) ULA | MUL ë . 
BFQ35 P S |TOS |LO4 160V| 160V] 5V] 200MA]| 175C| S00MWF 40M e 50/400 10MA | RALE | TIS |BFT19B |2N5415 
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BFQ36 P S |TO5 |LO4 250V| 250V] 5V] 200MA]| 175C| 500MWF 40M 40/350 10MA| RLE | TIS |BFT19B |2N5416 
BFQ37 PS ITO5 V|L04 300V| 300V] 5V] 200MA)! 175C| 500MWF 40M : 30/300 10MA| RLE | TIS |BFT19B |2N5416 
BFQ38 N S |TO39 |104 300V| 250V|] 5V 1A| 125C| 5700MWC 10M}  25P 25MN S0OMA| AME | MUL | BUX54 2N3439 
BFQ39 N S |TO39 |LO4 300V| 300V] 5V 1A1 125C| 5700MWC 10MI 25P 25MN 5S0MA! AME | MUL | BUX54 2N3439 
BFQ40 N S |TO39 |LO4 450V| 350V| 5V A] 125C| 5700MWC 10M| 25P 25MN S0MA | AME | MUL | BUX54 2N3439 
BFQ41 NS |X28 L65 50V 25V| 4V] 350MA) 200C 4WC 600M 6P 20/200 50MA}! VHA | TFK 

BFQ42 N S |TO39 |LO4 36V 18V| 4V} 1800MA | 200C | 7200MWC 350M|  16P 10/60| 250MA| VMP | MUL 

BFQ43 N S |TO39 |LO4 36V 18V| 4V]3750MA | 200C 12WC 350M] 30P 10/80] 500MA) VMP | MUL 

BFQ51 PS |X38 X38 20V 15V|] 2V! 25MA]150C| 180MWF 5GTP 1P 20MN 14MA| SLA | VAL 

BFQ51C PS |Xx61 15V| . 30MA | 150C| 250MWF SGTP 20MN 14MA]| ULA | MUL 

BFQ52 PS |TO72 |LO9 20V 15V] 2V] 25MA]200C| 150MWF SGTP|  1P3 20MN 14MA| SLA | VAL 

BFQ53 N S |TO92 |LO9 20V 15V|] 2V] 25MA]200C! 150MWF SGTP| 1P2 20MN 14MA| SLA | VAL 

BFQ54 PS |X54 Moi 18V| . 150MA | 150C | 2250MWC | 4500MTP ; . : ULA | MUL 

BFQ54T PS |x37 L83 À 18V| . 150MA | 150C 1WF | 4500MTP k . : ULA | MUL 

BFQ56 PS |X38 X38 20V 15V|] 2V| 30MA]150C|  180MWF 5GTP 1R 25MN 14MA| SLA | SIE 

BFQ57 N S |X39 X39 25V 16V|] 1V|] 35MA] 200C| 450MWF | 6500MTP| OR33 120TP 15MA| SLA | SIE 

BFQ58 NS |X39 X39 25V 16V| 1V] 30MA]200C| 450MWF|6500MTP| OR33 120TP 15MA| SLA | SIE 

BFQ59 NS |X39 X39 27V 20V] 1V] 35MA]|200C! 450MWF 4GTP| OR6 100TP 15MA| SLA | SIE 

BFQ60 NS |X39 X39 27V 20V} 1V] 35MA]|200C| 450MWF 4GTP| OR6 100TP 15MA| SLA |} SIE 

BFQ63 NS |TO72 |LO6 12V| . 100MA | 200C|  150MWF | 4500MTP |  1P4 - : ULN | SES 

BFQ64 NS |X12 L29 30V 20V] 3V] 200MA| 150C 1WF 3GTP| OR9 25MN] 120MA| ULA | SIE 

BFQ65 NS |X37 L83 - 10V] . 50MA | 150C|  300MWF | 7500MTP ; GOMN 15MA| ULA | MUL 

BFQ66 NS |X61 e : 10V| . 5S0OMA | 150C|  350MWF | 7500MTP 2 60OMN 15MA| ULA | MUL 

BFQ67 NS |X12 L29 : 10V| . SOMA | 150C|  180MWF | 7500MTP|  OR5 100MN 15MA| ULA | MUL 

BFQ68 NS |X54D |MO1 25V 18V] 2V] 300MA | 200C| 4500MWC AGTP 4P 25MN| 200MA| SMP | VAL 

BFQ8i NS |X12 L29 25V 16V] 2V] 30MA]|150C| 280MWF | 5800MTP| OR38 SOMN 15MA| ULN | SIE 

BFQ85 N S |X62D |MO01 15V| . 100MA : 150C : ë OR35 40MN 15MA| SLN | SGS 

BFQ88 NS |X39 X39 ; 15V 15MA | 150C SGTP| OR35 30/80 15MA| SLN | SGS 

BFQ88A NS |X39 X39 . 15V| . 30MA | 150C . SGTP| OP5 30/80 30MA| SLN | SGS 

BFQ134 NS |X61 2 ; 15V| . 150MA | 150C|  500MWF 7GTP ; 80MN| 100MA| ULA | MUL 

BFQ135 NS |X44 X44 à 19V) . 150MA | 150C| 2700MWC | 6500MTP . 55MN| 120MA| ULA | MUL 

BFQ136 N S |X54 Mot ; 18! . 600MA ! 150C gwc 4GTP - 25MN| 500MA| ULP | MUL 

BFQ149 P S |X90 X90A . 15V! . 75MA | 150C|  500MWF | 4600MTP |  1R7 20MN 75MA| ULA | MUL 

BFQ162 N S |TO0126 | L31 < 10V| . 500MA | 150C 3WE 1G 25MN| 300MA| TVM | MUL : : 
BFQ163 N S |TO39 |LO4 : 10V| . 500MA | 150C 3WE 1G 25MN| 300MA| TVM | MUL ; ; 
BFQ232 N S |TO126 | L31 . 70V| . 300MA | 150C 3WE | 1400MTP 20MN S0OMA}! TVM | MUL : ; 
BFQ233 N S |TO39 |L04 | 70V| . 300MA | 150C 3WE | 1400MTP 20MN 50MA}! TVM | MUL : . 
BFQ252 P S |TO126 | L31 ; 70V| . 300MA | 150C 3WE | 1300MTP 20MN 5S0OMA| TVM | MUL : - 
BFQ253 P S |ITO39 |LO4 SE 70VI . 300MA | 150C 3WE | 1300MTP 20MN 5S0MAI TVM | MUL : . 
BFQ262 N S |TO126 | L31 3 70V| . 400MA | 150C SWE | 1400MTP 15MN|  100MA | TVM | MUL : à 
BFQ268 NS |X44 MO8 | 70V| . 400MA | 150C SWE | 1400MTP : 15MN}|  100MA]| TVM | MUL : À 
BFR10 NS |TO39 |LO4 75V 40V| 6V] 500MA]| 200C| 800MWF 250M 8P 60/120| 150MA| RMG | SGS |BSW54 | 2N2219A 
BFR11 NS |TOi8 |LO1 75V 40V| 6V] 500MA]|200C| 400MWF 250M 8P 60/120| 150MA]| RMG | SGS | BSW64 | 2N2222A 
BFR12 NS |TOi8 |LO1 . 30V| . 300MA | 200C WC 480M ; : UMP | TFK ; | 
BFR14 N S |X80C |MOi 20V 12V| 2V| 30MA]|150C| 250MWF | 3600MTP 25MN 5MA| SLN | SIE : ; 
BFR14A NS |X61B |X61 20V 12V] 2V] 30MA|175C| 250MWF|  2500M 40MN 20MA} SiA | SIE j . 
BFR14B NS |X61B |X61 20V 12V] 2V] 30MA]|175C| 250MWF 3G 25MN 20MA) SLA | SIE . : 
BFR14C N S |X61C |X61 27V 20V|] 1V|] 35MA]175C| 700MWF]|  2150M : 3SOMN 15MA! SLA | SIE . . 
BFR15 N S |TO72 |L51 12V 142V] 3V] 30MA)150C| 260MWF 2G| 1P1 25MN 5MA! SLG | SIE | BFR14 2N5852 
BFR15A N S |[TO72 |L51 20V 42V] 2V| S30MA|150C| 200MWF]  2250M 25MN 20MA} SLA | SIE | BFT17 2N5835 
BFR16 N S |TOI8 |LO1 60V 60V] 8V] 100MA | 200C| 360MWF 70M 6P 150MN 1MA| ALA |} SGI | BC109 2N930 
BFR17 NS |X12 L29 15V 45V] 3V| SOMAI! 150C! 200MWF. 650M 1R 20/150 2MA| ULA | MUL . . 
BFR17R NS |x12 L27 15V 15V| 3V] 50MA}150C| 200MWF 650M] 1R3 20/150 2MA| ULA | MUL 

BFR18 NS |Xx12 L29 30V 20V| 5V] 30MA]150C| 200MWF 200M| 1R7 35/125 1MA| RLA | MUL 

BFR18R NS |x12 L27 30V 20V| 5V|] 30MA]150C| 200MWF 200M| 1R7 35/125 1MA! RLA | MUL 

BFR19 NS |TO5 |104 75V 35V| 7V 1A| 200C| 800MWF 60M| 20P 3SOMN| 500MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFR20 NS |TO5 |LO4 75V 35V| 7V 1A] 200C| 800MWF 60M]| 20P SOMN |  150MA | AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFR21 N S |TO39 |LO4 120V 7OV| 7V 1A! 200C|  800MWF 60M| 20P 40MN| 150MA! AMS | SGS | BFY65 2N1990 
BFR22 NS |TO39 |Lo4 | 120v 65VI 7V 1A! 200C! 800MWF 60M| 15P 40MN| 150MA| AMH | SGS BSW66 | 2N4001 
BFR23 P S |TO39 |LO4 90v 65V| 7V 1A| 200C| 800MWF 50M|  30P 40MN|  150MA| AMH | SGS | BFR23 2N4036 
BFR24 P S |TO39 |LO4 60V 40V! 7V 1A) 200C| 800MWF 60M] 30P S0OMN|  150MA| AMG | OBS | BFS95 2N4036 
BFR25 NS |TO18 |LO1 120V| 120V| 6V] 500MA! 175C| 375MWF 6M|  10P 20MN 20MA | AMH | SGS | BFR25 2N4390 
BFR26 NS |TOi8 |LO1 30V 20V| . 120MA | 200C|  300MWF : : 15/50 50MA| AMG | LTT | BSX20 2N2369 
BFR27 NS |TO5 |LO4 160V ; ; 400MA| . 600MWF : 15P 30/120| °200MA| AME | LTT | BSW67 | 2N5682 
BFR28 NS ; . 30V 20V| 3V| S50OMA]200C| 200MWF 400M| OR95 30MN SMA : SIE 

BFR34 NS lX17 L35 12V 12V] 3V| 30MA]125C| 200MWF] 2500M| OP7 25MN SMA!| SLA | SIE 

BFR34A NS |X12 L29 12V 12V| 3V] 30MA|125C| 200MWF| 2500M| OR8 25MN SMA| ULG | SIE 

BFR35 NS |X12 L29 12V 12V|I 3V| 30MA]125C| 200MWF 3G| OP7 25MN 5MA}! SLA | SIE 

BFR35A NS |X12 L29 12V #42V! 3V] S3OMA]125C| 200MWF| 2200M! OR8 25MN 5MA} ULG | SIE 

BFR35AP NS |X12 L29 20V 42V! 2V] 30MAI|150C| 280MWF | 4900MTP|  OR7 40MN 20MA| ULN | SIE 

BFR3SAR NS |X12 L27 12V 12V| 3V] 30MAI 125C! 200MWF 3G| OoP7 25MN 5MA| SLA | SIE 

BFR36 | NS |TO39 |LO4 40V 30V| 3V] 400MA 1! 200C| 800MWF 1G| 2R2 60/130 70OMA| UMA | SGS . . 
BFR37 NS |TO72 |L51 30V 30V| 4V| 50MA]200C| 250MWF 800M]| OR3 80/250 10MA | ULA | SGS | BFY90 2N2857 
BFR38 P S |ITO72 |L51 40V 35V| 3V] 20MA]|200C| 200MWF 700M]| OR5 25MN SMA| ULA | SGS | BF372 . 
BFR39 N S |TO92 |L21 90V 80V| 5V 1A1150C|  800MWF 100M|  10P S0MN|  100MA| AMH | TIS | BCX49 2N5551 
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Vce |Vesl lc Ts | P.10T fT | Cos ect |ragl Equ- 

max [max] max |max| max min | max EUR. 
BFR39TOS 2A| 125C| 800MWF 100M| . 50MN| 100MA| AMH | TIS |BSW66 | 2N4001 
BFR40 5V 1A| 150C| 800MWF 100M|  10P 75MN| 100MA| AMH | TIS |BCX49 | 2N5551 
BFR4OTOS 2A| 125C| 800MWF 100M| . 75MN| 100MA| AMH | TIS |BSW66  |2N4001 
BFR41 5V 1A| 150C| 800MWF 100M|  10P 100MN|  100MA! AMG | TIS |BCX49 | 2N5551 
BFR41T05 2A|125C| 800MWF 100M| . 100MN| 100MA| AMG | TIS |BSV64 |2N4877 
BFR44A 5V| 50MA|175C| 400MWF 800M| 1P7 5S0MN 1MA| OUA | SES 0.9VB1/B2 
BFR44B 5V| 50MA] 175C| 400MWF 800M|  1P7 5S0MN 1MA| DUA | SES 0.8VB1/B2 
BFR44C 5V| 50MA| 175C| 400MWF 800M|  1P7 50MN 1MA| DUA | SES : : 
BFR48 4V| 100MA | 200C| 450MWF 600M| 2P5 50/110|  50MA| UMG | LTT |BFX55 
BFR49 2V] 25MA]|200C| 350MWF| 2500M| OP7 25MN|  14MA| SLA | MUL |BFR14 
BFR50 2A| 125C| 800MWF 60M| . 30MN| 150MA| AMG | TIS |BFY51  |2N2297 
BFR51 2A| 125C| 800MWF 50M| . 40MN| 150MA| AMG | TIS |BFY50  |2N2297 
BFR52 2A| 125C| 800MWF 50M| . 60MN| 150MA| AMG | TIS |BFY50  |2N2297 
BFRS3 2v| 50MA!150C| 180MWF| 1200M| 1R3 25MN|  25MA| UMG | VAL | BFT25 . 
BFR53À 2V| 50MA! 150C| 180MWF| 1200M| 1R3 25MN|  25MA| UMG | VAL 
BFR54 4V| 500MA | 150C| 500MWF| 500MTP|  4P 40MN| 10MA| ULA | VAL ; | 
BFR56 5V | 1200MA | 200C 1WF| . 50M| 20P 30MN] 500MA| AMG | TIS |BFY51 | 2N2297 
BFR57 5V| 100MA | 175C 5WC 50M| 7R 25MN|  30MA]| AME | TIS |BD115 
BFR58 5V| 100MA | 175C sWC 50M| 7R 25MN|  30MA| AME | TIS | 80115 
BFR59 5V| 100MA| 175C 5WC 50M| 7R 25MN|  30MA| AME | TIS |BD115 
BFR60 2A| 125C| 800MWF 60M 30MN| 150MA| AMH | TIS 
BFR61 2A|125C| 800MWF 50M 40MN| 150MA| AMG | TIS 
BFR62 2A! 125C| 800MWF 50M 60OMN| 150MA| AMG | TIiS 
BFR63 3V| 200MA| 150C| 3500MWC 1G| 4P5 25MN| 50MA| UMA | VAL 
BFR64 3V| 200MA| 150C| 3500MWC 1G| 4P5 25MN|  50MA| UMA | VAL 
BFR65 3V| 200MA | 150C| 3500MWC|  1200M]| 4P5 25MN|  50MA| UMA | VAL 
BFR67 5V| 150MA| 125C| 100MWF 4 110MN 2MA| ALG | OBS 
BFR67A 5V| 150MA| 125C| 100MWF 4 110MN 2MA| ALG | SGS 
BFR67B 5V| 150MA| 125C| 100MWF 4P|  200MN 2MA | ALG | SGS 
BFR68 5V| 150MA | 125C| 100MWF 4 110MN 2MA| ALG | OBS 
BFR68A 5V| 150MA| 125C|  100MWF 4 110MN 2MA| ALN | SGS 
BFR68B 5V| 150MA| 125C| 100MWF 4P|  200MN 2MA| ALN | SGS 
BFR68C 5V| 150MA| 125C| 100MWF 4P|  420MN 2MA| ALN | SGS 
BFR69 5V| 150MA| 125C| 100MWF 5P 70/450 2MA| ALG | OBS 
BFR69A 6V| 150MA| 125C|  100MWF 4 110MN 2MA| ALG | SGS 
BFR69B 6V| 150MA| 125C| 100MWF 4 200MN 2MA| ALG | SGS 
BFR69VI 6V| 150MA| 125C| 100MWF 4 70MN 2MA| ALG | SGS 
BFR70 5V| 150MA| 125C|  100MWF sP 70/450 2MA| ALG | OBS 
BFR74A 6V| 150MA | 125C|  100MWF 4 110MN 2MA| ALN | SGS 
BFR70B 6V| 150MA| 125C| 100MWF 4P|  200MN 2MA| ALN | SGS 
BFR7OVI 6V| 150MA | 125C| 100MWF 4 70MN 2MA| ALN | SGS ; . 
BFR71 200MA | 125C|  120MWF 15P 40/120| 150MA| AMG | OBS |BCX49 | 2N6016 
BFR72 200MA | 125C|  120MWF 15P 100MN| 150MA | AMG | OBS |BCX49 | 2N6016 
BFR73 200MA | 125C|  120MWF 20P 40MN|  150MA| AMG | OBS : à 
BFR74 200MA | 125C|  120MWF 20P 100MN|  150MA| AMG | OBS 
BFR75 10MA | 125C|  100MWF 350M| OR8 7OMN 1MA| RLA | OBS 
BFR76 10MA| 125C| 100MWF 225M| 8P 7OMN 1MA!| RLA | OBS ; : 
BFR77 ra" 1A| 200C| 800MWF 50M|  15P 40/120| 150MA| AME | SGS |BSW67 | 2N5682 
BFR78 TV 1A| 200C| 800MWF 50M|  15P 40/120| 150MA| AME | SGS |BSW67 | 2N5682 
BFR79 2A| 125C| 800MWF 100M 5S0MN|  100MA| AMH | TIS 
BFR79 2A| 125C| 800MWF 100M| . 50MN|  100MA| AMH | OBS à , 
BFR79TO5 2A| 125C| 800MWF 100M| . S0MN| 100MA| AMH | TIS |BFR23 | 2N4929 
BFR80 2A| 125C| 800MWF 100M 75MN|  100MA| AMG | TIS | ; 
BFR80 2A| 125C| 800MWF 100M| . 75MN|  100MA| AMG | OBS ; . 
BFR80T05 2A| 125C| 800MWF 100M| . 75MN| 100MA| AMG | TIS |BFS95  |2N4036 
BFR81 2A| 125C| 800MWF 100M 100MN| 100MA| AMG | TIS 
BFA81 2A|125C| 800MWF 100M| . 100MN|  100MA | AMG | OBS . ; 
BFR81TOS 2A| 125C| 800MWF 100M| . 100MN |  100MA| AMG | TIS |BFS95 | 2N4036 
BFR83 3v| 200MA | 175C SWC | 1400MTP 25MN| 150MA| UMP | AMP 
BFR86 200MA | 125C|  800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA| AME | TIS 
BFR86A 5V| 200MA | 175C| 800MWF 80M|  4R 20MN|  30MA| TVH | TIS |BF258 
BFR868 5V| 200MA | 175C| 800MWF 80M|  4R 40MN| 30MA| TVH | TIS |BF258 ; 
BFR86T05 200MA | 125C|  800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA| AME | TIS |BF179  |2N4927 
BFR87 . | 200MA| 125C| 800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA| AME | TIS . | 
BFA87A 5V| 200MA| 175C|  800MWF 80M| 4R 20MN|  30MA]| TVH | TIS |BF258 
BFR87B 5V| 200MA| 175C| 800MWF 80M| 4R 40MN| 30MA| TVH | TIS | BF258 . 
BFR87T05 200MA | 125C|  800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA]| AME | TIS |BF337  |2N4925 
BFR88 . | 200MA! 125C| 800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA| AME | TIS . l 
BFR88A 5V| 200MA| 175C| 800MWF 80M|  4R 20MN|  30MA| TVH | FIS |BF259 
BFR88B 5V| 200MA| 175C| 800MWF 80M|  4R 40MN| 30MA! TVH | TIS | BF259 
BFR88TOS 5V| 200MA| 150C|  800MWF 65M| 4R 20MN|  30MA| RLE | TIS |BFR88 | 2N5058 
BFR89 200MA | 125C|  800MWF 130M| 2R2 20MN|  30MA]| AME | TIS \ 
BFR89A 5V| 200MA| 175C|  800MWF 80M|  4R 20MN|  30MA! TVH | TIS | BF259 
BFR89B 5V| 200MA| 175C| 800MWF 80M|  4R 40MN à . | TIS |BF259 ! 
BFR89T05 5V| 200MA| 150C| 800MWF 65M| 4R 20MN|  30MA| RLE | TIS |BFR89 | 2N5058 
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Vce |Ves Ts £ Equ. Equ. 


max [max] max | max ( pour | FCT |FAB| ER | USA 
BFR90 NS |x32 |L71 2ov| 15V| 2v| 25mAl150c| 180MWF 3G| oR8| 25MN| 14MA| SLA | MUL 
BFR90A Ns |xe3B |x63 20V| 15V| 3V| 25MA|150C| 200MWF| 2500M| ons]  40MN|  s5MA| SLA | sGs 
BFR91 NS |x32 |L71 15V| 12] 2v| 35MA|150C| 180MWF 3G| 1R2| 25MN| 30MA| SLA | MUL 
BFR91A NS |xs2 |u71 15V| 12V| 2V| 35MA|150C| 300MWF| 6cTP| 1R2| 40MN| 30MA| SLA |MUL| | 
BFR92 Ns|xi2 |L2 20v| 15V| 2v| 25MA|150c| 180MWwF| 2500M| . 25MN| 14MA| ULA | MUL | BFR92 
BFR92A NS!x32 |L71 20v| 15V| 2v| 25MAl150c| 200MwF| 5@TP| . 40MN|  14MA| SLA | MUL 
BFR92AR | NS |x12 |L27 20v| 15V| 2v| 25MA|150C| 200MWF|  5GTP| oR4]  40MN|  14MA| ULN | TFK 
BFR92P NS |xt2 |L29 20V| 15V| 2V| 30MA|150C| 280MWF| 5GTP| oR7|  40MN|  14MA| ULN | SE 
BFR92R NS |x12 |L27 20V| 15V| 2v| 25MA|150C| 180MWF| 2500M| . 25MN| 14MA| ULA | MBL 
BFR9S NS|xt2 |L2 tev| 10v| 2v| 35MA|150C| 180MWF| 2500M| | 25MN| 30MA| ULA | MUL 
BFRS3A Ns xs |L7: 15V| 12V| 2v| ssmal150c| 250MwF| 5GTP| . 40MN|  30MA| SLA | MUL 
BFR93AR | NS Î|xt2 |L27 20v| 12V| 2v| 5oMA|150C| 250MWF|  6GtP| opol  40MN|  30MA| ULA | TK 
BFRS3P NSIxi2 |L2 20V| 15V| 2V] 30MA|150C| 280MWF|  5GTP| on7|  40MN|] 14MA| ULA | SE 
BFR93R NSxt2 |L27 18v| 10v| 2V| 35MA|150C| 180MwF| 2500M| . 25MN| 30MA| ULA | MBL 
BFR94 NS |x2æ8 |Les 4ov| 25V| 3v| 200MA| 200C| 3500Mwc 26| 25MN|  50MA| UHA | RTC 
BFR95 NS |Tos |L04 3ov| 25v| 3v| 150MA| 200c| 1500MWwF| 1750M| . 3oMN| _150MA| smp | oBs 
BFR96 NS |xs2 |U71 20v| 15V| . | 150MA| 175C| 500MWc 5&| . 30MN| 50MA| SMA | MUL 
BFR96S NS|x32 |L71 20v| 15V| . | 100MA|175c| 700oMwF| 5eTP| | 25MN|  7OMA| SMA |MUL| 
BFR97 NS |Tose |Lo4 55v| sov| 3v| 360MA| 200€ swc| 500M| 3p| 10200] 5oMA|UuMG |sGs|Brx5s |2N3866 
BFR98 NS [TO39 |Lo4 40v| 20v| 3v| 360MA| 200c| 3500MWC|  500M|  4P|  10/200| 100MA| um | sGs |Bsx5o |2N3725 
BFR99 ps |To72 |Lo6 3ov| 25V| 3v| 5omA|200C| 225MwF| 1400M| 2P]  25MN|  1omAl uLA | sas |mrros  |2N5829 
BFR134 Ns|x37 |L83 . 18V| . | 150MA| 1500 IWr| 7GTP| . 80MN|  100MA| ULP |MUL| | 
BFRCXX … 1178 M . CHIP VERSIONS BFRXXX | - [mor| 
BFS10 NS |TOs |Lo4 ssv| 3ov| sv 1A | 185C swc| 500M| 3P| 6oMN| 5oMA| vmp | sGs |rsio  |2N3866 
BFS11 NS |To72 |L51 45V| 3ov| 4v| 5omAl . | 150MwF|  700M| . 7OMN| 1MAÏ ULA | sGs |BFv90 | 2N2857 
BFS12 NS |Tos |Los aov| 4ov| sv 1AÏ . | 60omwr|  100M| 35P|  40MN] 150Ma! ANG | sas |Bsws4 |2N22194 
BFS13 NS |x31 aov| 4ov| 6v 125C| GOMWF| . 7P|  S5OMN| 1oouA| ALN | sGs |Bc109 |2N630 
BFS18E NS |x31 |L55 4ov| 4ov| 6v 125C| 6OMWF| . 7P| 100MN|] 2MA| ALN | sGs |eci0o |2N030 
BFS13F NS|xs1 |L16 4ov|  4ov| 6v 125C| GOMWF| . 7P| 100MN| 2MA| ALN | sGs |Bc109 | 2N930 
BFS13G Ns|xst |L15 4ov| 4ov| ev 125C| GOMWF| . 7P| 100MN| 2MA| ALN | sGs [Bc109 | 2N30 
BFS14 ps |xs1 aov| 4ov| sv 125C| 6oMWF| . 7P|  40MN| 1oouA| ALN | sas |Bci79  |2N3065 
BFS14E Ps |xs1 |L5S 40v| 40v| 5v 125C| 6OMWF| 7P| 7OMN| 1MAÏ ALN | SGs |Bc179 |2N3065 
BFS14F Ps [xs |L16 4ov| 4ov| sv 125C| GOMWF| . 7P| ZOMN| 1MA| ALN | sGs |Bc179 |2N3065 
BFS14G ps |xat |L15 4ov| 4ov| sv 125C| 6OMWF| . 7P| 7OMN| 1MA| ALN |sGs |Bci79 |2N3065 
BFS15E NS |X31 |L55 3ov| 30v| 5v| 5omAl125C| 6oMwF|  200M| 4P|  55MN| 10MA| RLG |oBs| . | 
BFS15F Nsixst |u6 3ov| s3ov| sv] 5omA|125c| 6omwr| 200M| 4P| s5MN| 10m! RLG | ous 
BFS15G NSIxs1 |L15 3ov| 3ov| 5V| 50MA|125C| 6oMWF|  200M| 4P|  55MN|  10MA| RLG | oBs 
BFSI6E PS |xs1 |LS5 sov| 30v| sv] 5omA|125c| 6omMwr|  200M| 4P|  3oMN|  1omA| RLG | oBs 
BFS16F PS |xs1 [|Li6 | sov| s3ov| sv| soMAl125c| 6omwr|  200M| 4P|  30MN|  10MA| RLG | oBs 
BFS16G Ps |xs1 |L15 3ov| 3ov| sv] 5omA|125C| 6omwr|  200M| 4P|  30MN|  10MA| RLG | OBS 
BFS17 NsIxi2 |L2 asv| 15v| av| 25mAl125c| 150MWF 1G| 1P5|  25/180|  2MA| ULA | mu |8FR53 
BFS{7A NSsIxi2 |L29 25V| 15V| 2v| 25MA|150C| 200MWF|3200MTP| . 20MN| 25MA| ULN | TFK 
BFS17AR | NS |x12 |L27 25V| 15V| 2V| 25MA|150C| 200MWF|3200MTP| 1R5| 20MN|  25MA| ULA | TFK 
BFS17P NS|x12 |L2 25V| 15V| 2V| 25MA|150C| 280MWF|2500MTP| 1P5|  20MN|  25MA| ULA | SIE | 
BFS17R NS |X12 |L27 25V| 15V| 2v| 25MA|125C|. 150MWF 1G| 1P5| 25/150|  2MA| ULA | MUL |BFR53R 
BFS17S Ns|xt2 |L2 asv| 15v| . .  |150c| 225MwF| 1GMN| 1P| 20/150| 2mA| uLA |mor| . 
BFS18 NSIx12 |L29 sov| 20v| sv! somA|125C| 150MWwF|  200M| 1P| 35/125|  1MA| vLA | MUL | ers20R 
BFS18R NS |xi2 |L27 3ov| 20v| 5v| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 1P| 35/125|  1MA| VLA | MUL |BF520R 
BFS19 NS x12 |L29 sov| 20V| sv] 30MA|125C| 150MWF|  260M| 1P| 65/25]  1MA| VLA | MUL | BFS20R 
BFS19R Ns|xi2 |L29 3ov| 20V| 5V| 30MA!125C| 150MWF|  260M| 1P| 65/25] 1MA| VLA | MUL | BFS20R 
BFS20 Ns|xi2 |L2æ 3ov| 20v| 4v| 25MA|125C| :50MWF|  275M| 1P|  40MN|  7mAl via | muc |8Fs20R 
BFS20R NS Ix12 |L27 3ov| 20v| 4V| 25MA|125C| 150MWF|  275M| 1P|  40MN| 7MA| VLA | MUL |BFS20R 
BFS22 NS |TOss |L57 sv! 18v| 4V| 750MA| 200€ gWC| 400M|  13P SMN| 500MA| UHA | VAL | .  |2N3724A 
BFS22A NS |TOs9 |Ls7 36v| 18v| 4V| 750MA| 200€ gwc| 400M| 20P 5MN| 500MA| UHA | VAL |  :  |2N3724A 
BFS22B NS |x28 |L65 s6v| 18v| 4V| 750MA| 200€ ewc| 400M| 20P SMN| 500MA| UHA | VAL 
BFS22R NS |Toso |Lo4 36v| 18v| 4v| 750mA| 200c ewc|  400M| 20P sMN| 500MA| uHA | o8s |Brsio |2N3866 
BFS23 NS |TOs9 |L57 6sv| s6v| 4V| 500MA| 200€ gwc| 300M| 10P 5MN|  500MA| UHA | RTC |BFS10  |2N3866 
BFS23A NS |TOs |L57 6sv| s6v| 4v| 500MA| 200€ gwc| 300M| 15P 5MN| 500MA| UHA | VAL |BFS10 | 2N3866 
BFS23R NS |TO39 |L04 6sv| sev| 4v| 500MA| 200€ gwC| 300M| 15P 5MN| 500MA| UHA | oBs |8FS10  |2N3866 
BFS26E ps |xs1 |Ls5 20v| 20V| 5v| 50MA|125C| 6oMWF| 275M| 7P|  50MN|  10MA! ALA |lo8s| . . 
BFS26F Ps xs |u6 20v| 20v| sv] 5omA|125c| 6omMwr| 275M| 7Pl somnN|  10MA| ALA | o8s 
BFS26G PS |xs1 |L15 20v] 20V| sv] 5oMA|125C| 6omMWF| 275M| 7P| 5oMN|  10MA| ALA | oBs 
BFS27E NS |x31 |L55 2ov| 20V| sv] 50MA|125C| 6omMwr|  200M| 4P|  50oMN|  10MA| ALA | os 
BFS27F NS |x31 |L16 20V| 20V| 5V| 50MA!125C| 6omMwr|  200M| 4P|  50oMN|  10MA| ALA | oBs 
BFS27G NS |X31 |L15 20V| 20v| 5V| 50MA|125C| 6oMWF| 200M| 4P|  5oMN|  10MA| ALA | oBs 
BFS29 NS x35 |Leoa| 45v| 45v| sv] 200MA| 150c| 300Mwr| . sp] 50/500| 10MA! AMG | ris 
BFS29P NS |x36 |xs6 45v| 45V| 5v| 200MA| 150€! 150MWF| | 5P|  50/500! 10MA| AMG | Tis 
BFS30 NS |x35 [Laon 45v| 45v| s5v| 200MA|150c| 300MwF| | sP|  50/500|  10MA| AMG | ns 
BFS30P NS |x36 |xs6 45v| 45v| 5v| 200MA|150C| 150MWF| | spl  50/500| 10MA| AMG | TS 
BFS31 NS |x35 [Laon] 45v| 3ov| sv] 200MA|150c| 300MWF| | 70/500| _10MA| AMG | TIS 
BFS31P Ns|xs |x36 45v| sov| sv| 200MAl150c| 150MwF| sp|  70/500| 10MA! AMG | ns 
BFS32 PS |x35 |Laoal 45v| 45v| sv| 200MA|150c| 300MwF| sP| 30/40!  10MA| AMG | ns 
BFS32P Ps |x36 |x36 45vV| 45v| 5v| 200MA|150€| 150MWwF| | sP|  30/400|  10MA| AMG | Tis 
BFS33 PS |x35 |Lsoal 45v| 45v| sv| 200MA| 1500! 300MwF| | sp|  60/400|  10MA| AMG | TiS 
BFS33P Ps [xs |x36 45v| 45v| 5v| 200MA|150c| 150MWwF| | sp]  60/400|  10MA| AMG | Tis 
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BFS37A 
BFS38 
BFS38A 
BFS39 
BFS40 


BFS40A 
BFS41 
BFS42 
BFS43 
BFS44 


BFS45 
BFS46 
BFS46A 
BFS50 
BFS51 


BFS55 
BFS55A 
BFS57 
BFS57P 
BFS58 


BFS58P 
BFS59 

BFS59K 
BFS59L 
BFS59M 


BFS60 
BFS60K 
BFS60L 
BFS60M 
BFS61 


BFS61K 
BFS61L 
BFS61M 
BFS62 
BFS64 


BFS65 
BFS69 
BFS85 
BFS86 
BFS87 


BFS88 
BFS89 
BFS90 
BFS90A 
BFS90B 


BFS91 
BFS91A 
BFS91B 
BFS92 
BFS93 


BFS94 
BFS95 
BFS96 
BFS96K 
BFS96L 


BFS96M 
BFS97 

BFS97K 
BFS97L 
BFS97M 


BFS98 
BFS98K 
BFS98L 
BFS98M 
BFS99 


BFT12 
BFT13 
BFT13A 
BFT13B 
BFT14 


TUTTUTUT VUTUTUUTUU VUUUUU VUUZU Z2Z2U0UUZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ  Z2Z2ZZZ  ZZZZVU VZZTVUU VZZZU VZZUTU 


ZZZZZ  ZTOUUT 


VOUUN NON DO DO DO mOn mA On DA mamnn nn nm non non Bonn 


x11 
TO18 


X37 
X38 
X39 
X39 
X38 


Lo 


VE8 


max 


22222 


max 


P.TOT 
max 


125MWF 
500MWF 
5S00MWF 
SOOMWF 
500MWF 


S00OMWF 
5S00MWF 
S00MWF 
S00MWF 
500MWF 


S00MWF 
500MWF 
S00MWF 
200MWF 


240MWF 

240MWF 

200MWF 

125MWF 

200MWF 

400MWF 
| 
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{7 
min 


Co8 
max 


SSTIS 38% 


$ 


1P9 


1P9 
7P 


100MN 
100MN 
100MN 
100MN 
100MN 


100MN 
100MN 
50/300 
40/120 
100MN 


50/300 
40/120 
40/120 
60/200 
40/120 


60/200 
20MN 
20MN 
10MN 
15MN 


30MN 
30MN 
20/200 
20/200 
20/350 


20/350 
40/300 
40/300 
40/300 
40/300 


100MN 
100MN 
100MN 
100MN 
40/160 


40/160 
40/160 
40/160 
35MN 
20MN 


20/120 
100MN 
25/150 
25/150 

20MN 


25/150 
25MN 
30MN 

30/110 
SOMN 


40MN 
40MN 
100MN 
. 30MN 
70MN 


40MN 
70MN 
40/300 
40/300 
40/300 


40/300 
100MN 
100MN 
100MN 
100MN 


40/160 
40/160 
40/160 
40/160 

20MN 


25MN 
15/100 
15/100 
15/100 
15/100 


2MA 


10MA 
10MA 
10MA 


10MA 
10MA 
10MA 
150MA 
150MA 


150MA 
150MA 
150MA 
150MA 
150MA 


150MA 
150MA 
150MA 
150MA 
150MA 


150MA 
150MA 
150MA 
150MA 

20MA 


50MA 
5MA 
5MA 
5MA 
5SMA 


2N4401 
2N4401 
2N4401 
2N4401 


2N4401 
2N4401 
2N4401 
2N4401 
2N4401 


2N4401 
2N4401 
2N4401 


2N2222A 


2N2857 


2N5583 
2N3439 
2N3636 
2N3743 
2N3743 


2N3636 
2N4928 
2N4928 
2N4929 
2N4929 


2N4036 
2N4036 
2N4403 
2N4037 
2N2907A 


2N4403 
2N4403 
2N1132 
2N2907A 
2N5819 


2N4403 
2N4929 
2N3486 
2N6015 
2N4390 


Ves | Ve [Vesl de | Ta | P.ror fr ic 


max | max |max| max |max| max hFE perl FCT | FAB 
BFT14A NS |x39 |x39 25V] 20V| 4V| 60MA|200C| 700MWF 3G| op7 15/100 5MA| ULA | LTT 
BFT14B NS |x39 |x39 25V| 20V| 1V|] 60MA|200C| 400MWF 2G| oP9 15/100|  15MA| ULA | LTT 
BFT15 NS xX38 |x38 25V| 20V| 4V| 150MA|200C| 800MWF 2G| 1P4 15/100| 30MA| ULA | LTT 
BFT16 NS |X38 |x38 25V| 20V| 4V| 200MA| 200C| 700MWF 2G| 2P 15/100| 30MA| ULA | LTT s 
BFT17 NS |TO72 |L51 30V| 15V| 2v| 50MA]200C| 200MWF| 1800M| 2P5|  25/150 2MA| ULA | LTT 2N6389 
BFT18 Ns|x3 |x38 25V| 20V| 4V| 50MA|200C| 700MWF 3G| 1P 15/100| 15MA! ULA | LTT 
BFT18A NS Ix3o |x39 25VI 20V| 4V] 50MA|200C| 700MWF 3G| 1P 15/100| 15MA| ULA | LTT . | 
BFT19 P S [TO39 |LO4 200V| 150V| 5v 1A| 200€ 1WF 25M| 3R5 20MN|  50MA| AME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT19A P S |TO39 |LO4 30ov| 250V) 5v 1A | 200€ 1WF 25M| 3R5 20MN]  50MA| AME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT198 P S | TO39 |LO4 400V| 350V| 5v 1A | 200C 1WF 25M| 3R5 20MN|  50MA| AME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT20 PS |To18 |Loi gov| 35v| 6v 1A| 200C| 360MWF 6oM| gp 20MN| 10MA| AMG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFT21 PS |TO18 |Loi 6ov| 3ov| 5v 1A! 200C|  360MWF 60oM| gp 30MN| 10MA| AMG | TIS |BSW24 | 2N2907 
BFT22 PS |TO18 |Lo1 40V| 20V| 6v 1A|200C| 360MWF 60M|  8&P 30MN|  10MA! AMG | TIS |BSW24 | 2N2907 
BFT24 NS |x32 |L71 avi 5v| 2v| sMA|150C| 30MWF| 1200M| oR4 25MN|  30MA| ULA | MUL | è 
BFT25 NS |x12 |L29 8v| 5v| 2vV| 5MAl150C! 30MWF| 1200M| 0R5 20MN 1MA| ULA | MUL 
BFT25R NS |X12 |L27 8v| 5v| 2v| 2500UA| 150C| 30MWF| 1200M| . 20MN 1MA| ULA | MUL 
BFT26 NS . É . < : . . 4xBFW93 IN 16PIN DIL | QUA | MUL 
BFT27 NS |x12 |L27 6ov| 6ov| 6v| 500MA| . | 550MWF 30M] 8P|  100MN 5MA | RMG | FER : : 
BFT28 P S |[TO39 |LO4 150V| 100v|] 4v 1A | 200C 1WF 25M| 15P 20MN|  10MA| RME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT28A P S |TO39 |LO4 200V| 150V| 4V 1A| 200€ 1WF 25M| 15P 20MN|  10MA| RME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT28B p s |TO39 |LO4 250V| 200V| 4V 1A| 200€ 1WF 25M| 15P 20MN|  10MA| RME | RCA |BFT19B |2N5416 
BFT28C P S [TO39 |Lo4 300V| 250V| 4v 1A| 200€ 1WF 25M| 15P 20MN| 10MA| RME | RCA |BFT198 |2N5416 
BFT29 NS |TOo18 |Lot gov| 8ov| 5v 1A|200C| 360MWF| 100M| 10P 50/250| 100MA| AMG | TIS |BSX33 |2N2896 
BFT30 NS |TO18 |Lo1 70V| 6ov| 5v 1A|200C| 360MWF|  100M| 10P 75/250| 100MA| AMG | TIS |BSX33 |2N2896 
BFT31 NS [TO18 |Lo1 éov| 50v| 5v 1A| 200C| 360MWF| 100M| 10P| 100MN| 100MA| AMG | TIS |BSX33  |2N2806 
BFT32 NS |TO39 |LO4 8ov| 6ov| 5v 5A | 200C 1WF| 100M| 25P 50/300| 150MA| AMG | TIS |BSS42 |2N5320 
BFT33 N S |TO39 |LO4 100V|  8ov| 5v 5A | 200C 1WF| 100M| 25P 50/250| 150MA| AMG | TIS |BSS42 |2N5320 
BFT34 NS |TO39 |LO4 120V] 100V| 5v SA | 200€ 1WF| 100M| 25P 50/200| 150MA| AMG | TIS |BSS42 |2N5320 
BFT35 P S |TO39 |LO4 8ov| 6ov| 5v 5A | 200C 1WF| 100M| 25P 50/300| 150MA| AMG | TIS |BFS95 |2N4036 
BFT36 P S |TO39 |LO4 100V| 8ov| 5v 5A | 200C 1WF| 100M| 25P 50/250! 150MA| AMG | TIS |BFS95  |2N4036 
BFT37 P S | TO39 |LO4 120v| 100v| 5v 5A | 200C 1WF! 100M| 25P| 50/200| 150MA| AMG | TIS |BFR23 |2N4929 
BFT39 N S |[TO39 |L04 gov| sov| 5v 1A|200C| 800MWF| 100M| 10P 50MN| 100MA| RMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
BFT40 NS |[TO39 |LO4 70V| 60V| 5v 1A|200C| 800MWF|  100M| 10P 75MN| 100MA| RMG | TIS |BSWS54  |2N2219A 
BFT41 N S |TO39 |LO4 6ov| 5ov| 5v 1A|200C| 800MWF| 100M| 10P| 100MN| 100MA| AMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
BFT42 N S |TO39 |LO4 125V| 110V| 5v 1A| 200C! 800MWF 50M| 20P 50MN| 500MA| AMH | TIS |BSW66 | 2N4001 
BFT43 NS |[TO39 |LO4 125V) 100V| 5v 1A| 200C| 800MWF 50M| 20P 50OMN| 500MA| AMH | TIS |BSWG6 | 2N4001 
BFT44 p S | TO39 |LO4 300V| 300V| . | 500MA | 200€ 5WC 30M| . S0OMN| 10MA| RME | MUL |BFT19B |2N5416 
BFT45 ps |TO39 |104 | 250V| 250v! . | 500MA| 200€ 5WC 30M| . 50MN|  10MA| RME | MUL |BFTI9B |2N5416 
BFT47 NS |TO39 |LO4 | . . 160v| . . | 200€ 5WC 50M| . 25MN|  30MA| TVM | SES | BF257 . 
BFT48 N S |TO39 |LO4 . 250V| . . | 200€ 5WC 50M| . 25MN|  30MA| TVH | SES | BF258 
BFT49 N S |TO39 |LO4 | 300v| . . | 200€ 5WC 50M| . 25MN|  30MA| TVE | SES | BF259 
BFT50 NS |TO72 |LO6 2 | . 25MA| 200C| 250MWF|3500MTP|  1P2 E : ULN | SES 4 
BFT51 N S |TO39 |LO4 35v| 3ov| 3v| 400MA! 180C| 2800MWC 3G| . 50MN|  75MA| SMA | RTC / É 
BFT53 N S |TO18 |LO1 8ov| 35v| 6v 1A| 200C| 360MWF 6oM| gp 20MN| 10MA| AMG | TiS |BSX33 |2N731 
BFT54 NS [TO18 |Loi éov| 3ov| 6v 1A| 200C| 360MWF 50M| &P S0MN|  10MA| AMG | TIS |BSX33  |2N731 
BFT55 NS |Toi8 |Lo1 4ov| 20v| 6v 1A| 200C| 360MWF 50M|  &P 30MN| 10MA| AMG | ris |BSx33 |2N731 
BFT57 NS [TO18 |Lo1 16ov| 160V| 5V| 200MA]|200c| 360MWF|  110M|  7P 25MN|  30MA| ALE | TIS | 2N2896 
BFT58 NS |TOï8 |Loi 250V| 250V| 5V| 200MA]|200C| 360MWF|  110M| 7P 25MN|  30MA| ALE | TIS |BF259 |2N3439 
BFT59 NS |TO18 |Lo1 300v| 300v| 5v| 200MA|200C| 360MWF|  110M|  7P 26MN|  30MA| ALE | TIS |BF259  |2N3439 
BFT60 P S | TO39 |L04 8ov| 35v! 6v 1A| 200C| 800MWF 60M| gp 50MN| 150MA| AMG | TIS |BFS95  |2N4036 
BFT61 p s [TO39 |LO4 6ov| 3ov| 5v 1A| 200C| 800MWF 6omM| &P 40MN| 150MA| AMG | TIS |BFS95  |2N4036 
BFT62 p S |TO39 |LO4 6ov| 30v| 6v 1A| 200C| 800MWF 6oM| 8P 40MN| 150MA| RMG | TIS |BFX29 |2N2905A 
BFT65 NS |x13 |L83 15V| 15V| 3V| 50MA!125C! 250MWF| 4500M| oP85 30MN|  25MA| ULG | SIE : 
BFT66 NS |TO72 |L51 20V 1V| 3v| 30MA|150C| 260MWF 2G| 1R2 30MN|  10MA| ULN | SIE 
BFT67 NS |TO72 |L51 20V|I 15V| 3V| 30MA|150C| 260MWF 2G| 1R2 30MN|  10MA| ULA | SIE 
BFT69 PS |TO18 |Lo1 gov| 8ov| 5v 1A| 200C| 360MWF| 100M| 10P|  50/250| 100MA| AMG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFT70 PS [TO18 |Lo1 70V| 60V| 5v 1A|200C| 360MWF|  100M| 10P|  75/250| 100MA! AMG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFT71 PS |TO18 |LO1 éov! 50v| 5v 1A|200C| 360MWF| 100M| 10P| 100MN| 100MA| AMG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFT72 N S |TO126 |L31 160V| 160V| 5v| 100MA| 150C| 1200MWC 30M| cp 25MN|  30MA| RLE | SES |BD173 |2N5656 
BFT73 NS |TO126 | L31 250V| 250V| 5V| 100MA| 150C| 1200MWC 30M| gp 25MN| 30MA| RLE | SES |BF459 |2N5656 
BFT74 N S | TO126 | L31 30ov| 300V| 5V| 100MA| 150C| 1200MWC 3oM| op 25MN|  30MA| RLE | SES |GF459 |2N5656 
BFT?5 NS |x12 |L29 20V| 15V| 2V| 50MA|125C| 200MWF| 4600M| oPs 30OMN|  25MA| SLA | SIE 1 : 
BFT79 PS | TO39 |LO4 gov! gov| 5v 1A|200C| 800MWF| 100M| 10P S0MN| 100MA| RMG | TIS |BFS93  |2N4087 
BFT80 P S |TO39 |LO4 70V| 6ov| 5v 200C| 800MWF|  100M| 10P 75MN| 100MA| RMG | TIS |BFS93  |2N4037 
BFT81 P S |TO39 |LO4 gov| 5ov| 5v 200C| 800MWF| 100M| 10P| 100MN| 100MA| RMG | TIS |BFS95  |2N4038 
BFT82 NS |To92 |L21 gov! 75V| 5v 2A|150C| 800MWF|  100M| 10P 40MN| 100MA| AMH | TIS |BC538 : 
BFTE3 NS |[TO92 |L21 70V| 6ov| 5v 2A| 150C| 800MWF| 100M| 10P 75MN| 100MA| AMH | TIS | BC538-16 | 2N2895 
BFT84 NS |[TO92 |L21 6oV! 50V| 5v 2A|150C| 800MWF|  100M| 10P| 100MN| 100MA| AMG | TIS |BC538-16 | 2N5582 
BFT85 PS |TOg2 |L21 gov| 75V| 5v 2A| 150C| 800MWF|  100M| 10P 40MN| 100MA| AMH | TIS |BC528 |2N2907A 
BFT86 PS |TO92 |L21 70V| 60v| sv 2A| 150C| 800MWF|  100M| 10P 75MN| 100MA| AMH | TIS | BC528-16 | 2N3486A 
BFT87 PS |TOs2 |L21 6ov| 50v| 5v 2A|150C| 800MWF|  100M| 10P| 100MN| 100MA! AMG | TIS | BC528-16 | 2N3486A 
BFT91 NS |x28 |L6s5 6ov| 30v| 5V| 350MA| 200€ 4WC| 600M|  4P|  20/200|  50MA| UMA | TFK 2 : 
BFT92 PS |x12 |L29 20V| 15V| 2V| 25MA|150C| 180MWF 4G| 1R4 25MN|  14MA| SLA | MUL 
BFT92R PS |x12 |L27 2ovV| 15V| 2v! 25MA|150C| 180MWF|  4GTP| 1R4 25MN|  14MA| SLA | MUL ; 
BFT93 PS |x12 |L2. 15V| 12V| 2v|] 35sMA]150C| 180MWF 4G| 1R4 25MN|  30MA| SLA | MUL | BFT92 
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TYPE | 


BFT93R 
BFT95 
BFT95H 
BFT96 
BFT97 


BFT98 
BFT99 
BFV10 
BFVii 
BFV12 


BFV13 
BFV14 
BFV15 
BFV16 
BFV17 


BFV18 
BFV19 
BFV20 
BFV21 
BFV22 


BFV23 
BFV24 
BFV25 
BFV26 
BFV27 


BFV28 
BFV29 
BFV30 
BFV31 
BFV32 


BFV33 
BFV34 
BFV35 
BFV36 
BFV37 


BFV38 
BFV39 
BFV49 
BFV41 
BFV42 


BFV43 
BFV44 
BFV45 
BFV46 
BFV47 


BFV48 
BFV49 
BFV50 
BFV51 
BFV52 


BFVS53 
BFV54 
BFV55 
BFV56 
BFV56A 


BFV57 
BFV57A 
BFV58 
BFV59 
BFV60 


BFV61 
BFV62 
BFV63 
BFV63A 
BFV63B 


BFV64 
BFV64A 
BFV64B 
BFV65 
BFV65A 


BFV65B 
BFV66 
BFV66A 
BFV67 
BFV68 


Vce 
max 


Vce 
max 


Ves 
max 


22222 22222 22222 221222 


ea 
< 


5V 


222 


ic 
max 


Ts 
max 


P.ToT 
max 
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fT 
min 


Cos 
max 


1R2 


Joss Nivss SeN 5 5999 


3385 513538 388% 


Equ. 


BSW25 
BSW25 


BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


BSX20 
BSW64 
BSW64 
BSX20 
BC109 


EUR. 


Equ. 
USA 


2N3546 
2N3546 


2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


2N2369A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2389 
2N930 


Vce | Ve Ta | P.ToT fT Co Equ. Equ. 
max |max| max | max max min max NFE | FCT | ne | EUR. | USA 
BFV68A N S [TO46 |L01 60V|  60V| 6V| 50MA|200C! 360MWF : 6P 100MN 1OUA! ALN | TIS |BC109 | 2N930 
BFV69 N S |TO46 |LO1 30V| 15V| 3V| 50MA]|200C! 200MWF 500M| 1P7 20MN 3MA| TIA | TIS |BF173 | 
BFV69A N S |TO45 |LO1 25V| 13V| 3V| 50MA]|200C| 200MWF 500M|  2P5 20/200 4MA| VLA | TIS |BF173 . 
BFV70 NP S|TO85 |N08 60V| 40V|] 5V]| 500MA]|200C| 400MWF 200M QUA | TIS | T1,4=N T2,3=P 
BFV7ON NP S | TO116 | N08 60V|  40V| 5V| 500MA!200C| 400MWF 200M QUA | TIS | T1,4=N T23=P 
BFV71 NP S TOB5 |N08 40V|  40V| 5V]| 200MA]|200C| 400MWF 350M QUA | TIS | T1,4=N T2,3=N 
BFV71N NP S |TO116 | N08 40V| 40V| 5V]| 300MA|200C| 400MWF 200M| . : . QUA | TIS | T1,4=N T23=P 
BFV72 N S |TO85 |N09 40V| 15V] 5V| 500MA|175C| 350MWF ; ; 25/70 10MA| TRI | TIS : ; 
BFV72N N S |TO116 | NO9 40V| 15V| 5V| 500MA!|175C| 350MWF | . 25/70 10MA| TRI | TIS : , 
BFV73 NP S |TO85 |N08 50V| 30V| 5V| 800MA| 175C| 400MWF 250M ; : QUA | TIS | T1,4=N T2,3=P 
BFV73N NP S | TO116 | NO8 50V| 30V| 5V| 800MA]|175C| 400MWF 250M QUA | TIS | Ti,4=N T2,3=P 
BFV75 N S |TO89 |N10 30V| 25V| 5V| 100MA]|200C| 300MWF QUA | TIS . ; 
BFV75N N S |X75  |N10 30V| 25V| 5V| 100MA]200C| 300MWF | , ; . QUA | TIS 
BFV76 N S |TO89 |N10 30V| 15V] 15V| 100MA]| 200C| -300MWF 20M| 12P 50MN 1MA| QUA | TIS 
BFV76N NS |X75 |N10 30V| 15V| 15V|] 100MA!| 200C! 300MWF 20M| 12P 50MN 1MA| QUA | TIS 
BFV77 P S [TO89 |N10 40V| 15V] 5V] 200MA)200C| 400MWF|  350M 5P 30/120|  30MA| QUA | TIS 
BFV77N PS |[X75 |N10 40V| 15V] 5V| 200MA] 200C| 400MWF 350M sp 30/120|  30MA| QUA | TIS 
BFV78 N S [TO89 |N10 40V| 15V| 5V| 200MA]| 200C! 400MWF 350M 5P 30/120| 300MA| QUA | TIS 
BFV78N NS |X75 |N10 40V| 15V| 5V| 200MA]| 200C| 400MWF 350M 5P 30/120|  30MA| QUA | TIS 
BFV79 N S |TO89 |N12 40V| 15V| 5V| 200MA]200C| 400MWF 350M 5P 30/120|  30MA| QUA | TIS 
BFV79N N S |TO116 |N12 40V| 15V] 5V| 200MA] 200C! 400MWF 350M 5P 30/120|  30MA| QUA | TIS 
BFV80 NS |x40 |xao 25V| 12V| 3V| 50MA]|200C| 150MWF 500M|  1P7 20MN 3MA| VLA | TIS 
BFV81 PS |X41 |L84 12V] 12V| 4V| 200MA] 200C| 300MWF 400M 6P 40/150| 30MA| RMG | TIS 
BFV81A PS |[X41 |L84 12V| 12V] 4V| 200MA]|200C| 300MWF 400M 6P 30/120| 30MA| RMG | TIS 
BFV81B P S |x41 L84 20V| 15V| 5V] 200MA]| 200C| 300MWF 400M|  4P5 40MN 10MA | RMG | TIS 
BFV82 PS |[X41 |L84 25V| 20V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 100M 5P 15/45 10MA| RLA | TIS 
BFV82A PS |X41 |L84 20V| 20V| 5V| 50MA]|175C! 300MWF 100M 5P 30/120|  10MA| ALG | TIS 
BFV82B P S |X41 |L84 25V| 20V| 5V| 100MA| 200C| 300MWF 140M 5P 20/60 10MA| ALG | TIS 
BFV82C PS IX41 |L84 25V| 20V| 5V| 100MA|200C| 300MWF 140M 5P 40/120 10MA| ALG | TIS 
BFV83 N S |X41 L84 40V| 15V| 5V| 100MA]|200C| 300MWF : 6P 30/120! 10MA| AMG | TIS 
BFV83A NS |X41 |L84 40V| 20V| 5V]| 200MA]| 200C| 300MWF : 5P 30/120 10MA | AMG | TIS 
BFV83B NS |X41 |L84 40V| 15V| 5V]| 200MA!200C| 300MWF ; 5P 30/120|  30MA| AMG | TIS 
BFV83C NS |X4t |L84 40V| 20V| 5V| 200MA]|200C| 300MWF : 5P 30/120|  30MA| AMG | TIS . 
BFV84 NS |X41 |L84 20V| 15V| 3V| 50MA]|150C! 300MWF 800M| 1P7 20MN 3MA| ULA | OBS 2N917 
BFV84A NS |X41 |L84 20V| 15V] 3V| 50MA!150C| 300MWF 600M|  1P7 20MN 8MA| ULA | OBS 2N918 
BFV84B NS |X41 |L84 20V| 15V| 3V| 50MA]|150C| 300MWF 600M| 1P7 20MN 4MA| ULA | OBS 2N2865 
BFV8s NS |X41 |L84 60V] 30V| 5V| 800MA!|175C| 360MWF 250M 8P 40/120| 150MA| RHG | TIS 
BFV85A NS |X41 |L84 75V| 40V| 6V]| 800MA!|:175C| 360MWF 250M 8P 40/120| 150MA| ALA | TIS 
BFV85B NS |X41 |L84 60V| 30V| 5V| 800MA|175C| 360MWF 250M 8P 100MN| 150MA| RHG | TIS 
BFV85C NS |IX41 |L84 75V| 40V| 6V| 800MA| 175C| 380MWF 250M 8P 100MN| 150MA! ALA | TIS 
BFV85D NS |X41 |L84 75V| 40V| 6V| 30MA| . 300MWF 250M 8P 40/120 1OUA| ALN | TIS 
BFV85E N S |X41 L84 45V|  45V] 5V| 30MA|175C| 300MWF £ 8P 100MN TOUA | ALN }! TIS 
BFV85F N S |X41 L84 60V| 60V| 6V| 50MA]200C| 300MWF . 6P 40/120 1OUA| ALN | TIS 
BFV85G NS |IX41 |L84 60V|] 60V| 6V| 50MA]|200C| 300MWF | 6P 100MN 1OUA| ALN | TIS 
BFV86 P S |X41 |L84 60V| 40V| 5V} 600MA|200C| 360MWF 2 & 8P 40/120| 150MA| AHG | TIS 
BFV86A P S |x41 L84 60V|  60V| 5V| 600MA]|200C| 360MWF ; 8P 40/120| 150MA| AHH | TIS 
BFV86B PS |x41 |L84 60V]  40V| 5V] 600MA]| 200C! 360MWF . 8P 100MN|  150MA| AHG | TIS 
BFV86C P S |x41 L84 60V|  60V| 5V| 600MA| 200C| 360MWF ; 8P 100MN| 150MA| AHG | TIS 
BFV87 N S |x41 L84 40V| 15V| 4V]| 200MA]| 200C| 300MWF 500M 4 20/60!  10MA| UMG | TIS 
BFV87A NS |X41 |L84 40V| 15V| 4V| 200MA | 200C| 300MWF 500M 4P 40/120 10MA| ULA | TIS 
BFV87B N S |Xx41 L84 40V| 15V] 4V| 200MA!|200C| 300MWF , 4P 40/120| 10MA| ULA | TIS 
BFV88 NS |x41 |L84 60V| 30V| 5V| 800MA]|200C| 360MWF 200M| 11P 30/120| 150MA! RHG | TIS 
BFV88A NS IX41 |L84 60V| 30V| 5V]| 800MA|200C| 360MWF 250M 8P 50/150! 150MA| RMG | TIS 
BFV88B NS |X41 |L84 60V] 30V| 5V| 800MA]|200C| 360MWF 250M 8P 100MN| 150MA| RHG | TIS 
BFV88cC NS |Xx41 L84 60V| 30V] 5V| 800MA!200C| 360MWF 250M 8P 30/120| 150MA| RHG | TIS 
BFV88D NS |X41 |L84 60V|] 30V| 5V| 800MA| 200C| 360MWF 250M 8P 30/120| 150MA| RHG | OBS . 2N2845 
BFV88E N S |x41 L84 60V| 30V| 5V] 800MA!200C| 360MWF 250M 8P 30/120| 150MA| RHG | TIS 
BFV89 NS |X41 |L84 30V| 30V| 15V| 100MA]| 200C| 300MWF . 12P 20MN 1MA| ALC | TIS 
BFV89A N S |x41 L84 45V| 45V| 18V| 100MA]! 200C| 300MWF ; 12P 20MN 1MA| ALC | TIS | | 
BFV90 NS [TO5 |LO4 70V| 50V| 5v 1A| 200C 1WF 300M|  10P 40MN|  150MA| VMG | OBS |BSW54 |2N22194A 
BFV90A N S [TO5 |LO4 7OV| 50V| 5V| 800MA]| 200C| 800MWF 300M|  10P 100MN|  150MA| VMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
BFV90B N S [TO5 |LO4 70V| 50V| 5v 1A| 200C 1WF 300M|  10P 40MN| 150MA| VMG | TIS |BSW54  |2N2219A 
BFV91 P S |TO84 |N08 12V| 12V| 4V| 200MA| 175C| 400MWF 400M 6P 30/120|  30MA| QUA | TIS : ; 
BFV9IN P S |TO116 | N0O8 12VI 12V] 4V| 200MA| 175C| 400MWF 400M 6P 30/120|!  30MA| QUA | TIS 
BFV92 N S [TO84 |N0O8 40V| 15V| 5V] 200MA| 175C| 400MWF 350M 5P 30/150| 30MA! QUA | TIS 
BFV92N N S |TO116 | N08 40V|  15V] 5V| 200MA| 175C| 400MWF 350M 5P 30/150|  30MA| QUA | TIS 
BFV93 N S |TO89 |N11 S0V| 30V| 5V]| 800MA!| 175C| 400MWF 250M|  10P 80/300| 150MA]| QUA | TIS 
BFV93N N S |TO116 | N12 50V| 30V| 5V| 800MA| 175C| 400MWF 250M! 10P 80/300| 150MA| QUA | TIS 
BFV94 N S |TO84 |No8 50V| 30V| 5V| 800MA|175C| 400MWF 250M|  10P 80/300| 150MA| QUA | TIS 
BFV94N N S |TO116 | N08 50V| 30V| 5V| 800MA]!175C| 400MWF 250M|  10P 80/300| 150MA| QUA | TIS 
BFV95 P S |TO84 |N08 50V| 30V| 5V| 800MA| 175C| 400MWF 250M|  10P 80/300| 150MA| QUA | TIS 
BFV95V P S |TO116 | NO8 50V| 30V| 5V| 800MA]175C| 400MWF 250M|  10P 80/300| 150MA| QUA | TIS 
BFV96 N S |TO84 |N08 40V| 25V| 5V] 800MA| 175C| 400MWF 175M|  15P 25/150| 500MA | QUA | TIS 
BFV96N N S |TO116 | NO8 40V| 25V| 5V! 800MA| 175C| 400MWF 175M|  15P 25/150| 500MA | QUA | TIS 
BFV97 N S [TO84 |N08 30V| 15V] 3V| 50MA|:175C| 400MWF 600M| 1P7 20MN 83MA | QUA | TIS 
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BFV97N N S |TO116 | NO8 30V| 15V| 3V| 50MA]|175C| 400MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| QUA | TIS 

BFV98 N S |[TO84 |N08 45V| 45V| 5V| 30MA|175C| 400MWF 30M|  &P 100MN JOUA | QUA | TIS 

BFV98N N S |TO116 | Nos 45V!  45V| 5V| 30MA|175C| 400MWF 30M|  8P 100MN 1OUA | QUA | TIS | ; 
BFV99 NS [TO4 |LO1 75V| 55V| 5V 1A| 200C|  500MWF : 10P 40MN| 150MA| AHG | TIS |BSW64 | 2N2897 
BFW16 NS |[TO39 |LO4 40V| 25V| 2V| 150MA]| 200C| 700MWF 800M| . 25MN!  50MA| ULA | VAL |BFX55 : 
BFW16A NS |[TO5 |LO4 40V| 25V| . | 300MA| 200C| 1500MWC 600M 25MN| 150MA| UMP | MUL . 

BFW17 N S |[TO39 |LO4 40V| 25V| 2V| 150MA|200C| 700MWF 750M 25MN|  50MA| VMA | VAL | BLX65 

BFW17A N S [TO5 !LO4 40VI 25VI . | 300MA! 200C| 1500MWC 550M| . 25MN!  150MA! VMP | MUL à ; 
BFW19 N S |TO39 |LO4 40V|  20V| 4V| 200MA| 200C| 600MWF 500M| 3P5 20/120|  50MA| VMG | SGS |BFS10  |2N3866 
BFW20 P S |TO18 |Lo1 60V| 60V! 6V| 100MA]|200C| 360MWF 40M|  6P 100MN 1MA! ALN | TIS |BCY71  |2N3965 
BFW21 PS [TO18 |L01 80V| 8ov| 6V| 100MA| 200C| 360MWF 40M|  6P 100MN 1MA| ALN | TiS |BCY70  |2N3965 
BFW22 P S |TO18 |Lo1 45V|  45V| 6V| 100MA|200C| 360MWF 50M|  6P 250MN 1MA| ALN | TIS |BCY70 |2N3965 
BFW23 P S |TO18 |LO1 60ov| 60V| 6V| 100MA | 200C| 360MWF 50M|  6P 250MN 1MA| ALN | TIS |BCY70  |2N3965 
BFW24 N S [TO39 |LO4 100V|  60V| 7v 1A| 200C| 800MWF 60M| 25P 40MN| 150MA| AMG | MOT |BFX85  |2N1893 
BFW25 N S |TO39 |LO4 80vV]  40V| 7V 1A| 200C| 800MWF 70M| 25P 100MN |  150MA| AMG | MOT BFY51 | 2N2297 
BFW26 N S [TO39 |LO4 80V|  40V| 7v 1A| 200C|  800MWF 60M| 25P 40MN| 150MA | AMG | MOT |BFY51  |2N2297 
BFW29 NS [TO5 |LO4 50V|  30V| 6V| 400MA! 200C| 600MWF 40M|  25P 40MN 6MA| AMG | TIS |BFY50  |2N2297 
BFW30 NS |TO72 |LO6 20V| 10V| . | 100MA| 200C| 250MWF 800M| . 25MN 5MA| ULA | MUL : | 
BFW31 p S |TO18 |LO1 50V|  30V| 5V| 700MA| 150C| 500MWF 12P 7OMN| 100MA| AMG | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFW32 NS [TO18 |LO1 50V|  30V| 5V| 700MA! 150C| 500MWF 12P 70MN| 100MA| AMG | TIS |BSW64  |2N2222A 
BFW33 N S [TO39 |LO4 120V| 80V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 50M|  15P 40MN| 150MA| AMH | TIS |BFX85  |2N1893 
BFW34 N S |[TO39 |LO4 50V|  30V| 6V| 200MA]|200C| 600MWF 70M|  10P 40MN 6MA| AMA | LTT |BFY51 | 2N2297 
BFW35 N S |[TO39 |LO4 50V|  30V| 6V| 200MA!| 200C| 600MWF 70M| 10P 80MN 6MA| AMA | LTT |BFY51 | 2N2297 
BFW36 NS [TO5 |LO4 180V| 120V| 6V| 500MA|150C| 600MWF 40M| 25P 40/120|  10MA| AME | LTT |BSW67 | 2N5682 
BFW37 NS [TO5 |LO4 130V| 130V| 5V| 200MA | 200C| 600MWF 50M|  6P 30MN 5MA| ALH | LTT |BSY67 | 2N5682 
BFW38 NS [TO5 |LO4 180V| 120V| 6V| 500MA!150C| 600MWF 40M| 25P 40/120|  10MA| AHE | LTT |BSW67 | 2N5682 
BFW39 NS |[TO77 |No1 50V|  45V| 6V| 30MA]200C| 500MWF 60M|  6P 150MN 1MA| DUA | SGS 5SMV VBE 
BFW39A NS |TO77 |No1 50V| 45V| 6V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  6P 150MN 1MA| DUA | SGS 2MV VBE 
BFW40 NS |[TO77 |Noi 50V| 45V| 6V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  6P 300MN 1MA| DUA | SGS 5SMV VBE 
BFW40A NS [TO77 |No1 50V| 45V| 6V| 30MA]|200C| 500MWF 60M|  6P 300MN 1MA| DUA | SGS 2MV VBE 
BFW41 N S [TO72 |LO8 30V| 15V| 3V| 50MA| 150C| 200MWF 600M| 3P 40/80 3MA| ULA | LTT |BFX73 |2N918 
BFW42 NS [TO5 |LO4 40V|  20V] 4V| 200MA! 150C| 600MWF 600M| 3P5 45/90|  50MA| UMG | LTT |BFS10 | 2N5109 
BFW43 PS |[TO18 |Lot 150V| 150V| 6V| 100MA | 200C| 1400MWC 60M 7P 40MN|  10MA| ALE | SGS |BF398  |2N5401 
BFW44 P S |[TO39 |LO4 150V| 150V| 6V| 100MA| 200C| 700MWF 60M| 7P 40MN|  10MA| ALH | SGS ; 2N4358 
BFW45 NS [TO5 |LO4 165V| 130V| 5V| 500MA|200C| 800MWF 120M 20/120|  50MA| AME | VAL |BSW67 | 2N5682 
BFW46 NS |[TO5 |LO4 36V|  18V 1500MA | 200C TWC 250M 10MN| 250MA| VHP | VAL |BSS14 | 2N3924 
BFW47 NS [TO5 |LO4 65V|  40V| . 1A| 200C IWC 500M| . 15MN| 250MA| UHP | VAL |BFW47 |2N3553 
BFW51 N S |[TO71 |No2 50V| 45V| 6V| 10MA]|200C| 500MWF 60M!  6P 150MN 1MA | DUA | SGS 3MV VBE 
BFW51A NS |TO71 |N02 50V| 45V| 6V] 10MA]|200C| 500MWF 60M|  6P 150MN 1MA| DUA | SGS 1.5MV VBE 
BFW52 NS [TO71 |N02 50V| 45V| 6V| 10MA!|200C| 500MWF 60M 6P 300MN 1MA| DUA | SGS 3MV VBE 
BFW52A N S |[TO71 |No2 50V| 45V| 6V| 10MA]|200C| 500MWF 60M|  6P 300MN 1MA| DUA | SGS 1.5MV VBE 
BFW57 NS |X09 |L10 80V|  60V| 6v 1A|125C| 300MWF 80M| 12P 80MN|  100MA| AMS | MUL | BFW57 

BFW58 NS |X09 |L10 80V|  60V| 6V 1A|125C| 300MWF 80M| 12P S0MN| 100MA| AMS | MUL | BFW57 

BFW59 NS |X09 |L10 40V| 35V| 6V 1A| 125C| 300MWF 80M| 12P 80MN| 100MA| AMS | MUL | BFW57 

BFW60 NS |X09 |L10 40V| 35V| 6V 1A| 125C| 300MWF 80M|  12P 50MN|  100MA| AMS | MUL | BFW57 

BFW63 NS |[TO72 |L51 40V| 30V| 4V| 50MA]|175C| 150MWF 400M| OP25 25MN 4aMA| VLA | SGS | BF173 

BFW64 NS |TO72 |151 40V|  30V| 4V| 50MA! 175C| 150MWF 450M| OP25 30MN 4MA| VLA | SGS |BF173 . 
BFW66 N S [TO39 |L04 60v| 6ov| 6v 1A| 200C| 800MWF 400M|  15P 100MN)  150MA| RMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
BFW67 N S [TO39 |LO4 300V| 300V| 6V| 400MA | 200C| 800MWF 60M| 14P 60MN| 100MA| AME | OBS |BF259 | 2N3439 
BFW68 NS |[TO18 |LO1 50V| 40V| 5V| 200MA | 200C| 360MWF 250M|  4P 40MN|  50MA| VMA | SGS |BSW64 | 2N3946 
BFW69 N S |[TO39 |LO4 40V| 40V| 5V 1A| 200C TWC 400M|  20P 10MN| 250MA| RMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
BFW70 N S [TO72 |LO6 30V] 30V| 4V| 50MA|175C| 240MWF 750M|  0P3 30MN|  10MA| ULA | SGS |BFY90  |2N3839 
BFW71 N S |TO18 |LO1 60V| 60V| 5v 1A| 200C| 500MWF 200M| 15P 100MN| 150MA| RMG | OBS | BFT29  |2N2222A 
BFW73 N S |[TO46 |LO1 15V| 15V 250MA | 200C|  300MWF 950M|  6P 20/120!  10MA| UMP | OBS |BFS55 | 2N5109 
BFW73A NS |[TO18 |LO1 15V| _15V 250MA | 200C |  300MWF 950M|  6P 20/120|  10MA| UMP | OBS |BFS55 | 2N5109 
BFW74 NS |TO4 |LO1 15V| 15V 250MA | 200C|  300MWF 950M| 6P 40/120| 10MA| UMP | OBS |BFS55 | 2N5109 
BFW75 NS , . 15V| 15V 250MA | 200C |  300MWF 950M|  6P 20/120|  10MA| UMP | OBS |BFS55 | 2N5109 
BFW76 N S |[TO46 |LO1 14V| 14V 80MA | 200C|  300MWF 1G| 1P4 20/100| 50OUA! ULA | OBS |BFTI7 | 2N5031 
BFW76A NS [TO4 |LO1 14V| 14V 80MA | 200C| 300MWF| 1300M 1P 40/150! 500UA| ULA | OBS |BFT17 | 2N5031 
BFW77 NS [TO72 |LO6 14V| 14V 80MA | 200C| 250MWF 1G| 1P4 20/100| 500UA| ULA | OBS |BFT17  |2N5031 
BFW77A | NS |[TO72 |LO6 14V|  14V 80MA | 200C| 250MWF|  1300M 1P 40/150|  S0OUA| ULA | OBS |BFT17 | 2N5031 
BFW78 N:S [X35  |L80A 14V|  14V 80MA | 200C| 200MWF|  1300M| 1P33 40/150| SOOUA| ULA | OBS |BFT17 | 2N5031 
BFW79 | NS . , 14V| 14V| . 80MA | 200C| 1500MWC|  1300M 1P 40/150| SOOUA| ULA | OBS |BFT17 | 2N5031 
BFW80 NS |ITOS |LO4 50V| 30V| 6V| 200MA]| 150C| 600MWF 70M| 10P 80MN 6MA! ALA | LTT |BFY51 | 2N2297 
BFW87 | PS Ixo9 |L10 6ov| 6oV| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 100M|  12P 80MN| 150MA! AMS | MUL | BFW87 

BFW88 PS |X09 |L10 60ov| 60V| 5V| 500MA!125C| 300MWF 100M|  12P 40MN| 150MA| AMS | MUL | BFW87 

BFW89 PS |X09 |L10 40V|  40V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 100M| 12P 80MN| 150MA| AMS | MUL | BFX87 

BFW90 P S |X09 |L10 40V|  40V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 100M|  12P 40MN|  150MA| AMS | MUL | BFW87 

BFW91 PS |X09 |L10 20V| 20V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 100M|  12P 40MN|  150MA| AMS | MUL | BFW87 

BFW92 NS |IX32 |L70 25V| 15V! 2V| 25MA|125C| 130MWF 700M 1P 20/150 2MA| ULA | VAL ; 

BFW92A NS |X37 |L83 25V 4 2V! 25MA| 125C| 130MWF 1GTP| 1P4 20/150 2MA| ULA | SES 

BFW93 NS |X32 |L71 18V| 10V!| 2V| 50MA| 150C| 190MWF| 1200M! 1R 25MN|  50MA| ULA | RTC 

BFW94 N S |X62D |Moi 25V|  20V| 3V| 200MA| 200€ : 3GTP| 3R 30MN|  50MA! UMP | SGS À | 
BFW97 NS |IX11 |L23 30V| 15V| 3V| 50MA]|125C| 250MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| VLA | FER |BFX73 |2N918 
BFW97K NS |X11  |L24 30V| 15V| 3V| 50MA]|:125C| 250MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| VLA | FER |BFX73  |2N918 
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BFW97L NS |x11 L25 30V 15V] 3V| 50MA]125C| 250MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| VLA | FER | BFX73 2N918 
BFW97M NS |x11 L23 30V| 15V! 3V| 50MA)|125C| 250MWF 600M|  1P7 20MN 3MA| VLA | FER | BFX73 2N918 
BFW98 NS |X28 |x28 36V 18V| 4V]| 400MA] 200C| 3500MWC 1G| . 10MN|  100MA| UMP | RTC 5 . 
BFW98G NS |X62E |Moi 36V 18V| 4V]| 400MA| 200C| 3500MWC 1GTP 4P 10MN|  100MA| UMP | RTC 
BFW99 N S |TO72 |L51 12V| ‘12V| 3V| 20MA]|200C| 200MWF 2G| 1P1 25MN 5MA| ULA | SIE 
BFW99s NS |[TO72 |L51 ; 12V| 3V| 20MA]|200C| 200MWF 2G| 1P1 25MN 5MA| ULA | SIE | BFT17 
BFX10 N S |[TO77 |NoO1 60V|  30V| 5v E | 500MWF 250M 8P 40MN! 150MA| DUA | SGS 
BFX11 P S |TO77 !NO1 45V!  45V| 4V| 500MA| 200C| 500MWF 130M 8P S0MN 1MA| DUA | SGS ; ; 
BFX12 PS |TO18 |LO1 20V 15V| 5V| 100MA| 200C| 300MWF 150M 8P 20MN 10MA| ALA | TIS |BCY71 2N3965 
BFX13 P S |TO18 |LO1 20V| 15V| 5V| 100MA| 175C) 300MWF 150M 6P 40/200 10MA| RLS | TIS |BSW24  |2N2907A 
BFX14 NS [TO5 |LO4 15V 15V| 5V| 300MA]| 200C| 800MWF 265M 8P 20MN| 100MA| VMG | OBS |BSW54 | 2N2219A 
BFX15 N S |TO77 |N01 80V| 40V| 5V| 200MA|200C| 600MWF 50M|  15P 20MN| 100MA| DUA | SGS 
BFX16 N S [TO |N13 45V| 45V| 6V| 50MA]|200C| 500MWF 60M 6P 75MN|  100OUA| RIS | SGS ; ; 
BFX17 N S |TO39 |LO4 60V|  40V| 6v 1A| 200C| 800MWF 250M| 12P 35MN| 100MA| RMG | SGS |BSW54 |2N2219A 
BFX17A N S TO39 |LO4 ; 25V! . 150MA| . 700MWF| 1100M! . : . ULA | SGS ; | 
BFX18 NS |TO72 |LO6 30V| 30V] 3V| 30MA|200C| 175MWF 400M| OP6 25MN 4MA| VLA | SGS | BFX73 2N918 
BFX19 N S |TO72 |L06 30V| 30V| 3V| 30MA)200C| 175MWF 400M|  OP6 20MN 4MA| VLA | SGS | BFX73 2N918 
BFX20 N S |TO72 |LO6 30V| 30V| 3v , 200C| 175MWF 400M|  OP6 20MN| 2500UA| ULA | SGS | BF173 2N918 
BFX21 NS |TO72 |LO6 30V] 30V| 3V| 30MA|200C| 175MWF 800M|  OP6 20MN| 2500UA| ULA | SGS | BFY90 2N2857 
BFX29 PS [TO5 |LO4 60V| 60V! 5V| 600MA]|200C| 600MWF 100M| 12P 50MN 10MA | RMG | MUL | BFX29 2N2905A 
BFX30 PS [TO5 |LO4 65V| 65V| 5V| 600MA]|200C| 600MWF 100M| 12P 50MN 10MA| RMS | MUL | BFX29 2N2905A 
BFX31 N S |TO72 |LO6 30V| 30V| 3V| 30MA|200C| 175MWF 400M| OP6 25MN 4MA| VLA | SGS | BF173 2N918 
BFX32 NS |:X09 |L10 35V| 25V| . 30MA | 165C| 300MWF 500M| . 30MN 5MA| ULA | SGS ; : 
BFX33 N S |TO39 |LO4 55V|  30V| 3V| 400MA]| 200C| 2850MWC 480M| 2R5 25MN 80MA| VMP | TFK 
BFX34 N S |TO39 |LO4 120V|  60V| 6v 5A| 200C| 870MWF 70M| 100P 40/80 2A| AHH | SGS | BUY47 
BFX34T NS [TO5 |LO4 120V|  60V| . 5A | 200C 5WC 70M| . 40/150 2A| RHH | TIS : : 
BFX35 P S |TO1i8 |LO1 20V| 15V| 5V| 100MA]|200C| 300MWF 150M 8P 50MN 10MA| ALN | MOT |BCY71 2N3965 
BFX36 P S |[TO77 |Noi 60V|  60V| 6V| 100MA|200C| 600MWF 55M 5P 100MN 1OUA| DUA | SGS à ; 
BFX37 P S |TO18 |LO1 60V|] 60V| . 50MA | 200C| 360MWF 40M| . 70/300 1OUA| ALN | MUL ; ; 
BFX38 P S |TO39 |L04 55V| 55V| 5V 1A| 200C| 800MWF 100M| 20P 85MN]) 100MA| RMG | TIS | BFS95 2N4036 
BFX39 P S |TO39 |LO4 55V| 55V| 5V 1A| 200C| 800MWF 100M| 20P 40MN|  100MA| RMG | TIS | BFS95 2N4036 
BFX40 P S |TO39 |LO4 75V| 75V| 5V 1A| 200C! 800MWF 100M| 20P 85MN|  100MA | RMG | SGS | BFS93 2N4037 
BFX41 P S |TO39 |LO4 75V| 75V| 5v 1A| 200C| 800MWF 100M| 20P 40MN|  100MA | RMG | SGS | BFS93 2N4037 
BFX42 N S |TO46 |LO1 15V 10V! . 125MA | 200C|  300MWF 800M| . 90MN 10MA| ULA | SGS | BFY90 2N2857 
BFX43 N S |[TO18 |LO1 30V 15V! 4V| 125MA]|175C| 360MWF 250M| . 20MN 10MA| VLA | SGS |BSW64 | 2N2222 
BFX44 NS |[TO18 |LO1 40V| 15V] 4V| 125MA! 175C| 300MWF 250M 4P 40/120 10MA| VLA | MBL |BSW64 | 2N2222 
BFX45 N S |X33  |L76 30V| 20V| 5V| 100MA! 125C| 125MWF 175M| . 100MN 10MA| ALG | RTC | . 
BFX47 NS ITO72 |LO6 30V! 24V| 2V| 20MA|200C| 200MWF 1G 3P . | ULG | VAL | BFY90 2N2857 
BFX48 P S ITO18 |LO1 30V! 30V| 5V| 100MA| 200C| 360MWF 400M| 3P5 90MN 10MA| VLA | SGS |BC512 2N3906 
BFX49 NS |X27 |L64 65V| 36V|] 4V| 500MA | 200C| 2500MWC| 1300M| . 10MN|  250MA| UMA | RTC ; | 
BFX49G N S |X62E |MO01 65V| 36V| 4V] 250MA| 150C| 2500MWC 650M| . 10/25| 100MA| UMA | RTC ; . 
BFX50 N S |TO18 |LO1 80V| 35V| 6v 1A|200C| 600MWF 60M| 12P 30M| 150MA| AMG | RTC |BSX33 | 2N731 
BFX51 N S |TO18 |LO1 60V| 30V| 6v 1A! 200C| 600MWF 50M| 12P 40MN| 150MA| AMG | RTC |BSX33 |2N731 
BFX52 N S |TO18 |LO1 40V!  20V| 6v 1A|200C| 600MWF 60M| 12P 60MN] 150MA) AMG | RTC | BSX33  |2N731 
BFX53 N S |X37 . 12V! 12V] 3V| 25MA)150C| 300MWF| 1300M|  oP9 15MN 25MA| SLA | OBS : : 
BFX55 N S |TO39 |LO4 60V| 40V|] 3V| 400MA| 175C| 2200MWC 300M| 3R5 30/160 50MA| VHP | SIE | BFS10 2N3866 
BFX56 N S |TO39 |LO4 40V| 40V] 5V| 300MA| 180C| 2600MWC 350M| 3P5 60MN 25MA| VMG | OBS | BSX59  |2N3724A 
BFX561 N S [TO39 |LO04 60V]  40V!] 3V| 300MA| 200C| 2600MWC 350M| 3P5 66/100 25MA| VMA | SIE : 
BFX5611 N S | TO39 |LO4 60V|  40V| 3V| 300MA| 200C| 2600MWC 350M| 3P5 90/150 25MA| VMA | SIE 
BFX5611I N S |TO39 |LO04 60V| 40V| 3V| 300MA | 200C| 2600MWC 350M| 3P5 130MN 25MA| VMA | SIE 
BFX57 N S |TO1I2 |LO9 . 20V| 4V| 100MA| 180C 2WC 600M 1P 60MN 20MA| ULA | OBS 2N3137 
BFXS71 NS |ITO12 |LO9 30V| 20V| 3V| 100MA| 200C 2WC 600M 1R 60/100 20MA| VMA | SIE ; 
BFX5711 NS [TO12 |LO9 30V| 20V| 3V| 100MA| 200€ 2WC 600M 1R 90/150 20MA| VMP | SIE 
BFX57HII NS |TO12 |LO9 30V| 20V| 3V| 100MA| 200€ 2WC 600M 1R 130MN 20MA| VMA | SIE : ; 
BFX58 NS TO12 |LO9 40V| 40V| 6V]| 400MA| 180C| 2600MWC 600M 3P 6OMN 50MA | UMG | OBS | BFW47 | 2N3866 
BFX581 N S |TO12 |LO9 60V|  40V| 3V| 400MA | 200C| 2600MWC 600M 3R 60/100 50MA| VMA | SIE 
BFX581] NS |TOI2 |LO9 60V|] 40V| 3V| 400MA | 200C| 2600MWC 600M 3R 90/150 50MA| VMA | SIE 
BFX581II N S |TO12 |LO9 60V|  40V| 3V}! 400MA | 200C| 2600MWC 600M 3R 130MN 50MA| VMA | SIE ; : 
BFX58D N S |TO39 |LO4 40V| 40VI 6V| 400MA| 180C| 2600MWC 600M 3P 6OMN 50MA | UMG | OBS |BFW47 | 2N3866 
BFX59 NS FiOre L06 30V| 20V| 3V| 100MA|175C| 370MWC 600M| OR6 60MN 20MA| VLA | SIE | BF182 
BFX59F N S |[TO72 |LO6 30V] 20V| 3V]| 100MA|175C| 370MWC 600M| OR9 60MN 20MA| ULA | SIE | BF182 | 
BFX59R NS |[TO72 |LO6 30V| 20V] 3V| 100MA| 175C| 370MWF 700M| OR6 30MN 10MA| ULA | SIE | BFX73 2N4253 
BFX60 N S |[TO72 |L51 40V| 25V| 4V| 25MA|175C| 370MWC 400M| OR3 50MN 10MA| ALA | SIE |BF173 ; 
BFX61 N S [TO5 |LO4 80V|  8gov| 4v . 200C eWwcC 100M| . 15/40| 100UA| ALH | SES | BFY85 2N1990 
BFX62 N S ITO72 |LO6 30V! 20V| 4V| 12MA|175C| 130MWC 400M| OR35 20MN 10MA| ULA | SIE | BF182 
BFX65 P S |TO18 |Lo1 45V|  45V| 6V| 50OMA|175C| 360MWF 40M| 6P5 100MN 1MA| ALN | FCD | BC179 2N3965 
BFX66 N S |TO72 |L62 100V| 60V| 15V| 500MA]| 200C| 500MWF k 30P 2KMN| 100MA! AMD | MOT ; : 
BFX67 [NS |TOr2 L62 6ov| 6ov| 15V| 500MA | 200C| 500MWF | 20P 7K/70K| 100MA| AMD | MOT : : 
BFX68 Î NS |TO39 |Lo4 75V|  30V| 7V 1A! 200C! 800MWF 70M| 25P 100MN| 150MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFX68A NS [Ie LO4 80VI  40V) 7V 1A| 200C|  800MWF | 70M| 20P 100MN|  150MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFX69 NS | rose LO4 75V|  30V| 7V 1A| 200C| 800MWF 60M| 25P 40MN| 150MA| AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFX69A | N S |[TO39 |LO4 | 80V|  40VI 7v 1A| 200C| 800MWF 60M| 20P 40MN| 150MA! AMG | SGS | BFY51 2N2297 
BFX70 N S [TO77 |NO1 100V|  60V! 7V| 500MA]|200C| 600MWF 50M| 12P 50/150 10MA| DUA | MOT 
BFX71 N S |TO77 |NO1 100V| 60V] 7V] 500MA| 200C| 600MWF 50M|  12P| 50/150 10MA| DUA | MOT 
BFX72 N S |TO77 |NO1 100V|  60V| 7V] 500MA]|200C| 600MWF 50M| 12P PM100) 10MA| DUA | MOT 
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Vce |Vesl ic Ts | PTT fT | Cos pour | cr | FAB Equ. Equ. 
max [max] max |max| max min | max he EUR. USA 
BFY43 NS |TOS |LO4 140V] 140V| 5V] 100MA| 175C| 800MWF 30M| . 25MN| 10MA| TVH | ITT |BF257 
BFY44 NS |TO39 |LO4 8ov| 60v| 4v 1A | 200C SWC| 100M| 13P SMN| 500MA| RHP | MBL | BFT39 
BFY45 NS |TO39 |LO4 140V] 90V| 5V|] 30MA]200C| 700MWF|  100M| 3P5 40MN!  10MA| ALH | SIE |BF156  |2N1990 
BFY46 NS |TO39 |L04 75V] 30V] 7V| 500MA]| 200C| 2600MWC|]  100M| . 100MN | 150MA| RMG | TIS |BFY52  |2N2297 
BFY47 NSIX16 |L55 5V] 5V] 50MA]125C|  75MWF 30M| . 50/150| 250UA| ALN | OBS 2 à 
BFY47R NS |X31 |L80 5V| SV] 5V|] 50MA|150C|  75MWF 25M| . 50/100| 250UA| ALG | SIE 
BFY47BK NS |X31 |L80 5V| SV] 5V|] 50MA|150C|  75MWF 25M| . 75/50| 250UA| ALG | SIE 
BFY48" NS|XI6 |L55 . 20V| SV] 50MA|125C|  75MWF 30M| . 50/150| 250UA| ALN | OBS 
BFY48R NS |X31 |L80 30V| 20V] 5V] 50MA|:150C|  75MWF 25M| . 50/100| 250UA| ALG | SIE 
BFY48BK NS |X31 |L80 30V| 20V] 5V] 50MA]|150C|  75MWF 25M| . 75.150 250UA| ALG | SIE 
BFY49 NS|X16 |L55 30V| SV] 50MA|125C|  75MWF 30M| . 50/150| 250UA| ALN | OBS 
BFY49R NS |X31 |L80 45V|  30V] 5V|] 50MA|150C|  75MWF 25M| . 50/100| 250UA| ALG | SIE 
BFY49RK NS X31 |L80 45V] 30V] SV) S0MA|150C|  75MWF 25M| . 75/1650, 250UA| ALG | SIE : 
BFYS0 NS |TO5 |LO4 8ov| 35V| 6v 1A| 200C | - 800MWF 60M| 12P 30MN|  150MA| AMG | MUL |BFY50  |2N1893 
BFY50E NS |TOS |LO4 8ov| 40v|] 6v 1A| 200C| 800MWF 60M| 12P 44MN|  150MA| AMG | RTC |BFY51 |2N2297 
BFY50! NS |TO18 |LO1 SV! SV] 5V| 100MA|175C| 250MWF 60M| . 6OMN| 100UA} ALN | OBS |BC109 | 2N930 
BFY51 NS |TO5 |LO4 6ov| 30v| 6v 1A| 200C| 800MWF 50M| 12P 40MN|  150MA| AMG | MUL |BFY51  |2N2297 
BFY511 NS |TO18 |LO1 20V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 250MWF 60M| . 6OMN| 100UA| ALN | OBS |BC109  |2N930 
BFY52 NS |TOS |LO4 40V| 20V| 6v 1A| 200C|  800MWF 50M| 12P 6OMN| 150MA| AMG | MUL |BFY51 |2N2297 
BFY53 NS |TO5 |LO4 40V| 20v| 6v 1A| 200C|  800MWF 50M| 12P 30MN| 150MA| AMG | MUL |BFY51 | 2N2297 
BFY55 NS |TO5 |LO4 8ov| 35V| 7v 1A| 200C|  800MWF 60M| 12P 40MN|  150MA| AMG | RTC |BFY51  |2N2297 
BFY56 N S |TO39 |LO4 8ov| 55v| 7v 1A| 200C| 800MWF 40M|  25P 30MN|  150MA| AMG | SGS |BFY51  |2N2207 
BFY56A NS |TO39 |LO4 8oV| 45V| 7v 1A| 200C|  800MWF 50M| 25P 40MN|  150MA| AMG | SGS |BFY51 | 2N2297 
BFY56B N S |TO39 |LO4 8ov| 45V| 7v 1A| 200C|  800MWF 50M| 25P]  50/300| 150MA| AMG | SGS |BFY51  |2N2297 
BFY57 NS |TO3s |LO4 125V] 126V] 5V] 100MA|200C| 800MWF 40M| 12P]  30/150| 30MA| ALE | SGS |BF337 |2N4927 
BFY59 NS |TO72 |LO6 30V| 20V| . | 100MA|175C| 360MWF|  . : 30MN| 10MA| RLG | SIE |BFX73  |2N918 
BFY63 NS |TO39 |LO4 SOV| 15V] 4V] 100MA!|200C| 650MWF| 500M| 3P5| 20/120|  50MA| RMA | SGS |BSW54  |2N2219 
BFY64 PS |TOS |LO4 40V|  40V] 5V] . |200C| 700MWF| 200M| 10P 80MN| 10MA} RMG | MCE |BFX29  |2N2905A 
BFY65 NS |TO39 |LO4 100V| 80V|] 7V| 100MA]| 175C| 565MWF S0M|  15P SOMN|  10MA| ALH | TFK |BF156 | 2N1990 
BFY66 NS |TO1IH |LO6 30V| 15V] 3V] 100MA|200C| 200MWF|  600M| . 20MN|  3MA| ULA | TIS |BFY90  |2N2857 
BFY67 N S |TO39 |LO4 75V] 30V] 7V| 500MA]200C| B800MWF 60M| 25P 40MN}  150MA | AMG | VAL |BFY51 | 2N2297 
BFY67A NS |TO5 |LO4 60V| 40V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 60M| 25P 40MN|  150MA| AMG | VAL |BFY51 |2N2297 
BFY67B NS |TO5 |LO4 50V| 25V| 7V| 500MA]| 200C| 800MWF 60M| 25P 20MN|  50MA| AMG | VAL |BFY51 |2N2297 
BFY67C NS |[TOS |LO4 S0V| 25V| 5V] 500MA| 200C 3wc 60M| 25P 30MN|  150MA| AMG | VAL |BFY51  |2N2297 
BFY68 NS |TO39 |LO4 75V] 30V] 7V| 500MA]| 200C| 800MWF 70M| 25P|  100MN] 150MA| AMG | VAL |BFY5t |2N2297 
BFY68A NS |TOS |LO4 60V| 40V] 7V| 500MA]| 200C| 800MWF 60M} 25P|  50/150|  1MA| AMG | VAL |BFY51 |2N2297 
BFY69 NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V] 50MA] 125C| 105MWF 50M| . 50MN|  2MA| ALN | TFK 
BFY69A NS |X25 |L80 25V| 15V| 5V|] 50MA| 125C| 105MWF 50M| . SOMN|  2MA| ALN | OBS 
BFY69B NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V] 50MA|125C| 105MWF 50M 50MN|  2MA| ALN | OBS 
BFY69G NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 50MA]|125C| 105MWF 50M 85/140|  5OOUA| ALN | TFK 
BFY69R NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 50MA|125C| 105MWF 50M 40/65|  S0OUA| ALN | TFK 
BFY69V NS |X25 |L80 25V| 15V| S5V| 50MA|125C| 105MWF 50M 130MN|  S50OUA| ALN | TFK 
BFY69W NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 100MA| 125C| 105MWF 50M 130MN|  S0OUA| ALG | TFK 
BFY69GY NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 100MA| 125C| 105MWF 50M 190MN|  500UA| ALG | TFK 
BFY69Y NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| S0MA|125C| 105MWF 50M 55/95] SOOUA| ALN | TFK 
BFY70 NS |TOS |LO4 6ov| 40V| 4v 1A | 200C SWC| 100M| 13P SMN| 500MA| VHP | TIS |BFY44 : 
BFY72 NS |TO5 |LO4 SOV| 28V] SV] 700MA]|200C| 800MWF| 250M|  8P|  40/150| 150MA| RMG | SGS |BFY50  |2N2297 
BFY73 NS |TO39 |LO4 60V| 30V| 5V] 800MA]|200C| 800MWF|  250M|  8P 60MN| 150MA| RMS | SGS 
BFY74 N S |TO18 |Lot 60V| 45V] 5V| 100MA|200C| 360MWF|  250M| 4P 40MN|  10MA} ALG | SGS |BSW64  |2N2222A 
BFY75 N S |TO18 |Lo1 60V| 45V] 5V| 100MA]|200C| 360MWF|  250M|  4P 65MN|  10MA| ALG | SGS |BSW64 |2N2222A 
BFY76 N S |TO18 |Lo1 45V| 45V] 6V] 50MA]200C| 360MWF 40M| 6P]  140MN MA! ALN | TIS |BC109  |2N930 
BFY77 NS ITOÏ8 |LO1 45V!  45V] 6V] SOMA|200C| 360MWF 40M| GP]  200MN 1MA| ALN | TIS |BC109  |2N930 
BFY78 NS |TO18 |LO1 25V| 12V] 3V| S0MA|200C| 300MWF|  500M|  2P 20MN)]  3MA} ULA | TIS |BFX73 |2N918 
BFY79 NS |TO72 |LO6 30V| 30V] 4V| 50MA]|200C| 300MWF| 400M| 1P6 30MN|  4MA| VLA | SGS |BFX73 |2N918 
BFY80 NS |TO18 |Lo1 100V| 80V|] 7V| 100MA| 175C| 865MWH 50M| 8P 3OMN|  2MA| ALH | TIS |BC394  |2N4390 
BFY81 N S |TO77 |Not 45V| 45V] 6V] 50MA|200C| 500MWF 60M| 6P 6OMN|  1OUA| DUA | SGS 
BFY82 NS |TO77 |Not 60V| 45V}] 5V| 100MA|200C| 500MWF|  250M| 3P5 SOMN|  10MA| DUA | SGS 
BFY83 N S |TO77 |Not 100V| 60V] 7V] 200MA]|200C| 600MWF 50M|  15P SOMN|  10MA| DUA | SGS 
BFY84 N S |TO77 |Not 30V| 12V! 3V] 200MA] 200C| 380MWF|  600M| 1P7 20MN|  3MA] DUA | SGS … (Us 
BFY85 NS |TO77 |No 45V| 45V] 5V| 100MA| 125C| 260MWF 50M| 8P|  100MN] 100UA| DUA | TFK |10MV VBE 
BFY85A NS ITO77 |Not 45V| 45V] 5V| 100MA| 125C| 260MWF 50M| 8P|  100MN] 100UA| DUA | TFK | 
BFY85B N S |TO77 |Not 45V|  45V| 5V] 100MA] 125C| 260MWF 50M} 8P| 180MN|] 100OUA| DUA | TFK 
BFY86 N S |TO77 |Noi 45V|  45V| 5V| 100MA| 125C| 260MWF 50M| 8P|  100MN| 100UA| DUA | TFK | 5MV VBE 
BFY86A NS |TO77 |Noi 45V|  45V| 5V| 100MA] 125C| 260MWF 50M} 8P| 100MN| 100UA| DUA | TFK 5 LA 
BFY86B N S |TO77 |Not 45V|  45V] 5V| 100MA| 125C| 260MWF 50M| 8P| 180MN| 100OUA| DUA | TFK 
BFY87 NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 50MA|125C|  50MWF 50M| . 5OMN sil ALN | TFK 
BFY87A NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V] 50MA]125C|  50MWF 50M| . SOMN|  2MA| ALN (0e | 
BFY87G NS X25 |L80 25V] 15V| 5V| 50MA|125C|  50MWF 2A 85/140|  SOOUA| ALN | TFK 
BFY87R NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V] S50MA|125C|  50MWF 50M 40/65|  SOOUA| ALN | TFK 
BFY87V NS |X25 |L80 25V| 15V| 5V| 50MA|125C|  50MWF 50M 180MN|  500UA| ALN | TFK 
BFY87W NS |X25 |L80 25V| 15V] 5V| 50MA]|125C|  50MWF 50M 190MN|  500UA| ALN | TFK 
BFY87Y NS |X25 |L80 25V| 15V] SV] S50MA|125C|  50MWF 50M| . 55/95|  500UA| ALN | TFK : 
BFY88 NS |TO72 |L51 40V|  25V| 3V| 25MA|175C| 175MWF| 750M| OR28 40MN]  5MA| TUG | TFK | BF180 
BFY90 NS |TO72 |LO6 30V!| 15V| 2V] 20MA]175C| 200MWF 1G|] 2P|] 25/1450]  2MA] ULA | MUL|BFY90 |2N2857 
BFY90B NS |TO72 |LO6 28V| 15V] 2V| 20MA|175C| 100MWF 1G| 2P 20MN|  3MA| ULA | MUL |BFT17 |2N3839 
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Vcs Vce | Ve ic Ts 


max max |max| max | max 


Equ. 
FCT | el EUR. 


| | 
BFY91 | NS | ro77 | or av sv) w! 30MA 200c | 600MWF 30M 4P: 60OMN 1OUA | DUA PAIE V8E 
BFY92 N S |TO77 |NO1 45V 45V| 6V| 30MA]200C| 600MWF 30M 4P 60OMN 10UA | DUA | MOT | 10MV VBE 
BFY94 PS |TO39 |LO4 40V 40V| 6V| 600MA|200C| 800MWF 100M]|  20P 25MN|  300MA| AMG | OBS | BFX29 2N2905A 
BFY95 PS ITO18 |LO1 30V 30V| 6V| 600MA| 200C| 360MWF 100M|  20P 15MN|  300MA | AMG | OBS |BSW24 | 2N2907A 
BFY99 NS |TO5 |LO4 65V 40V]| 4V 1A| 200C | 4400MWC 250M : 50/125 5MA | RMG | SIE |BSW54 | 2N2219A 
BFYCXXX : : : . : : | : CHIP VERSIONS BFYXXX : . | MOT . : 
BFYP99 NS |TO39 |LO3 65V . ; 500MA | 175C|  800MWF 400M : 10MN| 250MA| VMP | UNR | BFS10 2N3866 
BFZ10 PS |X42 X42 15V 15V| . 10MA | 150C SOMWF 1M : : : RLS | MUL à ; 
BLV10 NS |X57F |MO1 36V 18V] 4V]| 1500MA | 200C 20WC 1GTP| 12R 10/100| 750MA| VHP | MUL 
BLV11 NS |X57F |MO1 36V 18V| 4V 3A | 200C 36WC| 900MTP| 32R 10/100| 1500MA| VHP | MUL 
BLV20 NS |X57F |MO1 65V 36V| 2V]\2500MA | 200C 20WC| 600MTP 7R 10/100| 400MA| VHP | MUL 
BLV21 NS |X57F |MOi 65V 36V| 5V 5A | 200C 36WC| 600MTP|  13R 10/100| 700MA| VHP | MUL 
BLV25 NS |X64 X64 65V 33V| . 17A | 200C 220WC | 600MTP . 15/100| 8500MA| VHP | MUL 
BLV30 NS |X54D |MO1 60V 30V| 4V]1500MA | 200C 32WC | 1200MTP|  18R 15/120| 500MA| UHP | MUL 
BLV31 NS |X54D |MO01 60V 30V] 4Vv 8A| 200C 48WC | 1100MTP |  40R 15/120| 800MA| UHP | MUL 
BLV32 NS |X54D |MO1 60V 32V| 4V 12A | 200C 82WC 2GTP| 60R 20/120| 1600MA| VHA | MUL 
BLV32F NS |X64 X64 60V 32V! 4V 12A | 200C 82WC 2GTP| 60R 20/120| 1600MA| VHA | MUL 
BLV33 NS |X54F |MO1 65V 33V| 4V 12A | 200C 132WC| 700MTP! 150R 15/100 83A! VHA | MUL 
BLV33F NS |X64 X64 65V 33V| 4V 12A | 200C 132WC | 700MTP| 150R 15/100 3A| VHA | MUL 
BLV36 N S |SPEC à 65V 33V| 4V 10A | 200C 285WC| 800MTP| 150R 15/100 4A! VHP | MUL 
BLV57 N S |SPEC . 50V 27V| 3V 2A | 200C 77WC | 2500MTP | 30R 15MN| 850MA| UHP | MUL 
BLW10 NS |TO92 |L15 55V 30V] 3V] 400MA | 200C| 1600MWC 500M : 10/200 50MA| UMP | TIS ; : 
BLW11 NS |TO5 |LO4 40V 20V| 3V] 400MA]! 200C| 3500MWC 500M : 70/210 50MA | VMP | TIS | BFS10 2N3866 
BLW12 NS L85 18V 18V 400MA | 150C 5WC],  1400M 3P 10/200 50MA |, SMP | OBS 
BLW13 NS |X44 X44 36V 18V| 4V 2A]| 200C 10WC 500M 10/200 50MA | UHP | TIS 
BLW14 NS |X44 X44 36V 18V| 4V 2A | 200C 10WC 500M 10/200 5S0MA| UHP | TIS 
BLW15 NS |Xd44 X44 36V 18V] 4V 3A | 150C 35WC 400M : 15MN 5S0MA | VHP | TIS : . 
BLW16 NS |TO5 |LO4 36V 18V] 4V]. 500MA| 200C| 5500MWC 400M : 15MN 50MA| VHP | TIS | BFS10 2N3866 
BLW17 [NS |X43 X43 36V 18V| . 500MA | 180C sWC 300M . 25MN 50MA| VMP | TIS . à 
BLW18 NS |X43 X43 36V 18V| 4V 2A| 200C 20WC 400M . 20MN| 500MA| VHG | TIS 
BLW19 NS |X43 X43 60V 40V| 4V 2A | 200C 25WC 400M | 10/220 1A! VHP | TIS 
BL\W20 NS |X43 X43 36V 18V| 4V 5A | 200C 70WC . : 5MN| 500MA| VHP | TIS 
BLW21 NS |X28 L65 36V 18V] 4V 7A| 150C 80WC 20M : 10MN| 100MA) RHP | TIS 
BLW22 NS |X43 X43 40V 30V| 3V] 400MA | 200C 3WC . ; 5S0OMN 50MA| RMP | TIS 
BLW23 NS |X43 X43 55V 30V| 4V 2A | 150C 20WC - ; 10MN| 200MA| RHP | TIS 
BLW24 NS |X43 X43 60V 40V| 4V 2A | 200C 25WC : : 10/80| 200MA| RMP | TIS 
BLW25 NS |X28 L65 65V 35V| 4V SA | 150C 60WC 200M : 5SMN| 500MA| VHP | TIS 
BLW26 NS |X29 L66 18V 18V| 3V 8A | 150C 80WwC 50M]| 220P 10MN 1A! RHP | OBS 
BLW27 N S |X29 L66 18V 18V| 3V 10A | 150C 100WC 50M}| 220P 10MN 1A| RHP | OBS 
BLW29 NS |X54E |X54 36V 18V| 4V 8A | 200C 53WC 450M|  80P 10/80| 1750MA| VHP | MUL 
BLW31 NS |X54E |X54 36V 18V| 4V 15A | 200C 96WC 400M| 180P 10/80 | 3500MA| VHP | MUL 
BLW32 NS |X54D | MOi 50V 30V] 4V] 650MA }; 200C 10WC | 3500MTP 7P 20/120| 150MA! UMP | MUL 
BLWS33 N S |X54D |MO1 50V 30V| 4V]| 1250MA | 200C 19WC | 3400MTP |  12P 20/120| 300MA | UMP | MUE 
BLW34 N S |X54D |MO1 50V 30V| 4V]|2250MA | 200C 31WC | 3300MTP |  27P 20/120| 600MA| UHP | MUL 
BLW35 N S |TO60 |L61 40V 25V| . 4A | 200C 5sWC 400M | 15/100| 500MA| VHP | TFK 
BLW36 NS |TO60 |L61 40v 25V| . 2A | 200C 10WC 400M ; 15/100 1A! VHP | TFK 
BLWS37 NS |X54E |Md4i 39V 17V| 4V]1700MA | 200C 15WC| 800MTP|  17P 10/100| 500MA| VHP | TFK 
BLW38 NS |X54E |MO1 39V 17V] 4V] 3500MA | 200C 25WC| 700MTP|  30P 10/100 1A! VHP | TFK 
BLW39 NS |X43 X43 50V 30V| . 500MA | 200C 5WC 300M ë 15/100| 200MA| VMP | FER 
BLW42 N S |X28 L65 50V 25V| 4V] 700MA | 200C| 8800MWC 600M à 20/200| 100MA | UMP | TFK 
BLW43 N S |X28 L65 Sov 25V| 4V 1A| 200C 15WC 600M . 20/200| 500MA!| UMP | TFK 
BLW44 NS |X28 L65 50V 25V| 4V 1A | 200C 15WC 600M - 20/200| 500MA| UMP | TFK 
BLW45 NS |X28 L65 25V 20V] 4V] 150MA | 200C 2WC|  1500M . 15/100 15MA| UMP | LTT 
BLW46 NS . 25V 20V| 4V] 150MA | 200C 2WC 1500M . 15/100 15MA | UMP | LTT 
BLW47 N S |X28 L65 25V 20V! 1V| 200MA | 200C 2WC 1500M ; 15/100 30MA | UMP | LTT 
BLW48 NS . 25V mn 1V| 200MA | 200C 2WC|  1500M . 15/100 30MA | UMP | LTT 
BLWS50F N S |X57E |MO3 110V 55V| 4V| 2500MA | 200C 94WC| 500MTP| 100P 15/100| 1200MA] RHP | MUL 
BLW60 | NS 2 X28 36V 1ev | 20A | 200C 103WC 300M $ 20MN 1A! VHP | MUL 
BLW6OC N S |X54E |X54 36V 18V| 4V 22A | 200C 100WC 300M | 240P 10/80 4A| VHP | MUL 
BLW64 N S |X28 X28 60V 30V 12A | 200C 40WC 600M . 80MN 1A! VHP | MUL 
BLW65 NS |TO5 |LO4 40V 40V| 8V 5A | 175C 6WC 40M : 30/150| 500MA| RHP | SOU | BSS45 2N5152 
BLW66 N S |ITO5 |LO4 60V 6OV! 8V 5A | 175C 6WC 40M | 30/150| 500MA | RHP | SOU | BSS45 2N5152 
BLW67 NS |ITO5S |LO4 80v go) 8v SA | 175C 6WC 40M : 30/150| 500MA| RHP | SOU | BSS45 2N5152 
BLW68 N S |TO5 |L04 100V| 100V! 8V 5A | 175C 6WC 40M s 30/150! 500MA! RHH | SOU . > 
BLW69 NS |TO5 |L04 120V! 120V] 8V 5A | 175C 6WC 40M : 30/150| 500MA! RHH | SOU 
BLW70 NS |TO5S |LO4 140V] 140V! 8V 5A | 175C 6WcC 40M ; 30/150| 500MA| RHH | SOU 
BLW71 N S |TOS |LO4 160V| 160V] 8V 5A | 175C 6Wwc 40M . 30/150|! 500MA| RHE | SOU 
BLW72 NS [TO5 |LO4 180V]| 180V| 8V 5A| 175C 6WC 40M . 30/150| 500MA| RHE | SOU 
BLW73 NS |TO5 |LO4 200v| 200v| av SA | 175C 6WC 40M : . 80/150| 500MA]| RHE | SOU 
BLW75 N S | X28 [FF 60V|. 30V] 4V SA | 175C 60wC 800M . 25MN 2A| VHP | MBL 
BLW76 NS |X57F |X57 70V 35V| 4V 20A | 200C 140WC 150M| 250P 15/80 4A| RHP | MUL 
BLW77 NS |X57F |X57 70V 35V] 4V 30A | 200C 245WC 150M| 500P 15/80 TA RHP | MUL 
BLW78 NS |X57F |X57 70V 35V| 4V 25A | 200C 135WC 175M} 170P 20/80 1A! VHP | MUL 
BLW79 NS |X54D |X54 36V 17V|  4V| 1500MA | 200C| 8500MWH 750M) 16P, 10MN| 250MA | UMP | MUL 
BLW80 | NS |X54D |X54 36V 17VI 4V SA | 200C 17WC 750M|  28P 10MN| 500MA| UHP | MUL 

} 
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Vce |Ves| dc Ts P.ToT fT Equ. Equ. 
max |max| max | max max min EUR. USA 

BLW81 NS |X54D |X54 36V| 17V| 4V|7500MA| 200€ 40WC 650M|  60P 10MN| 1250MA| UHP | MUL 

BLW82 NS |X64 |X64 36V| 17V| 4V 7A| 200C 100WC | 2200MTP | 150P 10/80 4A| UHP | MUL 

BLW83 NS |X57F |L66 65V| 36V| 4V 8A| 200C 76WC| 500MTP| 100P 10/100| 1250MA| RHP | MUL 

BLW84 NS |X57E |X57 65V| 36V| 4v 9A | 200C 76WC| 325M| 90P 10/100| 1250MA| VHP | MUL 

BLW85 NS IX67E |Xx57 36V| 18vV| 4v 22A | 200C 105WC 325M| 240P 10/80 4A| VHP | MUL 

BLW86 NS |X57F |MO3 65V| 36V] 4V 4A | 200€ 105WC| 600MTP| 150P 10/80| 2500MA| VHP | MUL 

BLW87 NS |X57E |X57 36V| 18V| 4v 12A | 200C 76WC 400M| 120P 10/80! 2500MA| VHP | MUL 

BLW89 NS |X60D |Mo1 60V| 30V| 4V| 320MA/|200C| 9600MWC | 1200MTP|  11P 10/100| 150MA| UMP | MUL 

BLW90 NS |X60D |Mo1 60V| 30V| 4V| 620MA | 200C 18WC|1200MTP|  17P 10/100| 300MA| UMP | MUL 

BLW91 N S |X60D |Moi 60V| 30V| 4V| 1500MA | 200€ 30WC|1200MTP|  34P 10/100| 600MA| UHP | MUL 

BLW92 NS |X28 |Les 60V| 30V| 4V| 700MA| 200C| 8800MWC 600M 20/200|  100MA| UMP | TFK 

BLW93 NS |X28 |L65 6ov| 3ov| 4v 1A| 200C 15WC|  600M 20/200| 500MA| UMP | TFK 

BLW94 NS |X28 |L6S 60V| 3ov|] 4v 2A | 200€ 43WC 600M| . 35/350 1A| UHP | TFK 

BLW95 NS |X57F |MO3 110V|  53V| 4v 8A|200C| 245WC| 300MTP| 350P 15/50 4A| RHP | MUL 

BLWS96 NS |X57F |M03 110V| 55V| 4v 12A| 200C|  340WC| 200MTP| 500P 15/50 7A!| VHP | MUL 

BLW98 NS |X54D |X54 50ov| 27V| 3v 4A| 200C 21WC| 1250M| 30P 15MN| 850MA| UHP | MUL 

BLX10 NS |TO5 |LO4 120V| 80V| 10V 2A | 200C 11WC 40/120| 500MA| RHH | OBS | BFT39 

BLX11 NS |TO5 |LO4 145V| 100V| 10V 2A | 200C 11WC 40/120| 500MA| RHE | OBS | BD150 

BLX12 NS TO5 |LO4 170V| 120V| 10V 2A | 200C IWC ; 40/120| 500MA| RHE | OBS | BD150 

BLX13 NS |Xx28 |L6s 65V] 36V| . 6A | 200C 70WC|  250M 10/120 1A| RHP | MUL 

BLX13C NS |[X54E |Mot 65V| 36V| 4v 3A | 200C 62WC| 500MTP| 65P 10/100 1A| VHP | MUL 

BLX14 NS |X46 |x46 85V| 36V| 4V 4A | 200C 88WH 100M| 125P 15MN| 1400MA| VHP | MUL 

BLX15 NS |X46 |x46 110V] 53V| 4V]|6500MA| 200C|  200WC 150M| 220P 15/50| 1400MA| VHP | OBS . 

BLX16 NS [TO5 |LO4 125V|  80V| 10V 5A | 200C 15WC ; : 40/120| 500MA| RHE | OBS | BSV64 

BLX17 NS |[TO5 |Lo4 145V| 100V| 10V 5A | 200C 15WC 40/120| 500MA| RHE | OBS 

BLX18 NS |[TO5 |LO4 170V| 120V| 10V SA | 200C 15WC 40/120| 500MA| RHE | OBS 

BLX19 NS |TO61 |L46 125V| 80V| 10V SA | 200C 75WC 40/120 1A| RHE | OBS 

BLX20 N S |TO61 |L46 145V| 100V| 10V 5A | 200C 75WC 40/120 1A| RHE | OBS 

BLX21 N S [TO61 |L46 170V| 120V| 10V 5A | 200C 75WC 40/120 1A| RHE | OBS 

BLX22 N S |TO59 |L63 125V)  80V| 10V 10A | 200C 60WC 40/120| 500MA| RHE | OBS 

BLX23 NS |TO59 |L63 145V| 100V| 10V 10A | 200C 60WC 40/120| 500MA| RHE | OBS 

BLX24 N S |TO59 |L63 170V| 120V! 10V 10A | 200C 60WC . 1 40/120! 500MA! RHE | OBS 

BLX25 N S |TO63 |L60 125V]  80V| 10V 30A | 200C 150WC . | 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX26 NS |ITO63 |L60 145V| 100V| 10V 30A | 200C 150WC 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX27 NS |TO63 |L60 170V| 120V| 10V 30A | 200C 150WC 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX28 N S |TO63 |L60 125V|  80V| 10V 40A| 200C|  187WC 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX29 N S |TO63 |L60 145V] 100V| 10V 40A | 200C 187WC 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX30 N S |TO63 |L60 170V| 120V| 10V 40A | 200C 187WC ; 20/120 10A| RHE | OBS 

BLX31 N S |TO63 |L60 125V|  80V| 10V 60A | 200C|  300WC 10M 10MN 60A| RHP | OBS 

BLX32 NS |TO63 |L60 145V| 100V| 10V 60A | 200C|  300WC 10M 10MN 60A| RHE | OBS 

BLX33 N S |TO63 |L60 170V| 120V| 10V 60A | 200C|  300WC 10M 10MN 60A| RHE | OBS 

BLX34 N S |TO60 |L61 125V| 80V| 10V 80A | 200C|  300WC 30/120 30A| RHP | OBS 

BLX35 NS |TO60 |L61 145V| 100V}| 10V 80A| 200C|  300WC 30/120 30A| RHP | OBS 

BLX36 NS |TO60 |L61 170V| 120V| 10V 80A| 200C|  300WC À 30/120 30A| RHP | OBS 

BLX37 NS 35V| 25V| . | 400MA]| 200€ 5WC 2G : . UMP | OBS 

BLX38 NS | | 80V| 16V] . | 800MA| 200€ WC 300M à | UMP | OBS 

BLX39 NS |X28 |x28 65V| 36V| 4v 4A | 200C 100WC| 600MTP| 150P 10/80| 2500MA| VHP | MUL : À 

| BLX40 PS |TO5 |LO4 80V!  80V| 10V 2A | 200C 11WC | 40/120| 500MA| RHP | OBS : 2N6193 

BLX41 PS |TO5 |LO4 100V| 100V| 10V 2A | 200C TIWC 40/120| 500MA| RHP | OBS : 2N6193 

BLX42 | PS [TO5 |LO4 120V] 120V| 10V 2A | 200C IWC 40/120| 500MA| RHP | OBS ; 2N6193 

BLX46 PS [TO5 |LO4 80V}| 80V| 10V 5A | 200C 15WC 40/120| 500MA| RHH | OBS | 2N6193 

BLX47 P S |TO5 |LO4 100V| 100V| 10V 5A | 200C 15WC 40/120| 500MA| RHH | OBS : 2N6193 

BLX48 P S [TO5 |LO4 120V| 120V| 10V 5A | 200C 15WC 40/120| 500MA| RHE | OBS : 2N6193 

BLX49 P S |TO59 |L63 80V| B80V| 10V 5A | 200C 45WC 40/120| 500MA| RHP | OBS . 2N6193 

BLX50 P S |TO59 |L63 100V| 100V}| 10V 5A | 200C 45WC 40/120| 500MA| RHE | OBS ; 2N6193 

BLX51 P S |TO59 |L63 120V| 120V| 10V 5A | 200C 45WC 40/120| S0O0MA| RHE | OBS : 2N6193 

BLX52 P S [TO59 |L63 80V| 80V| 10V 10A | 200€ 60WC 40/120| 500MA| RHP | OBS : 

BLX53 P S |TO59 |L63 100V| 100V| 10V 10A | 200C 60WC 40/120| 500MA| RHH | OBS ; 

BLX54 P S |TO59 |L63 120V| 120V| 10V 10A | 200C 60WC 40/120| 500MA| RHE | OBS . 

BLX55 P S |TO61 |L46 80v|  8ov| 10V 30A | 200€ 150WC 40/120 1A| RHP | OBS . 

] 

BLX56 P S |TO61 |L46 100V| 100V| 10V 30A | 200€ 150WC 40/120 1A| RHH | OBS : 

BLX57 P S |TO61 |L4 120V| 120V| 10V 30A | 200C 150WC 40/120 1A| RHE | OBS : 

BLX58 P S |TO63 |L60 8ov! 8ov| 10V 40A | 200C 187WC 40/120 1A| AHP | OBS : 

BLX59 P S |TO63 |L60 100V| 100V| 10V 40A | 200C 187WC | 40/120 1A| ANP | OBS ; 

BLX60 PS Éé L60 120V| 120V! 10V 40A | 200€ 187WC 40/120 1A| AHP | OBS : 

BLX61 P S [TO63 |L60 8ov| 8ov| 10v 60A | 200C|  300WC | 40/120 1A| AHP | OBS : 

BLX62 | PS |To6s |L6o |  10ov| 100v| 1ovl  6oal200c|  30owc ; . | 407120 1A| AHP | OBS : 

BLX63 P S [TO63 |L60 120V} 120V| 10V 60A | 200C|  300WC #l- | 40/120 1A| AHP | OBS : 

BLX65 NS ITO5 |LO4 36V| 18V 2A | 150C 3WC 700M | 10MN|  100MA| UHP | MUL | : . 

BLX66 NSIx27 |L85 |  36v| 18v| 4v| 700mA| 150c| 4500mMwc 700M 10MN] 100MA| UHP | MUL 

BLX67 NS IX27 |L8s 36V] 18V| 4V| 700MA| 150C 45WC 700M 10MN|  100MA| UHP | MUL ; 

BLX68 NS !IX27 |L64 36V| 18V| 4v 4A | 150C 15WC 600M 10MN| 500MA| UHP | MUL ; 

BLX69 NS |X28 |L65 36V| 18V 10A | 200C 50WC 500M | 30TP 1A! UHP | MUL : 

BLX69A NS X28 |L6S |  36V] 18V] 4V| 3500MA | 200€ 50WC|  500M 10MN 1AÏ| UHP | MUL ; 

BLX70 N S |TO63 |L60 225V| 6v 20A | 200C 100WC 10M | 20MN 10A| RHE | OBS : | 
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BLX94A RTC 
BLX94C MUL 
BLX95 MUL 
BLX95A RTC 
BLX96 RTC 
BLX97 RTC 
BLX98 MUL 
BLY10 OBS 
BLY11 OBS 
BLY12 ITT | BDY60 
BLY14 MUL | 
BLY15 ITT | BDY78 
BLY15A OBS | 
BLY16 OBS 
BLY17 VAL |BLY17 
BLY17A RTC : 
BLY17B RTC 
BLY17C OBS - 
BLY20 VAL | BLY35 
BLY21 VAL | BLY35 
BLY22 SIE |BLY35 
BLY23 OBS ; 
BLY25 OBS 
BLY26 OBS 
BLY27 SES |BLY28 
BLY28 SES : 
BLY29 OBS 
BLY30 OBS 
BLY33 MUL 
BLY34 MUL 
BLY35 MUL : 
BLY36 MUL | BLY35 
BLY37 RTC 
BLY38 RTC 
BLY39 FER 
BLY40 SES 
BLY47 TIS 
BLY47A TIS 
BLY48 TIS 
BLY48A TiS 
BLY49 TIS 
BLY49A TIS 
BLY50 TIS 
BLY50A TIS 
BLY53 RTC 
BLY53A MUL 
BLY53AP MUL 
BLY53B FER : 
BLYS55 MUL | BLY28 
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BLY67B 


BLY68 
BLY70 
BLY72 
BLY74 
BLY76 


BLY78 
BLY79 
BLY80 
BLY81 
BLY82 


BLY83 
BLY84 
BLY85 
BLY86 
BLY87 


BLY87A 
BLY87C 
BLY88 

BLY88A 
BLY88C 


BLY88T 
BLY89 
BLY89A 
BLY89C 
BLY90 


BLY91 
BLY91A 
BLY91C 
BLY92 
BLY92A 


BLY92C 
BLY93 
BLY93A 
BLY93C 
BLY94 


BLY95 
BLY96 
BLY97 
BLY98 
BLYg9 


BR100B 
BR100D 
BR1018 
BR101D 
BRT60 


BS110 
BSJ36 
BSJ61 
BSJ62 
BSJ63 


BSJ65 
BSJ66 
BSJ67 
BSJ68 
BSR12 


BSR12R 
BSR13 
BSR13R 
BSR14 
BSR14R 


Vce 
max 


Ves 
max 


4V 


222 22222 2222 


22222 22222 2222 


de 


ga + 


ic 
max 


Ty P.ToT 
max max 
200€ TIWC 
200C 23WC 
180C IWC 
200C 23WC 
200C SWC 
200€ IWC 
200C 17WC 
200C 50WC 
200C S0WC 
200€ 30WC 
200C 30WC 
200C 30WC 
200€ 30WC 
200C | -  30WC 
200C 30WC 


165C 33WC 
200C 100WC 
200C 12WC 

SWC 
200C 8wc 
200C 16WC 
200C 10WC 
200C 16WC 


150C 12WC 
150C 10WC 
200C 10WC 


200C 17WC 
200C 20WC 
200C 29WC 


200C TOWC 
200C 7OWC 
200C 130WC 
200C 6WC 


175C| 425MWF 


276 


45P 


8P 


8P 


5MN 
5/150 
10MN 
10/150 
10/120 


10/120 
10/120 
20MN 
20/50 
30OMN 


30/90 
70OMN 
30MN 
30/90 
70/100 


30MN 
20MN 
20MN 
10MN 
10MN 


25MN 
25MN 
20MN 
15MN 
10MN 


10/220 
10MN 
10MN 
35MN 

5MN 


5MN 
5SMN 


ap — 


FCT | FAB 


VMP 
VMP 
VMP 
VMP 
RMP 


RHP 
RHP 
RHP 
RHP 
RHP 


RHP 
RHP 
RHP 
RHP 
RHP 


RHP 
RHP 
RHP 
VHP 
UMP 


VMP 
VHP 
VHP 
VMP 
RHG 


VHP 
VRP 
VHP 
RHP 
VHP 


VHP 
VHP 
VHP 
VHP 
VHP 


RHP 
VHP 
VHP 
VHP 
VHP 


VMP 
VHP 
VMP 
VHP 
VHP 


VHP 
VHP 
VHP 
VHP 
VHP 


UHP 
UHP 
VHP 
UHP 
UMP 


RHP 
RHP 
RHP 
RHP 
IHS 


VLS 
VLS 
VLS 
VES 
VLS 


VLS 
VLS 
VLS 
VLS 
ULS 


ULS 
RMG 
RMG 
RMG 
RMG 


Equ. 
EUR. 


BLY28 
BLY28 
BLY28 
BLY35 
BSW54 


BDY90 
BDY90 


BLY35 
BLY35 


BFS20R° 
BSW24 
BSX20 
BSX20 
BSX20 


BSX20 
BSW64 
BSW64 
BSW64 


Equ. 
USA 


2N2219 


2N2907A 
2N706 
2N706A 
2N708 


2N753 
2N834 
2N914 
2N914 


VEB TJ P.ToT {T Co8 


max! max | max max max 
BSR15 PS |X12 L29 60V 40V| . 600MA | 150C| 425MWF 200M ; 100MN |  150MA | RMG | MUL 
BSR15R PS |Xi2 L27 60V 40V] 5V] 600MA]| 175C| 425MWF 200M 8P 100/300 |  150MA| RMG | MUL 
BSR16 PS |X12 L29 60V 40V| . 600MA | 150C| 425MWF 200M ; 100MN |  150MA| RMG | MUL 
BSR16R PS |X12 L27 60V 60V| 5V| 600MA] 175C| 425MWF 200M 8P 100/300|  150MA| RMG | MUL 
BSR17 NS |X12 L29 60V 40V| . 200MA | 150C|  350MWF 300M : 100MN 10MA | RMG | MUL 
BSR17A | NS |X12 L29 60V 40V|] 6V]| 200MA1| 150C| 350MWF 300M 4P 100/300 10MA | RMG | MUL 
BSR17AR NS |X12 L27 60V 40V| 6V]| 200MA]| 150C| 350MWF 300M 4P 100/300 10MA | RMG | MUL 
BSR17R NS |X12 L27 60V 40V! 6V]| 200MA]| 150C|  350MWF 250M 4P 50/150 10MA | RMG | MUL 
BSR18 PS |X12 L29 40V 40V| 5V| 200MA| 150C| 200MWF 200M|  4P5 50/150 10MA | RMG | MUL 
BSR18A PS |Xx12 L29 40V 40V] 5V] 200MA1| 150C|  200MWF 250M])  4P5 100/300 10MA | RMG | MUL 
BSR18AR PS |x12 L27 40V 40V| 5V]| 200MA| 150C| 200MWF 250M|  4P5 100/300 10MA | RMG | MUL 
BSR18R PS |x12 L27 40V 40V] 5V]| 200MA)| 150C|  200MWF 200M|  4P5 50/150 10MA ! RMG | MUL 
BSR30 P S |X90 X90A 70V 60V| . 1A| 150C 1WF 100M : 40MN|  100MA| RMS | MUL 
BSR31 PS |X90 X90A 70V 60V| . 1A| 150C 1WwF 100M : 100MN]|  100MA| RMS | MUL 
BSR32 P S |X90 X90A 90V 80V| . 1A| 150C WF 100M ; 40MN]|  100MA| RMS | MUL 
BSR33 PS |X90 X90A 90V 80V| . 1A| 150C 1WF 100M : 100MN|  100MA | RMS | MUL 
BSR40 NS |X90 X90A 70V 60V| . 1A | 200C WF 100M ; 40/120| 100MA| AMG | MUL 
BSR41 N S |X90 X90A 70V 60V| . 1A | 200C 1WF 100M : 100MN|  100MA]| AMG | MUL 
BSR42 NS |X90 X90A 90V 80V| . 1A | 200C WF 100M : 40/120| 100MA | AMH | MUL 
BSR43 NS |X90 X90A 90V 80V| . 1A | 200C 1WF 100M ; 100MN|  100MA | AMH | MUL 
BSR50 NS |TO92 |L72 60V 45V| 5V 2A| 150C| 800MWF 175M : 1KMN]|  150MA| AMD | MUL | BC877 2N5305 
BSR51 NS |TO9 |L72 80V 60V| 5V 2A| 150C| 800MWF 175M 3 1KMN]|  150MA]| AMD | MUL | BC877 ; 
BSR52 NS |TO92 |L72 100V 80V| 5V 1A| 150C|  800MWF 175M : 2KMN]  500MA| AMD | MUL : 
BSR59 NS |TO39 |L04 15V 15V] 5V SA | 200C 6eWC 100M|  50P 1K5MN 2A| AHD | TIS 
BSR60 P S |TO92 |L72 60V 45V| 5V 2A|150C| 800MWF 500M : 1KMN|  150MA | AMD | MUL 
BSR61 P S |TO92 |L72 80v 60V| 5V 2A|150C! 800MWF 175M ; 1KMN!  150MA | AMD | MUL 
BSR62 P S [TO92 |L72 100V 80V| 5V 1A! 150C|  800MWF 175M : 2KMN]  500MA| AMD | MUL ; ; 
BSS10 N S |TO18 |LO1 40V 15V! 6V] 500MA]175C| 300MWF 600M|  3P5 40/150 10MA | RMG | SGS | BSW64 | 2N2222A 
BSS11 NS |TO18 |LO1 40V 15V| 4V] 500MA]| 175C| 360MWF 500M 4P 40/120 10MA | ULS | SGS | BSX20 2N2369 
BSS12 NS |[TO18 |LO1 30V 12V] 5V| 200MA]| 175C| 360MWF 400M 3P 30/120 10MA| VLS | SGS | BSX20 2N2369 
BSS13 N S |TO39 |L04 60v 35V| 5V 2A | 200C 1WF 250M : 15MN 1A| UMS | SGS | BSS27 2N5262 
BSS14 NS |TO5 LO4 75V 50V| 5V 2A | 200C WF 250M 9P 25MN 1A| UMS | SGS | BSS27 2N5262 
BSS15 N S |TO39 |LD04 100V 75V| 7V 2A | 200C 1WF 50M : 30/130| 500MA | AMH | SGS | BSS42 2N5320 
BSS16 NS |TO39 |LO4 75V 50V| 5V 2A | 200C 1WF 50M : 40/250|  500MA | AMH | SGS | BSS42 2N5320 
BSS17 P S |TO39 |LO4 100V 75V| 7V 2A | 200C 1WF 50M : 30/130| 500MA| AMH | SGS - 2N4929 
BSS18 P S |TO39 |LO04 75V 50V| 5V 2A | 200C 1WF 50M ; 40/250|  500MA | AMG | SGS | BSS18 2N5323 
8SS19 N S |X21 L78 120V] 120V] 6V] 50MA]200C| 225MWF 50M 3P 30MN 4MA| ALH | TIS | BSV29 à 
BSS20 NS |X21 L79 160V| 160V|] 6V] 50MA! 200C| 225MWF 50M + 30MN 4MA| ALE | TIS : ; 
BSS21 NS |X10 L20 30V 42V| 5V]| 200MA]| 125C| 250MWF ; 4P 30/120 10MA| VLS | TIS | BSX20 2N2369 
BSS22 PS |X10 L20 12V 12V] 4V] 200MA] 125C| 250MWF - 6P 30/120 30MA | VLS | TIS | BSV33 2N2894 
BSS23 NS |TOÏ8 |LO1 45V 40V| 6V 1A| 200C|  500MWF 100M|  10P 30MN|  500MA| AMS | TFK | BSX33 2N731 
BSS25 PS |x12 L29 30V 25V| 5V| 400MA!125C| 350MWF 200M 8P 40MN] 150MA| VLS | OBS . : 
BSS26 NS |TO18 |LO1 60v 40V| 6V 1A| 200C|  360MWF 300M]  12P 25MN| 500MA! AMS | SGS | BSX33 2N731 
BSS27 NS TO5 |LO4 70V 45V} 5V 1A! 200C| 800MWH 300M]|  12P 25MN| 500MA | VMS | MUL | BSX59 2N3444 
BSS28 NS |TO5 LO4 S0V 30V| 5V 1A| 200C| 800MWH 300M|  12P 30MN| 500MA| VMS | MUL | BSS27 2N5262 
BSS29 N S |[TO5 |LO4 Sov 30V] 5V 1A]200C| 800MWH 300M|  12P 20MN| 500MA! VMS | MUL | BSS27 2N5262 
BSS30 NS |TO39 |LO04 100V 60V| 7V]| 500MA]200C| 800MWF 50M|  19P 40/120| 150MA| AMH | SGS | BSW66 | 2N4001 
BSS31 N S |TO39 |L04 100V 60V| 7V]| 600MA | 200C| 800MWF 60M| 15P 100MN | 150MA]| AMH | TIS | BFY65 2N1990 
BSS32 N S |TO39 |L04 120V 80V| 7V! 500MA]200C| 800MWF 50M| 15P 40/120| 150MA| AMH | SGS |BSW66 | 2N4001 
BSS33 NS |TO5 LO4 200V| 200V| 6V]| 400MA | 200C 2WC : 30P 40/120 10MA| RMS | LTT | BF258 2N3439 
BSS34 NS |TO92 !L21 100V 80V 200MA | 125C| 625MWF 90M 8P SOMN 10MA | AMH | TIS 
BSS35 NS |TO92 |L21 120V}| 100V 200MA | 125C|  625MWF 90M 8P 45MN 10MA | AMH | TIS 
BSS36 N S |TO12 : 25V 25V 500MA | 150C|  600MWF . : 400MN|  500MA | AMD | LTT 
BSS37 PS |X33 L77 110V] 100V] 6V] 100MA) 125C|  200MWF 50M 5P 30MN 10MA| ALE | VAL ; . 
BSS38 NS |X10 L20 120V 80V 250MA | 150C|  300MWF 60M ; 20MN 1MA | AMS | MUL | BSX21 2N1990R 
BSS39 PS |X19 L79 120V] 120V| . 100MA | 150C|  225MWF : ë SOMN 25MA| ALH | TIS : : 
BSS40 N S |TO18 |LO1 60V 40V]| 5V 1A| 200C|  360MWF 200M!|  10P 25MN|  500MA| AMS | RTC | BSX33 2N731 
BSS41 NS ITO18 |LO01 60V 30V! 5V 1A 360MWF 200M}) 10P 25MN| 500MA| AMS | RTC | BSX33 2N731 
BSS42 NS |TO39 |Lo4 | 120V| 120V| 6v 1500MA| 2000 | iWF| 100MTP|  20P 25MN 1A! AMH | TFK | BSS42 2N5320 
BSS43 N S |TO39 |LO04 150V| 150V] 6V 15008) 200€ | 1WF| 100MTP|  20P 20MN 1A! RMH | TFK | BSS42 2N5320 
BSS44 P S |TO39 |LO4 65V 60V! 6V 5A| 200C| 800MWF 40M| 100P 40MN 2A| AHG | TFK | BSS44 : 
BSS45 N S |[TO39 |L04 85V 80V| 6V 5A| 200C| 870MWF : 120P 25MN) 500MA| RHS | TFK | BSV64 2N5784 
BSS46 PS |ITO5S |LO4 85V 80V| 6V 5A| 200C| 870MWF . 120P 25MN|  500MA| RHP | TFK | BFT35 2N6193 
BSS47 NS |Xx12 L27 120V| 120V! 5V| 100MA]| 125C| 300MWF . ; 3OMN 2MA | RES | FER : ; 
BSS48 Î NS |TO39 |Lo4 . 250V 1A! 200C|  890MWF : - 40MN 70MA | RME | TFK 
BSS49 N S |TO39 |LO4 : | 350V! . tA| 200C! 890MWF . : 657P| 150MA| RME | TFK 
BSS50 NS |ITO5 |LO4 60V 45V] 5V 1A| 200C|  800MWF | : 1K5MN|  500MA | AMD | MUL 
BSS51 NS |TO5 |LO4 80v 60V | 1A| 200C| 800MwF | ; 4 1K5MN|  500MA! AMD | MUE 
BSS52 NS ITO5 |L04 100V 80V| 5V 1A! 200C!  800MWF - : 1K5MN|  500MA | AMD | MUL 
BSS56 NS |X12 L27 100V . 5v| 500MA| 175C| 350MWF 80M| 10P 15MN 2MA | RMS | FER 
BSS59 N S |TO18 |LO1 140V co TV 1A! 200C| 500MWF 100M| 12P 150MN |!  150MA | RMH | TFK 
BSS60 p S [TO39 |Lo4 60V 45V| 5V 1A! 200C|  800MWF : à 2000MN |  500MA | AMD | MUL 
BSS61 p S [TO39 |Lo4 80V 60V| 5V 1A! 200C) 800MWF « ; 2000MN |  500MA | AMD | MUL 
BSS62 p S |TO39 |LOo4 100V 80V| 5V 1A! 200C| 800MWF . ; 2000MN|  500MA | AMD | MUL 
BSS63 PS 12 |L2 | 110V] 100V] 6V] 200MA1!150C| 200MWH 50M : 30MN 20MA | ALG | SIE 
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BSV11-6 


BSV11-10 
BSV11-16 
Bsv12 
BSV12-6 
BSV12-10 


BSV12-16 
BSV15 
BSV15-6 
BSV15-10 
BSV15-16 


BSV16 
BSV16-6 
BSV16-10 
BSV16-16 
BSV17 


BSV17-6 
BSV17-10 
BSV17-16 
BSv19 
BSV21 


BSV23 

| BSV23K 
BSV23L 
BSV23M 
BSV24 


Vce 


max 


Ves 
max 


2222 22222 


22222 22222 22222 22222 22222 22229 LI222 222922 22229 222 


lc 
max 


max 


P.ToT 
max 


200MWH 50M 
200MWH 50M 
200MWH 50M 
200MWH 400M 
200MWF 400M 


200MWH 250M 
300MWH |,  250M 
200MWH 300M 
300MWH 300M 
300MWF 50M 


200MWF 200M 
300MWH 200M 
200MWF 250M 
300MWH 250M 


350MWF 250M 
350MWH 250M 
350MWH 250M 


350MWF 200M 
350MWH 200M 
350MWH 200M 
350MWF 250M 
330MWH| 250MTP 


330MWH| 250MTP 


350MWF 200M 
350MWH 200M 
350MWH 200M 
1WF 15M 
WF 15M 
1WF 15M 
1WF 15M 
1WF 
1WF 
ÎiWF 
1WE 
1WF 
WF 
5WC 50M 
5WC 50M 
5WC 50M 
5WC 50M 
5WC 50M 
5WC 50M 
SWC 50M 
5WC 50M 
5WC 50M 
5SWC 50M 
SWC 50M 
5SWC 50M 


1250MWF 50M 


1WE . 
360MWF|  400M| 
300MWF|  200M | 


300MWF|  200M 
300MWF| 200M 
300MWF 
300MWF|  200M | 
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SIE 
TIS 
RLS | FER 
RLS | FER 
RLS | FER 
RLS 

RLS | 


FER | _. 
FER | BSX20 


BSVES 


BFR23 


BFR23 


2N3497 


2N4927 


2N4927 
2N3439 
2N5415 
2N5416 
2N5416 


2N4927 
2N4927 


2N4036 
2N4929 
2N4928 


2N4036 
2N4037 
2N4037 
2N4037 


2N4036 
2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N4929 


2N4037 
2N4037 
2N4037 
2N3546 


2N2369 


2N2369 


Vcs Vce |VEB ic P.ToT fT Cos ecT | FAB Equ. 

max | max |max| max |max| max min | max EUR. 
BSV24K NS |X11 |L24 20V| 15V| 5V| 200MA]| 125C| 300MWF|  200M|  6P 50/200|  10MA| RLS | FER 
BSV24L NS Ï|x11 |L25 20V| 15V| 5V| 200MA]|125C| 300MWF| 200M|  6P ALS | FER 
BSV24M NS IX11 |L26 20V| 15V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF|  200M|  6P RLS | FER . ; 
BSV25 NS |X11 |L23 3ov| 12V| 5V TA 125C| 300MWF|  400M|  4P VLS | FER |BSX20  |2N2369 
BSV25K NS |X11 |L24 3ov| 12V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF|  400M|  4P VLS | FER . ; 
BSV2SL NS IXI1 |L25 30V] 12V| 5V| 200MA!125C| 300MWF| 400M|  4P VLS | FER 
BSV25M NS |X11 |L26 3ov| 12V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF] 400M|  4P VLS | FER ; . 
BSV26 NS IX11 |L23 40V| 15V| 5V| 200MA]|125C| 300MWF| 500M|  4P VLS | FER |BSX20  |2N2369 
BSV26K NS |X11 |L24 40V| 15V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF| 500M| 4P VLS | FER 
BSV26L NS IX11 |L25 40V| 15V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF] 500M|  4P VLS | FER 
BSV26M NS IX1i1 |L26 40V| 15V| 5V| 200MA]|125C| 300MWF| 500M|  4P VLS | FER : ; 
BSV27 NS IX11 |L23 40V| 15V| 5V| 200MA|125C| 300MWF| 500M|  4P VLS | FER |BSX20  |2N2369 
BSV27K NS |X11 |L24 40V| 15V| 5V| 200MA)! 125C| 300MWF| 500M|  4P VLS | FER ; ; 
BSV27L NS IX11 |L25 40V| 15V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF| 500M| 4P VLS | FER 
BSV27M NS |X11 |L26 40V| 15V] 5V| 200MA|125C| 300MWF|] 500M|  4P VLS | FER 
BSV28 NS |IX11 |L23 100V| 100V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P ALH | FER |BSX21 |2N1990R 
BSV28K NS IX11 |L24 100V! 100V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P ALH | FER . : 
BSV28L NS |X11 |L25 100V| 100V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 50M|  10P ALH | FER 
BSV28M NS IX11 |L26 100V| 100V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 50M| 10P ALH | FER ; : 
BSV29 NS |Ix11 |L23 1420V| 120V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 50M| 10P ALH | FER |BSX21 |2N1990R 
BSV29K NS |IX11 |L24 120V|  120V] 5V| 100MA| 125C|  300MWF 50M|  10P ALH | FER 
BSV29L NS |IX11 |L25 120V| 120V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 50M|  10P ALH | FER 
BSV29M NS |x11 |L26 120V| 120V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 50M| 10P ALH | FER . x 
BSV33 PS |xi1 |L23 12V| 12V] 4V| 200MA|125C| 300MWF| 400M|  6P VLS | FER |BSW25 | 2N3546 
BSV33K PS |X11 |L24 12V| 12V| 4V] 200MA|125C| 300MWF| 400M|  6P VLS | FER . : 
BSV33L PS IX11 |L25 12V| 12V| 4V| 200MA| 125C| 300MWF|  400M|  6P VLS | FER 
BSV33M PS IxI1 |L26 12V| 12V| 4V| 200MA!125C| 300MWF| 400M|  6P VLS | FER : 
BSV35 NS |x12 |L27 40V| 15V| 5V| 500MA|175C| 350MWH| 500M|  4P VLS | FER | BSV35 
BSV35A NS |IX12 |L27 25V| 12V| 5V| 500MA]| 175C| 350MWH| 300M|  6P VLS | FER | BSV35A 
BSV36 NS |X12 |L27 15V 6V| 4V| 500MA|175C| 350MWF|  600M VMG | FER | BSV52R 
BSV37 PS |X12 |L27 42V| 12V| 4V| 500MA|175C| 350MWH|  400M|  6P VLS | FER |BSV37 Ô 
BSV40 NS |TO18 |Lo1 40V| 20V| 5V| 100MA|175C| 360MWF| 300M|  10P RLG | ITT |BSW64  |2N2222A 
BSV41 NS |TO18 |LO1 40V| 20V| 5V] 100MA|175C| 360MWF| 300M|  10P RLG | ITT |BSW64 | 2N2222A 
BSV42 P S [TO39 |LO4 70V| 70V| 5V| 500MA]| 200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95  |2N4036 
BSV43 P S |[TO39 |LO4 60ov| 60V| 5V| 500MA!|200C| 600MWF 100M| 10P AMG | ITT |BFR23 |2N4929 
BSV43A P S | TO39 |LO4 6ov| 60V| 5V| 500MA|200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95 | 2N4036 
BSV43B P S |[TO39 |LO4 60V] 60V| 5V| 500MA]|200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95 | 2N4036 
BSV44 P S [TO39 |LO4 60V|  40V| 5V] 500MA]| 200C| 600MWF 100M| 10P AMG | ITT |BFR23 |2N4929 
BSV44A P S [TO39 |LO4 6ovV| 40V] 5V| 500MA| 200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95 | 2N4036 
BSV44B P S |TO39 |LO4 60V| 40V| 5V| 500MA]|200C| 600MWF 100M|  12P AMG | ITT |BFS95  |2N4036 
BSV45 P S [TO39 |LO4 30V| 30V| 5V| 500MA]| 200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95 | 2N4036 
BSV45A P S |TO39 |LO4 3ov| 30V| 5V| 500MA]|200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95 | 2N4036 
BSV45B P S |[TO39 |LO4 30V| 30V| 5V| 500MA]| 200C| 600MWF 100M| 12P AMG | ITT |BFS95  |2N4036 
BSV46 P S [TO18 |LO1 70V| 70V| 5V| 500MA| 200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24 | 2N2907A 
BSV47 P S |TO18 |LO1 60V| 60V| 5V| 500MA!|200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24 | 2N2907A 
BSV47A P S [TO18 |Lo1 60V| 60V| 5V| 500MA]| 200C| 400MWF 100M|  12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV47B PS [TO18 |LO1 60V| 60V| 5V| 500MA!|200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV48 PS |TO18 |LO1 60V] 60V] 5V| 500MA)200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24 | 2N2907A 
BSV48A PS [TO18 |Lo1 60V| 60V| 5V| 500MA]| 200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV48B PS |[TO18 |LO1 6ov| 60V| 5V| 500MA!|200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV49 PS |[TO18 |Lo1 30V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV49A P S |TO18 |LO1 30V| 30V| 5V| 500MA!| 200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24  |2N2907A 
BSV49B P S |TOI8 |LO1 30ov| 30V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF 100M| 12P AMG | ITT |BSW24 | 2N2907A 
BSV50E PS [OBS |OBS 12V| 12V| 4V| 100MA| 125C| 100MWF| 400M|  5P ALG | OBS 
BSV50F p S [OBS |08S 12V| 12V| 4V| 100MA| 125C| 100MWF| 400M|  5P ALG | OBS 
BSV50G PS [OBS |OBS 12V| 12V| 4V| 100MA|125C| 100MWF| 400M|  5P ALG | OBS ; 
BSV51 NS |X09 |L10 100V| 80V| 7V| 200MA| 150C| 250MWF 50M|  3P5 ALH | TFK | BCX31 
BSV52 NS |X12 |L29 20V| 12V| 5V| 50MA]|125C| 150MWF| 400M| 4P VLS | MUL | BSV35 
BSV52R NS X12 |L27 20V| 12V| 5V| 50MA!125C| 150MWF|  400M|  4P VLS | MUL | BSV35 
BSV53 ÎNS |x35 ERA 40V| 15V] 4V| 200MA]|150C| 300MWF : 4 | ALS | TIS 
BSV53P NS |X36 |X36 40V| 15V| 4V] 200MA|150C| 300MWF : 4P RLS | TIS 
BSV54 NS |X35 |L80A 20V| 12V| 4V| 200MA1| 150C| 300MWF : 4P ALS | TIS 
BSV54P NS js X36 20V| 12V| 4V] 200MA| 150C| 150MWF ! 4P ALS | TIS 
BSV55 PS IX35 |L80A 20V| 15V| 5V| 200MA| 150C| 300MWF . 4P5 RLS | TIS 
BSV55A PS e L80A 12V| 12V] 4V| 200MA| 150C| 300MWF . 6P RLS | TIS 
BSV55P ps Ix36 |x36 | 20V| 15V| 5V| 200MA| 150C| 150MWF : 4P5 ALS | TIS 
BSV55AP PS IxX36 |xX36 12V| 12V] 4V] 200MA|150C| 300MWF ; 6P RLS | TIS | - 
BSV59 N S |TO18 |LO1 | 6ov| 30V| 5V| 500MA!|200C| 360MWF|  250M|  8P RMS | SGS |BSW64 | 2N2222 
BSV60 N S [TO39 |L04 45V| 40V| 5V 3A| 200C| 800MWF 50M| 75P AHG | TFK |BSV64  |2N4877 
BSV61 [ns xa2 |x42 |  20v gv| 4V| 50MA|125C| 80MWF| 500M|  4P ULS | MBL ; . 
BSV62 NS |X42 |x42 20V| 12V| 4V| 50MA|125C| 80MWF|  400M|  4P ULS | MBL 
BSV63 NS |X42 |x42 20V| 12V| 4V| S50MA]|125C| 80MWF| 400M|  4P ULS | MBL 6 . 
BSV64 NS ITO5 |LO4 100V|  60V| 5v 5A | 200C| 870MWF 50M| . AHG | MUL |BSV64 | 2N4877 
BSV65 INSslxi2 |L29 20V| 15V| 5V| 150MA]| 150C| 150MWF]  280M|  5P VLS | SIE |BCX19 
BSV65A | NS |x12 L29 20V| 15V| 5V| 150MA!150C| 150MWF|  280M|  5P VLS | SIE | BSV52 
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TYPE | 


BSV65B 

BSV65FA 
BSV65FB 
BSV65RA 
BSV65RB 


BSV68 
BSV69 
BSV71 
BSV77 
BSV82 


BSV83 
BSV84 
BSV85 
BSV86 
BSV87 


BSV88 
BSV89 
BSV90 
BSv91 
BSv92 


BSV95 
BSV96 
BSV97 
BSV98 
BSVg99 


BSW10 
Bsw11 
BSW12 
BSW13 
BSW13R 


BSW13W 
BSWw19 
BSW19A 
BSW19vl 
BSW20 


BSW20A 
BSW20VI 
BSWw21 
BSW21A 
BSWw22 


BSW22A 
BSW23 
BSW24 
BSW25 
BSW26 


BSW27 
BSW28 
BSW29 
BSW32 
BSW33 


BSW34 
BSW35 
BSW36 
BSW37 
BSW38 


BSW39 
BSW39-6 
BSW39-10 
BSW39-16 
BSW49 


BSW40-6 
BSW49-10 
BSW40-16 
BSW40-25 
BSW41 


BSW41A 
BSW42 
BSW42A 
BSW42AK 
BSW42B 


BSW43 
BSW43A 
BSW43AK 
BSW43B 
BSW44 


Pol. 


Mat. 


ZZZZZ ZZZZU VZZZVU Z2ZZZZZ 


VZZZZ ZZZZZ ZUVUUVU UVUZZZZ ZUUVZZ ZZZ2Z2Z ZUVTUT VV TVTVUUZ ZZ2ZZZ ZVUUZ 
OO HU HOW WonnU nUUMUNEUM 0 NU NU NU D OO OU 0 Un OU M (UN Un in WU ON 


A On 0 O (OU UN UN D (A U NN (A M 


Boît. 


Broch. 


Vcs 
max 


Vce 
max 


Ves 
max 


2 22222 


2' 222 22222 22222 22223 22222 22222 339232 % 2». 


22222 2323223 33333 


23222 


ic 
max 


TJ 
max 


P.TOT 
max 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


250MWF 
800MWF 

80MWF 
800MWF 
800MWF 


800MWF 
800MWF 
375MWF 
220MWF 
220MWF 


220MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 
360MWF 


800MWF 
220MWF 
220MWF 
220MWF 
250MWF 


600MWF 
S0OMWF 
SOMWF 
160MWF 
160MWF 


160MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
280MWF 


280MWF 
S00MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
600MWF 
400MWF 
360MWF 
500MWF 


800MWF 
800MWF 


‘800MWF 


250MWF 
125MWF 


125MWF 
125MWF 
800MWF 
360MWF 
360MWF 


790MWF 
790MWF 
790MWF 
790MWF 
790MWF 


790MWF 
7S0MWF 
790MWF 
790MWF 

1WH 


350MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
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fT 
min 


Co8 
max 


Equ. Equ. 
EUR. USA 
BSV52 
BCX19 
BSV52 
BSVS2R 
BSV52R 
BSV6s  |2N3497 
BSS14 | 2N3735 
BSW54  |2N2219A 
BFS93 | 2N4087 
BFsas  |2N4057 
BFX85 | 2N1893 
BSX33 |2N731 
BCX32 
BCX31 
BCX32 | 
BSX20 | 2N2369 
BSX20 | 2N2369 
BSX20 | 2N2369 
BSX20 | 2N2369 
Bss14 |2N3735 
BCX36 
BCX36 
BCX36 


BSX20 | 2N2369 
Bss14 |2N3735 


BCY70 |2N3965 
BCY70 |2N3965 
BC177 |2N3065 
BCS57 |2N6015 
BC557 |2N6015 
BC488 |2N5819 
BCY70 |2N3965 
BCY70 |2N3965 
BCY70 |2N3965 
BCY70 |2N3965 
BSX29 | 2N2905A 
BSW24 | 2N2907A 
BSW25 | 2N3546 
BSX33 |2N731 
BSW54  |2N2219A 
BSW54 | 2N2219A 
BSWS54 | 2N2219A 
BSS35 
BC147 
BFX29 | 2N2905A 
BSW25 | 2N3546 
BSX20 | 2N2369 
BSW66 | 2N4001 
BFT39 | 2N5682 
BFT39  |2N5682 
2N5682 
2N4929 
BC345  |2N4033 
2N4033 
2N4033 
… |2N4083 
BSW64 | 2N2222A 
BSW64 | 2N2222A 
BC207 |2N4966 
BC207 |2N4966 
BC207  |2N4966 
BC209 |2N4967 
BC209 | 2N4967 
BC209  |2N4967 
BC204 |2N4249 


P.ToT fT Cos 


max | max max min | max 

BSW44A F. P S |To106 |L17 | 5sov| 5ov| 5v| 200MA|125C| 300MWwF|  150M| ap 75/225|  2MA| ALG | ses BC204 |2N4249 
BSW44AK p S |TO92 |L14 sov| 5ov| 5v| 200MA| 125C| 300MWwF|  150M| gpl 75/225|  2MA| ALG | SES 
BSW44B P S |TO106 | L17 6ov| 6ov| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  150M| &P| 75/225| 2MAl ALG | SES |BC204 |2N4249 
BSW45 P S |TO106 |L17 25V| 25V| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  150M|  8P| 180MN|  2MA! ALN | SES |BC206 | 2N4250 
BSW45A P S |TO106 |L17 5oV| 5ov| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  150M| 8P|  180MN|  2MA| ALN | SES |BC206  |2N4250 
BSW45AK ps |[Tos2 |L14 5oV| 50oV| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  150M| 8P|  180MN 2MA| ALN | SES | 
BSW45B P S |TO106 | L17 6ov| 60ov| 5v| 200MA|125C! 300MWF|  150M| 8P|  180MN|  2MA| ALN | SES |Bc206 |2N4250 
BSW49 NS |[TO5 |Lo4 4ov|  4ov| 5v 1A|150C| 600MWF| 200M| 10P 16MN| _500MA | RMS | LTT |BSW54  |2N22194A 
BSW50 NS [TO5 |Lo4 esv| . . | 800MA| 200c| 800MWwF|  200M| . | AMS | VAL | É 
BSW51 N S |[TO39 |L04 govl 3ov| 5v! 800MA|:175C| 800MWF|  250M| gp 40MN| _150MA | RMG | VAL |BSW54  |2N2219A 
BSW52 NS |[TO39 |Lo4 éov| 3ov| 5v| 800MA|175C! 800MWwF!  250M| 8P|  100MN| 150MA| RMG | VAL |Bsw54 |2N22194A 
BSW53 NS [TO39 |L04 75V| 40V| 6v| 800MA|175C| 800MWF|  250M|  &P 40MN| _150MA| RMG | VAL |BSW54  |2N2219A 
BSW54 NS |TO39 |Lo4 75V| 40V| 6V| 800MA|175C| 800MWF|  250M| 8P|  100MN| 150MA| RMG | VAL |BSW54 |2N22194 
BSW58 NS |x33 |L76 aov| 15V| 5v| 500MA| 125C| 125MwF|  400M|  4P 40MN| 10MA| ULS | VAL |Bsx20 |2N2369 
BSW59 NS |x33 |L76 3ov| 12V| 5v| 500MA!125C| 125MwF|  400M| 4P 60MN| 10MA| ULS | VAL |BSX20 |2N2369 
BSW60 NS |To18 |Loi eov| . . | 800MA| 200c| 500MWF|  125M| . | AMS | VAL | 
BSW61 NS [TO18 |Lo1 éov| 3ov| 5v| 800MA|175C| 500MWF|  250M| . 40MN|  150MA| RMS | MOT |BSW64 | 2N2221A 
BSW62 NS [TO18 |Lo1 éov| 3ov| 5v| 800MA|175C| 500MWF|  250M| 8P|  100MN| 150MA| RMS | MOT |BSW64 |2N2221A 
BSW63 NS |TO18 |Loi 75V| 40V| 6v| 800MA|175C| 500MWF|  250M|  &P 40MN|  150MA | RMS | MOT |BSW64 | 2N2221A 
BSW64 NS |TO18 |Lo1 75V| 40V| 6v| 800MA|175C| 500MWF|  300M| 8P|  100MN| 150MA| RMS | MOT |BSW64 |2N2221A 
BSW65 NS |TO3 |Lo4 gov| gov| 6v 1A| 200c| 800MwF!  40M| 35P 30MN|  500MA| AMH | MUL |Bswes | 2N4001 
BSW66 NS |TO5 |Lo4 100V| 100V| 6v 1A| 200C| 800MWF 6oM| 35P 30MN|  500MA| AMH | MUL |BSW66 | 2N4001 
BSW66A N S |[TO39 |Lo4 100V| 100V| 6v 2A| 200C| 700MWF 65M| 20P 30MN|  500MA| RMH | MUL |BSS43 | 2N5238 
BSW67 NS |[TO39 |Lo4 120V| 120V| 6v 1A| 200C| 800MWF 40M| 35P 30MN| 500MA| AME | MUL |BSW67 | 2N3440 
BSW67A NS [TO39 |L04 120V| 120V| 6v 2A| 200C| 700MWF 65M| 20P 30MN|  500MA| RMH | MUL |BSS43  |2N5238 
BSW68 NS [TO3 |L04 150V| 150V| 6v 1A| 200C| 800MWF 40M| 35P 30MN| 500MA| AME | MUL |BF259  |2N3440 
BSW6BA NS |TO39 |Lo4 150V| 150V| 6v 2A| 200C| 700MWF 6sM| 20P 30MN|  500MA| RMH | MUL |BSS43 | 2N5238 
BSW69 NS |Ix33 |L76 150V| 150V| 6v| 50MA!| :125C| 125MWF 70M| 3P 30MN|  4MA! ALE | VAL |BF259  |2N3439 
BSW70 NS |TO18 |Loi 100V| 6ov! 5V| 50MA]|200C| 250MWF . | 50OMN|  2MA| ALG | MUL | BFT59 

BSW72 PS [TO18 |Loi 4ov| 25V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF|  150M|  8P 40MN| 150MA| RMS | ITT |BSW24 | 2N2906A 
BSW73 ps |[To18 |Loi 4ov| 25V| 5v| 500MA]|200C| 400MWF|  150M| 8P|  100MN| 150MA| RMS | 1TT |Bsw24  |2N2906A 
BSW74 PS |[TO18 |Loi 75V| 40V| 5V| 500MA!| 200C| 400MWF|  150M|  8P 40MN| 150MA| RMS | ITT |BSW24 | 2N2906A 
BSW75 PS [TO18 |Lo1 75V| 40V| 5V| 500MA!200C| 400MWF|  150M|  8P| 100MN| 150MA| RMS | 1TT |BSW24  |2N2906A 
BSW78 NS |TO92 |L74 15V| 15V| 5V| 200MA|150C| 200MWF| 400M|  4P 20/60|  10MA| vLS | oBs |BSx20 |2N2368 
BSW79 NS |TO92 |L74 15V| 15V| 5Vv| 200MA! 150C| 200MWwF|  400M|  4P|  40/120|  10MA| vis | oBs |Bsx20 |2N2369 
BSW80 NS |TO92 |L74 1sv| 15V| 5v| 200MA|:150c| 200MWwF|  400M|  4P 40MN|  10MA| VLS | OBS |Bsx20  |2N23694 
BSW81 p S [TO92 |L74 12V| 12V| 3V| 300MA! 150! 200MWF|  400M| 6P| 30/120| 30MA| . |oBs|Bsw25s |2N3546 
BSW82 NS |TO18 |Loi 4ov| 25v| 5v! 500MA!175C| 500MWF|  200M|  8P 40MN| 150MA| RMS | ITT |BSW61 | 2N2222A 
BSW83 NS |TO18 |Lot 4ov| 25V| 5V| 500MA!175C| 500MWF| 200M|  8P| 100MN| 150MA| RMS | iTT |BSW61  |2N2222A 
BSW84 NS |To18 |Lot 75V| 45V| 5v| 500MA|175C| 500MWwF|  200M|  8P 40MN|  150MA| RMS | ITT |BSW63  |2N2222A 
BSW85 NS |To18 |Lot 75V| 45V| 5V| 500MA!|175C| 500MWF|  200M| 8P|  100MN| 150MA| RMS | ITT |Bswés  |2N2222A 
BSW88 NS [TO |L21 35V| 30V| 5v| 100MA|150C! 300MWF|  200M| 5P 7SMN|  50MA| RLS | TFK 
BSW88A NS |TO92 |L21 35V| 30V| 5V| 100MA| 150C| 300MWF|  200M|  5P| 100MN|  10MA| RLS | TFK | 
BSW88B NS |TO9 |L21 35V| 30V| 5V| 100MA| 150C| 300MWF|  200M| 5P|  250MN|  10MA| RLS | TFK | ; 
BSW89 NS |x10 |L20 35v| 30ov| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  200M| 5P 75MN| 50MA! RLS | TFK . 
BSW89A NS Ixi0o |L20 3sv| 3ov| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  200M| 5P| 100MN|  10MA| RLS | TFK , 
BSW898 NS |x10 |L20 35v| 30ov| 5V| 100MA|150C| 300MWF|  200M| 5P|  250MN|  10MA| RLS | TFK 
BSW92 N S |TO106 | L17 18v| 18V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF|  150M|  8P 30/90! 2MA| RLS | SES |BC207  |2N4966 
ESW93 p S [TO39 |Lo4 3ov| 3ov| 6v 1A | 200C 1WF| 115M| 25P 25MN 1A| AMG | OBS |BFR23  |2N4036 
BSx12 N S |[TO39 |Lo4 25V| 12V| 4v 1A| 200C| 600MWF| 450M| 15P 30MN| 300MA| VLS | MUL |Bsx12  |2N3303 
BSX12A NS |To39 |Lo4 25v| 15V| 4v 1A| 200C| 600MWF|  450M| 15P 30MN| 300MA| VLS | MUL |Bsx12 |2N3303 
BSX19 NS |TO18 |Lo1 40V| 15V| 5v| 500MA|200C| 360MWF|  400M|  4P 20MN|  10MA| ULS | Tis |BSx20 |2N2369 
BSX20 NS |TO18 |Lot 40V| 15V| 5V| 500MA|200C| 360MWF|  500M|  4P 40MN| 10MA| ULS | TIS |BSX20  |2N2369 
BSX21 NS |Toi8 |Lo1 120V| 8ov! 5v| 50MA!| 175C| 300MWF 60M|  9P 20MN|  4MA| ALH | MUL |8BC394 | 2N4390 
BSX22 NS |TO39 |LO4 aov| 32V| 5V|1500MA! 175C| 800MWF 60M| 30P 35MN| 500MA! AMS | ITT |BFY51  |2N2297 
BSX23 NS |TO39 |Lo4 gov| 65v| 5v|1500MA! 175C| 800MWF 6oM| 30P 35MN| 500MA| AMS | ITT |BFY51 | 2N2297 
BSX24 NS |TO18 |Lo1 3ov| 32v| 5v| 100MA| 175C| 300MWF|  150M|  7P 30MN 5MA| ALS | ITT |BC107 |A157A 
BSX25: NS |To18 |Lot 4aov| 25v| 5v| 300MA! 200C| 360MWF 50M| 25P 30MN|  5MA!| ALS | ITT |BSX33 |2N731 
BSX26 INS |Tot8 |Loi | 4ovl 15V| 4v 200MA | 200C| 360MWF|  350M|  5P 3OMN|  30MA| ULS | TiS |BSx20 |2N2369 
BSX27 | NS |TO18 [Lot | “ N 4 100MA | 200C! 300MWF| 600M|  3P 25MN|  10MA| VLS | TiS |BSx20 |2N2369 
BSX28 ÎNS Toi cor | 3ovl 12V| 4v| 100MAl200c| 360omwF|  400M|  4P 30MN| 10MA| vus | Ts |Bsx20 |2N2369 
BSX29 | Ps |To18 |Loi | 12V| 12V| 4v| 200MA| 2000) 360MWF . 30MN|  30MA| VLS | TIS |BSW25  |2N3546 
BSX30 | NS |TO39 |Lo4 éov| 3ov| 5v| 600MA|200C| 800MWF|  250M| gpl  30/120! 150MA| RMS | TIS |BSW54  |2N22194 
BSX32 NS |TO39 |L04 |  6svl 40v| 6v 14! 200C| 800MWF|  300M| 10P|  60/150! 100MA| RMS | SGs |BSW54  |2N22194 
BSX33 [NS ÎTois |Lot |  7ov| 4ov! 7v 1A| 200C|  500MWF 40M|  25P 40MN|  150MA| AMS | SGS |BSx33 | 2N731 
BSX35 | PS le hs evl 6v! &| 100MA | 200C| 500MWF|  400M| . 20MN| 1oMA| vis | FCD |Bsw25 |2N3546 
BSX36 [PS [7018 [LOT aov|  40v| M 500MA | 200C| 360MWF|  100M| sp 40MN|  10MA| RES | TIS |BSW24  |2N2906A 
BSX38 ÎNS |Toi8 |Lot 35sv| sov| 5v| 100MA!165C| 175MWF|  200M|  7P 65MN|  10MA| RLG | TFK |BSW64  |2N2222 
BSX38A INSs IrTois [Loti | 90v | 30ov| 5V| 100MA! 200€! 345MWF|  200M| 5P| 100MN|  10MA! RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX38B ÎNSlroi8 |Lot |  sov! 3ov| sv 100MA! 200c| 345MWwF|  200M| 5P|  250MN|  10MA| RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX39 | NS bo Lo1 | 45v| 2ov! 5v| 300MA 200c| 360MWwF|  350M| sp 40MN|  30oMA| vus | sGs |Bsx20 |2N2369 
BSX40 | ps |Toso |L1o4 |  3ov| 3ov| 5v| 500MAl 175C| 800MWwF|  100M! 10P|  40/120! 150MA| AMG | TT |BFx29 |2N2905A 
BSX41 | PS |Toso !L1o4 |  3ov|  30v sv] 500MA| 175C| 800MWF| 100M! 10P|  100MN! 150MA| AMG | 177 |BFX29 |2N2905A 
BSX44 ÎNS |To18 |Lo1 15V| 6v| 4vl 200MAl200c! 300MWwF|  600M|  4P 30MN| 20MA| VMS | MUL |BSx20 | 2N2369 
BSXx45 | NS |TOSs LO4 av | 40V | ta 2000 | 800MWF 50M| 25P 40MN|  100MA| AMG | TFK |BFX85  |2N2297 
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Vce | Ves ic T P.TOT fT Co8 


| max |max| max | max max min | max | . 

BSX45-6 N S [TO39 |LO4 40V]  40V| 7v 1A| 200C| 800MWF 50M|  25P 40MN| 100MA| AMG | TFK |BFY51 | 2N2297 
BSX45-10 N S |TO39 |LO4 40V| 40V| 7V 1A| 200C| 800MWF 50M| 25P 63MN| 100MA| AMG | TFK |BFY51 | 2N2297 
BSX45-16 N S [TO39 |LO4 40V|  40V| 7V 1A! 200C| 800MWF 50M| 25P 100MN| 100MA| AMG | TFK |BFY51 | 2N2297 
BSX46 N S |TO39 |LO4 60V| 60V| 7v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P 40MN| 100MA| AMG | TFK |BFX85 | 2N2297 
BSX46-6 N S |TO39 |LO4 6ov| 6ov| 7v 1A| 200C|  800MWF 50M| 20P 40MN| 100MA| AMG | TFK |BFX85  |2N1893 
BSX48-10 N S [TO39 |L04 6ov| 6ov| 7v 1A| 200C| 800MWF 50M| 20P 63MN| 100MA| AMG | TFK |BFX85 | 2N1893 
BSX46-16 N S [TO39 |LO4 6ov| 60V| 7V 1A| 200C| 800MWF 50M|  20P 100MN|  100MA| AMG | TFK |BFX85 | 2N1893 
BSX47 N S [TO39 |LO4 80V| 80V| 7V 1A| 200C| 800MWF 50M|  15P 40MN| 100MA| AMG | SIE |BFX85  |2N1893 
BSX47-6 N S [TO39 |LO4 80V| 80V| 7V 1A| 200C| 800MWF 50M| 15P 40MN| 100MA| AMG | SIE |BFX85  |2N1893 
BSX47-10 N S TO39 |LO4 8ov! 8ov! 7v 1A! 200C!  800MWF 50M! 15P 63MN! 100MA! AMG | SIE |BFX85 | 2N1893 
BSX47-16 N S [TO39 |LO4 120V| 80vi 7v 1A | 200€ 1WF 50M| 80P|  100/250| 100MA| AMG | MOT |BFX85  |2N1893 
BSX48 NS |[TO18 |Lo1 60V| 25V| 5V| 600MA| 200€ 1WH 250M|  6P 17MN| 100MA| RMS | SIE |BSW64 | 2N2221A 
BSX49 N S |[TO18 |LO1 50V| 40V| 5V| 600MA| 200€ 1WH 250M|  6P 25MN| 100MA| VMS | SIE |BSX59 | 2N3444 
BSX50 N S [TO39 |LO4 8ov| 8ov| 6v 1A SWC 50M| 15P 40/160| 100MA! AMH | OBS |BFT39  |2N5784 
BSX50-6 N S [TO39 |LO4 8ov| gov| 6v 1A| 200C 5SWC 50M| 15P 40/100| 100MA| AMH | SIE : : 

BSX50-10 N S [TO39 |LO4 80v| 8ov| 6v 1A| 200C 5WC 50M|  15P 63/160| 100MA| AMH | SIE ; , 

BSX51 NS |TO18 |Lo1 25V| 25V| 5V| 200MA|175C! 300MWF 150M| 8P 75/225 2MA| RLS | MIS |BSW64  |2N2221A 
BSX51A N S [TO18 |LO01 50V! 50V| 7V| 200MA) 175C| 300MWF 150M|  8P 75/225 2MA| RLS | MIS |BSW64  |2N2221A 
BSX51B NS |TO18 |LO1 60V| 60V| 7V| 200MA|175C| 300MWF 150M| 8P 75/225 2MA| ALS | SES |BSW64  |2N2221A 
BSX52 N S |[TOI8 |LO1 25V| 25V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 150M| 8P 180MN 2MA| RLS | MIS |BSW64 | 2N2221A 
BSX52A NS [TO18 |Lo1 50V| 50V! 7V| 200MA]| 175C| 300MWF 150M| 8P 180MN 2MA| RLS | MIS [BSW64  |2N2221A 
BSX528 N S |[TOI8 |Loi 60V| 60V| 7V| 200MA|175C| 300MWF 150M| 8P 180MN 2MA| RLS | SES |BSW64 | 2N2222A 
BSX53 NS [TO1I8 |LO1 35V| 30V 100MA | 175C|  150MWF 200M|  7P 50MN|  50MA| ALG | TFK |BSW64  |2N2222 
BSX53A NS |[TO18 |LOoi 30V| 30V| 5V| 100MA!175C| 130MWF 200M|  5P 100MN| 10MA| RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX53B N S [TO18 |LO1 30V| 30V| 5V| 100MA]| 175C| 130MWF 200M|  5P 250MN|  10MA| RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX54 N S ITO18 |LO1 50V| 50V| . | 100MA|175C| 150MWF 200M|  7P 50MN|  50MA| RLG | TFK | BSX21 | 

BSX54A NS [TO1I8 |LO1 50V|  45V| 5V]| 100MA| 175C| 130MWF 200M|  5P 100MN|  10MA| RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX548 N S [TO18 |LO1 50V! 45V| 5V| 100MA!175C| 130MWF 200M|  5P 250MN!  10MA! RLS | TFK |BSW64  |2N2221A 
BSX56 NS |[TO18 |Lo1 65V| 65V| . | 100MA!175C| 150MWF 200M| 7P 50MN|  50MA| RLG | TFK |BSX21 |2N1990R 
BSX59 N S [TO39 |LO4 70V| 45V| 5v 14! 200C| 800MWF 250M|  10P 25MN| 500MA| VMS | MUL |BSX59 |2N3444 
BSX60 N S | TO39 |LO4 70V| 30V| 5v 1A|200C| 800MWF 250M|  10P 25MN| 500MA| VMS | MUL |BSX59 |2N3725 
BSX61 N S |[TO39 |LO4 70V| 45V| 5v 1A| 200C| 800MWF 250M|  10P 25MN| 500MA| VMS | MUL |BSX59  |2N3725 
BSX62 N S [TO39 |LO4 60V| 40V| 5v 3A| 200€ 5WC 30M| 70P 40MN 1A| AHS | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62B N S [TOS |LO4 60ov| 40V| 5v 2A | 200€ SWC 20M) . 30/90 1A| AHG | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62C NS [TO5 |LO4 60V! 40V| 5v 2A | 200C SWC 20M! . 50/150 1A| AHG | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62D NS ITO5 |LO4 60ov| 40V| 5v 2A| 200C 5WC 20M| . 100MN 2MA| AHG | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62-6 NS |TO39 |LO4 60v| 40V| 5v 3A| 200C 5WC 30M| 70P 40/100 1A! AHS | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62-10 N S |[TO39 |LO4 6ov| 40V| 5v 8A | 200€ 5WC 30M| 70P 63/160 1A| AHS | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX62-16 N S [TO39 |LO4 60ov| 40V| 5v 3A | 200C 5WC 30M| 70P 100MN 1A| AHS | SIE |BSS42 | 2N5320 
BSX63 N S |[TO39 |LO4 80v| 6ov| 5v 3A | 200C SWC 30M| 70P 40MN 1A| AHS | SIE |BSV64 |2N4877 
BSX63B NS [TO5 |LO4 80V| 60V| 5v 2A | 200C 5WC 20M| . 30/90 1A| AHG | SIE |BSV64 |2N4877 
BSX63C NS [TOS |Lo4 80V| 60V| 5V 2A | 200€ SWC 20M| . 50/150 1A| AHG | SIE |BSV64 |2N4877 
BSX630 N S |[TO39 |L04 80V! 6ov| 5v 3A| 200€ SWC 30M| 70P 100MN 1A| AHS | SIE à à 

BSX63-6 N S |[TO39 |LO4 80v| 6ov| 5v 3A | 200C 5WC 30M| 70P 40/100 1A| AHS | SIE |BSV64 | 2N4877 
BSX63-10 N S |[TO39 |LO4 80V| 60V| 5v 3A | 200C 5WC 30M| 70P 63/160 1A| AHS | SIE |BSV64 |2N4877 
BSX63-16 N S [ITO39 |LO4 80V| 60V| 5v 3A | 200C 5WC 30M| 70P 100MN 1A| AHS | SIE |BSV64  |2N4877 
BSX64 N S ITO39 |LO4 100V| 8ov| 5v 3A| 200€ SWC 30M| 70P 40/160 1A| AHH | VAL |BSV64 | 2N5784 
BSX64-6 N S [TO39 |L04 100V| 80v| 5v 8A | 200€ 5WC 30M| 70P 40/100 1A| AHH | VAL |BSV64 | 2N5784 
BSX64-10 N S |TO39 |LO4 100V| 80V| 5v 3A | 200C SWC 30M| 70P 63/160 1A| AHH | VAL |BSV64 | 2N5784 
BSX66 NS ITO18 |LO1 30V| 20V! 5V| 100MA| 175C| 300MWF 200M| 5P 40/90!  10MA]| ALS | VAL |BC107  |2N731 

BSX67 N S [TO18 |LO1 30V| 20V| 5V| 100MA| 175C| 300MWF 200M|  5P 60/350|  10MA| ALS | VAL |BC108 | 2N731 

BSX68 NS |X33 |L76 30V| 15V| 5V| 100MA| 150C| 125MWF 175M|  8P 30/300| 10MA| AMS | VAL | BC147 . 

BSX69 NS |IX33 |L76 30V| 20V| 5V| 100MA| 150C| 125MWF 175M|  8P 60/180|  10MA! AMS | VAL | BC147 s 

BSX70 NS |[TOi8 |L0o1 75V| 30V| 7V| 500MA]|200C| 500MWF 100M| 25P 40MN 1MA! AMG | VAL |BSX33 |2N731 

BSX71 NS |TO18 |LO1 75V| 30V| 7V]| 500MA!200C| 500MWF 100M| 25P 50MN 1MA| AMG | VAL |BSX33 |2N731 

BSX72 NS [TOS |LO4 40V| 25V| 5V 175C| 700MWF 100M|  10P 40MN! 150MA| VMS | TFK |BSW54  |2N2219A 
BSX73 N S [TO39 |LO4 30V| 30V| 5V| 800MA] 200C| 800MWF 250M|  8P 40/120| 150MA| RMG | OBS |BSW54  |2N2218 
BSX74 N S |[TO39 |LO4 30V! 30V| 5V| 800MA]|200C| 800MWF 250M|  8P 100MN| 150MA| RMG | OBS |BSW54 | 2N2219 
BSX75 N S [TO18 |Lo1 40V| 25V| 5V| 800MA! 175C| 430MWF 100M| 10P 40MN| 150MA| RMS | TFK |BSX33 |2N731 

BSX76 NS |[TO18 |LOi 20V| 20V| 5V| 100MA|200C| 300MWF 100M| . 35MN!  10MA| RLS | MUL |BSX33 |2N731 

BSX77 NS |[TOI8 |LO1 40V|  20V| 5V| 100MA| 200C| 300MWF 100M) . 40/120!  10MA| RES | MUL |BSX33 | 2N731 

BSx78 N S [TO18 |LO1 40V] 20V| 5V| 100MA| 200C| 300MWF 100M| . 80/240!  10MA| RLS | MUL IBSX33 | 2N731 

BSx79 NS [TO18 |Lo1 45V| 5V| 100MA | 200C| 345MWF 200M|  5P SOMN|  50MA| RLS | TFK ; | . 

BSX79A NS |[TO18 |LO1 45V! 5V| 100MA | 200C| 345MWF 200M| 5P 100MN|  10MA| RLS | TFK À ; 

BSX79B NS |[TOI8 |LO1 45V| 5V| 100MA|200C| 345MWF 200M|  5P 250MN|  10MA! RLS | TFK . | | 

BSX80 NS |Xx09 |L10 85V| 15V| 5V| 230MA| 125C| 150MWF 200M| . 30MN|  10MA| RLS | TFK | BSX87 | 

BSX81 NS !X08 |L10 35V| 30V| 5V| 100MA| 125C| 230MWF 200M|  6P 100MN|  10MA| RLS | TFK | BC237 : 

BSX81A N S [X09 |L10 35V| 30V] 5V| 100MA| 150C| 300MWF 200M|  5P 100MN 1oMA ALS | OBS | BC237A : 

BSX81B NS |X09 |L10 35V| 30V| 5V| 100MA| 150C| 300MWF 200M|  5P 250MN!  10MA| ALS | OBS | BC237B / 

BSX87 NS |[TO18 |LO1 40V| 15V| 5V| 500MA|200C| 360MWF 300M|  6P 30OMN!  10MA| VLS | SGS |BSX20 |2N2369 
BSX87A N S |ITOI8 |LO01 40V| 15V| 5V| 500MA|200C| 360MWF 350M|  5P 25MN| 100MA| VMS | SGS |BSX20 | 2N2369 
BSx88 N S [TO18 |LO1 40V| 15V| 5V| 500MA! 200C! 360MWF 300M|  6P 30MN|  10MA| VMS | SGS |BSX20 | 2N2369 
BSX8BA NS [TO18 |LO1 40V| 20V| 5V! 500MA!200C! 360MWF 30m) 5P 35MN|  100MA| VMS | SGS |BSX20 | 2N2369 
BSX89 N S [TO18 |LO1 25V|I 15V| 5V| 500MA! 200C| 300MWF 200M|I 5P 20MN|  10MA| VLS | SGS |BSX20  |2N2369 
BSX90 NS [TO18 |LO1 20V| 12V| 5V| 200MA| 200C| 300MWF 300M | 5P 20MN|  10MA| RLS | 585 BSX20 |2N2369 
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Ves Ty P.TOT fT Cos Equ. 


| max] max | max max min | max FCT | FAB EUR. 

BSX91 NS |Tois Lo1 | 20V| 12V| 5V| 200MA]| 200C| 300MWF 300M!  5P 40MN|  10MA| RLS | SGS |BSX20  |2N2369 
BSX92 NS |TOI8 |LO1 40V| 15V| 4V| 500MA! 200C| 360MWF 400M| 4P 20MN|  10MA| VLS | SGS |BSX20 |2N2369 
BSX93 NS |[TO18 |LO1 40V| 15V] 4V| 500MA! 200C| 360MWF 500M| 4P 40MN|  10MA| VLS | SGS |BSX20 |2N2369 
BSX94 P S |[TO18 |LO1 6v 6V| 4V| 150MA| 200C| 300MWF 650M|  3P 35MN 1MA| ULG | SGS |BSW25  |2N3546 
BSX94A NS |[TO1i8 |LO1 30V| 30V| 5V| 800MA]| 200C| 400MWF 200M|  6P 20MN| 150MA| RMG | OBS |BSW64  |2N2222A 
BSX95 NS |TO5 |LO4 75V| 30V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 100M| 25P 40MN| 150MA| AMS | VAL |BFX97  |2N2219A 
BSX96 NS |[TO5 |LO4 75V| 30V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 100M| 25P 100MN| 150MA!| AMS | VAL |BFX97  |2N2219A 
BSX97 NS |TO18 |Lo1 40V] 25V| 5V| 500MA| 175C| 400MWF 200M| 8P 40MN| 150MA| AMS | SES |BSX33  |2N731 
BSX98 NS |X09 |L10 25V| 15V| 5V| 200MA| 150C| 250MWF 200M|  5P 30/300|  10MA| RLS | SIE : . 
BSX99 NS |X33 |L76 25V| 20V| 5V| 200MA]| 150C| 500MWF 200M|  5P 30/80|  10MA| RLS | SIE 

BSXE92 NS |x12 40V! 15V| 4V] 500MA| 125C| 200MWF 400M| 4P 20/60|  10MA| VLS | UNR 

BSXE93 NS |x12 40V| 15V| 4V| 500MA| 125C| 200MWF 400M| 4P 40/120|  10MA| VLS | UNR 

BSXE94 NS |x12 ; 40V| 15V| 4V| 500MA| 125C| 200MWF 400M| 4P 20/150|  10MA| VLS | UNR | : 
BSXP59 NS |[TO39 |LO4 70V| 45V| 5V 1A| 200C| 800MWF 250M|  10P 25MN| 500MA| VMS | UNR |BSX59  |2N3444 
BSXP60 N S |[TO39 |LO4 70V|  30V| 5v 1A| 200C| 800MWF|  250M| 10P 25MN| 500MA| VMS | UNR |BSX60  |2N3725 
BSXP61 N S |[TO39 |LO4 70V| 45V| 5V 1A| 200C| 800MWF 250M|  10P 25MN| 500MA| VMS | UNR |BSX61 |2N3725 
BSXP65 NS |TO18 |LO1 60v É 1A|175C| 500MWF . . 100MN |  150MA| RMS | UNR |BSW64 |2N2222A 
BSXP66 NS |[TO18 |Lo1 60V ; 1A| 175C|  500MWF : : 40/120| 150MA| RMS | UNR | BSW64 |2N2222A 
BSXP67 NS |TO18 |LO1 60v! . . 1A|175C| 500MWF ; . 20/60! 150MA| RMS | UNR |BSW64  |2N2222A 
BSXP87 NS |[TO18 |Lo1 40V] 15V| 5V| 500MA!| 175C| 360MWF 300M|  6P 30/120|  10MA| VMS | UNR |BSX87  |2N2369 

| 

BSXP92 NS |[TO18 |LO1 40V| 15V| 4V| 500MA!| 175C| 360MWF 400M| 4P 20/60!  10MA| VLS | UNR |BSX92  |2N2369 
BSXP93 NS |TO18 |L101 40V|  15V| 4V| 500MA!|175C| 360MWF 500M|  4P 40/120|  10MA| VLS | UNR |BSX93 |2N2369 
BSXP94 NS |[TO18 |Loi 40VI 15V| 4V| 500MA]|175C| 360MWF|  650M|  3P 20/150|  10MA| VLS | UNR |BSX94A |2N2222A 
BSY10 N S |[TO39 |LO4 60V| 60V| 5V| 800MA| 200C| 800MWF 200M|  &P 45MN|  10MA| RMG | TIS |BSW54 | 2N2219A 
BsYy11 N S [TO39 |LO4 45V|  45V| 5V| 800MA]|200C| 800MWF| 200M|  8P 60MN|  10MA| RMS | TIS |BSW54 | 2N2219A 
BSY17 NS |[TO18 |LOt 20VI 12V| 5V| 200MA| 200€ 1WH 280M|  5P 20MN|  10MA| VLS | SIE |BSX20  |2N2369 
BSY18 NS |TO18 |LO1 20V| 12V| 5V| 200MA| 200€ 1WH 280M| 5P 40MN|  10MA| VLS | SIE |BSX20  |2N2369 
BSY19 N S |[TO18 |LO1 40V| 15V| 5V| 200MA| 200C| 360MWF 300M|  6P 30MN|  10MA| VLS | VAL |BSX20  |2N2369 
BSY20 NS |TO18 |LO1 25V| 15V| 5V| 50MAÏ175C| 300MWF|  200M|  5P 20MN|  10MA| VLS | MOT |BSX20  |2N2369 
BSY21 NS |TO18 |LO1 40V| 15V| 5V| 500MA!200C| 360MWF| 200M|  6P 30MN|  10MA| VLS | ITT |BSX20  |2N2369 
BSY22 NS [TO18 |LO1 45V] 25V| 5V| 200MA]| 200C| 360MWF 200M| 6P 40MN 1MA| VLS | MOT |BSX20  |2N2369 
BSY23 N S |[TO18 |LO1 40V|  15V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 300M| 4P 25MN|  10MA| RLS | MOT |BSX20  |2N2369 
BSY24 NS [TOS |LO4 40V| 20V| 6V| 500MA| 165C| 600MWF 40M|  30P 15MN| 20MA| AMG | ITT |BFY50  |2N2297 
BSY25 NS ITO5 |LO4 40V|  20V| 6V| 500MA!| 165C| 600MWF 60M| 13P 30MN|  20MA| AMG | ITT |BFY50  |2N2207 
BSY26 NS |[TO18 |LO1 20V| 15V| 6V| 100MA| 200C| 300MWF 200M|  6P 20MN|  10MA| RLS | MUL |BSX33  |2N731 
BSY27 NS |TO18 |LO1 20V| 15V| 6V| 100MA| . 300MWF| 200M|  6P 40MN|  10MA| VLS | ITT |BSX20  |2N2369 
BSY28 NS |[TO18 |LO1 15V| 12V| 3V| 100MA]|200C| 300MWF 150M|  6P 20MN|  10MA! RLS | ITT |BSX33 |2N731 
BSY29 NS [TO18 |LO1 15V| 12V| 3V| 100MA | 200C| 300MWF 150M|  6P 30MN|  10MA| RLS | ITT |BSX33 |2N731 
BSY30 NS |[TOt8 |LO1 15V| 5V| 200MA]| 200C| 300MWF 4P 30MN|  20MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
BSY31 NS |TO18 |LO1 15V| 5V| 200MA]| 200C| 300MWF 4 30MN|  20MA| RLS | OBS |BSX20  |2N2369 
BSY32 NS 20V| 15V| 6V| 100MA| 100C| 100MWF 200M| 4P 32TP|  10MA| RLS | ITT 

BSY33 NS . 20V| 15V| 6V| 100MA]| 100C! 100MWF| 200M|  4P 55TP|  10MA| RLS | ITT ; : 
BSY34 N S |TO39 |LO4 60V] 40V| 6V 1A|200C| 800MWF|  250M|  6P 10MN| 500MA!| VMS | SIE |BSX59 | 2N3725 
BSY35 PS |TO18 |L01 75V| . 20V|  50MA| 150C| 250MWF ; ; 10/30 1MA| ALS | ITT . : 
BSY36 NS 15V| 12V| 3V] 100MA| 100C| 100MWF| 300M| 3P5 34TP|  10MA| RLS | ITT 

BSY38 NS |TO18 |LO1 20V| 15V| 5V| 100MA!175C| 300MWF 300M|  5P 30MN|  10MA| VLS | MUL |BSX20  |2N2369 
BSY38A NS |TO18 |LO1 20V| 15V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  300M|  5P 30MN|  10MA| VLS | MUL |BSX20  |2N2369 
BSY39 NS |TO18 |Lo1 20V| 15V| 5V| 100MA]| 175C| 300MWF|  300M|  5P 40MN|  10MA| VLS | MUL |BSX20 | 2N2369 
BSY39A NS |[TO18 |LO1 20V| 15V! 5V| 100MA|:175C| 300MWF|  300M|  5P 40MN|  10MA| VLS | MUL |BSX20  |2N2369 
BSY40 PS |TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 100MA]| 200C| 300MWF 140M|  7P 25MN|  10MA| RLS | MUL |BCY70  |2N3965 
BSY41 P S |TO18 |LO1 25V| 20V| 5V| 100MA; 200C| 300MWF 140M| 7P 50MN|  10MA| RLS | MUL |BCY70  |2N3965 
BSY42 NS |TO77 |No1 20V| . . | 200MA!| 100C| 700MWF 200M| . 25/120 1MA| DUA | ITT ; ; 
BSY43 NS |[TO77 |No1 15V| . . | 200MA]| 100C| 700MWF| 300M| . 30/120 1MA| DUA | ITT : | 
BSY44 NS |TO39 |LO4 75V|  50V| 7V 1A| 200C| 800MWF 60M| 25P 40MN]| 150MA| AMS | TIS |BSW66 | 2N1893 
BSY45 N S |[TO39 |LO4 120V|  80V| 7v 1A| 200C| 800MWF 50M| 15P 40MN| 150MA| RMS | TIS |BSW66 | 2N1893 
BSY46 N S |[TO39 |LO4 80V| 50vV| 8v 1A! 200C| 800MWF 50M|  20P 40MN| 150MA| RMS | TIS |BSW66 | 2N1893 
BSY47 NS à : 20V| 15V| 6V] 100MA| 100C| 100MWF 200M| 4P 32TP|  10MA| RLS | (TT ; . 
BSY48 N S |[TO18 |LO1 25V| 25V| 5V| 600MA]| 200C| 400MWF 250M|  6P 17MN| 100MA | RMG | OBS | BSW64 |2N2222A 
BSY49 NS |TO18 |Lo1 40V|  40V| 5V| 600MA | 200C| 400MWF 250M|  6P 25MN| 100MA | RMG | OBS |BSW64  |2N2222A 
BSY50 NS : 15V| 12V| 3V| 100MA| 100C| 100MWF 350M| 3P5 54TP|  10MA| RES | ITT 

BSY51 INs LS |LO4 60V| 25V| 5V| 500MA!| 200C| 800MWF 100M| 10P 40MN|  150MA| AMG | SGS | BFY50 | 2N2297 
BSY52 | NS |TO39 |Lo4 60V| 25V] 5V| 500MA]| 200C| 800MWF 130M|  10P 100MN| 150MA| RMS | SGS |BSW54 | 2N2219A 
BSY53 | N S |TO39 |LO4 75V| 30V! 5V| 750MA]| 200C| 800MWF 100M| 10P 40MN|  150MA | RMS | SGS | BSW54 | 2N2219A 
BSY54 N S |TO39 |LO4 75V| 30V| 7V| 750MA| 200C| 800MWF 145M|  10P 100MN | 150MA| RMS | SGS |BSW54  |2N2219A 
BSY55 N S [TO39 |LO4 120V|  80V| 7V| 500MA]| 200C| 800MWF 100M|  10P 40MN|  150MA | RMS | SGS |BSW66 | 2N1893 
BSY56 N S |[TO39 |LO4 120V| 80V| 7V| 500MA! 200C| 800MWF 145M|  10P 100MN| 150MA| RMS | SGS |BSW66 | 2N1893 
BSY58 Î NS |TO39 |Lo4 50V| 25V| 5V| 600MA] 200C| 800MWF 250M|  6P 17MN| 100MA| VMS | SIE |BSX59  |2N3725 
BSY59 | PS |x09 |L10 30vV| 30V| 5V| 800MA!| 150C| 280MWF 60M| 18P 60MN| 100MA| AMG | SIE | BSY59 5 
BSY61 NS |[TO9 |L21 15V| 15V| 5V| 200MA| 150C| 200MWF 200M|  5P 30/300|  10MA| ALS | OBS |BSX20 | 2N2369 
BSY61Y NS |[TO92 |L21 15V| 15V| 5V] 50MA] 150C| 200MWF 200M|  4P 30/300|  10MA| RALS | OBS |BSX20  |2N2369 
BSY62 NS [TO18 |LO1 25V| 15V| 5V| 200MA| 200€ 1WH 200M|  5P 20MN|  10MA| RLS | SIE |BFX20 | 2N2369 
BSY62A N S |[TO18 |LO1 25V| 15V| 5V| 200MA| 200€ 1WC 200M|  5P 20/60|  10MA| RMS | SIE |BSW64  |2N2222 
BSY62B NS |TO18 |Lo1 25V| 15V! 5V| 200MA| 200€ 1WC 200M|  5P 30/300|  10MA| RMS | SIE |BSW64 | 2N2222 
BSY63 NS |TO18 |LO1 40V| 15V| 5V| 200MA| 200€ 1WH 300M|  6P 30MN|  10MA| RLS | SIiE |BFX20  |2N2369 
BSY65 | NS |TO18 |LO1 15V| . 3V| 100MA| 100C| 300MWF 100M| . : . ALS | ITT ; | 
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| - [Broch} max | max [max] max | max | | 
BSY66 NS 10V av 100C| _50MWF ALG | iTT 
BSY67 NS | . 10V av … |100c| somwr| | | | 'ALG | or 
BSY68 NS |TO5 |Lo4 120V| 100v| 5v| 5oMmA|200c| 300MWwF| 20m! 10/30!  10MA| ALE | RTC |Bswe7  |2N5682 
BSY70 NS |Tot8 |Lo1 25V| 20V| 3v| 300MA| 200€! 300MWwF|  200M! 6p|  20MN|  10MA| RLS | MOT |Bsx20  |2N2369 
BSY71 NS |TO39 |Lo4 75V| 50V| 7v 1A| 200C| 800MWF|  50M| 25P|  100MN| 150MA! AMS | ris |Bsw6s |2Ni893 
BSY72 NS Trois |Lo1 25V| 18v| 5v| 3oMAl200c| 200MwF|  170M| 6pl  8oMN| 1mal ALS | ris |Bc107  !A157A 
BSY73 NS |Toi8 |Loi 25V| 18V| 5v| 100MA| 200€] 200MWF|  145M|  6P|  35MN|  1MA! ALS | ris |Bc107 |A157A 
BSY74 NS |Toi8 |Loi 25V| 18V| 5v| 100MA| 200€! 200MWwF|  170M| 6P|  80MN| 1MA! ALS | ris |BCt07  |A157A 
BSY75 NS [Toi8 |Lo1 4ov| s2v| 7v| 250MA|175C| 300MWwF|  100M| 10P| 35/100|  1MA! ALG | irr |8C107  |A157 
BSY76 NS |TO18 |Lo 4aov| 3ov| 7v| 250MA|175C| 300MWF|  ooM| :1op| 80250] 1MA| ALG | Tr |Bc107  |A157 
BSY77 NS |To18 |Lot gov| 64v| 7v| 250MA|175c| 300MWF|  75M| gpl 35100]  1MAl ALG | Tr |8ci07  |A157 
BSY78 NS |To18 |Lo gov| 64av| 7v| 250MA|175C| 300MWF|  9om| op] 80250] 1MAÏ ALG | Tr |Bc107  |A157 
BSY79 NS |Tois |Lo1 120V 5v| 30MA|175C| 300MWF|  100M| 6P|  30MN| 1MA| ALH | RTC |Bc394  |2N4390 
BSY80 NS |TO18 |LO1 25V| 18V| 5V| 100MA|175C| 300MWF|  100M| 12P| 200MN|  1MA| ALN | 1TT |BC109 | 2N930 
BSY81 NS |TO39 |L04 4aov| 18v| 5v 1A| 200C| 900MWF|  100M| 15P|  40MN| 150MA| AMS | 177 |BFY51 |2N2297 
BSY82 NS |Tose |Lo4 4ov| 18v| 5v 1A| 200C| 900MWF|  120M| 15P|  100MN| 150MA| AMS | 17T |BFv51 |2N2207 
BSY83 NS |TO3s |LO4 8ov| 35V| 7v 1A| 200C| 900MWF|  100M| 15P|  40MN| 150MA| AMS | iTT |[BFY50  |2N2297 
BSY84 NS [Ts |Lo4 &ov| 35V| 7v 1A|200C| 900MWF|  120M| 15P|  100MN| 150MA| AMS | 177 |BFY50 |2N2207 
BSY85 NS |TO39 |Lo4 120V| 64v| 7v 1A| 200C| 900MWF|  110M| 15P|  40MN| 150MA| AMS | TT |Bswés |2N1893 
BSY86 NS |TO39 |Lo4 120vV| 64v| rv 1A| 200C| 900MwF|  130M| 15P| 100MN| 150MA| AMS | 177 |BsW6s |2N1893 
BSY87 NS |Tos |Lo4 100V| 6ov| 7v| 500MA|200c| 800MwF|  100M! 10P|  40MN| 150MA| AMS | rrr |Bswes |2N1893 
BSY88 NS |TO39 |Lo4 120V| 6ov| 7v| 500MA!200C| 800MWF|  145M| 10P| 100MN] 150MA) AMS | TT |Bswés |2N1803 
BSY89 NS |To18 |Lo1 25V| 18V| 7v| 100MA!175C| 300MWF|  40M| 15P|  150MN|  5MA! ALS | ris |BC107  |A157A 
BSY90 NS |Toss |Lo4 6ov| 25v| 5v| 500MA|200c| 800MwF|  170M| 10P|  250MN| 150MA| AMS | 1TT |BSW54  |2N22194 
BSYyo1 NS |[TO39 |Lo4 4ov| 25V| 5v| 300MA!200C| 800MWF| 5oM| 25P|  30MN|  5MA| ALG | TFK |BFY51 |2N2297 
BSye2 NS |To3o |Lo4 6ov| 4ov| 5v| 300MA|200c| 800mMwF| 50m! 25P|  6oMN|  10MA| ALG | TFK |Brvs1  |2N2207 
BSY93 NS |Tois |Lo1 éov| 40v| 5v| 300MA|200C| 360MWwF|  50M| 25P|  6oMN|  10MA| ALS | rFk |Bc107  |A157A 
BSY95 NS |Toi8 |Lot 20V| 15V| 5v| 200MA|175C| 300MWF|  200M| 8Pl  5oMN| 10MA| RLS | MUL |Bsx2o  |2N2369 
BSY95A NS |Toi8 |Lot 20V| 15V| 5v| 200MA|:175C| 300MWF|  200M| 6p|  50MN|  10MA| VLS | MUL |Bsx20 |2N2369 
BSYP04 PS |TO39 |L04 60V 500MA | 175C | 600MWF 40/120| 150MA| RMS | UNR |BFX29 | 2N2905A 
BSYP05 ps [Too |Lo4 gov| 500MA | 175C|  600MWF 100MN|  150MA| RMS | UNR |BFx29  |2N2905A 
BSYP06 PS |Tois |Lot 60V 500MA | 175C| 400MWF 40/120|  150MA| RMS | UNR |BSW24 | 2N2907A 
BSYPO7 PS |TO18 |LOt 6OV 500MA | 175C| _400MWF j 100MN | 150MA| RMS | UNR |BSW24 | 2N2907A 
BSYP62 NS |To18 |Lo1 25V| 15V| 5v| 200MA|175C| 360MwF|  200M| 5P|  20MN| 10MA| RLS | UNR |msve2 |2N2369 
BSYP63 NS |To18 |Lo1 4V| 15V| 5V| 200MA|175C| 360MWwF|  300M| 6p| 30/120| 10MA| RALS | UNR|BSv63 |2N2369 
BU100 NS |To3 |Los 150V| 6ov| 5v| 104! 150€ 15WC|  60M 40MN 2A| rLM | ses | 8D160 
BU100A NS |TO3 |Los 150V| 100v| 5v|  10A|200C|  3owc 50/200| 200MA| AHE | FCD | BDY90 
BU102 NS |Tos |Los 400v| 150V| 5v 7A|150C|  5oWC 30MN 1A| TLH | SGS | BUYS8 ; 
BU103 NS |Tos |Lo4 100V| 100v| 5v 1A | 175C 15WC 8M| 50/200| 200MA| AME | OBS BSWw67 | 2N5682 
BU103A NS |To66 |L43 120V| 120V| 8v| 500MA|200c|  3owc| som| gopl  50/200| 200MA| AHE | SES | 
BU104 NS |ros |Los 400V 10V 7A| 200C|  8swc 5M 10/50 sA| TLH | SES 
BU1040 NS |To3 |Los 400v| 150v| 10v 7A| 200C|  8swC|  10M 7MN 7A| AHE | SES 
BU104DP N S |TO220 | L32 400v| 150V| 7v 7A| 150C|  50WC|  10M 7MN 7A| AHE | SES 
BU104P N S |TO220 | L32 400v| 150v| 7v 7A| 150C|  50WC|  10M 10/50 5A| AHE | SES 
BU105 NS |To3 |Lo5 750V| s00v! 5v|2500MA | 115c 10WC 3M 2TP 2A| TLE | MUL 
BU105-02 NS |Tos |Los gsov| soov| sv|2500MA | 115c 10WC 3M 10MN|  150MA| TLE | o8s |BU105 
BU106 NS |Tos |Los 325V| 140V| 8v| 404/150c|  5owc|  10M BMN 4A| TLM | TIS 
BU107 NS |Tos |Los goov| 120v| 8v| 10A|150c| 5owc|  10M 5MN 7A| TLM | TIS 
BU108 NS |TO3 |Los 500V 5v | 7500MA | 115C 12WC 3M 4TP 4A| TLE | ns 
BU109 NS |Tos |Los 330V 10V 7A| 200C|  85WC 5M 15MN sA| TLH | SES 
BU109D Ns |Tos |L05 3sov| 120V| tovl 104! 200c! aswcl  10M 7MN 7A| AHE | SES 
BU109DP N S |TO220 | L32 33ov| 120V| 7v| 10A| 150€] 5owc|  10M 7MN 7A| AHE | SES 
BU109P N S |TO220 | L32 33ov| 120V| 7v| 10A|150c|  5owc|  10M 15MN 5sA| AHE | SES 
BU110 NS |TO3 |Los 330v| 150V| 6v| 10A|175C|  6owc|  15M BMN 7A| TLH | SIE |Buyes 
BU111 NS |TO3 |Lo5 400V| 300V| 6v 6A| 150C|  50WC|  10M 5MN A! TLE | SIE |B0Ys3 
Bu112 NS |Tos |Los 55ov| . |1ovl 10A|200c|  sowc 3M| 400P 7MN 6A| TLE | ses | 
BU113 NS |TO3 |Los 7oov| 275v| 10v| 10A|150c|  6swc 3M| 400P 7MN 8A| TLE | SES | 2N6547 
BU113S NS [TO |Lo5 70ov| 300v| 10v|  ioa| 150€! gswc|  10M| 300P SMN 8A| TLE | OBS |BU113  |2N6547 
BU114 NS |TO3 |Lo5 250vV| 150V| 6v 6A| 150C|  s5owc|  10M| . 5MN 3A| TLH | SiE | BDY25 | 
BU115 NS |TO3 |Los goov| éoov| 1ov|  15A! 200€!  egowc! . | 20/200 sA| TLE | SGS | BUX25 
BU116 Ns|ros |Los 4oov| 3oov| 1ov| 15Al150c|  5sowc| . 20/100 5A| TLE | sGs | BUx25 
BU117 NS |To3 |Los 25ov| 200v| 1ov| 15A|150c|  5owc| , 20/100 sA| TLH | SGs | Buyss 
BU118 NS |TO3 |LOs 250v| 200v| 1ov| 17A|200c| 6owc| | 30/100 sA| TLH | SGs | BuY8s 
BU120 NS |TO3 |Los 25ov| 250v| av 5A|150C|  50WC| 10M| . 35/165 1A| TLE | sGs | BDvo7 
BU121 NS |TO3 |Los 20ov| 200v! sv| 10A|150c|  sowc 6M| . 7MN 6A| TLH | sGs | BDYo7 
BU122 NS |Tos |Los 150v| 150v| av 5A| 200c|  sowc|  10M| . 25/250 104! TLM | sGs | Buyss 
BU123 NS |TO3 |L05 120V| 120v| av 5A| 200C|  5OWC 10M| . 25/250 1A| TLM | sGs | BDY56 
BU124 NS |TOPs |L32 350V| 150v| . 10A| . soWC| . 10MN 4A| AHE | TIS | Buyss 
BU124A NS |ToP3 |L32 400v| . | evil 15Al150c|  sowc| 12MN 4A| TLM | TS | BU426 
BU125 NS |TOs |Lo4 130v|  éov| 5v 5A| 200C| 800MWF|  100M| . 15MN sA| AHH | SGS | BUY47 
BU125S NS |Tose |Lo4 250ov| 150v| ev| 1500MA| 200€ 1WF| 15M) . 30MN| 250MA| AHE | SiE [Bss42 |2N3439 
BU126 NS |TO3 |Los 750V| 300V| . 3A| 125C|  30WC 4M| . 15/60 1A| RHS | MUL 
BU126A NS |Tos |Los 700ov| 250v| | 3A| 125C|  30WC | 15/60| . 1A| RHS | MUL | 
BU126S Ns|Tos |Los goov| 350v| | 6A| 125C|  30WC ml . 15/60 1A| RHE | StE [Buxst  |2N5157 
BU126T NS |Tos |Los 800ov| 375V| | 6A| 125C|  30WC Ml 15/60 1A| RHE | SGS [BUX81  |2N5157 
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Mat, | Boit. |Broch. max |max| max |max| max min |max| MF dun 
BU408 NS |ToPes|L32 | 400v &v 7A| 150c|  6owc sM| . 5MN sA| RHE | sGs | 8u406 
BU408D NS |ToP66|L32 | 400v evl 15Al150c|  gowc|  10M| . | rLM | sGs | u4060 
BU409 NS [rop6s|L32 | 25ov| 150v| 6v 5A| 150C|  6OWC sM| | isMN| 500MA| RHH | sGS | Bu406D | 
BU410 NS |TO3 |LO5 125V| ev| 12Al175c|  sowc|  10M| : 20MN 5A| RHH | SIE |BDY56 | 2N5672 
BU411 NS |Tos |Los 15ov| evl :12Al175c|  5owc|  10M| 15MN sA| RHH | SIE [BDY58  |2N6341 
BU412 Ns|ros |Lo5 175V| 6vl 12al175cl  5owcl  10M| . 10MN sA| RHH | sie |euxi7c |oNesa 
BU413 NS |TO3 |LO5 175V| ev| 15Al175C|  6owc|  10M| 5MN 7A| RHH | SIE |BUX12  |2N6341 
BU414 NS [Tos |Los | goovl 40o0v| ev 8A|175C| 6owWc| 15M| | 3.5MN sA| RHE | SIE | BDY96-01 | 2N6545 
BU4148 NS /|ros [Los | 7oov| 400v| 6v 8A|175C|  6owc|  15M| : 3.5MN 5A| RHE | SIE | 8DY96-01 | 2N6545 
BU415 NS ros |Los | goov| 40ov| evl 124! 175C| 120Wc|  15M| . 4MN SA] RHE | SiE |BUX15  |2N6547 
BU426 NS [Tops |u32 | soov| 37sv| 10v 8A|150c|  7owc 3M| . comx| 600MA| RHE | MUL 
BU426A NS [Tops |L32 | ooov| 400v| 10v 8A| 150C|  70WC 3M| . 60MX| 600MA| RHE | MUL 
BU433 NS Tops |L32 | goov| 375v| 10v 8A| 150C|  7OWC 3M| | 40TP| 600MA| RHE |MUL| . 
BUS00 Ns |rTos |Los | 1500V| 1500v| 5v 6A|150C| 75WC| . | 3MN| 4500MA| RHE | TIS |BU308 
BU505 NS |To220 |L32 | 1500V| 700v| . |2500MA| 150€!  75Wwc| 2.2MN! 2A| TLE | MUL 
BU506 NS |To220 |L32 | 1500v| 700v 5A|150C| 100wc me [mul . 
BUS06D N S |TO220 |L32 | 1500V| 700) | 5A|150C| 100WC| | | | ue [MUL| iNT.DIODE CÆ 
BU508 NS [Tops |L32 | 1500v| 7o0v| 8A|150c| 125wWc| 7MTP| 125P| | | re | TK | 
BUS508A NS Tops |132 | 1500V| 700v 8A|150C| 125WC 3M| . AHE | MUL 
BUSO8AF NS |ToP3 |M16 | 1500V| 700v 8A| 150C| 125WC TLE | MUL 
BU508DF Ns |rops |m16 | 1500V| 7o0v| . sal 150c! 125Wc| . | , | r0E |MUL! INT.DIODE CÆ 
BUS508DR | NS |TOP3 |L32 | 1500V| 700v| | 8A| 150€! 125WC| 7MTP| 125P|  4.SMN| 2500MA| TLE | TFK 
BU522 NS |To220 132 | 400v| 350v| 5v 7A| 150C|  75WC 3M| 300P| 250MN| 2500MA| AHD | MOT 
BUS522A NS |TO220 132 | 45ov| 400v| sv 7A|150C|  75WC 3M| 300P| 250MN| 2500MA| AHD | MOT 
BU5228 NS [To220 [132 | 475V| 425V| sv 7A|150C|  75WC 3M| 300P| 250MN| 2500MA| AHD | MOT 
BU526 Ns|Tos |Los , 400v) 6v sa! 200c| sewc|  10M| . 15/45 1A| RHE | Trk | BDyo6-01 | 2N6545 
BU536 NS |Tos |Los | 41100v| 480v| . 8A|200C| S50oWC| . 5.5MN 4A| AHE | TFK 
BU546 NS |ros |Los | 1350V| 550v| . 8A| 200C| 100WC| . 8MN| 1500MA| AHE | TFK 
BU603 N S |To220 |L32 | 1350V| 550V| : 5A|150C| 100WC| . | .. [ne [MU : 
BU606 NS /ros |Los | 4oov| 200v| evl 15A|200c|  sowc| 10M| . | !_ | run | ses |env2s |2N6308 
BU606D Ns|Toz [Los | 400v evl 15Al175c|  oowc|  10M| . . | run | ses |Boy2s |2N6308 
BU607 NSTos |Los | 33ov| 200ov! ev! 15A!200c!  oowc! 10M| . | rLH | sGs |BDy28 |2N6308 
BU607D NS |Tos |Los | 330v evl 15Al175C|  oowc|  10M| ! | run | sGs/spv28 |2N6308 
BU608 NS |Tos [Los | 4oov| 20o0v| evl 15A|200c|  soowc|  10M| . | !_ | run | sGs Boys |2N6308 
BU608D NSs|Tos [Los | 400v ev| 15A|175c|  soowc|  10M| . © | run | ses |Boy28  |2N6308 
BU626A Ns |ros |Los 4ov| 7v| 10A|200c| 100wc eM| . 18MN| 2500MA| AHE | SIE 
BU705 NS |rops |L32 | 1500v| 7oov| . |2500MA| 150c| 7swC|7500kTP| 80P 2MN 2A| TLE | TFK 
BU706 NS |rTops |L32 | 1500V| 700v| . 5A| 150C| 100WC| . . | . [ne |Mu) 
BU706D NS |rops |L132 | 1500V| 700v| . 5A|150C| 100WC| ie | TLE |MUL. INT.DIODE CÆ 
BU724 N S |TO126 |L32 . 375V 750MA | 150C|  25WC iKkTP| 200MA| AMD |MUL| . | 
BU724A NS |To126 | L32 40ov| . | 750MA|150c|  25Wwc 1KTP|  200MA| AMD | MUL 
BU726 NS |To3 , 400v| 7v 7A|200C|  60WC 10MN| 3500MA| AHE | SES 
BU800 NS |tos |Los | 1500v | 5A| 200C|  12WC 2.25MN| 4500MA| TLE | SES 
BU806 NS |To220 |L32 | 400v| 200v| 6v 8A|150C|  6owc 100MN sA| TLE | SGs 
BU806F NS |TO220 |M16 | 400V| 200v| ev 8A| 150C|  6oWC AHD | MUL 
BU807 Ns |To22o 32 | 33ov| 150v| 6v 8a|150c|  eowc 100MN sA| TLH | ss 
BU807F NS |To220 Mi |  330v| 150v| 6v 8A|150C| 6owc| , ._ | AHD MU) 
BU810 NS |ro220 |L32 | eoov| 400v| . 7Al . |. 7swc| . 100MN 2A| TLE | SGS| DARL.+ DIODES 
BU826 NS |rops |L32 | eoov| 375v| | sAli150c|  125Wc 50MN| 2500MA| TLE |MUL| . 
BU826A NS |rops |L32 | ooov| 400v 6A|150C| 125Wc 50MN| 2500MA| TLE | MUL 
BU902 NS |rops |L32 | 1500v| 4sov| . sal 150c| 10owc| 10MTP| . 5.5MNI aal ins | TK 
BU903 NS |Tors |L32 | 1300V| 550v| . 6A|150c| 125WC| 10MTP| . 5.5MN 4A| IHS | TFK 
BU908 NS Top |L32 | 1500V| 700v| : 8A|150C| 125Wc| 7MTP| 125P . IHS | TFK 
BU910 NS |To220 |L32 |  aoov| 350v| 5v 6A| 150C|  6owc 40MN sal AHD | sGs 
BU911 NS |To220 |L32 | 45ov| 400v| sv 6A| 150C|  60WC 40MN 4A| SHD | SGS 
BU912 NS |Toz20 |La2 | soov| 45ov| 5v 6a| 150c|  eowc 40MN 4A| AHD | sGs 
BU920 NS |Tos |Lo5 | 4ovl asov| svl 104! 175c|  120Wc 100MN sA| AHD | SGS 
BU921 NS/ros [|uos | a45ovl 400v| 5v| 10A|175c|  120Wc 100MN 5sA| AHD | SGS 
BU921P NS [Tops |L32 | 4sov| 400v 10A 105WC 50MN 7A| HD | sas 
BUS21PFI | NS |TOP3 |M16 |  450V| 400v 10A 0WC 5OMN 7A| HD | sas 
BU921T NS |To220 |L32 | asov| 400v 10A 105WC 50MN 7A| Ib | ses 
BU921TFI | NS |TO220 M6 | 450V| 400v 104! 40WC 50MN 7A| IHD | ses 
BU922 NS |rTos [Los | soovl 45ov| sv|  10A|175c| 120Wc 100MN 5A| AHD | SGS 
BU922P NS Tops |L32 | 500v| 450v 10A 105WC SOMN 7A| iHb | sGs 
BU922Pr | NS Tops |M16 |  500V| 450v 10A 6owc 50MN 7A| iHb | ses 
BU922T NS |ro22o |L32 | soov| 45ov| . wa! . 105WC 50MN 7A| imp | ses 
BU926 NS |ToPs |L32 &sov| | 8A| 150C| 120WC 2.5MN 5sA| AHE | SES 
BU930 Ns|ros |Los | aoov| 350v| sv| 15A!175c|  150WC 80MN 8A| AHD | SGs 
BU931 NS |ros |Los | asov| 400v| sv 15A!175c|  150wc 80MN 8A| AHD | SGS 
BU931R NS |ros [Los | 45ov| 400v 15A| 175WNC 40MN 1oA| iHD | sas 
BU931RP NS [Tops |L32 | 45ov| 400v 15A 105WC 40MN 1oa! iHD | ses 
BU931RPFI | NS |TOP3 |[M16 |  450V| 400v 15A S0WC 40MN|  10A| IHD | SGS 
BU931Z NS |ros [Los | 3sov| 350v 15A 175WC 100MN 7A| IHD | sGs 
BU931ZP NS |ropa |L32 | 3sov! 350v 15A 150WC 100MN 7A| HD | sas 
BU931ZPFI | NS |TOP3 |M16 | 350V| 350v 15A 6OWC 100MN 7A| IHD | sGs 
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BU932 
BU932R 
BU932RP 
BU932RPFI 
BU999 


BUCXXX 
BUD46 
BUD46A 
BUD47 
BUD48 


BUD48A 
BUD48AI 
BUDA481 
BUD98 
BUDS8I 


BUF410 
BUF410A 
BUF410AI 
BUF4101 
BUF420 


BUF420A 
BUF420AI 
BUF4201 
BUF460AV 
BUF460V 


BUL46A 
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BUL48A 
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BUL50B 
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BUL51B 
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BUL55B 
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BUP21 

BUP21A 
BUP21B 
BUP21C 


BUP22 

BUP22A 
BUP22B 
BUP22C 
BUP23B 


BUP23C 
BUP30 
BUP31 
BUP32 
BUP33 


BUP34 
BUP35 
BUP36 
BUP37 
BUP38 


BUP39 
BUP40 
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BUP42 
BUP43 
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BUP47 
BUP48 
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S0MN 
53MN 
53MN 
40MN 


CHIP VERSION BUXXX 


USA 


max |max| max max! max min |max| MF pour 


IC 
Vce | Ves Ts P.TOT fT Co er [rue Equ. Equ. 


hée EUR. USA 

BUP49 NS |TO3 V|LO5 160V 80V 90A | 200C 300WC IHS | SML 
BUP51 NS |TO3 |LO5 250V| 175V 80AÀ | 200C 300WC IHS | SML 
BUP52 NS :TO3 (LO5 300V] 200V: . 70A ! 200C 300WC ï . : IHS | SML . 
BUP53 NS |TO3 |LO5 400V| 250V| . 60A | 200C 300WC . . : : IHS | SML A 
BUP54 NS |FO3 |LO5 500V| 275V| . 50A | 200C 300WC s : > ; HS | SML £ 
BUP56 NS |TOP3 |L32 150V 60V| . 30A| . 150WC : : 4 . IHS | SML : 
BUP57 N S |TOP3 |L32 250V| 100V| . 25A| . 150WC : : . : IHS | SML ; 
BUP58 NS |TOP3 |L32 350V| 250V 15A 150WC | . IHS | SML 
BUP59 NS |TO3 |LO5 150V 60V 30A 200WC à a É : HS | SML 
BUR10 N S | TO66 |LOS 100V 80V| 8v 5A | 200C 30WC 50M - 40MN 1A! RHG | SGS 
BUR11 N S |TO63 |L60 300V| 200V, 7V 20A | 200C 175WC : 250P 15MN 10A| AHE | SGS 
BUR12 N S |TO59 |L60 200V| 120V| 6V 10A | 200C 40WC ; 450P 80MN 1A| AHH | SGS 
BUR13 N S |TO63 |L60 200V| 125V] 8V 70A | 200C 250WC 15M : 10MN 50A! AHH | SGS 
BUR20 NS |TO3 |LOS5 200V| 125V| 7V 50A | 200C 250WC 10M ‘ 10MN 50A | AHH | SGS |” 
BUR21 NS |TO3 |L05 300V| 200V| 7V 40A | 200C 250WC 10M + 8MN 25A| AHE | SGS 
BUR22 NS |TO3 |LO5 350V| 250VI 7V 40A | 200C 250WC 10M ; 8MN 20A| AHE | SGS 
BUR23 NS |TO3 |LO5 400V| 325V] 7V 30A | 200C 250WC 5SMN 20A| AHE | SGS 
BUR24 NS |TO3 |LO5 450V| 400V| 7V 30A | 200C 250WC à . 4NN 20A| AHE | SGS 
BUR50 NS |TO3 |LO5 200V| 125V] 10V 70A | 200C 350WC 10M : 10MN 70A| AHH | SGS 
BURS51 NS |TO3 |LOS5 300V| 200V| 10V 60A | 200C 350WC 10M - 10MN 50A| AHE | SGS 
BUR52 NS |TO3 |LOS 350V] 250V! 10V 60A | 200C 350WC 10M : 10MN 40A| AHE | SGS 
BUuS11 NS |TO3 |LO5 850V | 400V SA | 200C 100WC 30TP| 500MA| AHE | MUL 
BUS11A N S |TO3 |LOS 1000V| 450V SA | 200C 100WC 30TP! 500MA! AHE | MUL 
BUS12 NS |TO3 LOS 850V| 400V 8A| 200C 125WC 30TP 1A! AHE | MUL 
BUS12A NS |TO3 |LO5 1000V| 450V 8A | 200C 125WC 30TP 1A| AHE | MUL 
BUS13 NS |TO3 |LO5 850V|  400V 15A | 200C 175WC SOTP A! AHE | MUL 
BUS13A NS |TO3 |LO5 1000V] 450V 15A | 200C 175WC 30TP 1A| AHE | MUL 
BUS14 NS |[TO3 |LO5 850V| 400V 30A | 200C 250WC 30TP SA| AHE | MUL 
BUS14A NS |[TO3 |LO5 1000V| 450V 30A | 200C 250WC 30TP 5SA| AHE | MUL 
BUS23B NS |[TO3 |LO5 750V| 400V 15A | 150C 175WC 257P| 1500MA| IHS | MUL 
BUS23C NS |TO3 |LO5 850V| 450V 15A | 150C 175WC 25TP| 1500MA| IHS | MUL 
BUS24B NS |TO3 |LO5 400V 30A 250WC 25TP 8A| IHS | MUL 
BUS24C NS |TO3 |LO5 450V| . 30A! . 250WC ; | 25TP SA! IHS | MUL 
BUS36 N S |TO220 |L32 250V| 120V| 8V 12A | 175C 107WC 30M | 300P 30MN 10A| AHH | MOT 
BUS37 N S |TO220 |L32 300V| 150V| 8V 12A | 175C 107WC 30M| 300P 3S0OMN 10A| AHH | MOT 
BUS45P N S |TO220 |L32 850V| 450V| 6V 3A | 150C 75WC 6MN 2A| AHE | MOT 
BUS46P N S |TO220 |L32 850V| 450V| 6V 5A | 150C 80WC 7MN 3A| AHE | MOT 
BUS47 NS |TO3 |LO5 850V| 450V| 6V 9A | 200C 150WC 6MN 6A| AHE | MOT 
BUS47A NS |TO3 |LO5 1000V| 450V] 6V 9A | 200C 150WC 6MN 6A| AHE | MOT 
BUS47AP N S |TOP3 |L32 1000V | 450V 9A | 150C 107WC 6MN 6A| AHE | MOT 
BUS47P NS |TO3 |L32 850V| 450V| 6V SA | 150C 107WC 6MN 6A| AHE | MOT 
BUS48 NS |TO3 |LO5 850V| 450V| 6V 15A | 200C 175WC 6MN 10A| AHE | MOT 
BUS48A NS |TO3 |LO5 1000V| 450V] 6V 15A | 200C 175WC 6MN 10A| AHE | MOT 
BUS48AP NS |TO3 |L32 1000V| 450V| 6V 15A | 150C 125WC 6MN 10A| AHE | MOT 
BUS48P NS |TOP3 |L32 850V| 450V| 6V 15A | 150C 125WC 6MN 10A| AHE | MOT 
BUS50 NS |TO3 |LO5 200V| 125V 70A | 200C 300WC : IHS | SML 
BUS51 NS |TO3 |LO5 300V| 200V 50A | 200C 350WC ‘ IHS | SML 
BUS52 NS |TO3 |LO5 350V| 250V| . 40A | 200C 350WC : IHS | SML 
BUS97 N S |TO3 |LOS 850V 6Vv 20A | 200C | AHE | MOT 
BUS97A NS |TO3 |L05 1000V 6v 20A | 200C : AHE | MOT 
BUS98 NS |TO3 |LO5 850V]| 400V] 6V 30A | 200C 250WC . . 8MN 20A| AHE | MOT 
BUS98A NS |TO3 |LO5 1000V| 450V| . 30A | 200C 250WC ; 8MN 16A| AHE | MOT 
BUS131 N S |TO3 |LO5 850V| 450V| . SA| . 125WC - - 5MN SA! IHS | MUL 
BUS131A NS |TO3 |LO5 1000V| 500V| . SA| . 125WC : . SMN SA! IHS | MUL 
BUS131H NS |TO3 |LO5 850V| 450V| . 5SA| . 125WC - : 7MN SA! 1HS |! MUL 
BUS132 NS ITO3 1LO05 850V| 450Vi . 8A| . 150WC 3 Ur. 5MN 8A| IHS | MUL 
BUS132A NS |TO3 |LO5 1000V| 500V| . 8A| . 150WC | : 5SMN 8A| IHS | MUL 
BUS132H NS |: TO3 |LO5 850V| 450V| . 8A| . 150WC | : 7MN 8A| IHS | MUL 
BUS133 NS | TO3 |LO5 850V] 450V| . 15A! . 175WC ; à 5SMN 15A| IHS | MUL 
BUS133A NS |TO3 1105 1000V| 500V| . 15A! . 175WC : . 5MN 15A! IHS | MUL 
BUS133H NS |ITO3 |LO5 850V| 450V| . 15A! . 175WC / : 7MN 15A| IHS | MUL 
BUT11 N S |TO220 |L32 800V| 400V| . SA | 150C 100WC : ; 5MN SA! AHE | MUL 
BUT1A N S |TO220 |L32 1000V| 450V| . 5A| 150C 100WC . : 5MN]| 2500MA| AHE | MUL 
BUT11AF N S |TO220 |M16 1000V| 450V! . SA | 150C 100WC : 5 30TP| 300MA| IHS | MUL 
BUT11F N S | TO220 | M16 850V| 400V| . SA | 150C 100WC : ; 30TP| 300MA| IHS | MUL 
BUT13 NS |TO3 V|LO5 600V| 400V] 10V 28A | 200C 175WC - à 20MN 18A| AHD | MOT 
BUT14 NS |TO3 |LO5 850V| 500V] 10V 25A | 200C 175WC : ; 15MN 16A| AHD | MOT 
BUT15 NS |TO3 |LO5 1000V| 700V: 10V 20A | 200C 175WC ; ; 15MN 12A! AHD | MOT 
BUT16 NS |TO3 J|LOS 1400V | 1000V! 10V 12A | 200C 150WC . - 20MN 4A! AHD | MOT 
BUT18 N S |TO220 |L32 800V| 400V| . 6A| . 110WC . ; 20TP 2A! IHS | MUE 
BUT18A N S | TO220 |L32 1000V| 450V| . 6A| . 110WC ; ‘ 20TP 2A) IHS |! MUL 
BUT18AF N S | TO220 | M16 1000V| 450V| . 6A| . 110WC : : 20TP 2A} IHS | MUL 
BUT18F N S | TO220 | M16 800V| 400V| . 6A| . 110WC + . 20TP 2A| IHS | MUL 
BUT21 N S | TO220 |132 : 300V| . SA! . 100WC + : 25TP| S00MA| IHS | MUE 
BUT21A N S |TO220 |L32 ; 350V| . 5A| . 100WC : . 25TP| S500MA| IHS | MUL 
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VE8 TJ P.ToT fT Co8 


max| max |max| max min |max| MF 
BUT21B N S |TO220 | L32 400V 5A 100WC 25TP| 500MA| IHS | MUL 
BUT21C N S |TO220 | L32 450V 5A 100WC 25TP| 500MA| IHS | MUL 
BUT30V NS |xos |Lo9 200V|  125V 100A 250WC | IHS | SGS 
BUT32V NS |xo9 |Los 400V|  300V 80A 250WC IHS | SGS 
BUT33 NS |TO3 |LO5 6oov| 400v| 10V|  56A|200C|  250WC 20MN 36A| AHD | MOT 
BUT34 NS |TO3 |Los g8sov| 500v| 10v|  50A|200€|  250wc 15MN 32A| AHD | MOT 
BUT35 NS TO3 |Lo5 | 1000V| 7o0ov| 10v|  404|200C|  250Wc 15MN 24A| AHD | MOT 
BUT36 NS ITO3 |Lo5s | 1400V| 1000v| 10v|  24A|175C|  250wWc| . 20MN 8A| AHD | MOT 
BUT46 N S |TO220 | L32 8sov| 400V| 7v SA | 150C 7SWC| 10MTP| . 30TP| 600MA| IHS | TFK 
BUT46A NS |TO220 [L32 | 1000V| 450V| 7v 5A | 150C 75WC| 10MTP| . 30TP| 600MA| IHS | TFK 
BUT50P NS |ToPp3 |L32 g8sov| 500v| av 8A| 150C| 100WC 30MN 2A| AHD | MOT 
BUT51P NS |TOP3 |L32 85sov| 500v| ev| 15A1150C| 125WC| . 40MN 5A| AHD | MOT 
BUT54 N S |TO220 |L32 800V 430V 8A | 150C 100WC 10MTP : 20/45 1A| IHS | TFK 
BUTS55 N S |TO220 | L32 400V| 400V 12A| . 10SWC| . . IHD | SGS 
BUTS6 NS |TOP3 |L32 800V|  400V 8A| 150C|  100WC 15MN 1A| AHE | TFK 
BUT56A NS |TOP3 |L32 | 1000V| 450v ga! 150c| 100Wwc 15MN 1A| AHE | TFK 
BUTS7 N S |[TOP3 |L32 400V | 400V 15A 115WC IHS | SGS 
BUT571 NS |TOP3 |M16 | 400V| 400V 15A 80WC IHS | SGS 
BUT60 N S |TO220 | L32 200V| 125V 15A 125WC IHD | SGS 
BUT62 N S |TO220 | L32 400V | 300V 15A 125WC IHD | SGS 
BUT70 NS |TOP3 |L32 200V| 125V 40A 200 NC IHS | SML 
BUT70I NS |TOP3 |M16 |  200V| 125V| 40A 115WC IHS | SGS 
BUT71 NS |TOP3 |L32 300V| 200V 40A 175WC IHS | SGS 
BUT71 NS [Tops |M16 |  300v| 200v| 40A 100WC IHS | SGS 
BUT72 NS |TOP3 |L32 400V| 300V| . 40A 200WC IHS | SML 
BUT?21 NS |Tops |M16 |  400v| 300v| . 4A| . 1iswc| . | | . Hs | sas 
BUT76 N S |TO220 | L32 850V|  400V 12A| 150c! 110WC| 7MTP| 150P 3.2MN 8A| IHS | TFK 
BUT76A N S |TO220 |L32 | 1000V| 450v| 12A| 150C| 110WC| 7MTP| 150P 3.2MN 8A| IHS | TFK 
BUT90 NS |TO3 |Los . 128V| . 50A| 200C| 250WC| . 10TP 70A| . |SES 
BUT91 NS |[TO3 |LOs à 200V| . 50A | 200C| 250WC| . 10TP 4A| . |SES 
BUT92 NS |TO3 |Los . 250V 50A | 200C|  250WC 10TP 35A| . |SsEs 
BUT92A NS |TO3 |LO5 400v| 300v| . 50A | 200C| 250WC| . . , IHS | SML 
BUT93 N S |TO220 | L32 60ov| 350v| 5v 4A | 150€ 50WC| 9MTP| . 10MN 1A| IHS | TFK 
BUT 100 NS |TO3 |LO5 200V|  125V 5A| . 300WC| . : . IHS | SGS 
BUT102 NS |TO3 |Los 400V|  300V 50A 300WC IHS | SGS 
BUT131 N S |TO220 | L32 85ov|  450V 5A 80WC SMN 5A| IHS | MUL 
BUT131A N S |TO220 |L32 | 1000V| 500v 5A 80WC 5MN 5A| IHS | MUL 
BUT131H N S |TO220 | L32 850V| 450V| . 5A 80WC 7NN 5A| IHS | MUL 
BUV10 NS |TO3 |LOs 16oV| 125V| 7v| 25A|200C| 150WC 8M 20MN 10A| AHH | MOT 
BUVION NS |TO3 |LO5 16oV| 125V| 7V| 25A|200C|  175WC 10M 20MN 10A | AHH | MOT | BDY58 
BUV11 NS [TO3 |Los 250v| 200v| 7v| 20A|200c|  150Wwc 8M 20MN 6A| AHH | MOT 
BUV1ICECC | NS |TO3 |LOS 250V| 200V| 7V| 20A|200C|  150WC 8M 20MN 6A| AHH | MOT 
BUVIIN NS [TO3 |Los 220V| 160v| 7v| 20A|200c|  150Wwc 8M 20MN 8A| AHH | MOT 
BUV12 NS |TO3 |LO5 300v| 250V| 7V| 20A|200C|  150WC 8M 20MN 5A| AHH | MOT . 
BUV18 NS |TO3 |Los : 6ov 80A | 200C|  250WC 8M| . 10MN 80A | AHG | SES | 
BUV19 NS |TO3 LOS : 80V , 80A | 200C 250WC 8M + 10MN 60A | AHG | SES : 
BUV20 NS [TO3 |LO5 16ov| 125V| 7V|  s5oA|200C| 250WC 8M| . 20MN 25A | AHH | MOT . 
BUV21 NS |TO3 |Los 250V| 200V| 7V|  40A!200C|  150WC 8M 20MN 12A| AHH | MOT | 
BUV21N NS [TO3 |LO5 220V| 160V| 7V|  40A| 200€!  250WC 8M| . 15MN 20A | AHH | MOT : 
BUV22 NS [TO3 |Los 300V| 125V| 7V|  40A!200C|  250WC 8M| . 20MN 10A | AHH | MOT | 
BUV23 NS |[TO3 |Los 400V| 325V| 7V| 3oA!200C|  250WC 8M| . 15MN 8A| AHE | MOT 
BUV24 NS [TO3 |LO5 450V| 400v| 7V| 20A!200C|  250WC 8M 15MN 6A| AHE | MOT 
BUV25 NS |TO3 |Los 50ov| 500V| 7V| 15A!200C|  250WC 8M 15MN 4A| AHE | MOT 
BUV26 N S |TO220 | L32 | gov 20A | 150C BsWC| . . 10MN 12A| AHG | SES 
BUV26A N S |TO220 | L32 200V|  100V 14A| GEWC| . | x , IHS | MUL 
BUV27 N S |TO220 | L32 . 120V 15A | 150C gswc| . à 10MN 8A| AHH | SES 
BUV27A N S |TO220 | L32 300V|  150V 12A 6SWC | IHS | MUL 
BUV28 N S |TO220 | L32 200V 12A | 150C 85WC 10MN 6A| AHH | SES 
BUV28A N S |TO220 | L32 450V| 225V 104! . 6sWC| . . : | IHS | MUL 
BUV30 N S [TOP3 |L32 | 400V 8A | 150€ 4oWC| . | 350MN 3A| AHD | TFK 
BUV36 N S |TO220 | L32 : 400V 2A | 150C SOWC| . . 10MN| 300MA| AHE | SES 
BUV36A N S |TO220 |L32 | 1000V| 450v 1A| 150C 5oWC| . : k AHE | SES 
BUV37 N S |TOP3 |L32 ; 400V 15A| 150C| 100WC| . . 60MN 10A| AHE | SES 
BUV39 NS |TO3 |LOs 160V| gov 15A | 200C AHG | SES 
BUV40 NS |TO3 |Los 250V|  125V 11A | 200€ ‘AHH | SES 
BUVA41 NS |To3 |Los 300V| 200v 6A | 200€ | . | . AHH | SES 
BUV42 NS |TO3 |LO5 350V|  250V | 4A | 200€ | AHE | SES 
BUV42A NS |To3 |Los 400V 300 104! . 120WC| . . , IHS | SML 
BUV46 | NS |To220 |L32 | 85ov| . | 6A | 150C 85WC . | 5MN| 2500MA| AHE | SES 
BUV46A N S |TO220 [L32 | 1000V| 450V 2A | 150C BSWC | AHE | SES 
BUV46AFI | NS |TO220 | M16 si 450V | 5sA| . gowc| . ; Hs | sGs | 
BUV46FI N S |TO220 |M16 |  g5ov| 400v sA| . 3owc| . . ; . IHS | SGS 
BUV47 NS |TOP3 |L32 850V | gal15oc| 120Wc| . | . SMN 5A| AHE | SES 
BUV47A NS |rops [132 | 1000! … | gA! 150C| 120WC| . . 5MN 5A| AHE | SES 
BUV47AFI | NS |TOP3 |M16 |  1000V 4sov | gA| . 5oWC| . : : IHS | SGS 
ll L 
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BUV48A 
BUV48AFI 
BUV48AI 
BUV48C 
BUV48CFI 


BUV48CI 
BUV48F| 
BUV48l 
BUV48T 
BUV50 


BUVS51 
BUV52 
BUV52A 
BUV54 
BUV56 


BUV56A 
BUV60 
BUV6i 
BUV62 
BUV62A 


BUV66 
BUV66A 
BUV70 
BUV71 
BUV74 


BUV82 
BUV83 
BUV89 
BUV90 
BUV90A 


BUV93 
BUV94 
BUV95 
BUV98 
BUV98A 


BUW41A 
BUW41B 
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VcE 
max 


125V 


Ves 
max 


223 22: 


322322 2: 


Sas 


ic 
max 


Ts 
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150C 
150C 
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SMTP | 250P 


200K 
200K 


10M 
10M 
10M 


8M 


‘SMN| 104 
5MN 8A 


‘6MN|  15A 


20MN 12A 


5MN 6A 


20MN 24A 
35TP|  600MA 
35TP|  600MA 
2.5MN| 4500MA 
20MN 1A 
40TP| 100MA 
40TP|  100MA 
5MN 3A 
5MN 3A 
5MN 6A 
5MN 6A 
5MN 10A 
5MN 10A 
10MN 1A 
15MN 1A 
10/80 1A 
15/40 1A 
15/40 1A 
70MN 7A 
45MN 7A 
15MN 1A 
15MN 1A 
15MN 1A 
15MN 1A 
10MN 40A 
10MN 30A 
10MN 5A 
10MN 5A 
10MN SA 
6MN 6A 
7MN 7A 
7MN 7A 


EE EE —__—— 2 ——"…——— — —"————"———— —— ——————"—— ——————— 


AHE 


IHS 


AHH 
AHH 


AHE 


AHE 


AHE 


AHE 


IHD 
AHE 


AHE 
HS 


IHS 
IHS 


AHE 


AHE 
RHE 


AHD 


AHE 


AHG 


AKG 


BUX14 
BUY23B 
BD253C 


2N6771 
2N6772 


2N6738 


2N6739 
2N6740 


ic 


Ves | Vce |VEs TJ P.TOT fT Co pour | FCT | FAB Equ. 


: os 


max max |max| max | max max min max EUR. 
BUW48 N S |TOP3 |L32 60V 60A | 150C 150WC : : 10MN 40A| AHH | SES 
BUW49 N S |TOP3 |L32 | 80v 60A | 150C 150WC ; È 10MN 30A| AHH | SES 
BUW50 N S |TOP3 |L32 250V| 125V 40A | 150C : ; . ; é AHH | SES 
BUW51 NS |TOP3 |L32 300V| 200V 20A | 150C : à : : 4 AHE | SES 
BUW52 N S |TOP3 |L32 350V| 250V 16A | 150C : 5 . - é AHE | SES 
BUW57 N S |TO3 |LOS 150V| 125V) 7V 20A | 175C 120WC 10M]| 400P 10MN 12A| RHH | SIE | BDY58 2N6341 
BUW58 NS |TO3 |LOS5 250V| 160V| 7V 20A | 175C 120WC 10M]| 400P. 10MN 12A| RHE | SIE | BUX12 2N6341 
BUW60 NS |TOP3 |L32 250V| 125V 40A| . 175WC £ : ; : IHS | SML à : 
BUW601 N S |TOP3 |M16 250V| 125V 40A| . 100WC : . - : IHS | SGS 
BUW61 NS |TOP3 |L32 300V | 200V 40A| . 175WC ; À £ : IHS | SML 
BUW611 NS |TOP3 |M16 300V | 200V 40A| . 100WC : : - : HS | SGS 
BUW62 NS |TOP3 |L32 400V]| 300V 40A| . 175WC ; : : >: IHS | SML 
BUW621 NS |TOP3 |M16 400V| 300V| . 40A| . 100WC | . : : IHS | SGS 5 
BUW64A N S |TO220 | L32 140V 90V| 7V 7A| 150C 50WC 50M : 20MN 5A| AHG | RCA : 2N6702 
BUW64B N S |TO220 | L32 160V T1ov'| 7 7A| 150C S0WC 50M ; 20MN SA | AHH | RCA ! 2N6703 
BUW64C N S |TO220 | L32 180V| 130V] 7V 7A| 150C S0WC 50M | 20MN 5A| AHH | RCA : 2N6704 
BUW66 NS |TO3 |LOS 400V| 200V| 6V 10A | 200C gowcC : : 100MN 5A| AHE | SGS ; 
BUW67 NS |TO3 |LO5 330V] 200V| 6V 10A | 200C 90WC : 100MN 5SA| AHE | SGS 
BUW70 NS |TO3 |LOS 150V| 100V| 7V 10A | 200C 80WC : : 40MN 4A| AHH | SIE 
BUW71 NS |TO3 |LO5 450V! 400V| 7V SA | 200C 100WC : ë 15MN 2A| AHE | SIE 
BUW72 NS |TO3 |LO5 450V] 400V| 7V 10A | 200C 100WC : : 15MN 4A| AHE | SIE : 
BUW73 NS |TO3 |LO5 300V| 200V| 7V 20A | 175C 120WC 10M]| 400P 8MN 12A| RHE | SIE | BUX12 
BUW74 NS [TO3 LOS 400V| 250V] 7V 12A | 175C 120WC 8M : 10MN SA| RHE | SIE | BUX14 | 
BUWY7S5 N S |TO3 |LO5 600V} 300V| 7V 12A | 175C 120WC 8M ; 10MN 5SA| RHE | SIE | BUX14 2N6308 
BUW76 NS |TO3 |LOS5 750V| 350V| 7V 12A | 175C 120WC 8M £ 8MN 5A| RHE | SIE | BUX14 2N6308 
BUW77 NS |TO3 |LOS 800V| 400V| 7V 12A | 175C 120WC 8M : 8MN 5A| RHE | SIE | BUX14 2N6308 
BUW81 N S |TO3 |LO5 600V| 600V, 8Vv 10A | 150C 80WC : - 200MN 3A| AHD | TIS ; ; 
BUW81A NS |TO3 |LO5 600V| 800V| 8Vv 10A | 150C 80wC 3 200MN 3A| AHD | TIS 
BUW84 N S |TO126 | L32 800V| 400V 2A| 150C 50WC 10M è SOTP| 100MA| AHE | MUL 
BUW85 NS |TO126 | L32 1000V | 450V 2A | 150C 50WC 10M : 50TP| 100MA| AHE | MUL 
BUW85 NS |TO3 |LO5 150V] 120V] 6V 10A | 175C 62WC 30M 3 30/120 5A| AHH | MUL 
BUW87 NS |TO3 j|LO5 240V| 150V] 6V 10A | 175C 62WC 30M . 20MN SA| AHH | MUL 
BUW87A NS |TO3 |LO5 400V| 200V 10A| . 62WC : É 20MN 3A| IHS | MUL . 
BUW88 N S |TO220 | L32 800V| 400V SA | 150C 100WC : : 5MN| 1500MA| AHE | MUL | BUT11 
BUW89 NS |TOP3 |L32 160V gov 30A | 150C . : . . . AHG | SES A 
BUW90 NS |TOP3 |L32 250V| 125V 20A | 150C : É : : : AHG | SES 
BUW91 NS |TOP3 |L32 300V| 200V 12A | 150C : è : : . AHH | SES 
BUW92 NS |TOP3 |L32 350V| 250V 8A | 150C : É : ; . AHE | SES 
BUW921 NS |TOP3 |M16 350V| 250V 12A| . 75WC : É : - IHS | SGS 
BUW96 P S |TOP3 |L32 150V 15A | 150C 150WC : . 10MN 10A| AHS | SES 
BUW132 NS |TOP3 |L32 850V| 450V 8A| . 125WC . ; SMN 8A| IHS | MUL 
BUW132A NS |TOP3 |L32 1000V |  500V 8A| . 125WC : ; SMN 8A| IHS | MUL 
BUW132H NS |TOP3 |L32 850V| 450V 8A| . 125WC : : 7MN 8A| IHS | MUL 
BUW133 NS |TOP3 |L32 850V| 450V 15A| . 135WC . À 5SMN 15A| IHS | MUL 
BUW133A NS |TOP3 |L32 1000V|  500V 15A| . 135WC : : 5SMN 15A| IHS | MUL 
BUW133H N S |TOP3 |L32 850V| 450V| . 15A| . 135WC . . 7MN 15A| IHS | MUL . 
BUX10 NS |TO3 |LOS 160V| 125V] 7V 25A | 200C 150WC 8M : 20/60 10A | RHH | SES | BDY58 . 
BUX10A NS |TO3 |LOS5 - 125V| . 20A | 200C 140WC 50M : 20MN 10A | RHH | RCA | BDY58 2N6341 
BUX10CECC | N S |TO3 |LO5 160V] 125V| 7V 25A | 200C 150WC 8M : 10MN 20A | AHH | SES 
BUX10P NS |TOP3 |L32 160V]| 125V 25A! . 150WC ; : : : IHS | SML 
BUX11 NS |TO3 |LO5 250V| 200V| 7V 20A | 200C 150WC 8M : 20/60 6A | RHH | SES | BUX23 
BUX1ICECC | NS |TO3 |LO5 250V| 200V| 7V 20A | 200C 150WC 8M ; 10MN 12A| AHH | SES : 
BUX11IN NS |TO3 |LO5 220V| 160V| 7V 20A | 200C 150WC 8M : 20/60 8A | RHE | SES | BUX23 
BUX11P N S |TOP3 |L32 250V| 200V| . 20A| . 150WC | . : | iHS | SML : 
BUX12 NS |TO3 }!LOS5 300V}| 250V| 7V 20A | 200C 150WC 8M $ 20/60 5A! RHE | SES | BUX23 
BUX12CECC | N S |TO3 |LO5 300V| 250V| 7V 20A | 200C 150WC 8M : 10MN 10A| AHH | SES 
BUX12P NS |TOP3 |L32 300V] 250V| . 20A| . 150WC : 2 : - HS | SML . 
BUX13 NS |TO3 |LO5 400V| 325V] 7V 15A | 200C 150WC 8M . 15/60 4A| RHE | SES | BUX23 
BUX13CECC | N S |TO3 |LO5 400V| 325V] 7V 15A | 200C 150WC 8M : 8MN 8A| AHE | SES . 
BUX14 NS |TO3 |LOS 450V| 400V] 7V 40A | 200C 150WC 8M ï 15/60 3A| RHH | SES | BUX24 
BUX14CECC | N S |TO3 |L05 450V| 400V] 7V 10A | 200C 150WC 8M ; 8MN 6A| AHE | SES . 
BUX15 NS |TO3 |LO5 500V| 500V| 7V 8A | 200C 150WC 8M : 15/60 2A| RHE | SES | BUX25 
BUX15CECC | N S |TO3 |LOS5 500V| 500V| 7V 8A | 200C 150WC 8M : 8MN 4A| AHE | SES . . 
BUX16 NS |TO3 |LO5 250V| 200V] 6V SA | 200C 100WC 5M| 150P 15MN 2A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
BUX16A NS |TO3 |LOS5 325V| 250V| 6V SA | 200C 100WC 5M| 150P 15MN 2A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
BUX16B NS ITO3 |LO5 375V] 300V| 6V SA | 200C 100WC 5M}| 150P 12MN 2A| RHE | RCA | BUX16C |2N5157 
BUX16C NS ITO3 |LO5 425V| 350V| 6V SA | 200C 100WC 5M} 150P 12MN 2A! RHE | RCA |BUX16C |2N5157 
BUX17 NS |TO3 |LOS 250V| 150V| 6V 10A | 200C 150WC 2500K | 7MN 10A | AHE | RCA | BUX17C . 
BUX17A NS |TO3 |LO5 350V| 250V] 6V 10A | 200C 150WC 2500K ‘ 7MN 10A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX17B NS |TO3 |LO5 400V| 300V| 6V 10A | 200C 150WC 2500K ; 7MN 10A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX17C NS |TO3 1|LO5 450V] 350V| 6V 10A | 200C 150WC 2500K : 7MN 10A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX18 | NS |TO3 |LO5 300V}! 200V| 6V 8A | 200C 80WC ï ; 7MN 6A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX18A NS |TO3 |L05 350V! 275V| 6V 8A | 200C 80WC ; ; 7MN 5A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX18B ÎNS |Tos |Lo5 400V| 325V| 6V 8A | 200C 80WC : | 10MN 4A| AHE | RCA | BUX17C 
BUX18C | NS |TO3 |LO5 475V| 375V| 6V 8A | 200C 80WC : . 10MN 4A! AHE | RCA | BUX17C 
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Mat. Boît. |Broch. 


Es Vcs Vce |Ves Ts P.ToT fT Cos 


max max |max| max | max max | 
BUX20 | N S.|ITO3 |LO5 | seov | 125V| 7V 50A | 200C 250WC 8M zoo | 20A| RHH | SES |B0vss | 
BUX21 N S |TO3 |LOs 250V| 200V! 7V 40A | 200C 250WC 8M 20/60 12A| RHE | SES 
BUX22 NS |TO3 |LOS 300V| 250V| 7V 40A | 200C 250WC 8M 20/60 10A| RHE | SES 
BUX23 NS |TO3 ]|LOS 400V] 325V|] 7V 30A | 200C 250WC 8M 15/60 8A| RHE | SES 
BUX24 NS |TO3 |LO5 450V| 400V| 7V 20A | 200C 250WC 8M . 15/60 6A| RHE | SES 
BUX25 .N S |TO3 |LOS 500V| 500V| 7V 15A | 200C 250WC 8M 15/60 4A| RHE | SES : | 
BUX26 NS |TO3 |LO5 350V| 7V 6A | 175C 60WC +0M 4MN 4A| RHE | SIE |BUX17C |2N6251 
BUX27 NS |[TO3 |L05 400V| 7V 6A | 175C 60WC 10M 4MN 8A| RHE | SIiE | BDY96-01 | 2N6545 
BUX28 NS |TO3 |LO5 350V| 7V 7A| 175C 80WC 1M 300MN 4A| AHD | SIE | BUX29 . 
BUX28V NS |TO3 V|LOS5 350V 8A | 175C 80WC 15MN 7A] AHD | SIE | BUX12 2N6561 
BUX29 NS |TO3 |LO5 400V]| 7V 7A| 175C 80WC 1M 100MN 4A| AHD | SIE 
BUX30 NS |TO3 |LOS5 400V 10A | 200C 9g0WC 150MN SA! BHD | TFK ; à 
BUX30AV NS |TO3 V|LO5 350V 10A | 200C 9SOWC 250TP 5A| AHD | TFK | AVALANCHE PROT 
BUX31 N S |TO3 |LO5 800V]| 400V 8A| 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA| _. 3 
BUX31A NS |TO3 |LOS 900V| 450V 8A | 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX31B NS |TO3 |LO5 1000V |  500V 8A| 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX32 NS |[TO3 Ÿ|LOS5 800V| 400V 12A| 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX32A NS !TO3 |LO5 900V| 450V 12A | 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX32B NS | TO3 |LOS5 1000V | 500V 12A | 175C 150WC 10/40 6A| AHD ! RCA 
BUX33 NS |[TO3 |LOS 800V| 400V 16A | 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX33A NS |TO3S |LOS 9ooV| 450V 16A | 175C 150WC 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX33B NS |TO3 |LO5 1000V| 500V| . 16A | 175C 150WC | : 10/40 6A| AHD | RCA 
BUX34 N S | TO39 . 120V 60V| 6V SA | 200C 20WC 70M ; 40/150 2A| RHP | FER 
BUX37 NS |TO3 |L05 : 400V| 15V 15A | 150C 35WC 20MN 15A| RHE | SES 
BUX38 NS |TO3 |LOS 500V| 400V] 7V 40A | 175C 400WC 12MN 15A| RHE | SES 
BUX39 NS |TO3 |LO5 120V 9g0V| 7V 30A | 200C 120WC 8M 15/45 12A| RHP | SES : 
BUX40 N S |TO3 |L105 165V| 125V| 7V 20A | 200C 120WC 8M 15/45 10A| RHH | SES | BDY58 
BUX41 NS |TO3 |LOS5 250V| 200Vi 7V 15A | 200C 120WC 8M 15/45 5A| RHE | SES . 
BUX41N NS |TO3 |LO5 220V| 160V| 7V 18A | 200C 120WC 8M 15/45 8A| RHE | SES 
BUX42 NS |TO3 |LO5 300V| 250V| 7V 12A | 200C 120WC 8M 15/45 4A| RHE | SES 
BUX43 NS |TO3 |LO5 400V| 325V] 7V 10A | 200C 120WC 8M 15/60 3A| RHE | SES 
BUX44 NS |TO3 |LOS 450V| 400V| 7V 8A| 200C 120WC 8M 15/45 2A| RHE | SES 
BUX45 NS ITO3 LOS 500V| 500V| 7V 5A | 200C 120WC 8M 15/45 1A! RHE | SES . : 
BUX46 NS ITO3 |LOS5 400V| 7V]| 3500MA | 175C 85WC 5MN| 2500MA| RHE | SES | BUX81 2N6543 
BUX47 NS |TO3 |LO5 400V| 7V]|8500MA| 175C 107WC SMN 6A| RHE | SES | BUX81 2N6543 
BUX47A NS |TO3 |LO5 #000V| 450V] 7V 9A | 200C 125WC : . 5MN SA! AHE | MUL 
BUX47B NS |TO3 |LO5 850V| 400V| 7V 9A | 200C 125WC 4M| 200P 5SMN 6A| AHE | TIS . : 
BUX48 NS |TO3 |L05 : 400V| 7V 12A | 175C 125WC 5SMN 2A| RHE | SES | BUX81 2N6543 
BUX48A NS |TO3 |LOS5 1000V| 450V|] 7V 15A | 200C 175WC 30TP 1A| AHE | MUL ; | 
BUX48C NS ITO3 |L05 1200V| 700V 15A 175WC : : . . HS | SGS 
BUX49 N S |TO39 |LO04 150V 90V] 7V]|3500MA | 200C 10WC 8M 20/60! 1750MA| AHH | SES | BD160 
BUX50 N S |TO39 |L04 200V| 125V| 7V]| 3500MA | 200C 10WC 8M 20/60| 1500MA| RHH | SES | BDY25 
BUXS51 N S |TO39 |LO4 300V] 200V| 7V]3500MA | 200C 10WC 8M 20/60 1A! RHE | SES | BU120 
BUX51N N S | TO39 250V| 160V| 7V]|3500MA | 200C 10WC 8M 20/60| 1250MA| RHH | SES | B8U120 
BUX52 N S |TO39 |LO04 350V| 250V| 7V]|3500MA | 200C 10WC 8M 20/60| 850MA| RHE | SES | BU133 
BUXS53 N S |TO39 |LO4 425V| 325V] 7V 3A | 200C 10WC 8M 20/60| 750MA| RHE | SES | BU126 
BUX54 NS |TO39 |LO4 450V| 400V| 7V 2A | 200C 10WwC 8M 20/60| 600MA]| RME | SES | BU204 
BUXS55 N S |TO39 |LO4 500V| 500V| 7V]|1500MA | 200C 10WwC 8M 15/45|  400MA | RME | SES | BU204 
BUX59 NS |TO66 |L43 120V SOV| 7V 8A | 200C 7OWC 8M 20/60 SA! AHH | SES | BUX60 
BUX60 N S |TO66 |L43 160VI 125V| 7V 8A | 200C 70WC 8M 20/60 4A| AHH | SES | BUX61 
BUX61 N S |TO66 |L43 250V| 200V| 7V 8A | 200C 70WC 8M 20/60 8A| AHE | SES | BUX62 
BUX62 N S |TO66 1143 300V| 250V] 7V 7A | 200C 7OWC 8M 20/60] 2500MA| AHE | SES | BUX63 
BUX63 N S |TO66 |L143 400V| 325V] 7V SA | 200C 7OWC 8M 20/60 2A| AHE | SES | BUX64 
BUX64 N S |TO66 1|L43 450V| 400V| 7V 4A | 200C 7OWC 8M 20/60| 1500MA| AHE | SES | BUX65 
BUX65 NS |TO66 |L43 500V| S500V! 7V 3A | 200C 7OWC 8M 20/60 1A) AHE | SES 
BUX66 P S |TO66 |L43 175V] 150V 2A| 200C 35WC 15M 10MN 1A| RHE | RCA | BUX66C | 2N6214 
BUX66A PS |TO66 |L43 275V| 250V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A! RHE | RCA | BUX66C | 2N6214 
BUX66B P S |TO66 |L43 350V| 300V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A] RHE | RCA | BUX66C | 2N6214 
BUX66C P S |TO66 |L43 400V| 350V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A! RHE | RCA | BUX66C | 2N6214 
BUX67 N S |TO66 |L43 175V] 150V|] 5V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A! RHE | RCA | BUX67C | 2N3585 
BUX67A NS |TO66 |L43 275V) 250V] 5V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A| RHE | RCA | BUX67C | 2N3585 
BUX67B N S |TO66 |L43 325V| 300V] 5V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A! RHE | RCA | BUX67C | 2N3585 
BUX67C N S |TO66 |L43 375V] 350V] 5V 2A | 200C 35WC 15M 10MN 1A| RHE |RCA| . 2N3585 
BUX69 N S |TOP3 |E32 90V 30A | 150C 125WC 4M 8MN 20A | AHS | SES . 
BUX70 NS |TOP3 |L32 125V 20A | 150C 125WC 4M 8MN 15A| AHS | SES 
BUX71 NS |TO68 e . 600V| . 30A | 200C 200WC 5M : 30MN 5A| RHE | SIE 
BUX72 N S | TO68 : ; 500V! . 60A | 200C 200WC 5M : 3SOMN 10A| RHE | SIE 
BUX73 NS |TO68 : 2 400V| . 75A | 200C 200WC 5M : 30MN 15A| RHE | SIE 
BUX74 NS |TO68 : à 300V| . 150À | 200C 200WC 5M | 3S0MN 25A| RHE | SIE 
BUX75 NS | TO68 à ë 200V| . 200A | 200C 200WC 5M . 20MN 75A| RHE | SIE 
BUX76 N S | TO68 . ; 100V| . 250A | 200C 200WC 5M ï 25MN 100A | RHE | SIE 
BUX77 N S |TO66 |L43 100V 80V| 6V SA | 200C 40WC 50M ; 50/120 2A| RHS | SGS 
BUX78 P S |TO66 |L43 100V 80V| 6V SA | 200C 40WC 50M | 50/120 2A| RHS | SGS . : 
BUX80 NS |TO3 |LOS 800V! 400V]| 10V 10A | 150C 100WC 3M . 15MN| 1200MA| RHE | VAL | BUX81 2N6545 
BUX8i NS |TO3 |LOS 1000V! 450V] 10V 15A | 150C 100WC 3M - 15MN! 1200MA| RHE | VAL : 2N6457 
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BUX82 
BUX83 
BUX84 
BUX84F 
BUX85 


BUX85F 
BUX86 
BUX87 
BUX88 
BUX90 


BUX91 
BUX92 
BUX93 
BUX94 
BUX95 


BUX96 
BUX97 
BUX97A 
BUX97B 
BUX98 


BUX98A 
BUX98AP 
BUX98API 
BUX98C 
BUX98CPF 


BUX348 
BUX348A 
BUX348PF 
BUX348APF 
BUX348CPF 


BUX548PF 
BUY10 
BUY 11 
BUY12 
BUY12S 


BUY13 
BUY13S 
BUY 14 
BUY16 
BUY17 


BUY18 
BUY18S 
BUY19 
BUY20 
BUY21 


BUY21A 
BUY22 
BUY23 
BUY23A 
BUY23B 


BUY24 
BUY26 
BUY27 
BUY28 
BUY29 


BUY30 
BUY32-40 
BUY32-70 
BUY32-100 
BUY33-40 


BUY33-70 
BUY33-100 
BUY35 
BUY38 . 
BUY38-4 


BUY38-5 
BUY38-6 
BUY38-7 
BUY39 
BUY40 


BUY41 
BUY43 
BUY43-6 
BUY43-10 
BUY43-16 


Z2ZZZ ZZZZZ ZZZZ2ZZ ZZZZZ  ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ ZLZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ 
OU NH UMU NU NUM A NN UN UN UN UN NU UM UN U UN AU A A UN 0 UN UN UN A UM AN UN UN NN NO AU NA NN NN 0 AN AN A A A 


VCcE 


max 


Ves 
max 


10V 
10V 
10V 
10V 


5v 
5V 


5V 


5V 


6v 


EY 


22322 332: 


22323: 


Ic 
max 
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fT 
min 


Co8 
max 


100P 


NFE 


15/60 
40/100 
10MN 
10MN 


11MN 
10MN 
11MN 
40/120 
100MN 


30MN 
20MN 
40/80 
20/300 
20/300 


20/300 
20/300 
20/200 
20/200 
20/200 


40MN 
13MN 
13MN 
13MN 
15/75 


15/75 


5SMN 
20/250 
20/50 


35/75 
60/145 
120MN 
40/240 
40/240 


40/300 

40MN 
40/100 
40/100 
100MN 


RHE 


RHE 


RHE 


AHE 
AHE 


IHS 


IHS 


IHS 
IHS 


AHP 


RHG 
AHE 


RHE 
RHE 


AHE 
RHP 


RHE 
RHE 


AHP 


AHP 
AHP 
TLE 
AHG 
AHG 


AHG 
AHG 
AHG 
RHP 
AHH 


RHH 
AHP 
AHP 
AHP 
AHP 


BDY47 
BUX14 
BU323A 


BDX50 
BD184 


BDX50 
BDY90 
BDX22 


BUY388 
BDY28 
BDY60 


BUX17C 


BDY94 
BUY38 


BDY60 


BD149 
BD149 
BD149 
BD149 


2N6308 
2N5157 
2N6545 


2N3773 
2N6360 


2N3773 
2N5038 


2N6308 


2N5241 


2N3054 


Vce | Ves ic TJ P.TOT 


max |mMmax| max | max max 


BUY44 NS |TO3 LO5 150V] 150V| 6V 7A | 200C 30WC 15M : 8MN 6A| RHH | SIE | BUY88 

BUY46 NS |X03 LO5 90V 55V| 7V 4A | 200€ 31WC 500K : 25MN| 500MA! AHP | SGS | BD149 

BUY46-4 NS |X03 LO5 90V 55V| 7V 4A | 200C 31WC 500K ë 25/63| 500MA| AHP | SGS | BD149 

BUY46-6 N S |X03 LO5 g0v 55V| 7V 4A | 200C 31WC 500K : 40/100| 500MA| AHP | SGS | BD149 
BUY46-10 NS |X77 LO5 90V 55V| 7V 4A | 200C 31WC 500K à 63/160] 500MA| AHP | SGS 

BUY47 N S |TO39 |LO4 150V| 120V| 6V 10A | 200C IWC 90M | 40MN 2A| AHH | SGS | BUY47 

BUY48 N S |TO39 |L04 200V| 170V|] 6V 10A | 200C 7TWC 90M 5 40MN 2A| AHH | SGS | BUY47 

BUY49 N S |TO39 |L04 250V| 220V|] 6V 10A | 200C TWC 90M : 40MN 2A| RHE | SGS 

BUY49P N S |TO126 | L32 150V 5A| 150C 20WC . : | ; AHH | MOT . 
BUY49S N S |TO39 |LO4 200V 2A | 200C 7WC 50M]\ 35P 40MN| 500MA | RME | SGS | BSS45 2N5152 
BUY50 NS |TO3 |LO5 250V 15A | 200C 95WC 2 5 20MN 2A| AHS | TFK 

BUY51 N S |TO61 |L46 60V 60V 30A | 200C 150WC 10M : 20/150 10A| RHG | TIS 

BUY51A NS |TO3 |LO5 6OV 60V 30A | 200C 150WC 10M ; 20/150 10A! RHG | TIS 

BUY52 NS |TO61 |L46 60V 60V « 30A | 200C 150WC 10M : 20/150 15A| RHG | TIS 

BUY52A NS |TO3 |L05 60V 60v 30A | 200C 150WC 10M ; 20/150 15A| RHG | TIS 

BUY53 N S |TO61 |L46 100V| 100V 30A | 200C 150WC 10M ; 20/150 10A| RHH | TIS 

BUY53A NS |TO3 |LO5 100V] 100V 30A | 200C 150WC 10M k 20/150 10A| RHH | TIS 

BUY54 N S |TO61 |L46 100V | 100V 30A | 200C 150WC 10M : 20/150 15A| RHG | TIS 

BUY54A NS | TO3 LO5 100V] 100V| . 30A | 200C 150WC 10M : 20/150 15A| RHG | TIS 

BUY55 NS |X06 LO8 150V] 125V| 6V 10A | 200C 60WC 10M . 8MN 7A| RHH | SIE 

BUY55-4 NS |TO3 |LOS 150V] 125V| 6V 10A | 200C 60WC 10M ; 25/63 2A| RHH | SIE 

BUY55-6 NS |TO3 7|LOS 150V] 125V|] 6V 10A | 200C 60WC 10M : 40/100 2A| RHH | SIE 

BUY55-10 NS |TO3 |LOS 150V| 125V| 6V 10A | 200C 60WC 10M ‘ 63/160 2A| RHH | SIE 

BUY56 NS |X06 LO8 250V] 160V| 6V 10A | 200C 60WC 10M | 8MN 7A| RHH | SIE 

BUY56-4 NS |TO3 LOS 250V| 160V] 6V 10A | 200C 60WC 10M é 25/63 2A| RHH | SIE 

BUY56-6 NS TO3 |LOS 250V| 160V|] 6V 10A | 200C 60WC 10M ; 40/100 2A| RHH | SIE 

BUY56-10 N S |TO3 LOS 250V| 160V| 6V 10A | 200C 60WC 10M . 63/160 2A| RHH | SIE ; u 
BUY57 NS |TO3 LOS 130V]| 125V| 5V 15A | 200C 100WC 25M : 10MN 12A| RHH | SIE | BDY56 2N5038 
BUY58 NS |TO3 V|LOS 200V| 160V] 5V 15A | 200C 100WC 25M : 10MN 12A| RHE | SIE . ; 
BUY59 NS |TO5 |LO04 500V| 325V| 6V 1A | 200C 10WC ï : 20MN| 100MA| AME | TIS | BF259 2N3439 
BUY60 NS !ITO5 |LO4 600V] 400V] 6V 1A | 200C 10WC ; « 20MN 10MA| AME | TIS | BUY60 2N3439 
BUY61 N S |ITO5 |LO4 500V| 325V] 6V 3A | 200C 10WC | . 20MN fA| AHE | TIS : ? 
BUY62 NS |TO5 |LO4 600V]| 400V] 6V 3A | 200C 10WC : : 20MN 1A| AHE | TIS 

BUY63 NS |TO66 |L43 500V] 325V| 6V 3A | 200C 10WC : : 20MN A! AHE | TIS 

BUY64 N S |TO66 |L43 600V]| 400V| 6V 3A | 200C 10WC ; - 20MN 1A! AHE | TIS 

BUY65 N S |TO66 |L43 600V| 400V| 6V 10A | 200C 30WC : ; 20MN 4A| AHE | TIS . 

BUY66 NS |TO3 |LO5 400V| 325V| 5V 25A | 150C 160WC - . 30/90 1A| AHE | TIS | BUX23 

BUY67 NS |TO3 LOS 400V| 350V] 5V SA | 200C 75WNC ; ï 30/120 1A| AHE | TIS | BUX23 

BUY68 N S |TO39 |LO4 100V 60V| 6V SA | 200C IWC 50M ï 40/250 1A| RHP | SGS | BSV64 
BUY68-6 NS |TO39 |LO4 100V 60V| 6V SA | 200C TWC 50M : 40/100 1A| RHP | SGS 

BUY68-10 N S |TO39 |LO4 100V 6OV| 6V 5A | 200C 7WC 50M ; 63/160| 500MA| AHP | SGS 

BUY68-16 NS |TO39 |LO4 100V 6ov! 6V SA | 200C TWC 50M Û 100MN 1A! RHP | SGS 

BUY69A NS |TO3 |LO5 1000V 10A | 200C 100WC 2M | 15MN| 2500MA]| AHE | TIS 

BUY69B NS |ITO3 |LO5 800V 10A | 200C 100WC 2M ÿ 15MN| 2500MA| AHE | TIS 

BUY69C NS |TO3 LOS 500V à : 10A | 200C 100WC 2M à 15MN]| 2500MA) AHE | TIS : 

BUY70A NS |TO3 105 1000V 10A | 200C 75WC 2M : 15MN 1A| AHE | TIS . 

BUY70B NS |TO3 |LOS 800V 10A | 200C 75WNC 2M . 15MN 1A| AHE | TIS : 

BUY70C NS |TO3 |LO5 500V 10A | 200C 75WC 2M ; 15MN A! AHE | TIS . 

BUY71 NS |TO3S V|LOS5 2200V 3 10A | 200C 40WC ï à : AHE | TIS . 

BUY72 NS |X06 LO8 280V| 200V| 6V 10A | 200C 60WC : ; 8MN 7A| AHE | SIE ; 

BUY72-4 NS |TO3 |LO5 280V| 200V| 6V 10A | 200C 60WC 10M| 200P 25/63 2A| AHE | SIE ; 

BUY72-6 NS |TO3 V|LOS5 280V] 200V| 6V 10A | 200C 60WC 10M| 200P 40/100 2A} AHE | SIE . 

BUY72-10 NS |TO3 |LO5 280V| 200V] 6V 10A | 200C 60WC 10M| 200P 63/160 2A| AHE | SIE ; 

BUY73 NS |TO3 V|LO5 230V] 200V|] 5V 15A | 200C 100WC 25M > 8MN 12A! RHE | SIE | BUX24 

BUY74 NS :TO3 LOS 400V| 250V| 7V 12A | 175C 110WC 10M à 5SMN 10A! RHE | SIE | 

BUY75 NS |TO3 LOS 600V| 300V] 7V 12A! 175C 110WC 10M : 5SMN 10A| RHE | SIE : 

BUY76 NS |TO3 LOS 750V| 350V| 7V 12A | 175C 110WC 10M : 4MN 10A| RHE | SIE | BUX24 

BUY77 NS |TO3 |LOS5 400V| 250V!I 7V SA | 200C 60WC 15M : 5SMN SA| AHE | SIE | BU120 

BUY78 NS |TO3 |LO5 600V! 300V! 7V SA } 200C 60WC 15M : SMN 5SA| RHE | SIE | BU134 

BUY79 NS |ITO3 LOS 750V| 350V] 7V SA | 200C 60WC 15M à 4MN SA| RHE | SIE | BU134 

BUY80 N S |TO39 |LO4 150V 60V| 7V SA | 175C 20WC 40M : 35MN| 100MA| RHP | FER | BSV64 

BUY81 : NS |TO39 |LO4 150V:  60V] 7V:7500MA | 175C 24NC 40M s SOMN, 100MA) RHP | FER : 

BUY82 | NS |To3 |Lo4 150V 6OV| 7V 10A | 175C 30WC 40M . 30OMN| 100MA| RHP | FER . 

BUY83 N S |TO66 |L43 : 149V! . 3A ! 200C 25WC ; : 25/100| 500MA| RMS | TFK ; 

BUY84 NS |TO3 |LO5 800V| 300V| 8v 15A ! 150C 100WC ? 5 5MN 8A| AHE | SGS . 

BUY85 NS |TO3 LOS 600V| 250V! 8V 15A | 150C 100WC : . 4MN 6A| AHE | SGS ; 

BUY86 NS |To3 |Lo5 | 200v| 120vi 5v 7A| 150C 62WC 45M|  80P 15MN 5SA| RHS | MUL | BUY88 

BUY87 NS |Tos |Lo5 | 300v 150V| 5V 7A| 150C 62WC 45M|  80P 30MN 2A| RHS | MUL | BUY88 

BUY88 N S |TO3 |LOS5 400V| 150V| 5V 7A| 150C 62WC 45M|  80P 3OMN 1A! RHS | MUL | BUY88 

BUY89 NS |TO3 LOS 500V| 800V 6A | 150C 80WC 3M . 2.5MN| 4500MA | AHE | MUL ; 

BUY90 P S |TO39 |LO4 150V 60V| 7V 10A | 175C 30WC 40M : 25MN 2A! RHP | FER 

BUY91 P S |TO39 |LO4 150V 60V| 7V]|7500MA | 175C 24e] 40M| . 40MN 2A| RHP | FER | 
BUY92 N S |TO39 |L04 150V 60V| 7V 10A | 175C 30WC 4m | à 40MN 2A! RHP | FER 

BUY94 NS |TOs LO5 750V! 300V 15A | 200C 100WC 30M| 25P 45MN 2A| AHE | SGS 

BUY95 NS [Tos LO5 600V | 250V 15A | 200C 100WC 30M | 55P 40MN 2A| AHE | ss 
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BUY96 NS |TO3 |LO5 450V| 275V| . 15A | 200C 100WC 30M| 110P 40MN 2A| AHE | SGS ; s 
BUYP52 NS |[TO3 |LOS5 120V| . . 8A | 175C 50WC. 4M| . 10MN| 500MA| AMH | UNR |BDX95  |2N5759 
BUYP53 NS [TO3 |LOS 80v| . : 3A| 175C 5S0WC 4M| . 20MN|  500MA| AMH | UNR |BDX95  |2N5759 
BUYP54 NS |[TO3 |LOo5 40V| . : 3A | 175C SOWC 4M| . 20MN|  500MA | AMG | UNR |BDX95  |2N5759 
CLO55 P S |TO92 |L14 20V| . |1500MA| . 800MWH , ; 50/360| 100MA| AMG | MCE . ; 
CLO55P ps |x89 |L14 20V| . |1500MA) . 750MWF : ; 50/360| 100MA | AMG | MCE 

CLO66 N S |[TO9 |L14 20V| . |1500MA| . 800MWH | . 50/360| 100MA| AMG | MCE 

CLO86P NS |x89 |L14 20V| . |1250MA| . 750MWF . | 50/360| 100MA| AMG | MCE 

CL151-3 NS IxX16 |Xx16 10V| . | 100MA| . 100MWF ; : 60/600 1MA| ALG | MCE 

CL151-3A NS IxX16 |x16 10V| . | 100MA| . 100MWF ; à 60/150 1MA| ALG | MCE 

CL151-3B NS |X16 |x16 10V| . | 100MA| . 100MWF . : 100MN 1MA| ALG | MCE 

CL151-3C NS |IX16 |Xx16 10V! . | 100MA! . 100MWF . ; 200MN 1MA| ALG | MCE 

CL151-4 NS IX16 |x16 10V| . | 100MA| . 100MWF : É 60/600 1MA| ALG | MCE 

CL151-4A NS Ix1I6 |x16 10VI . | 100MA| . 100MWF : . 60/150 1MA| ALG | MCE 

CL151-4B NS IX16 |x16 10V| . | 100MA| . 100MWF . ‘ 100MN 1MA| ALG | MCE 

CL151-4C NS IXI6 |x16 ; 10V| . | 100MA| . 100MWF 5 : 200MN 1MA| ALG | MCE 

CL152-3 NS |x16 |X16 ; 10V| . | 100MA| . 100MWF . . 60/600 1MA| ALG | MCE 

CL152-3A PS |xX16 |X16 . 10V| . | 100MA| . 100MWF . . 60/150 1MA| ALG | MCE 

CL152-3B PS.IxX16 |x16 : 10V! . | 100MA| . 100MWF : . 100MN 1MA| ALG | MCE 

CL152-3C PS IxX16 |X16 ; 10V| . | 100MA| . 100MWF , ; 200MN 1MA| ALG | MCE 

CL152-4 PS Ix16 |x16 ; 10V| . | 100MA| . 100MWF . ; 60/600 1MA| ALG | MCE 

CL152-4A PS Ix16 |x16 . 10V| . | 100MA| . 100MWF ; ; 60/150 1MA| ALG | MCE 

CL152-4B PS Ix16 1|X16 : Aov| . | 100MA| . 100MWF ; . 100MN 1MA| ALG | MCE 

CL152-4C PS IxI6 |x16 . 10V| . | 100MA| . 100MWF . | 200MN 1MA | ALG | MCE 

CL155 P S [TO92 |L14 : 25V| . 2A| . 800MWH | : 50/360|  100MA | AMG | MCE 

CL155P PS |X89 |L14 . 25V| . 2A| . 750MWF - - 50/360|  100MA | AMG | MCE 

CL166 NS |[TO92 |L14 . 25V| . 2A| . 800MWH . . 50/360| 100MA| AMG | MCE 

CL166P NS |X89 |L14 . 25V| . 2A| . 750MWF . | 50/360| 100MA | AMG | MCE 

CL168 NS |[TO92 |L21 ; | . 3A| . 625MWF : : 300MN 10MA | AMG | MCE 

CL169 N S |TO92 |L21 . gv| . 38A| . 625MWF ; . 180MN|  100MA | AMG | MCE 

CL266 NS |TO92 |L14 . 60V| . 2A| . 625MWF . . 45MN|  100MA| AMG | MCE 

CL266P NS |X89 |L14 c 60v| . 2A!| . 750MWF : : 25MN 1MA | AMG | MCE 

CL855 P S |TO92 |L14 : 60V| . |1500MA| . 625MWH : : 50/240| 100MA| AMG | MCE 

CL866 NS [TO92 |L14 | 60V| . |1500MA| . 625MWH : . 50/240| 100MA| AMG | MCE ; : 
cs9011 NS |TO92 |L14 . 18V| 3V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M|  3P 29/280 1MA| ALG | NAT |BC347A |2N3904 
CS9011D NS [TO92 |L14 20V| 18V| 3V] 50MA|150C| 600MWF : 3P5 28/45 1MA| RLG | NAT 

CS9011E NS |[TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA|150C| 600MWF . 3P5 39/60 1MA | RLG | NAT 

CS9011F NS [TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF ; 3P5 54/80 1MA| RLG | NAT 

CS9011G N S |[TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF : 3P5 72/108 1MA| RLG | NAT 

CS9011H N S |[TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF . 3P5 97/106 1MA| RLG | NAT 

CS90111 NS |[TO9 |L14 20V| 18V] 3V| 50MA]|150C| 600MWF | 3P5 132MN 1MA| RLG | NAT / ; 
CS9012 P S |[TO92 |L14 , 25V| 3V 1A| 150C|  600MWF 200M|  20P 64/202 5MA | AMG | NAT |BC388  |2N4403 
CS9012D P S [TO9 |L14 25V| 25V] 3V| 100MA| 150C| 600MWF £ : 64/91 50MA | ALG | NAT | ; 
CS9012E P S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA]| 150C| 600MWF | | 78/1121  50MA| ALG | NAT 

CS9012F P S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V] 100MA| 150C| 600MWF ; - 96/135| 50MA| ALG | NAT 

CS9012G P S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF l : 118MN|  50MA| ALG | NAT 

CS9012H P S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF | . 144MN| 50MA| ALG | NAT 

CS90121 P S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF J ; 180MN| 50MA]| ALG | NAT . : 
CS9013 NS |[TO92 |L14 à 25V| 3V 1A| 150C| 600MWF 200M|  20P 64/202 5MA | AMG | NAT |BC387  |2N4401 
CS9013D NS [TO92 |Li4 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF : / 64/91 50MA| ALG | NAT . ; 
CS9013E N S [TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA]| 150C!| 600MWF à . 78/112|  50MA| ALG | NAT 

CS9013F N S |[TO92 |L14 25V|] 25V| 3V| 100MA!| 150C| 600MWF : , 96/135|  50MA| ALG | NAT 

CS9013G N S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF ; . 118MN]  50MA| ALG | NAT 

CS9013H N S |TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA]| 150C| 600MWF . . 144MN| 50MA| ALG | NAT 

CS90131 NS [TO92 |L14 25V| 25V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF : ; 180MN|  50MA| ALG | NAT 

CS9014 N S [TO92 |L14 . 18V| 3V| 100MA| 150C 1WF 150M| 3P5 60MN 1MA| ALG | NAT |BC347A |2N3904 
CS9014A NS |[TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA|150C| 600MWF . . 60/150 1MA| ALG | NAT 

CS90148 N S [TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA|150C| 600MWF | ; 100MN 1MA| ALG | NAT 

CS9014C NS |[TO92 |L14 20V| 18V| 2V| 50MA|150C| 500MWF : : 200MN 1MA| ALG | NAT ; ; 
CS9015 P S |TO92 |L14 ; 18V| 3V| 100MA| 150C| 600MWF 300M|  6P 60MN 1MA| ALG | NAT |BC350A |2N3906 
CS9015A P S |TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA|150C| 600MWF : | 60/150 1MA| ALG | NAT 

CS90158 P S |TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF ; ; 100MN 1MA| ALG | NAT 

CS9015C P S |TO92 |L14 20V| 18V| 3V| 50MA]| 150C| 600MWF | | 200MN 1MA| ALG | NAT 2 . 
CS9016 NS |TO92 |L14 ; 20V| 3V| 12MA|135C| 300MWF 375M| 0P55 29/146 1MA| VLA | NAT | BF369 2N918 
CS9016D | N S |TO92 |L14 20V| 20V| 3V| 50MA|150C| 600MWF ; 1P6 28/45 1MA| KLG | NAT : . 
CS9016E N S [TO92 |L14 20V| 20V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF : 1P6 39/60 1MA| RLG | NAT 

CS9016F NS |TO92 |L14 20VI 20V| 3V| 50MA!|150C| 600MWF : 1P6 54/80!  1MA| RLG | NAT 

CS9016G NS |TO92 |L14 20V| 20V| 3V| 50MA|150C| 600MWF s 1P6 72/108 1MA| RLG | NAT 

CS9016H NS |TO92 |L14 20V| 20V| 3V| 50MA]|150C| 600MWF ; 1P6 97/146 1MA| RLG | NAT : . 
CS9018 NS |TO92 |L14 12V| 2V| 100MA]| 135C| 300MWF 600M|  1P7 29/198 1MA| ULG | NAT | BF357 2N5770 
CS9018D NS |TO92 |L14 20V| 12V| 2V| 50MA!150C| 600MWF : : 28/45 1MA| ALG | NAT 

CS9018E NS |[TO92 |L14 20V| 12V| 2V| 50MA!150C| 600MWF ; | 39/60 1MA| ALG | NAT 

CS9018F NS |TO92 |L14 20V| 12V| 2V| 50MA!150C| 600MWF ; . 54/80 1MA| ALG | NAT 

CS9018G N S |TO92 |L14 20V| 12V!I 2V| 50MA]| 150C| 600MWF | | 72/108 1MA| ALG | NAT : . 
CV SERIES | . : - : k ; ; ; . ; | . | SEE APPENDIX E 
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D16G6 N S |TO98 |L21 30V 12V| 3V] 25MA]|100C| 200MWF 500M 20MN 5MA | TUO | GES | BFX73 2N3983 
D16P1 N S |TO98 |L21 18V 12V] 12V] 200MA]| 125C| 400MWF 60M 2KMN 2MA| ALD | GES |BCW36  |2N3704 
D26C1 NS |X15 X15 25V 25V] 5V| 200MA)| 125C S0OMWF 200M 30/90 10MA | RMS | GES | BC387 2N4401 
D26C2 NS |X15 xX15 25V 25V| 5V} 200MA | 125C SOMWF 200M 60/180 10MA]| RMS | GES | BC387 2N4401 
D26C3 NS |X15 x15 25V 25V| 5V] 200MA\ 125C S0MWF 200M 140MN 10MA | RMS | GES | BC387 2N4401 
D26C4 NS |X15 x15 25V 25V| 5V| 200MA| 125C 90MWF 200M 250MN 10MA | RMS | GES | BC387 2N4401 
D26C5 NS |X15 x15 25V 25V| 5V| 200MA| 125C 90MWF 200M 400MN 10MA | RMS | GES | BC387 2N4401 
D26E1 NS |X15 xX15 45V 45V! 5V| 100MA | 100C SOMWF 80M 100MN 1OUA| ALN | GES | BC349 2N3904 
D26E2 NS |X15 X15 40V 40V| 5V| 100MA]| 100C S0OMWF 40/90|  100UA| ALG | GES | BC349 2N3904 
D26E3 NS !X15 X15 40V 40V] 5V}| 100MA)} 100C SOMWF 70/145|  100UA| ALG |} GES | BC349 2N3904 
D26E4 NS |X15 X15 40V 40V| 5V| 100MA)| 100C S0MWF 115MN!  100UA| ALG | GES | BC349 2N3904 
D26E5 NS |X15 x15 40V 40V| 5V] 100MA| 100C 90MWF 180MN|  100UA| ALG | GES | BC349 2N3904 
D26E6 NS |X15 xX15 40V 40V| 5V]| 100MA]| 100C 90MWF . 40/330| 100UA| ALG | GES | BC349C |2N3904 
D26G1 NS |X15 xX15 30V 15V] 3V] 100MA]| 100C SOMWF 600M 20MN 3MA| TUO | GES | BFX73 2N918 
D26P1 NS |X15 X15 18v 12V| 12V 1A | 100C S0MWF 60M 2KMN 2MA| ALD | GES 
D26P2 NS |X15 xX15 25V 25V| 12V 1A | 100C SOMWF 60M 2KMN 2MA| ALD | GES 
D26P3 NS |X15 xX15 25V 25V| 12V 1A! 100C 90MWF 60M 7KMN 2MA| ALD | GES 
D28E1 P S |TO98 |L2i 35V 25V| 5V| 750MA]| 150C| S5S00MWF 100M 45MN| 500MA| AMG | GES | BC388 2N4403 
D29E2 P S |TO98 |L21 35V 25V| 5V| 750MA| 150C| 500MWF 135M 60MN| 500MA| AMG | GES | BC388 2N4403 
D29E4 P S |TO98 |L21 50V 40V] 5V| 750MA] 150C| 500MWF 80M 60/120 2MA | AMG | GES | BC388 2N4403 
D28E5 P S |TO98 |L21 50V 40V] 5V| 750MA] 150C| 500MWF 120M 100MN 2MA| AMG | GES | BC388 2N4403 
D29E6 PS |TO98 |L21 50V 40V| 5V] 750MA]| 150C|  500MWF 135M 150MN 2MA| AMG | GES | BC338 2N4403 
D29E7 P S |TOS8 |L21 50V 40V| 5V! 750MA]| 150C| 500MWF 150M 250MN 2MA | AMG | GES | BC388 2N4403 
D29E9 P S |TO98 |L21 70V 60V| 5V| 750MA|150C| 500MWF 80M 60/120 2MA| AMH | GES |BC212L |2N4061 
D29E10 PS |ITO92 |L14 70V 60V| 5V| 750MA]| 150C| 500MWF 120M 100MN 2MA| AMG | GES |BC212L |2N5086 
D29F1 P S |TO98 |L21 40V 40V| 4V] 100MA | 125C| 360MWF 90M 60/120 2MA| ALH | GES | BC212L | 2N5086 
D29F2 PS |TO98 |L21 40V 40V] 4V] 100MA| 125C| 360MWF 90M 100MN 2MA| ALH | GES |BC212L |2N4061 
D29F3 PS |TO98 |L21 40V 40V| 4V| 100MA | 125C| 360MWF 90M 150MN 2MA| ALH | GES |BC212L |2N5086 
D29F4 P S |TO98 |L21 40V 40V| 4V] 100MA] 125C| 360MWF S0M 250MN 2MA| ALH | GES |BC212L |2N5086 
D29F5 P S |TO98 |L21 60V 60V| 4V| 100MA]| 125C| 360MWF 90M 60/120 2MA| ALH | GES |8BC212L |2N5086 
D29F6 P S |TO98 |L21 60V 60OV| 4V} 100MA] 125C| 360MWF 90M 100MA 2MA!| ALH | GES |BC212L |2N5086 
D29F7 P S |TO98 |L21 60v 60V| 4V| 100MA]| 125C| 360MWF 90M 150MA 2MA| ALH | GES |BC212L |2N5086 
D29E10 PS |TO98 |L21 70V 60V| 5V}| 750MA]| 150C| 500MWF 120M 100MN 2MA | AMH | GES |BC212L |2N4061 
D30A1 PS |X15 X15 25V 25V| 4V]| 200MA| 100C SOMWF 200M 30/90 10MA | RMG | GES | BC388 2N4403 
D30A2 PS :X15 x15 25V 25V| 4V| 200MA| 100C S0MWF 200M 60/180 10MA| RMG | GES | BC388 2N4403 
D30A3 PS |X15 X15 25V 25V] 4V]| 200MA] 100C 90MWF 200M 140MN 10MA | RMG | GES | BC388 2N4403 
D30A4 PS |X15 x15 25V 25V| 4V| 200MA]| 100C 9S0MWF 200M 250MN 10MA | RMG | GES | BC388 2N4403 
D30A5 PS |X15 X15 25V 25V| 4V! 200MA| 100C S0OMWF 200M 400MN 10MA | RMG | GES | BC388 2N4403 
D32K1 NS |X10 L20 30V 25V|] 4V] 750MA]| 150C| 500MWF 275M 50/200! 100MA| RMS | GES | BC387 2N4401 
D32K2 NS |X10 L20 5S0vV 40V| 4V]| 750MA]150C| 500MWF 275M 50/200| 100MA| RMS | GES | BC387 2N4401 
D32P1 NS |X10 L20 40V 30V| 4V] SOMA]|150C| 360MWF 120M|  1P5 40/80 2MA | FRM | GES | BF185 
D32P2 NS |X10 L20 40V 30V| 4V| 50MA]|150C| 360MWF 150M|  1P5 60/120 2MA| FRM | GES | BF185 
D32P3 NS |X10 L20 40V 30V| 4V|I 50MA]|150C| 360MWF 200M|  1P5 100MN 2MA]| FRH | GES | BF185 
D32P4 NS |X10 L20 40V 30V| 4V| 50MA]150C| 360MWF 300M|  1P5 150MN 2MA| FRH | GES | BF185 $ 
D33D21 NS |TO98 |L21 35V 25V| 5V| 750MA]|150C| 500MWF 100M|  15P 45MN]| 500MA| AMG | GES |BCW36 | 2N3704 
D33D22 N S |TO98 |L21 35V 25V| 5V] 750MA]| 150C| 500MWF 130M|  15P 6OMN| 500MA| AMG | GES |BCW36 | 2N3704 
D33D24 NS |TO88 |L21 50V 40V| 5V]| 750MA| 150C| 500MWF 80M| 15P 60/120 2MA| AMG | GES |BCW36  |2N3704 
D33D25 NS |TOS8 |L21 50V 40V| 5V] 750MA) 150C| 500MWF 120M| 15P 100MN 2MA| AMG | GES |BCW36 | 2N3704 
D33D26 N S |TOS8 |L21 5s0vV 40V| 5V] 750MA| 150C| 500MWF 135M|  15P 150MN 2MA | AMG | GES |BCW36 | 2N3704 
D33D27 NS |TOS8 |L21 s0ov 40V| 5V] 750MA| 150C| 500MWF 150M|  15P 250MN 2MA| AMG | GES |BCW36  |2N3704 
D33D29 N S |TOS8 |L21 70V 60V| 5V| 750MA]| 150C| 500MWF 80M| 15P 60/120 2MA| AMH | GES |BCW36 | 2N3704 
D33D30 N S |TOS8 |L21 70V 60V| 5V] 750MA]| 150C| 500MWF 120M| 15P 100MN 2MA| AMH | GES | BCW36 | 2N3704 
D38H1 NS |TO92 |E14 60v 6OV| 5V] 500MA]| 150C| 500MWF 80M| 12P 60/150 10MA | AMG | GES : ï 
D38H2 NS |TO92 |L14 60V GOV| 5V| 500MA]| 150C| S5S00MWF 80M| 12P 100MN 10MA | AMG | GES 
D38H3 NS |TO92 |L14 60v 60V| 5V]| 500MA] 150C| 500MWF 80M| 12P 200MN 10MA | AMG | GES 
D38H4 NS |TO92 |L14 80V 80V| 5V]| 500MA] 150C| 500MWF 80M| 12P 60/150 10MA | AMG | GES 
D38H5 NS |TO92 |L14 80v 80V| 5V| S00MA]| 150C| 500MWF 80M| 12P 100MN 10MA | AMG | GES 
D38H6 NS |TO92 |L14 80v 80V! 5V| 500MA! 150C|  500MWF 80M| 12P 200MN 10MA | AMG | GES 
D38H7 NS |TO92 |L14 100V] 100V] 5V]| 500MA]| 150C! 500MWF 80M| 12P 60/150 10MA | AMH | GES 
D38H8 NS |TO92 |L14 100V] 100V] 5V]| 500MA]| 150C| 500MWF 80M| 12P 100MN 10MA | AMH | GES 
D38H9 NS |TO92 |L14 100V| 100V] 5V]| 500MA]| 150C| 500MWF 80M| 12P 200MN 10MA | AMH | GES 
D38L1 NS |TO92 |L14 40V 40V]| 14V] 500MA | 150C|  500MWF 80M 4P 2K/20K 2MA| AMD | GES 
D38L2 N S |TO92 |L14 40V 40V]| 14V] 500MA]| 150C|  500MWF 80M 4P 7K/70K 2MA| AMD | GES 
D38L3 NS |TO92 |L14 40V 40V| 14V] 500MA! 150C|  500MWF 80M 4 S0KMN 2MA| AMD | GES 
D38L4 NS |TO92 |L14 25V 25V! 14V] 500MA] 150C|  500MWF 80M 4P 2K/20K 2MA| AMD | GES 
D38L5 NS |TO92 |L14 25V 25V] 14V] 500MA]| 150C| 500MWF 80M 4 7K/70K 2MA} AMD | GES 
D38L6 NS |TO92 |L14 25V 25V] 14V| 500MA| 150C|  500MWF 80M 4P 50KMN 2MA| AMD | GES 
D38S1 NS |TO92 |Lt4 30V 30V|] 7V] 100MA]| 125C| 400MWF 4P 400MN 1MA| ALG | GES 
D38S2 NS |TO92 |L14 30V 30V| 7V] 100MA]125C| 400MWF 4P 600/2K 1MA| ALG | GES 
D38S3 NS |TO92 |L14 30V 30V| 7V]| 100MA] 125C| 400MWF 4P 1K/2K 1MA| ALG | GES 
D38S4 NS |TO92 |L14 30V 30V] 7V| 100MA]125C)] 400MWF 4P 1K5/3K 1MA| ALG | GES 
D38S5 NS |TO92 |L14 45V 45V|] 7V| 100MA]| 125C| 400MWF 4P 400MN 1MA| ALG | GES 
D38S6 NS |TO92 |L14 45V 45V| 7V] 100MA]| 125C| 400MWF 4P 600/2K 1MA| ALG | GES 
D385S7 NS |TO9 |L14 45V 45V| 7V] 100MA]| 125C| 400MWF 4P 1K/2K|  100UA!| ALG | GES 
D38S8 NS |TO92 |L14 60v 60V|] 7V| 100MA]| 125C| 400MWF 4P 250MN 1MA| ALG | GES 

! 
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Vce |Vesl dc T P.TOT fT Co ect | FAB Equ. Equ. 
max [max] max |max| max min | max EUR. USA 

D38S9 N S |[TO92 |L14 60V| 60V| 7V| 100MA]| 125C| 400MWF 4P|  400MN 1MA| ALG | GES 

D38510 N S [TO9 |L14 60V| 60V| 7V| 100MA]|125C| 400MWF 4P|  600/2K 1MA| ALG | GES 

D38V1 N S [TO9 |L14 200V| 200V| 5V| 500MA!| 150C| 500MWF 50M|  5P 45MN| 10MA| AMH | GES 

D38V2 N S [TO |L14 250V| 250V| 5V| 500MA!| 150C| 500MWF 50M|  5P 35MN| 10MA| AMH | GES 

D38V3 N S |[TO92 |L14 300V| 300V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 50M|  5P 25MN|  10MA| AME | GES 

D38W7 N S [TO |L14 100V] 80V| 5V| 100MA|125C| 400MWF 75M| 4P| 150MN|] 100UA| ALN | GES 

B38W8 N S |[TO92 |L14 100V] 80V| 5V| 100MA | 125C| 400MWF 75M| 4P| 250MN| 100OUA| ALN | GES 

D38W9 N S |[TO92 |L14 100V] 80V| 5V| 100MA | 125C| 400MWF 75M|  4P| 400MN| 100UA| ALN | GES 

D38W10 N S |[TO92 |L14 100V] 80V| 5V| 100MA | 125C| 400MWF 75M| 4P| GOOMN| 100UA| ALN | GES 

D38W12 N S [TO92 |L14 120V| 100V| 5V| 100MA | 125C| 400MWF 75M| 4 150MN|  100UA| ALH | GES 

D38W13 NS |[TO92 |L14 120V] 100V| 5V| 100MA| 125C| 400MWF 75M| 4P| 250MN| 100UA| ALH | GES 

D38W14 NS |[TO92 |L14 120V] 100V| 5V| 100MA | 125C| 400MWF 75M|  4P| 400MN| 100UA| ALH | GES : , 

D38S7 N S |[TO92 |L14 45V 100MA | 150C|  400MWF 100M|  4P| 400MN| 100UA| ALN | GES |BC349B |2N5210 

D38H1-3 N S |[TO92 |L14 60V S00MA | 150C| 500MWF 50M| 10P 60MN| 10MA| AMG | GES |BCX49  |2N5551 

D38H4-6 N S |TO92 |L14 80V 500MA | 150C| 500MWF 50M|  10P 60MN| 10MA| AMH | GES |BCX49  |2N5551 

038L1-3 N S |[TO92 |L14 25V 500MA | 150C| 500MWF 45M|  8P 2KMN 2MA| AMD | GES |BC875 |2N5305 

D38L4-6 N S |[TO92 |L14 40V 500MA | 150C|  500MWF 45M|  8P 2KMN 2MA | AMD | GES |BC875  |2N5305 

D38Y1-3 N S |[TO92 |L14 200V| . | 100MA|150C| 500MWF 50M|  10P 30MN|  20MA| ALE | GES . 2N6517 

D39C1 P S |TO92 |L14 40V| 40V| 14V| 500MA| 150C| 500MWF 80M|  4P| 2K/20K 2MA | AMD | GES | 

D39C2 P S |[TO92 |Li4 40V| 40V| 14V| 500MA]| 150C| 500MWF 80M|  4P| 7K/70K 2MA | AMD | GES 

D39C3 PS |TO92 |Li4 40V| 40V| 14V| 500MA| 150C| 500MWF 80M|  4P|]  50KMN 2MA | AMD | GES 

D39C4 PS |TO92 |Li14 25V| 25V| 14V| 500MA| 150C| 500MWF 80M|  4P| 2K/20K 2MA | AMD | GES 

D39C5 PS |TO92 |L14 25V| 25V| 14V| 500MA| 150C| 500MWF 80M|  4P| 7K/70K 2MA | AMD | GES 

D39C6 PS |TO92 |L14 25V| * 25V| 14V| 500MA]| 150C| 500MWF 80M|  4P|  50KMN 2MA | AMD | GES 

D39/1 PS |TO92 |Li4 60V| 6oV| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 60M|  20P 60/150|  10MA| AMG | GES 

D39J2 PS |TO92 |L14 60V| 60V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 6ON| 20P| 100MN|  10MA| AMG | GES 

D39J3 PS |TO92 |L14 60V| 60V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 60M| 20P| 200MN|  10MA! AMG | GES 

D39H4 PS |TO92 |L14 80V| 80V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 60M| 20P 60/150| 10MA| AMG | GES 

D39J5 P S |TO92 |L14 80V| 80V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 60M| 20P| 100MN|  10MA| AMG | GES 

D39J6 P S |TO92 |L14 80V| 80V| 5V| 500MA| 150C| 500MWF 60M| 20P| 200MN|  10MA| AMG | GES 

D394J7 P S [TO92 |L14 100V| 100V| 5V] 500MA | 150C| 500MWF 60M| 20P 60/150| 10MA| AMH | GES 

D39J8 PS |TO92 |L14 100V| 100V| 5V] 500MA | 150C| 500MWF 60M| 20P| 100MN|]  10MA! AMH | GES 

D39J9 PS [TO92 |L14 100V| 100V| 5V| 500MA | 150C| 500MWF 60M| 20P| 200MN|  10MA| AMH | GES 

D39V1 P S [TO92 |L14 200V| 200V| 5V| 600MA]| 150C| 650MWF 25M|  6P 40MN|  10MA| AMH | GES 

D39V2 P S [TO92 |L14 250V| 250V| 5V| 600MA| 150C| 650MWF 25M|  6P 40MN| 10MA| AMH | GES 

D39V3 P S [TO92 |L14 300V| 300V| 5V| 600MA|150C| 650MWF 25M|  6P 40MN| 10MA| AME | GES ; : 

D38W5-10 N S [TO92 |L14 80v 100MA | 150C|  400MWF 125M| 4P| 150MN| 10OUA| ALN | GES |BC349B |2N5210 

D39C1-3 PS [TO92 |L14 ; 40V| . | 500MA|150C| 500MWF 45M|  10P 2KMN 2MA | AMD | GES . ; 

D39C4-6 PS [TO92 |L14 : 25V| . | 500MA!150C| 500MWF 45M|  10P 2KMN 2MA | AMD | GES | 

D39J1-3 PS |[TO92 |L14 , 60v 500MA | 150C| 500MWF 40M|  20P 60MN| 10MA| AMG | GES | BCX56 

D39J4-6 PS |[TO92 |L14 8oV| . | 500MA]| 150C| 500MWF 40M|  20P 60MN| 10MA| AMG | GES | BCX50 

D40C1 N S |TO202 | M13 30V| 30V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M|. 10P|  10KMN| 200MA| AMD | GES | 

D40C2 N S |TO202 | M13 30V| 30V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M| 10P|  40KMN| 200MA| AMD | GES 

D40C3 N S |TO202 | M13 30V| 30V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M| 10P|  SOKMN| 200MA| AMD | GES 

D40C4 N S |TO202 | M13 40V| 40V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M| 10P|  10KMN| 200MA| AMD | GES 

D40C5 N S |TO202 | M13 40V| 40V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M| 10P|  40KMN| 200MA| AMD | GES 

D40C7 N S |TO202 | M13 50V| 50V| 13V| 500MA| 150C| 625MWF 40M| 10P|  10KMN| 200MA| AMD | GES 

D40C8 N S |TO202 | M13 50V| 50V| 13V| 500MA| 150C| 6250MWC 35M| 10P|  40KMN| 200MA| AMD | GES 

D40D1 N S |TO202 | M13 45V|  30V| 5v 1A| 150C| 6250MWC 100M|  12P 50/150| 100MA| RMP | GES 

D40D2 N S |TO202 | M13 45V|  30V| 5v 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P| 120MN| 100MA| RMP | GES 

D40D3 N S |TO202 | M13 45V| 30V| 5v 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P| 290MN| 100MA| RMP | GES 

D40D4 N S |TO202 | M13 60V| 45V| 5V 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P 50/150| 100MA| RMP | GES 

D40D5 N S |TO202 | M13 60V| 45V| 5Vv 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P| 120MN| 100MA| RMP | GES 

D40D6 N S |TO202 | M13 45V| 45V 2A| 150C| 6250MWC| 200M| . 20/150| 100MA| AHG | NAT 

D40D7 N S |TO202 | M13 75V|  60V| 5v 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P 50/150| 100MA| RMP | GES 

D40D8 N S |TO202 | M13 75V|  60V| 5V 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P| 120MN| 100MA| RMP | GES 

D40D10 N S |TO202 | M13 gov| 75V| 5V 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P 50/150| 100MA| RMP | GES 

D40D11 N S |TO202 | M13 9oV| 75V| 5v 1A| 150C| 6250MWC 100M| 12P| 120MN| 100MA| RMP | GES 

D40D13 N S |TO202 | M13 75V|  75V 2A| 150C| 6250MWC|  200M 50/150| 100MA| AHH | NAT 

D40D14 N S |TO202 | M13 75V| 75V 2A|.150C| 6250MWC|  200M 120MN| 100MA| AHH | NAT 

D40E 1-4 NS |x17 |M13 30v 2A | 150C gwcC S0MN|  100MA| AHG | GES 

D40E5-6 NS |xX17 |M13 60v 2A | 150C 8WC S0MN|  100MA| AHG | GES ; 

D40E7 NS |xX17 |M13 80v 2A | 150C 8WC S0MN| 100MA| AHH | GES | BD519 

D40K1 NS |x17 |M13 30v 2A | 150C 10WC 35M 10KMN| 200MA| AHD | GES | BD519 

D40K2 NS |X17 |M13 50V 2A | 150C 10WC 35M 10KMN| 200MA| AHD | GES | BD519 

D40K3 N S |TO202 |M13 3ov| 30V| 13V 2A | 150C 10WC 75M 10KMN| 200MA| AHD | NAT 

D40K4 N S |TO202 | M13 50V| 50V| 13V 2A | 150C 10WC 75M| . 10KMN| 200MA| AHD | NAT 

D40N1 N S |TO202 | M13 250V| 250V| 5V| 100MA| 150C| 6250MWC 50M|  3P 30/20| 20MA| TVM | GES 

D40N2 N S |TO202 | M13 250V| 250V| 5V| 100MA]| 150C| 6250MWC 50M|  3P 60/180|  20MA| TVM | GES 

D40N3 N S |TO202 | M13 300V| 300V| 5V| 100MA| 150C| 6250MWC 50M| 3P 30/90|  20MA| TVH | GES 

D4ON4 N S |TO202 | M13 300V! 300V| 5V| 100MA| 150C| 6250MWC 50M| 3P 60/180|  20MA| TVH | GES 

D40N5 N S |TO202 | M13 375V| 375V| 5V| 100MA| 150C| 6250MWC 80M| 3P 20MN|  20MA| TVE | GES 

D40P1 N S |TO202 | M13 200V| 120V| 7V| 500MA| 150C| 6250MWC 50M| 6P 40MN|  80MA| TLM | GES 

D40P2 N S |TO202 | M13 250V| 180V| 7V| 500MA| 150C| 6250MWC 50M| 6P 40MN| 80MA| TLH | GES 

D40P3 N S |TO202 | M13 300V| 225V| 7V| 500MA| 150C| 6250MWC 50M|  6P 40MN|  80MA| TLE | GES 


297 


ic 


Pol. : Ves | Vce |VE8 P.TOT fT Co Eau. Equ. 

Mat. | Boît. [Broch} x | max |max| max | max! max min |max} MFE Fe FCT | FAB EUR USA 
D40P5 NS |To2o2 |mi3 | 3oov| 225v| 7v| 500MA| 150c| 6250MWc|  50M| 6pP]  40MN|  80MA| TvM | NAT 
D40V1 N S |TO202 |M13 |  300v| 250v| s5v| 100MA| 150€ gwc|  50M| 3P 30/20|  20MA| TVM | GES 
D40V2 NS |To2o2 |M13 |  300V| 250v| sv] 100MA| 150€ gwc| 5oM| 3P|  6o/180| 20MA| TVH | GES 
D40V3 N S |TO202 |M13 |  350v| 30ov| 5v| 100MA| 150€ gwc| S50M| 3P 30/90| 20MA| TVE | GES 
D40V4 NS |TO202 |M13 |  300v| 30ov| sv] 100MA| 150€ ewc|  soM| 3P|  6o/180| 20MA| TVE | GES 
D4OV5 NS |Toz02 |m13 |  40ov| 35ov| sv! 100MA| 1500 gwc|  5oM| 3P 30/90| : 20MA| TVE | GES 
D40V6 NS |[To202 |M13 |  40ov| asov| sv] 100MA| 1500 gwc| somM| 3P| 6o/180| 20MA| TVE | GES 
D41D1 PS |To202 | M13 45V| 30ov| sv 1A| 150C| 6250MWwC|  75M| 15P| 50/7150! 100MA| AMP | GES 
D41D2 P S |To202 | M13 45v| 3ov| 5v 1A| 150C| 6250MWC|  75M] 15P| 120MN| 100MA| RMP | GES 
D41D4 P S |To202 | M13 eov| 45v| 5v 1A| 150C| 6250MWC|  75M| 15P|  50/150| 100MA| RMP | GES 
D4105 Ps |To202 | M13 gov| 4sv| 5v 1A| 150c| 625omwc|  75M| 15P|  120MN] 100MA| AMP | GES 
D41D7 PS |To202 |M13 75V| 60v| 5v 1Al 150c| 6250Mwc|  75M| 415P| 50/1650] 100MA| RMP | GES 
D41D8 P S |TO202 | M13 75V| 6ov| 5v 1A| 150C| 6250MWC|  75M| 15P| 120MN| 100MA| RMP | GES 
D41D10 PS |ro202 | M13 gov| 75V| sv 1A|150C| 6250Mwc|  75M| 15P| 50/150] 100MA| RMP | GES 
D41D11 P S |TO202 |M13 gov| 75v| 5v 1A| 150C| 6250MWC|  75M| :15P| 120MN| 100MA| RMP | GES 
D41D13 Ps |ro202 |M13 75V| 75v| . 2A| 150C| 6250MWC|  200M| . 54/150|  100MA| AHH | NAT 
D41D14 P S |To202 | M13 75V| 75V| . 2A| 150C| 6250MWC| 200M| 120MN| _100MA| AHH | NAT | 
DATE Ps |Ixi7 |L35 zov| . 2A | 150C gwc| . . 50MN| 100MA| AHG | GES |BD520 |2N6556 
D41ES Ps |xi7 |L35 . eov| . 2A | 150C ewc| . | 50OMN|  100MA| AHG | GES |BD520 | 2N6556 
D41E7 ps |xi7 |L35 ; gov| . 2A | 150C gwc| . | 5OMN| 100MA| AHH | GES |BD520 |2N6556 
D41K1 p s |ro202 | M13 gov|  3ov| 13v 2A| 150c| 10owc| 50M| 15P|  1KMN| 1500MA| AHG | GES 
D41K2 P S |To202 | M13 sov| 50V| 13V 2A| 150C| 10WC| 50M| 15P|  1KMN| 1500MA| AHG | GES 
D41K3 P S |To202 | M13 3ov| 3ov| 13V 2A| 150C|  10WC|  50M| 15P|  1KMN 1A! AHG | GES 
D41K4 p S |TO202 | M13 sov|  50v| 13V 2A|150C| 10WC| 50M| 15P|  1KMN 1A| AHG | GES 
D42C1 N S |To202 | Mi2 4ov| 3ov| 5v 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D42C2 NS |To202 | m12 4v| sov| sv 3A| 150c| 12Wc|  25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D42C3 N S |TO202 | M12 4ov| 30v| sv 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D42C4 N S |TO202 | M12 5sv| 4sv| 5v 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D42C5 N S |TO202 | M12 55v| 45v| 5v 3A|150C| 12WC|  25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D42C6 N S |TO202 | M12 5sv| 45v| 5v 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D42C7 NS |To202 | M12 7oV| 6ov| 5v sA|150c| 12Wc|  25M| 100P|  25MN| 200MA| AHP | GES 
D42C8 N S |TO202 | M12 7oV| 6ov| 5v 3A| 150€! 12WC|  25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D42C9 N S |TO202 |M12 7oV| &@ov| 5v 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D42C10 N S |TO202 | M12 gov| gov| sv 3A| 150C|  12WC|  25M| 100P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D42C11 N S |To202 | M12 gov| gov| sv 3A| 150C| 12WC|  25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D42C12 N S |To202 |M12 gov| sgov| 5v 3A|150c| 12Wc|  25M| 100P|  40/120| 200MA| AHG | GES 
D42D1 N S |TO202 | M12 sov| 4ov| sv 4A|150C| 12WC| . 45P|  1KMN 3A| AHD | GES 
D42D2 N S |TO202 | M12 sov|  40V| 5v 4A|150C|  12WC| . 45P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D42D3 N S |TO202 | M12 7oV| 6ov| 5v 4A|150C| 12WC| . 45P| 1KMN 3A| AHD | GES 
D42D4 N S |To202 | M12 7ov| 6ov| 5v 4A|150C| 12WC| . 45P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D4205 N S |To2o2 | m12 gov| sgov| 5v aali150c| 12Wc| . 45P|  1KMN 3A| AHD | GES 
D42D6 N S |To202 | M12 gov| 8ov| 5v 4A|150c|  12WC| . 45P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D42T NS Ixi7 |L35 250V| . 2A| 150C| 15WC|  20M| . 30MN| 500MA| AHE | GES 
D42T1 N-S |Tozo2 |M12 |  soov| 25ov| sv 2A|150C| 15WC| 25M| 50P 30/20! 500MA| AHH | GES 
D42T2 NS |To2o2 |M12 |  300v| 250V| sv 2A|150C| 15WC|  25M| 50P| 75/175| 500MA| AHH | GES 
D42T3 NS |To202 |m12 |  4oov| 300v| sv 2A|150c|  15wc|  25M| 50P 30/90| 500MA| AHE | GES 
D42T4 N S |To202 |M12 |  4oov| 300v| 5v 2A|150C| 15WC| 25M| 5oP| 75/175| 500MA| AHE | GES 
D42T5 NS |To202 |mi2 | 30ov| 250! sv 2A| 150C| 15WC| 25M| 50P|  30MN| 500MA| AHH | GES 
D42T6 NS |TO202 |m12 |  400v| 300v| 5v 2A| 150C| 15WC| 25M| 50P|  30OMN| 500MA| AHE | GES 
D42T7 NS |TO202 |M12 |  300V| 250v| sv 2A| 150C| 15WC|  25M| 50P|  150MN| 500MA| AHH | GES 
D42T8 NS |To202 |mi2 |  400v| 300v| sv 2A|150c| 15Wwc| 25M| 5oP|  150MN| 500MA| AHE | GES 
D43C1 p S |To202 | M12 40v|  30v| 5v 3A|150C| 12WC|  20M| 125P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D43C2 p S |To202 | M12 4ov| 30ov| sv 3A|150C| 12WC|  20M| 125P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D43C3 PS |TO202 | M12 4ov| 30ov| sv 3A| 150C| 12WC|  20M| 125P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D43C4 p S |TO202 | M12 ssv| 45V| sv 3A| 150C| 12WC|  20M| 125P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D43C5 p s |To202 | M12 5ssv| 45v| sv 3A|150c| 12Wc|  20M| 125P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D43C6 p S |TO202 | M12 5sv| 45sv| 5v 3A|150C| 12WC|  20M| 125P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D43C7 P S |TO202 | M12 7oV| 6ov| 5v 3A| 150C| 12WC|  20M| 125P!  25MN| 200MA| RHP | GES 
D43C8 P S |TO202 | M12 7oV| 6ov| 5v 3A|150C| 12WC|  20M| 125P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D43C9 P S |To202 | M12 7oV| 6ov| 5v 3A| 150C| 12WC|  20M| 125P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D43C10 p s |To2o2 |M12 gov| gov| sv 3A|150c| 12Wc|  20M| 125P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D43C11 P S |To202 | M12 gov| sov| sv 3A|150C! 12WC|  20M| 125P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D43C12 P S |To202 | M12 gov| gov| sv 3A| 150C| 12WC| 50oM| 75P|  40/120| 200MA| AHG | NAT 
D43D1 P S |To202 | M12 sov| 40V| sv 4A| 150€! 12WC| . 75P|  1KMN 3A| AHD | GES 
D43D2 P S |To202 | M12 sov| 40V| 5v 4A|150C|  12WC| . 75P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D43D3 p s |To202 | M12 7ov| éov| sv 4Al150c|  12WC| . 75P|  1KMN 3A| AHD | GES 
D43D4 p S |TO202 | M12 7ov| 6ov| sv 4A1150C| 12WC| . 75P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D4305 p S |To202 | M12 gov| gov| 5v 4A|150C| 12WC| . 75P|  1KMN 3A| AHD | GES 
D43D6 p S |TO202 | M12 gov|  gov| 5v 4A|150C| 12WC| . Z5P|  3KMN 3A| AHD | GES 
D44C1 N S |TOP6s | L32 4ov| 3ov| sv 4A|150C| sowc|  25M| 100P|  25MN| 200MA|.RHP | GES 
D44C2 NS |Topss | L32 4ov| sov| sv 4al150c| sowc|  25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D44C3 N S | Topes | L32 4ov| sov| 5v aal150c|  3owc|  25M| 100P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
D44C4 N S |TOP6 | L32 55V| 45V| sv 4A|150C| 3owc|  25M| 100P|  25MN| 200MA| RHP | GES 
D44C5 N S |TOP66 | L32 55V| 45V| sv 4A|150C| 3owc| 25M| 100P|  40/120| 200MA| RHP | GES 
D44C6 N S |TOP66 | L32 55v| 45V| sv 4A|150C|  3owc|  25M| 100P|  40MN| 200MA| RHP | GES 
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Pol. Vcs Vce | VEB IC TJ P.7oT fT 
max | max |max| max | max max min 


Equ. Equ. 
FCT | FAB | EUR. | USA 


Mat. Boît. |Broch. 


D44C7 N S |TOP66 | L32 70V 60V] 5V 4A | 150C 30WwWC 25M| 100P 25MN| 200MA| RHP | GES 
D44C8 N S | TOP66 | L32 70V 60V| 5V 4A| 150C 30WC 25M| 100P 40/120| 200MA| RHP | GES 
D44C9 N S | TOP66 | L32 70V 60V| 5V 4A| 150C 30WwC 25M| 100P 40MN]| 200MA| RHP | GES 
D44C10 N S |TOP66 | L32 90V 80V| 5V 4A| 150C 30WC 25M| 100P 25MN| 200MA| RHP | GES 
D44C11 N S | TOP66 | L32 9g0v 80V| 5V 4A| 150C 30WC 25M]| 100P 40/120| 200MA| RHP | GES 
D44C12 N S |TO220 |L32 90V 80V| 5V 4A| 150C 30WC 25M| 100P 40/120| 200MA| AHG | GES 
D44D1 N S |TO220 | L32 50V 40V] 5V 6A| 150C 30WC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44D2 N S |TO220 | L32 50V 40V] 5V 6A | 150C 30WC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44D3 N S |TO220 |L32 70V 60V| 5V 6A | 150C 30WC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44D4 N S |TO220 | L32 70V 60V| 5V 6A | 150C 30WC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44D5 N S |TO220 |L32 90v 80V| 5V 6A | 150C 30WC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44D6 N S |TO220 |L32 g0v 80V| 5V 6A| 150C 30WwC 45P 2KMN 1A| AHS | GES 
D44E1 N S |TO220 |L32 40V 40V| 7V 10A | 150C S0WC 130P 1KMN 5A| AHD | GES 
D44E2 N S |TO220 |L32 60V 60V| 7V 10A | 150C S0WC 130P 1KMN 5A| AHD | GES 
D44E3 N S |TO220 | L32 80V 80V| 7V 10A | 150C 50WC 130P 1KMN 5A| AHD | GES 
D44H1 N S | TOP66 | L32 30V 30V| 5V 10A | 150C 50WC 25M| 180P 35MN 2A| RHP | GES 
D44H2 N S | TOP66 | L32 30V 30V| 5V 10A | 150C 50WC 25M| 180P 60MN 2A| RHP | GES 
D44H4 N S |TOP66 | L32 45V 45V| 5V 10A | 150C 50WC 25M| 180P 35MN 2A| RHP | GES 
D44H5 N S | TOP66 | L32 45V 45V| 5V 10A | 150C 5S0WC 25M| 180P 60MN 2A| RHP | GES 
D44H7 N S |TOP66 | L32 60V 60V| 5V 10A | 150C 50WC 25M| 180P 35MN 2A| RHP | GES 
D44H8 N S | TOP66 | L32 60V 60V| 5V 10A | 150C 50WC 25M| 180P 40MN 2A| RHP | GES 
D44H10 N S |TOP66 | L32 80v 80V| 5V 10A | 150C 5S0WC 25M| 180P 35MN 2A| RHP | GES 
D44H11 N S |TO220 | L32 90V 80V| 5V 10A | 150C SOWC 50M]| 130P 60OMN 2A| AHH | NAT 
D44Q1 N S |TO220 |L32 200V | 125V| 7v 4A | 150C 31WC 25M| 60P 20MN 2A| AHH | GES 
D440Q2 N S |TO220 |L32 200V] 125V] 7V 4A| 150C 31WC 25M|  60P 10MN 2A| AHH | GES 
D4403 N S |TO220 |L32 250V| 175V| 7V 4A| 150C 31WC 25M|  60P 20MN 2A| AHH | GES 
D44Q4 N S |TO220 |L32 250V| 175V| 7V 4A| 150C 31WC 25M| 60P 10MN 2A| AHH | GES 
D44Q5 N S |TO220 | L32 300V| 225V| 7V 4A| 150C 31WC 25M]| 60P 20MN 2A| AHH | GES 
D4406 N S |TO220 |L32 300V] 225V] 7V 4A | 150C 31WC 25M|  60P 10MN 2A| AHH | GES 
D44R1 N S | TOP66 | L32 400V]| 250V|] 5V 1A| 150C 31WC 20M}| 50P 30/90] 500MA | AME | GES 
D44R2 N S |TOP66 | L32 400V| 250V| 5V 1A| 150C 31WC 20M] 50P 75/175| 500MA| AME | GES 
D44R3 N S |TOP66 | L32 500V| 300V] 5V 1A| 150C 31WC 20M| 50P 30/90] 500MA | AME | GES 
D44R4 N S | TOP66 | L32 500V| 300V| 5V 1A| 150C 31WC 20M| 50P 75/175| 500MA | AME | GES 
D44Ti N S |TO220 | L32 300V| 250V| 5V 2A| 150C 31WC 25M| 50P 30/90| S500MA| AHH | GES 
D44T2 N S |TO220 | L32 300V| 250V| 5V 2A | 150C 31WC 25M]| 50P 75/175| 500MA| AHH | GES 
D44T3 N S |TO220 |L32 400V| 300V| 5V| . 2A| 150C 31WC 25M| 50P 30/90| 500MA| AHE | GES 
D44T4 N S |TO220 | L32 400V} 300V| 5V 2A| 150C 31WC 25M|  50P 75/175| SO0MA| AHE | GES 
D44T5 N S |TO220 | L32 300V] 250V] 5V 2A | 150C 31WC 25M| 50P 30MN| 500MA| AHH | GES 
D44T6 N S |TO220 | L32 400V]| 300V] 5V 2A | 150C 31WC 25M| 50P 30MN| 500MA| AHE | GES 
D44T7 N S |TO220 | L32 300V| 250V| 5V 2A| 150C 31WC 25M| 50P 150MN|  500MA | AHH | GES 
D44T8 N S |TO220 | L32 400V| 300V| 5V 2A| 150C 31WC 25M| 50P 150MN| 500MA| AHE | GES 
D44TD3 N S |TO220 | L32 400V| 300V| 7V 2A| 150C 50WC 15M 8MN 1A| AHE | GES 
D44TD4 N S |TO220 |L32 500V| 350V| 7V 2A | 150C 50WC 15M 8MN A! AHE | GES 
D44TD5 N S |TO220 | L32 600V| 400V| 7V 2A | 150C 50WC 15M 8MN 1A| AHE | GES 
D44TE3 N S |TO202 | M12 400V} 300V| 7V 4A| 150C 75WC 15M 8MN 4A| AHE | GES 
DAATE4 N S |TO202 | M12 S00V| 350V| 7V 4A | 150C 75WC 15M 8MN 4A| AHE | GES 
DA4TES N S |TO202 | M12 600V]| 400V}| 7V 4A | 150C 75WC 15M : 8MN 4A| AHE | GES 
D44u1 N S |TO220 | L32 200V| 125V] 7V 4A| 150C 31WC 25M| 80P 20MN 2A| AHH | GES 
D44U2 N S |TO220 |L32 200V| 125V] 7V 4A | 150C 31WC 25M|  80P 10MN 2A| AHH | GES 
D44U3 N S |TO220 | L32 250V] 175V| 7V 4A | 150C 31WC 25M| 80P 20MN 2A| AHH | GES 
D44U4 N S |TO220 | L32 250V| 175V| 7V 4A| 150C 31WC 25M| 80P 10MN 2A| AHH | GES 
D44US N S |TO220 |L32 300V| 225V| 7V 4A | 150C 31WC 25M|  80P 20MN 2A| AHH | GES 
D44U6 N S |TO220 | L32 300V| 225V| 7V 4A | 150C 31WC 25M]| 80P 10MN 2A| AHH | GES 
D44vH1 N S |TO220 |L32 S0V 30V| 7V 15A | 150C 75WNC 25M 20MN 4A| AHS | GES 
D44VH4 N S |TO220 |L32 70V 45V| 7V 15A | 150C 75WC 25M 20MN 4A| AHS | GES 
D44VH7 N S |TO220 |L32 80v 6OV| 7V 15A | 150C 75WC 25M 20MN 4A| AHS | GES 
D44VH10 N S |TO220 |L32 100V 80V| 7V 15A | 150C 75WC 25M 20MN 4A| AHS | GES 
D44VM1 N S |TO220 |L32 s0v 30V| 7V 8A | 150C 5S0WC 25M 40MN 4A| AHS | GES 
D44VM4 N S |TO220 | L32 70V 45V| 7V 8A| 150C 50WC 25M 40MN 4A | AHS | GES 
D44VM7 N S |TO220 | L32 80V 60V| 7V 8A| 150C 50WC 25M 40MN 4A| AHS | GES 
D44VM10 N.S |TO220 | L32 100V 80V| 7V 8A | 150C Eie 25M : 40MN 4A| AHS | GES . 
D45D P S |TOP66 | L32 ; 4ov| . 6A | 150C 30WC | : 5KMN 1A| AHD | GES | BDX54C 
D45E P S |TOP66 | L32 6 4v| . 10A | 150C 50WC : : 1KMN 5A| AHD | GES | BD652 
D45C1 P S |TOP66 | L32 40V 30V! 5V 4A | 150C 30WC 20M| 125P 25MN| 200MA| AHP | GES . 
D45C2 P S |TOP66 | L32 40V 30V| 5V 4A | 150C 30WC 20M} 125P 40/120| 200MA! AHP | GES 
D45C3 P S |TOP66 | L32 40V 30V| 5V 4A | 150C 30WwC 20M| 125P 40MN]| 200MA | AHP | GES 
D45C4 P S |TOP66 | L32 55V 45V| 5V 4A | 150C 30WC 20M| 125P 25MN| 200MA| AHP | GES 
D45C5 P S |TOP66 | L32 55V 45V| 5V 4A| 150C 30WC 20M| 125P 40/120| 200MA| AHP | GES 
D45C6 P S |TOP66 | L32 55V 45V| 5V 4A| 150C 30WC 20M| 125P 40MN]| 200MA| AHP | GES 
D45C7 P S |TOP66 | L32 70V 6OV| 5V 4A| 150C 30WC 20M| 125P 25MN| 200MA| AHP | GES 
D45C8 vQ | P S | TOP66 | L32 70V 6OV| 5V 4A | 150C 30WwC 20M| 125P 40/120| 200MA| AHP | GES 
D45C9 P S |TOP66 | L32 70V 60V| 5V 4A | 150C 30WwC 20M| 125P 40MN| 200MA| AHP | GES 
D45C10 P S |TOP66 | L32 90v 80V| 5V 4A | 150C 30WwC 20M| 125P 25MN| 200MA| AHP | GES 
D45C11 P S |TOP66 | L32 90V 80V| 5V 4A| 150C 30WC 20M}| 125P 40/120| 200MA) AHP | GES 
D45C12 P S |TO220 |L32 9g0v 80V| 5V 4A| 150C 30WC 40M | 125P 40MN]| 200MA]| AHH | NAT 
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| max | max max! max max min |max| ME EUR. | USA 
D3851-4 NS |ros |L14 : 30V 100MA | 150c| 400MWF|  100M] 4P|  400MN| 1ooua| ALN | GEs |Bc349B |2N5210 
D3858-10 NS |Tos2 |L14 6ov 100MA | 150C| 400MWF| 100M|] 4P|  250MN| 1oouA| ALN | GES |BC349B |2N5210 
DC5021 Ns |xe1c |x61 2ov| 15V| 2v| 40MAl150C| 250MWF|4500MTP| . 70TP|  5MA| SLN | AEI | ; 
DC5022 NS |xe1c |xe1 2ov| 15V| 2v| 40MA|150C| 250MWF|4500MTP| | 70TP|  5MA| SLN | AEI 
DC5023 Ns |x61c |x61 2svl 2ov| 2vl 70MAl150c| 800MWF| 3GTP| . soTP|  10MA| SLP | AEI 
DC5108 NS rot |Lo1 govl sovl svl 100MAl 1500! 350MwF|  120M| 5p]  30MN|  10MA! VLH | AE1 |Bsw6s |2N3946 
DCS141 NS |To72 |LO6 15vl ov! 2v| 25MAl150C| 150MWwF! 2GTP| pl  1007P|  3MA| ULA | AEI |BFT17 |2N6389 
DC5142 NS [To72 |L06 av 1ovl 2vl 25MAl150c| 150Mwr| 2GTP| 1p| 1007P|  3MA| ULA | AE1 |8FT17  |2N6389 
DC5143 NS |To72 |L06 svl jovl 2vl 25MAl150C| 150MWwF| 2GTP| 1P| 1007P|  3MA| ULA | AEI |BFT17  |2N6389 
DC5401 NS |x618 |x61 2ov| 15v| 2vl 1oMAl150c| 120MWwF|5500MTP|  1P|  15MN|  2MA| SLN | AE 
DC5402 Ns|xe8 |xe1 2ovl 15v| 2vl 10MAl150c| 120MwF|5500MTP|  1P|  15MN]  2MA| suN | AEI 
DC5403 Ns|xe18 |xe1 2ovl 15v| 2vl 10MAl150C| 120MWF|5500MTP!  1P|  15MN|  2MA| SLN | AEI 
DC5404 Ns |x618 |x61 2ov| 15v| 2v| 10MAl150C| 120MWF|5500MTP|  1P|  15MN|  2MA| SLN | AE 
DC5405 Ns |xe1 |x61 20V| . | 2vl 10MAl150C! 120MWF!  6GTP| op!  15MN!  2MA| SLA | AEI 
DC5410 Ns|xe18 |xe1 2ovl 15vl 2v| 20MAl150C| 175MWF|  5GTP| 1P|  15MN|  2MA| SLN | AEI 
DC5411 ns lxe8 |xe: 2ovl 15V| 2vl 20omAl150c| 175MWwF|  sGTPl 1P|  15MN|  2MA| siN | AEï 
DC5412 NS |x618 |x61 2ov| . | 2vl 15MAl150C| 175MWF|  7GTP| op35|  15MN|  2MA| SLN | AEI 
DC5414 Ns xs |xes sv jovl 2v| 25MAl150C| 200MWwF| 5GTP| 1P5|  1007P|  3MA| ULN | AE 
DC5415 Ns xs |xes svl 10v| 2vl 25MAl150C| 200MwF| 5GrP| 1P5| 1007P|  3MA| ULN | AEI 
DC5416 Nslxes |xss svl 1ovl 2vl 25mAl150C| 200MwF| 5GTP! 1p5| 1007P|  3MA! ULN | AEI 
DC5421 ns |xe8 |xe: 2ov| 15v| 2vl 40oMAl150c| 250MwFr|4500MTP| . 7oTP|  5MA| sLN | AEI 
DC5422 Ns |x618 |x61 2ov| 15V| 2v| 40MAl150C| 250MWF|4500MTP| . 70TP|  5MA| SLN | AEI 
DC5424 Nslxes |xss 2sv| . av] 40MA|155C! 400MWF|  3GTP| 1P5 75TP|  10MA| ULA | AE 
DG5425 Nsixss |xss 25v|" 20v| 2v| 40MAl155C| 400MWF!  3GTP| 1P5 70TP| 10MA| ULA | AEI 
DC5441 NS |x618 |x61 15V 2v| 25MAl150C| 200MWF|  4GTP| 1P5| 1007P|  3MA| ULA | AEI 
DC5442 ns |xe18 |xe1 15V av! 25MAl150c| 200omwr|  4GTP| 1P5|  1007P|  3MA| ULA | AE 
DC5443 Nslxss |xs 15V 2v| 25MA!150C| 200MWF|  4GTP| 1P5|  100TP|  3MA| ULA | AEI 
DC5623 Ns |x79c |x79 25v| 2ovl 2v| 70MAl150c| 800MWwF| 3GTP| . 50TP|  10MA| SLP | AEI 
DC5631 Ns |xrec |x7e 25v| 20v| 2v! 70MAl150c| 1200MWF| 3GTP| . soTP|  10MA| SLP | AE! 
DC5651 NS |x7ec |x79 gov| 3ov! 2v| 125MA| 150c| 1500MWF|2500MTP|  3P 40TP|  10MA| SLP | AEI 
DC5652 Ns |xrec |x79 30v 2v| 250MA| 150€ awr|2500MTP| . 407P| 10MA| sMP | AEI 
DH3467cD | PS |TO116 |No5 40v| 4ov| 5v 2A | 175C owrl 175M| 25P| 40/120| 500MA| QUA | NAT 
DH3467CN | PS |TO116 | Nos 40v| 40V| 5v 2A | 150C 2Wr| 175M| 25P|  40/120| 500MA| QUA | NAT 
DH3468CD | P S |TO116 | NO5 5ov| 5ov! sv 2A | 175C oWF| 150M| 25P| 25/75! 500MA| QUA | NAT 
DH3468CN | PS |TO116 | Nos sov| sov| 5v 2A | 150€ or! 150M| 25P| 25/75] S500MA| QUA | NAT 
pHs724cp | NS |To116 |Nos sov| sev| evl -2A|175c owrl 300M| 12P| 607150! 100MA| QUA | NAT 
DH3724CN | NS |TO116 | Nos sov| 36v| 6v 2A | 150C 2wr| 300M| 12P| 60/50] 100MA| QUA | NAT 
DH3725CD | NS |TO116 | N05 gov| 5ov| ev 2A | 175C owr| 250M| 10P| 60/150| 100MA| QUA | NAT 
DH3725CN | NS |TO116 |N0S gov| 50v| ev 2A | 150C 2Wr| 250M| 10P| 60/150! 100MA| QUA | NAT 
DT34-300 NS xeo [Lao | soov| 250v| . 175A | 150C| 1700WC| . : 8MN| 200A| 1HS | MED 
DT34-500 ns xeo [Log | soovl aoovl . | 175A|150c| 170owc| . gmN| 100A| IHS | MED 
DT341050 | NS xeg [Log | 1050v| gsov| . | 175A|150c| 1700Wc| . 7MN 40A| 1HS | MED 
DT46-1100 | NS |xoo [Log | 1100V| goov| . | 100A| 150€! 1700wc| . : 10MN 50A | IHS | MED 
DT46-1200 | NS |xeo [Log | 1200v| 1000v| : | 10041 150c| 1700Wc| . : 9MN 50A| IHS | MED 
DT47-1000 | NS |xoeg [Lao | 1000v| goov| . | 150A|150c| 1700WC| . 8MN 80A | IHS | MED 
DT47-1050 | NS |xoo [Log | 1050v| gsov| . | 150a!150c| 1700wc| . | 6MN 80A| iHs | MED 
DT48-850 Ns xoo [Leo | asov| 7oovl : | 150A|150c| 1700Wc| . | 8MN| 100A| IHS | MED 
DT48-950 Nsxeo [Lao | g5sovl 75ov| : | 150A|150c| 1700Wc| . | 7MN| 1004! 1HS | MED 
DT51-700 ns xeo [Lao | 7oov| eoovl : | 200A|150c| 1700wc| . | 8MN| 120A| IHS | MED 
DT51-800 Ns xoo [Lao | aoov| 6sovl : | 2004/150c| 1700Wc| . 7MN| 120A| IHS | MED 
DT52-650 ns xeo [Lao | 6sovl soovl . | 200a!150c| 1700wc| . | 8MN| 1504! 1HS | MED 
DT52-750 NS xeo (Log | 7sovl s5sovl : | 2004/150c| 1700Wc| . 7MN| 1504! 1HS | MED 
DT62-400 ns /xoeo [Lao | 4oov| a5ovl : | 350a|150c| 1700Wc| . | 9MN| 200A| 1HS | MED 
DT62-500 ns xeo Lao | 5oovl asovl : | 3504/150c| 1700wc| . | 8MN| 200A| IHS | MED 
DT62-600 ns xeo |Log | éoov| 50ov! : | 3504 150c| 1700wc| . 7MN| 200A| IHS | MED 
DT63-300 ns xeo [Lao | soovl a0ovl . | 400a|150c| 170owc| . 18MN| 2004! IHS | MED 
DT63-400 NS xee |Loo | a4oov| 3sovl : | 4004! 150c| 1700Wc| . 12MN| 200A| IHS | MED 
DT63-500 Ns[xoeo [Log | soov| 40ov| : | 4004! 150c| 1700wc| . 1IMN| 2004! IHS | MED 
DT74-250 ns xeo Log | 25ov| 20ov! . | 6ooal175c| 2000wc| . 10MN|  400A| IHS | MED 
DT74-300 ns xs9 [Log | 3oov| 250v 600 | 175C| 2000WC| . | 8MN|  400A| IHS | MED 
DT74-350 ns xs |Loo | asov| 300v 6ooa! 175c| 2000wc| . 7MN| 4004! IHS | MED 
DT100-800 | NS Îxoeo ÎLoo |  goov! 750v 200A | 150C| 1500WC| . | 10MN| 1004! IHS | MED 
DT100-900 | NS |xeg [Log | ooovl goov! . | 2004|150c| 1500Wc| . | 9MN|  100A| IHS | MED 
DT100-1000 | NS Ixgo |oo | 1000V| 850v 2004 | 150C| 1500WC| . 8MN| 1004! 1HS | MED 
DT100-1100 | NS x99 |Loo | 41100v| 9oov 2004 | 150C| 1500wC| . 7MN| 100A| 1HS | MED 
DT100-1200 [NS |xoe |Loo | 1200v| 1000v 200 | 150c| 1500wc| . | sMN| 1004! IHS | MED 
DT200-700 | NS Ixgo |Loo | 7oov| 600v 3004 | 150C| 1500WC| 9MN| 200A| 1HS | MED 
DT200-800 | NS |xeo |Lo | soov| 650v 3004! 150C| 1500WC| | 8MN| 200A| IHS | MED 
DT200-900 | NS |xoa [Los |  ooov| 7oov 300A | 150C| 1500WC| | 7MN| 200A| IHS | MED 
DT400-300 | NS Ixoo |Log | aoov| 300v 5004 | 150C| 1500WC| . | 11MN|  400A| IHS | MED 
DT400-400 | NS |xeo [Leo | 400v| 350v 5004! 150c| 1500Wc| . . 10MN| _ 400A| IHS | MED 
DT400-500 | NS |xoeo |Loo | soov| 400v 500 | 150C| 1500WC| . 8MN| 400A! IHS | MED 
DT500-800 | NS xeo [Leo | goov| 75ov| . | 400a/175c| s000wc| . ; 10MN|  200A| IHS | MED 
DT500-900 | NS xoeg [Lao | goov| goovl . | 400A|175c| 3000wc| . 9MN| 200A| 1HS | MED 
DT500-1000 | NS |xeo Log | 1000v| g5ov| . | 4o0a|175c| 3000wC| . , 7MN| 200A! IHS | MED 
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Vce | Ves ic TJ P.TOT fT Cos 


| max |max| max | max max min max | 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 
ED1402D N S | TO92 |L14 35V| 30V| 4V| 50MA|150C| 600MWF 290MN 2MA| ALN | NAT 
ED1402E N S |TO9 |L14 35V| 30V| 4V| 50MA| 150C| 600MWF à 410MN 2MA!| ALN | NAT 
ED1502 N S [TO92 |Li4 25V| 20V| 4V] 50MA]|150C| 600MWF 250M 36/210 1MA! ALG | NAT 
ED1502A N S |TO92 |Lt4 25V| 20V| 4V| 50MA| 150C| 600MWF 250M 36/55 1MA| ALG | NAT 
ED1502B N S |TO9 |L14 25V| 20V| 4V| 50MA| 150C| 600MWF 250M 48/75 1MA| ALG | NAT 
ED1502C N S ITO92 |L14 25V| 20V| 4V| 50MA]|150C| 600MWF 250M 66/100 1MA| ALG | NAT 
ED1502D N S | TO92 |L14 25V| 20V| 4V| 50MA]|150C! 600MWF 250M 84/127 1MA| ALG | NAT 
ED1502E N S |TO92 |L14 25V| 20V| 4V| 50MA]|150C| 600MWF 250M 105MN 1MA| ALG | NAT 
ED1602 P S |TO92 |L14 35V| 30V| 4V| 50MA|150C| 600MWF : 70/475 1MA! ALN | NAT 
ED1602A P S |TO92 |L14 35V| 30V| 4V| 50MA|150C| 600MWF 70/105 1MA| ALN | NAT 
ED1602B P S [TO92 |L14 35V| 30V| 4V] 50MA]|150C| 600MWF 90/140 1MA| ALN | NAT 
ED1602C P S |TO92 |L14 85V| 30V| 4V| 50MA!|150C| 600MWF 125MN 1MA| AN | NAT 
ED1602D P S |TO92 |L14 35V| 30V] 4V| 50MA|150C! 600MWF 170MN 1MA| ALN | NAT 
ED1602E P S |TO92 |L14 35V| 30V] 4V| 50MA]|150C| 600MWF 223MN 1MA| ALN | NAT 
ED1702 N S [TO9 |L14 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 106MN |  100MA| AMG | NAT 
ED1702K N S [TO9 |L14 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 106MN|  100MA| AMG | NAT 
ED1702L N S |TO92 |Li4 30V| 25V| 5v 1A| 150C|  600MWF 132MN]  100MA| AMG | NAT 
ED1702M N S [TO92 |L14 30V| 25V| 5v 1A|150C| 600MWF 170MN|  100MA| AMG | NAT 
ED1702N N S [TO92 |L14 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 213MN|  100MA | AMG | NAT 
ED1802 P S |TO92 |L14 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 106MN |  100MA] AMG | NAT 
ED1802K P S |TO92 |L14 30V] 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 106MN|  100MA| AMG | NAT 
ED1802L P S [TO9 |L14 30V] 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 132MN|  100MA| AMG | NAT 
ED1802M P S |TO9 |L14 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF ! 170MN|  100MA| AMG | NAT 
ED1802N P S |TO92 |Li4 30V| 25V| 5v 1A| 150C| 600MWF 213MN|  100MA| AMG | NAT : | 
EFT212 P G |TO3 |LOs5 30V 3A| 75C 30WC 100K . AHG | IPR | AD149 | 2N4241 
EFT213 P G [TO3 |LOs5 40V| 30V 3A| 75C 30WC 100K . AHG | IPR | AD149 | 2N4241 
EFT214 P G |TO3 |L05 60V| 40V 3A| 75C 30WC 100K . AHG | IPR |ASZ15 | 2N4241 
EFF250 P G [TO3 |LO5 70V| 60V| . 3A| 75C 30WC 100K ; ; AHH | IPR |ASZ18 | 2N4241 
EFT306 P G [TO1 |LO2 15V 9V| 100MA| 75C| 150MWF| 1200K 15/70 1MA| ALG | IPR 
EFT307 P G ITO1 |LO2 15V 9V| 100MA| 75C| 150MWF| 1300K 25/120 1MA| ALG | IPR 
EFT308 P G |TO1 |LO2 15V 9V| 100MA| 75C| 150MWF 5M 40/160 1MA| RLG | (PR ; . 
EFT311 P G |[TO1 |LO2 20V| 18V| 9V| 250MA| 75C| 200MWF 600K 17/45}  100MA| AMG | IPR | AC128 | 2N2706 
EFT312 P G |TO1 |LO2 20V| 18V| 9V] 250MA! 75C| 200MWF 800K 35/65| 100MA| AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT313 P G |TO1 |Lo2 20V| 18V| 9V| 250MA| 75C| 200MWF 1M 55/200| 100MA| AMG | IPR |AC128 | 2N2706 
EFT317 P G |TO1 |Lo2 20V 10MA! 75C| 150MWF 20M 35/220 1MA| RLG | IPR | AF114 : 
EFT319 P G [TO1 |Lo2 20V 10MA| 75C! 150MWF 17M 70/500 1MA| RLG | IPR | AF114 
EFT320 P G [TOI |LO2 30V | 10MA| 75C| 150MWF 17M 35/220 1MA| RLG | iPR |AF114 | 
EFT321 P G [TOi |LO2 24V| 20V| 12V| 250MA! 75C| 200MWF 650K 17/45!  100MA | AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT322 P G [TO1 |Lo2 24V| 20V| 12V] 250MA| 75C| 200MWF 800K 35/65! 100MA! AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT323 P G [TOI |LO2 24V| 20V| 12V| 250MA| 75C| 200MWF 1M 55/200| 100MA| AMG | IPR |AC128  |2N2705 
EFT331 P G |[TO1 |LO2 82V| 20V| 12V| 250MA| 75C| 200MWF 650K 17/45|  100MA| AMG | IPR | AC128 | 2N2706 
EFT332 P G |[TO1 |LO2 32V| 20V| 12V| 250MA! 75C| 200MWF 800K 35/65| 100MA| AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT333 P G [TOI |Lo2 32V| 20V| 12V| 250MA| 75C| 200MWF 1M 55/200| 100MA| AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT341 P G |TOt !Lo2 48V| 20V! 12V! 250MA| 75C| 200MWF 650K 17/45!  100MA! AMG | IPR !AC128  |2N2706 
EFT342 P G [TOY |LO2 48V| 20V| 12V] 250MA| 75C| 200MWF 800K 35/65| 100MA! AMG | IPR | AC128 | 2N2706 
EFT343 P G |TO1 |Lo2 48V| 20V| 12V] 250MA| 75C| 200MWF 1M 55/200| 100MA| AMG | IPR |AC128  |2N2706 
EFT367 P G [TO1 |Lo2 32V| 16V] 10V 1A| 75C| 250MWF 500K 50/250| 300MA| AMG | IPR |AC128 | 2N2706 
EFT373 N G |TO1 |LO2 20V| 12V| 9V| 300MA| 75C| 250MWF|  1700K 55/155! 100MA| AMG | iPR | AC176 | 2N2430 
EFT377 N G [TOI |LO2 32V| 16V| 10V] 600MA| 75C| 250MWF 500K 50/250| 100MA| AMG | IPR |AC176 | 2N2430 
EN697 N S | TO106 | LO4 60V!  30V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 50M]| 35P 40/120| 150MA| AMG | FCD |BFY50 | 2N2297 
EN706 N S |TO108 | L17 25V| 15V] 3V| 200MA| 125C| 200MWF 200M 6P 20MN 10MA| RLS | FCD |BSX20  |2N2369A 
EN708 N S |TO106 |L17 40V| 15V] 5V| 200MA| 125C| 200MWF 300M 6P 30/120 10MA| RLS | FCD |BSX20 | 2N2369 
EN718 N S |TO106 | L17 60V] 28V| 5V]| 500MA| 125C| 220MWF 50M| 35P 40/120| 150MA| AMG | FCD |BC387 | 2N4401 
EN718A N S |TO106 | L17 75V] 40V| 7V] 500MA]| 125C| 220MWF 60M| 25P 40/120| 150MA! AMG | FCD |BC387  |2N4401 
EN722 P S |TO106 |L17 50V| 35V| 5V| 500MA| 125C| 200MWF 60M| 45P 30/90| 150MA| AMG | FCD |BC328  |2N5819 
EN744 N S |TO106 |L17 20V| 12V] 5V| 200MA| 125C| 200MWF 280M| , 5P 40/120|  10MA| RLS | FCD |BSX20 |2N2369 
EN870 N S |TO106 |L17 100V] 60V! 7V]| 500MA| 125C| 220MWF 50M| 20P 40/120| 150MA| AMH | FCD | BSW66 | 2N1893 
EN871 N S |TO106 |L17 100V| 60V| 7V! 50MA 220MWF 60M| 20P 100MN|  150MA! AMH | FCD |BSW66 | 2N1893 
EN914 N S |TO106 | L17 40V| 15V| 5V| 100MA]| 125C| 200MWF 300M 6P 30/120 10MA| RLS | FCD |BSX20 | 2N2369 
EN915 N S |TO106 | L17 70V| 50V] 5V| 100MA| 125C| 200MWF 250M|  3P5 50/200|  10MA| ALG | FCD |BC207 | 2N4966 
EN916 N S |TO106 |L17 45V| 25V! 5V| 100MA| 125C| 200MWF 300M 6P 50/200! 10MA| RLG | FCD |BSW64  |2N2222A 
EN918 | N S | TO106 |L17 30V|] 15V| 3V| 50MA]125C| 200MWF 600M 3 | 20MN 3MA| VLA | FCD |BFX73  |2N918 
EN930 NS (Ton L17 45V| 45V| 5V| 30MA!125C| 200MWF 30M 8P 100MN 1OUA| ALN | FCD |BC239 | 2N5827 
EN956 N S |TO106 | L17 75V| 40V| 7V! 500MA!| 125C| 220MWF 70M| 25P 100MN| 150MA! AMG | FCD |BC338  |2N5818 
EN1132 PS |TO10S LO4 50V| 35V| 5V| 500MA| 125C! 300MWF om | 45P 30/90| 150MA| AMG | FCD |BFS95  |2N4036 
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TYPE | 


EN1613 
EN1711 
EN2219 
EN2222 
EN2369A 


EN2484 
EN2894A 
EN2905 
EN2907 
EN3009 


EN3011 
EN3013 
EN3014 
EN3250 
EN3502 


EN3504 
EN3903 
EN3904 
EN3905 
ENS3906 


EN3962 

ESM12A 
ESM12B 
ESM13A 
ESM13B 


ESM14A 
ESM14B 
ESM16 

ESM16A 
ESM16B 


ESM18 

ESM113 
ESM114 
ESM117 
ESM118 


ESM132 
ESM133 
ESM134 
ESM135 
ESM136 


ESM137 
ESM138 
ESM139 
ESM140 
ESM141 


ESM142 
ESM159 
ESM160 
ESM161 
ESM162 


ESMi91 
ESM213 
ESM214 
ESM217 
ESM218 


ESM259 
ESM260 
ESM261 
ESM262 
ESM400 


ESM400A 
ESM622 
ESM623 
ESM635 
ESM636 


ESM637 
ESM638 
ESM639 
ESM640 
ESM642 


ESM643 
ESM690 
ESM691 
ESM692 
ESM693 


Pol. 
Mat 


Z2ZZVT VVZZV VUZZZ ZVUUZ ZZZZZ 
un un Un U  U U UN UN M (UN U U MN UN UN NW UN A N NW 


D2VZZ ZUTVVTU Z2ZZZZ VUVUUVTU VUUZUZ VZUUV ZZZZZ ZZZZZ Z 


TVUZZZ ZVZVZ 


OO nnonn nn nn nnnnn mon mon OO Om BOOBA 


Boît. 


Broch. 


Vcs 
max 


VcE 
max 


ê 


VEs 
max 


10V 
10V 
+0V 


ic 
max 


600MA 
600MA 
800MA 
800MA 
500MA 


5S0MA 
200MA 
600MA 
600MA 
200MA 


200MA 
200MA 
200MA 
200MA 
600MA 


600MA 
200MA 
200MA 
200MA 
200MA 


200MA 


Ts 
max 


125C 


125C 
125C 


125C 
125C 


P.ToT 
max 


625MWF 


625MWF 
625MWF 
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fT 
min 


Cos 
max 


g SSsse souus sg ss 528% 


200P 


SOMN 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


BD242C 


BD241C 
BD242C 
BD241C 
BD242C 
BD244C 


BD244C 


2N5686 


2N6107 
2N6107 


2N6106 
2N6106 


Pol. Vce |Ves Ts IC 


© Equ. Equ. 
Mat. | Boît. |Broch. max |[max! max | max i Fe de ne | EUR. | USA 


ESM737 | N S |TO220 | Lee : | 400V 50OMN 

ESM738T | NS |TO83 |M15 400V 8MN 

ESM749 NS |x26 |x96 , 400V 20MN 

ESM749A NS |x96 |xe6 | 1000V| 450v 20MN 

ESM750 NS |TO3 |LOs 900V 4MN 

ESM750A NS |TO3 {Los | 1000v 4MN 

ESM752 NS |x26 |x96 900V 4MN 

ESM752A NS |x26 |xo6 | 1000v 4MN 

ESM753 NS |x2%6 |x96 600V 12MN 

ESM753A NS |x26 |x26.| 1000v| 7oov 12MN 

ESM791 N S |TO®2 12V S500MTP | OR7 

ESM796 N S [TO® | . 15V 4500MTP | 1R3 

ESM837 NS |TO3 |LO5 450v| . : 60MN 

ESM855 NS |TO3 |L105 850V 20MN 

ESM856 NS |TO3 |Lo5 600v 20MN 

ESM870 NS |TO3 |LOo5 850V 20MN 

ESM871 NS |TOS |LOs 600V 20MN 

ESM952 NS |TO3 |LO5 600V 4MN 

ESM952A NS |TOS |LO5 7O0V 4MN 

ESM10007 | N S |TO83 |M15 100V 12MN 

ESM1503 NS |TO3 |Lo5s | 1500V| . 2MN 

ESM20120V | NS |xo9 |Lo9 150V| 125V 

ESM2030DV | NS |x99 |Lo9 400V|  300V 

ESM2040D | NS |x96 |Xx96 600V|  400V , 

ESM2060T | NS |TO83 |M15 200V 8MN 

ESM2070D |NS |x26 |x96 800V| 700V 

ESM2369 NS |TO® |L15 15V 500M| 4P|  40/120 

ESM2894 PS |TO® |L15 12V 400M|  6P|  40/150 

ESM3000 NS |TOSS |M15 100V 10MN 

ESM3001 NS |TO83 |M15 150V 10MN 

ESM3002 NS |TO8S |M15 200V 5MN 

ESM3004 NS |TO8S |M15 400V 5MN 

ESM3005 N S |TO83 |M15 500V 5MN 

ESM3006 N S |TO83 |M15 600v 4MN 

ESM3007 NS |TO8S |M15 700V 4MN 

ESM3030DV | NS |xoo |Lso 400V|  300V 

ESM3045AV | NS |X99 |L99 | 1000V| 450v 

ESM3045DV | NS |x99 |Lo9 600V|  450v 

ESM4011 NS |x99 |Loo 200V| 150V : 

ESM4012 NS |x99 |Loo 200V 5MN 

ESM4014 NS xp |Log 400V 5MN 

ESM4015 NS |X99 |Lop 500V SMN 

ESM4016 NS |xo9 |Loo 600V 5MN 

ESM4017 NS |X99 |Loo 700V 5MN 

ESM4019 NS |x99 |Loo | 1100V| 900v 

ESM4020 NS |xeg |Loo | 1100V| 1000v 

ESM4045AV | NS |xo9 |Loo | 1000V| 450v 

ESM4045DV | NS |xoo |Lo9 600V| 450V 

ESM5000 NS |x99 |Loo 200V|  120V 

ESM5001 NS |xos |Log 200v| 150vV 

ESM5004 NS |x99 |Loo 600v| 400v 

ESM5005 NS |xoo |Loo 600V|  500V 

ESM5006 NS |x99 |Log | 1000V| 6oo0v 

ESMS5007 NS |xog |Loo | 1000V| 700v 

ESM5008 NS |xo99 |Log | 1100V| 800v 

ESM5009 NS |xog |Log | 1100V| 90ov 

ESMS045DV | NS |x99 |Lo9 600V| 450V 

ESM6045AV | NS |xo9 |Log | :1000v| 450v 

ESM6045DV | NS |x99 |Lo9 600v| 450V 

ESM7004 NS |xoo |Loo 600V| 400v 

ESM7005 NS |xoo |Loo 60ov| 500 

ESM7006 NS |x99 |Log | 1000V| 600v 

ESM7007 NS xoo |Log | 1000V| 700v 

ESM7008 NS xeg |Lag | 1100V| 800v 

ESM7009 NS |xog |Log | 1100V| 900v 

ESM10040 | NS |xso |Lo9 500V|  400V 

ESM10045 | NS |x99 |Lo9 600V| 450V 

ESM10050 |NS |x99 |L99 7O0V| 500 . é . à 
FF2221 N S |TO116 | NOS 6ov| 40v 200M| . 40MN 2N2221 xd 
FF2222 N S |TO116 | NO5 6ov| 4ov 200M| . 100MN 2N2222 x4 
FF2483 N S |TO116 |N05 6ov| 40v 175MTP| . 150MN 2N2483 x4 
FF2484 N S |TO116 | NO5 6ov| 40v 175MTP| . 400MN 2N2484 x4 
FF2906 N S |TO116 | NOS 6ov| 40v 200M| 40MN 2N2906 x4 
FF2907 N S |TO116 | NO5 6ov| 40v 200M| 100MN 2N3467 xd 
FF3467 N S |TO116 | Nos 40v|  40v 190MTP| 20MN 2N3725 x4 
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Boît. |Broch. 


Ua Vce | VeB ic TJ P.ToT ÎT Cos 


Mat. max! max | max max min | max 


| 

FF3725A N S |TO116 | NO5 60V 40V| . 500MA 2400MWF 250M / 35/200| 100MA| QUA | FER 2N3725A x4 
FGT3055 N S |TO220 |L32 100V 60V| . 15A | 150C 75WC s A 20/70 4A| AHG | FER : 5 
FGT8766 NS TO3 |LO5 350V| 350V! . 10A | 200C 150WC : : 100MN 6A | AHD | FER 

FGT8766A NS |TO3 |LO5 350V| 350V| . 10A | 200C 150WC : - 100MN 4A | AHD | FER 

FGT8766B NS |TO3 |LO5 400V| 400V| . 10A | 200C 150WC : k 100MN 6A| AHD | FER 

FGT8766C NS |TO3 |LO5 4090V! 400V| . 10A | 200C 150WC . : 100MN 4A| AHD | FER 

FGT8766D NS |TO3 |LOS5 450V| 450V| . 10A | 200C 150WC : | 100MN 6A| AHD | FER 

FGT8766E NS |TO3 |LOS 450V| 450V! . 10A | 200C 150WC ; : 100MN 4A| AHD | FER 

FMMT38A NS |X12 L29 80V 60V| . 300MA| . 350MWF | è IKMN| 500MA| ALD | FER 

FMMT38B NS |xX12 L29 80V 60V| . 300MA| . 350MWF . : 4KMN| 500MA| ALD | FER 

FMMT38C NS |X12 L29 80V 60V| . 300MA| . 350MWF : : 10KMN|  500MA| ALD | FER 

FMMT-A05 NS |X12 L29 60V 60V| 4V] 500MA]| 175C| 350MWF 100M ; 50MN] 100MA | AMG | FER 

FMMT-A06 NS |X12 L29 80V 80V] 4V]| 500MA)175C| 350MWF 100M : S0MN|  100MA | AMG | FER 

FMMT-A12 NS |X12 L29 20V 20V]| 10V| 300MA]| 175C| 300MWF : : 20KMN 10MA | AMD | FER 

FMMT-A13 NS |X12 L29 30V 30V]| 10V] 300MA | 175C|  300MWF : : 10KMN]|  100MA]| AMD | FER 

FMMT-A14 NS |X12 L29 30V 30V| 10V] 300MA | 175C|  300MWF : Lo x 20KMN| 100MA | AMD | FER 

FMMT-A20 NS |X12 L29 ? 40V| 4V] 100MA)| 175C| 300MWF 125M 4P 40/400 5MA| ALA | FER 

FMMT-A42 NS |X12 L29 300V| 300V] 5V| 200MA]| 175C|  300MWF 50M 6P 40MN 10MA| ALH | FER 

FMMT-A42R | NS |X12 L27 300V] 300V] 5V]| 200MA]175C|  300MWF 50M 6P 40MN 10MA | ALH | FER 

FMMT-A43 NS |X12 L29 200V| 200V, 5V| 200MA] 175C| 300MWF 50M 8P 40MN 10MA | ALH | FER 

FMMT-A43R | NS |X12 L27 200V| 200V] 5V]| 200MA]| 175C|  300MWF 50M 8P 40MN 10MA!| ALH | FER 

FMMT-A55 PS |x12 L29 60V 60V| 4V] 500MA]|175C| 350MWF 100M : S0MN|  100MA | AMG | FER 

FMMT-A56 PS |X12 L29 80Vv 80V| 4V]| 500MA]| 175C| 350MWF 100M ; 50MN]|  100MA | AMG | FER 

FMMT-A70 PS |x12 L29 ; * 40V| 4V] 100MA| 175C| 300MWF 125M 4P 40/400 5MA| ALG | FER 

FMMT-A92 PS |X12 L29 300V| 300V] 5V]| 200MA] 175C|  300MWF 50M 6P 40MN 10MA | ALH | FER 

FMMT-A92R | P S |X12 L27 300V| 300V] 5V]| 200MA]| 175C| 300MWF 50M 6P 40MN 10MA | ALH | FER 

FMMT-A93 PS |x12 L29 200V| 200V] 5V] 200MA]175C| 300MWF 50M 8P 40MN 10MA | ALH | FER 

FMMT-A93R | P S |X12 L27 200V] 200V| 5V]| 200MA|175C|  300MWF 50M 8P 40MN 10MA| ALH | FER 

FMMT918 NS |X12 L29 30V 15V| 3V] 100MA | 175C| 200MWF 600M 3P 20MN 3MA| VLA | FER 

FMMT2222 NS |X12 L29 60V 30V| 5V]| 600MA]| 175C|  300MWF 250M 8P 100/300| 150MA | RMS | FER 

FMMT2222A | NS |X12 L29 75V 40V| 5V| 600MA]| 175C|  300MWF 300M 8P 100/300| 150MA| RMS | FER 

FMMT2369 NS |X12 L29 40V 15V!] 4V] 200MA| 175C| 200MWF 4P 40/120 10MA | ULS | FER 

FMMT2369A | NS |X12 L29 40V 15V! 4V] 200MA | 175C| 200MWF 4P 40/120 10MA | ULS | FER 

FMMT2484 NS |x12 L29 60V 60V|] 6V] 50MA]|175C| 300MWF . 6P 200MN|  500UA| ALN | FER 

FMMT2907 PS |X12 L29 60V 40V] 5V] 600MA] 175C| 300MWF 200M 8P 100/300|  150MA! AMG | FER 

FMMT2907A | PS |X12 L29 60V 60V| 5V] 600MA]| 175C| 300MWF 200M 8P 100/300|  150MA | AMG | FER 

FMMT3903 NS |X12 L29 60V 40V| 6V] 200MA1| 175C| 300MWF 250M 4P 50/150 10MA| ALG | FER 

FMMT3904 NS |X12 L29 60V 40V| 6V] 200MA | 175C|  300MWF 300M 4P 100/300 10MA | ALG | FER 

FMMT3905 PS |x12 L29 40v 40V] 5V] 200MA]| 175C| 300MWF 200M|  4P5 50/150 10MA | ALG | FER 

FMMT3906 PS |x12 L29 40V 40V] 5V] 200MA]| 175C| 300MWF 250M|  4P5 100/300 10MA | ALG | FER 

FMMT4123 NS |X12 L29 40V 30V| . 200MA| . 300MWF | 250MTP . 50/150 2MA| ALG | FER 

FMMT4124 NS |X12 L29 30V 25V] 5V] 200MA)175C| 300MWF 300M 4P 120/360 2MA| ALG | FER 

FMMT4125 PS |X12 L29 30V 30V] 4V] 200MA]|175C| 300MWF 200M|  4P5 50/150 2MA| ALG | FER 

FMMT4126 PS |x12 L29 25V 25V| . 200MA| . 300MWF | 250MTP . 120/360 2MA| ALG | FER 

FMMT4400 NS |X12 L29 60V 40V| . 600MA| . 300MWF | 200MTP| .. 50/150| 150MA| ALG | FER 

FMMT4401 NS |X12 L29 60V 40V! . 600MA| . 300MWF | 200MTP : 100/300! 150MA| ALG | FER 

FMMT4402 PS |Xx12 L29 40V 40V| . 600MA| . 300MWF | 200MTP : 50/150| 150MA| ALG | FER 

FMMT4403 PS |X12 L29 40V 40V| . 600MA| . 300MWF | 200MTP : 100/150| 150MA| ALG | FER 

FMMT5087 PS |Xx12 L29 50V 50V| 3V| 100MA] 175C|  300MWF 40M 4P 250MN 1MA| ALN | FER : è 
FPS6512 NS |TO92 |L14 40V 30V| 4V! 100MA]| 125C| 625MWF 125M]| 3P5 50/100 2MA | ALG | FCD |BC347A |2N3903 
FPS6513 NS |TO92 |L14 40V 30V| 4V] 100MA) 125C| 625MWF 125M| 3P5 90/180 2MA| ALG | FCD |BC347A | 2N3903 
FPS6514 NS |TO92 |L14 40V 25V| 4V] 100MA]|125C| 625MWF 200M| 3P5 150MN 2MA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FPS6515 N S |TO92 |L14 40V 25V| 4V]| 100MA]| 125C| 625MWF 200M| 3P5 250MN 2MA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FPS6516 PS |TO92 |L14 40V 40V| 4V]| 200MA]| 125C| 625MWF 200M 4P 50/100 2MA | AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6517 PS |TO92 |L14 40V 40V] 5V]| 200MA}| 125C| 625MWF 200M 4P 90/180 2MA| AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6518 P S |TO92 |L14 25V 25V| 4V| 100MA}! 125C| 625MWF 340M 4P 150MN 2MA}| ALG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6519 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V]| 100MA) 125C| 625MWF 340M 4P 250MN 2MA| ALN | FCD |BC352B | 2N3906 
FPS6520 NS |TO92 1|L14 40V 25V| 4V] 100MA] 125C| 625MWF 200M| 3P5 200MN 2MA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FPS6521 NS |TO92 |L14 40V 25V| 4V] 100MA]| 125C| 625MWF 200M}|  3P5 300MN 2MA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FPS6522 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V]| 100MA] 125C| 625MWF 340M 4P 200MN 2MA| ALN | FCD | BC352B | 2N3906 
FPS6523 P S |TO9 |L14 25V 25V| 4V]| 100MA] 125C| 625MWF 340M 4P 300MN 2MA| ALN | FCD | BC352B |2N3906 
FPS6530 NS |TO92 |L14 60V 40V| 5V] 600MA!| 125C| 625MWF 200M SP 40/120| 100MA| AMG | FCD | BC387 2N4401 
FPS6531 NS |TO92 |L14 60V 40V] SV] 600MA)125C| 625MWF 200M 5P 90/270| 100MA| AMG | FCD | BC387 2N4401 
FPS6532 N S |TO92 |L14 50V 30VI 5V] 600MA|125C| 625MWF 200M 5P 30MN| 100MA| AMG | FCD | BC387 2N4401 
FPS6533M PS |TO92 |Li4 40V 40V| 4V]| 600MA) 125C| 625MWF 130M 8P 40/120| 100MA| AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6534M P S |TO92 |L14 4ov 40V| 4V]| 600MA]| 125C| 625MWF 130M 8P 90/270! 100MA | AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6535M PS |TO92 |L14 30V 30V| 4V]| 600MA]| 125C| 625MWF 130M 8P 30MN|  100MA | AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6560 NS |TO92 |L14 25V 25V| 4V]| 600MA]|125C| 625MWF 60M| 30P 50/200| 500MA| AMG | FCD | BC387 2N4401 
FPS6561 N S |TO92 |L14 20V 20V| 4V]| 600MA)!125C| 625MWF 60M|  30P 50/200| 350MA]| AMG | FOD | BC387 2N4401 
FPS6562 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V] 600MA| 125C| 625MWF 60M|  30P 50/200| 500MA| AMG | FCD | BC388 2N4403 
 FPS6563 PS |TO92 |Lt4 20V 20V] 4V]| 600MA] 125C| 625MWF 60M] 30P 50/200| 350MA | AMG | FCD | BC388 2N4403 
FPS6565 NS |TO92 |L14 60V 45V| 4V]| 200MA| 125C| 625MWF 200M| 3P5 40/160 10MA| ALG | FCD |BC347A | 2N3903 
FPS6566 NS |TO92 |L14 60Vv 45V| 4V]| 200MA| 125C| 310MWF 200M| 3P5 100MN 10MA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FPS6571 N S |TO92 |L14 20V 20V| 3V!I 50MA!135C| 310MWF 100M 5P 250MN|  100UA| ALN | FCD | BC349 2N3904 
FT107A NS |TO18 |LO1 30V 30V 100MA | 175C|  300MWF ; ; 1200MN 10MA| ALN | FCD |BC109C |2N930 

Û 
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FT1078 NS |Tot8 |Lot asv| 4sv| . | 100MA/175c| 300mwF| . : 600MN| _10MA| ALN | FcD |Bci0ec |2N930 

FT107C NS |TO18 |Lo1 gov| 6ov| . | 100MA|175c| 300MWF| | 150MN|  10MA! ALN | FCD |BC109C |2Ns30 

FT709 NS |TO#8 |Lot 15V| ev| 4v| 200MA|175C| 300MWF|  60oM| 3pl 307125]  10MA| ULS | FcD |Bsx20  |2N2360 

FT1746 PS [To18 |Lot sov| sov| s5v| 200MAl175c| 360MWF|  100M| o9p|  20MN| 10MA| ALG | FcD |Bc177  |2N3065 

FT3905 ps |To’8 |Lot 4ov| 4ov| 5v| 200MA|175C| 360MWF|  200M| 4P5| 50/7150]  10MA| AMG | FcD |BSW24 | 2N2907A 

FT3906 ps [rois |Lot 4ov| 4ov| sv] 200MA|175c| 360MWwr| 250M| 4P5|  100MN]  10MA| AMG | FcD |Bsw24 | 2N29074 

GE5060 NSs|ros |Los | 4oov| 350v| sv 20A/150c| 125Wc| . | 100MN| 10A| AHD | GES 

GE5061 NS|Tos |Los | 45ov| 400v| 8v| 20a/150c| 125Wc| | | 100MN|  10A| AHD | GES 

GE5062 NS|Tos |Los | soov| 450v| av| 20A|150c| 125Wc| | | 100MN| _ 10A| AHD | GES 

GE6060 NSs|Tos |Los | 4oov| 350v| sv| 20A|150c| 125Wc| 40MN| 10A| RHD | GES 

GE6061 Ns|Tos |Los | aoov| 40ov| sv| 20A|150c|  125wc 40MN|  10A| RHD | GES 

GE6062 Ns|Tos |Lo5 | soov| 450v| sv| 20A|150c|  125Wwc 15MN| _10A| RHD | GES 

GE6251 Nsros [Los | 4sov| aoov| svl 10A| 1500!  125Wwc 30MN]  10A| AHD | GES 

GE6252 NS |Tos |Los | soov| 450v| sv| 10A|150c|  125Wwc 30MN| 10A| AHD | GES 

GE6253 Ns/|Tos |Los | ssov| soov| sv| 104! 150C|  125Wc 30MN| _10A| AHD | GES 

GE10000 Ns|ros |Los | asov| s35ov| 8v| 20A|200c|  175wc 325P|  40MN|  10A| AHD | GES 

GE10001 Ns|rTos |Los | soov| 400v| sv| 20A|200c|  175wc 325P|  40MN|  10A| RHD | GES 

GE10002 NSs|ros |Lo5 | asov| 35ov| 8v| 10A|200c|  175wc 325P|  30MN 5A| RHD | GES 

GE 10003 NS |Tos |Los | soov| 400v| av| 10A|200c|  175wc 325P|  30MN 5A| RHD | GES 

GE10004 NS|Tos [Los | 45ov| ssov| 8v| 2012000!  175Wwc 325P|  40MN|  10A| RHD | GES 

GE10005 Ns|ros |Los | 50ov| 4oov| av| 20A|200c|  175wc 325P|  40MN|] 104! RHD | GES 

GE:10006 NSs|Tos |Los | 45ov| 350v| avl 10A| 200€!  175wc 325P|  30MN 5A| RHD | GES 

GE10007 Ns|Tos |Los | soov| 40oov| a8v| 10A|200c|  175Wwc 325P| SOMN sA| RHD | GES 

GE10008 NS |Tos [|Los | 6sov| 450v| av| 20A|200c|  175wc 325P|  SOMN|  10A| RHD | GES 

GE 10009 NS |Tos |Los | 7oov| 5oov| a8v| 20A|200c|  175wc 325P|  30OMN|  10A| RHD | GES 

GEp2955 | ps |To220 |L32 | 100v| éov! rv| 15A|150cÙ 115wc|  2500K 20/70 anal AHG|GEs| . 

GEP3055 | NS |TO220 132 | 100v| 6ov| 7v| 15A| 150€! 115Wc| 2500k| 20/70 aA| AHG | GES | .  |2N3055 

GES92 NS |TO® |L14 | 40V 400MA | 150C| 625MWF|  75M| 10P|  200MN|  50MA| AMG | GES . 

GES93 PS |[TOs |L14 40V 400MA | 150C| 625MWF|  75M| 18P|  100MN|  50MA| AMG | GES 

GES97 NS |TOs2 |L14 | 40V 100MA | 150C| 360MWF| 125M| 7P|  250MN|]  1MA| ALN | GES 

GES98 NS |TO8 |L14 6ov 100MA | 150C| 360MWwF|  50M| 5Pp| 100MN|  1MAl ALG |GEs| . | 

GES929 N S |TO® |L14 | 50V 100MA | 150C| 360MWF|  50M| 4P|  6oMN| iouA| ALN | GES |Bc349B |2N5210 

GES930 NS |TOg |L14 | SOV 100MA | 150C| 360MWF|  50M|  4P| 100MN| 1ouA| ALN | GES |Bc349B |2N5210 

GES2218 | NS |TO9 |L14 gov| sov| s5v| 800mA|200c| 800MWF| 250M| . 20MN| 150MA| RMG | GES | .  |2N2218 

GES2218A | NS |TO9 |L14 75V| 45V| 6v| 800MA|200C| 500MWF| 250M 20MN| 150MA| RMG | GES |  .  |2N2218A 

GEs2219 | NS |rog |L14 eov| 3ov| 5v| 800MA|200c| 80oMwF|  250M soMN| 150MA| AMG | GES | .  |2N2219 

GES2219A | NS |TOS2 |L14 75V| 45V| ev| 800MA|200C| 500MWF|  300M| . SOMN| 150MA| RMG | GES | .  |2N22194 

GES2221 NS |TOg2 |L14 30V 400MA | 150C| 360MWF|  130M| 7P|  40MN| 150MA| RMG | GES |Bcas7  |2N4401 

GES2221A | NS |TOS |L14 40V 400MA | 150C| 360MWF| 130M| 7P|  40MN| 150MA| RMG | GES |BC387  |2N4401 

GES222 | NS |Tos2 |L14 30V 400MA | 150C| 360MWF| 130M| 7P| 100MN| 150MA| AMG | GES |Bc387 | 2N4401 
L 

GESs222A | NS |Tos2 |L14 40v 400MA | 150C| 36oMwF|  165M| 7P| 100MN| 150MA| AMG | GES |Bc387 |2N4401 

GES2488 | NS |TOs2 |L14 . 6ov| . | 100MA|150C| 360MWF| 50M| 4P|  75MN| 1oouA| ALN | GES |BC3498 |2N5210 

GES2711 NS |TOS |L16 iv| 18v| 5v| 100MAl 100c| 200MWF 12P| 30/90] 2MA| ALG |GES| . |2Na711 

GES2712 | NS |TOs |L16 18v| 18V| 5v| 100MA| 100C| 200MWF 12P| 75225] 2MA| ALG | GES| :  |2N2712 

GESs2713 | NS |Tos |L16 iav| 18] 5v| 200MA| 100c| 360MWF 12p| 30/90] 2MA| ALG | GES| :  |2No7is 

GEs2714 | NS |Tos |L16 iav| 18] 5v| 200MA| 100c| 360MWF 12p| 75225] 2MA| ALG | GEs| .  |2N2714 

GES2904 p S |TO® |L14 4ov| 4ov| sv] 600MA| 150c| 600MWF|  200M| . 40/120| 150MA| RMS | GES |  . |2N2904 

GES29044A | PS |Tog2 |L14 gov| 6ov| s5v| 600MA| 150c| 600MwF|  200M| : 40/120|  150MA| RMS | GES |  :  |2N29044 

GES2905 PS |TO® |L14 40V| 40V| 5V| 600MA| 150C| 600MWF|  200M| . 100MN | 150MA| RMS | GES |  . |2N2905 

GES2905A | PS |Tog2 |L14 gov| 6ov| s5v| 600MA| 150€! 600MWF|  200M| . 100MN | 150MA| RMS | GES |  :  |2N2905A 

GES2906 ps |Tos |L14 | aov| . | 350MA|150c| 360MwF| 110M| 6P|  40MN| 150MA| AMG | GEs |Bcxso  |2N4403 

GES2907 p S |TO9 |L14 | aov| . | 350MA|150c| 360MwF|  110M| 6P| 100MN| 150MA| RMG | GES |Bcxs0  |2N4403 

GES2923 | NS |Tos2 |L14 25v| 25v| sv| 100MA| 150C| 360MwF|  6om| 15P|  oo/180| 2MA| ALG | GES | .  |2N2023 

GES2924 | NS |TOg2 |L14 25v| 25V| 5V| 100MA|150C| 360MWF| 6oM| 15P|]  150MN] 2MA| ALG | GES! .  |2N2024 

GES2925 | NS |Tog2 |L414 25v| 25v| sv] 100MA| 150C| 360MWF| 6oM| 15P| 235MN] 2MA| ALN | GES]  :  |2N2025 

GES2926 | NS |Tos2 |L14 25v| i8v| sv| 100MA|150c| 360MWwF|  6oM| 15P|  asmn| 23MA| ALG | GEs | .  |2N2025 

GES3053 | NS |Tog2 |L14 gov| 4ov| s5v| 700MA|150C| 625MWF|  100M| gop| 50/250| 150MA| AMG | GES | .  |2N3053 

GES3250 | PS |Tos2 |L14 sov| 4ov| sv] 200MA| 150C| 360MWF|  250M| opel 507150! 10MA| RLG | GES | :  |2N3250 

GES3250a | PS |TOS |L14 gov| 6ov| 5v| 200MA| 150C| 360MwF|  250M| op6| 50/150| 10MA| RLG | GES | .  |2N32504 

GES3251 p S |TO® |L14 sov| 40v| sv! 200MA|150C| 360MWwF|  300M| op6|  100MN|  10MA| RLG | GES | .  |2N3251 

GEs3estA | PS |Tos |L14 gov| 6ov| 5v| 200MA|150c| 36oMwF|  300M| ops|  100MN|  10MA! RLG | GES | .  |2N32514 

GES3390  |NS |TO9 |L14 2sv| 25V| s5v| 100MA|150C| 350MWF| 10P| 400MN|  2MA! ALG | GES| .  |2N3300 

GES3391 NS |TO92 |L14 25v| 25v| sv| 100MA|150C| 350MWF| | 10P| 250MN| 2MAÏ ALG | GES| .  lanssot 

GES3391A | NS |TOs |L14 25v| 25v| 5v| 100MA|150C| 350MWF| | 10P| 250MN| 2MA! ALN | GES| .  |2N3301A 

GES3392 | NS |TOs2 |L14 25v| 25V| sv| 100MA|150€| 350MWF| . 10P| 150MN] 2MAÏ ALG | GES | .  |2N3302 

GES339s | Ns |Tos2 |L14 asv| 25v| sv| 100MA| 150c| 350MwF| . 10P| 90/7180] 2MA| ALG | GES | .  |2N3308 

GES33%4 | NS |TOS2 |L14 25V| 25V| 5V| 100MA|150C| 350MWF| 10P|  55/110| 2MA| ALG | GES| .  |2N3304 

GES3395 | NS |TO92 |L14 25v| 25v| sv] 100MA|150C| 350MWF| 10P| 150MN| 2MA| ALG | GES| .  |2N330s 

GES3396 | NS |Tos |L14 25v| 25v| sv] 100MA|150C| 350MWF| 10P|  90/500| 2MA| ALG | GES| .  |2N3306 

GES3397 NS |TO92 |L14 25v| 25v| sv] 100MA|150C| 350MWF| | 10p| 55500! 2MA| ALG | GES | :  |2N3307 

GEss398 | NS |Tos2 |L14 25v| 25v| s5v| 100MA|150c| 350MWF| . 10P| 55/00! 2MA| ALG | GES | .  |2N3308 

GES3402 | NS |TOs |L14 25V| 25V| sv] 500MA|150C| 560MWF| 75/225|  2MA| AMG | GES| .  |2N3402 

GES3403 | NS |TO® |L14 asv| 25v| sv| 500MA|150C| 560MWwF| 180MN| 2MAÏ|AMG|GES| .  |2N3403 

GES3404 | NS |TOs |L14 sov| sov| s5v| 500MA|150C| 560MWF| 75/225|  2MA| AMG | GES| .  |2N3404 

GES3405 | NS |Tos |L14 sov| 5ov| sv| 500MA|150C| 560MWF| | 180MN| 2MA| AMG |GEs| |2N3405 
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GES3414 Ns |rog |L14 25v| 25v| 5v| 500MA|150c| 360MWF| . 15/225|  2MA| AMG | GES .… |ansa14 
GES3415 NS |rog |L14 25v| 25v| 5v| 500MA| 150C| 360MWF|  : | 180MN|  2MA| AMG | GES . |ansais 
GES3416 NS |TO92 |L14 sov| 5ov| 5v| soomal|150C| 360MWF| | 75/225|  2MA| AMG | GES ._ |2N3416 
GES3417 NS [To® |L14 sov| sov| 5v| 500MA| 150€! 360MWF| | 180MN|]  2MA| AMG | GES ! |2N3417 
GES3494 ps |[TO92 |L14 gov| gov| 4v| 100MA|150C| 600MWF| 200M| 40MN|  50MA| VLG | GES … |2N3494 
GES3495 ps |Tog |L14 12ov| 120v| 4v| 100MA| 150c| 60omwr|  150M| . 5oMN|  50MA| ALH | GES . |2N3495 
GES3496 ps |TO92 |L14 gov| sov| 4v| 100MA|150C| 400MWF|  200M| . 40MN|  50MA| VLG | GES … |2N3496 
GES3497 ps |To9 |L14 120V| 120V| 4v| 100MA| 150€! 400MWwF|  150M| . 50MN|  50MA| VLH | GES ._ |2N3407 
GES3499 NS [rog |L14 100v| 100v| 6v| 500MA| 150C| 625MWwF|  75M| 20P|  100MN| 150MA| AMH | GES . |2N3490 
GES3565 NS [To® |L14 sov| 20v| 6v| 100MA|150c| 260MwF|  250M| 5P|  110MN]  2MA| ALN | GES :_ |2ns56s 
GES3566 Ns |Tos |L14 4ov| 3ov| 6vl 500mAl150c| 350MwF|  40M| 12P|  150MN|  10MA! AMG | GEs . |anssée 
GES3567 NS |rog |L14 gov| 40V 750MA | 150C| 500MWF|  5oM| 12P| 40/120| 150MA| AMG | GES ._ |2N3567 
GES3568 NS |TOs2 |L14 gov| 6ov 750MA | 150C| 500MWF|  50M| 12P|  40/120| 150MA| AMG | GES . |2Na568 
GES3569 NS |rog |L14 eov| 40v 750MA | 150C| 500MWF|  5oM| 12P| 100MN| 150MA| AMG | GES . [asso 
GES3634 ps |To92 |L14 140V| 140vV|] 5v| 600MA!150c| 625MwF|  75M| 12P|  50/150|  50MA| AMH | GES !_ |2N3634 
GES3635 ps |ros2 |114 140v| 140v| 5v| 600MA! 150! 625Mwr|  100M| 12P|  50/150|  50MA| AMH | GES .… |ans6ss 
GES3636 ps |Tos |L14 175V| 175V| 5v| 600MA|150C| 625MWwF|  75M| 12P|  100MN|  50MA| AMH | GES ._ |2N3636 
GES3637 ps |rog |L14 175V| 175V| 5v| 600MA| 150C| 625MWwF|  100M| 12P|  100MN|  50MA| AMH | GES ._ |2N3637 
GES3641 NS [Tog |L14 gov| 3ov| 6v| s500MA| 150€! 350MWF|  150M| 16P|  40/120| 150MA| AMG | GES ._ |anagat 
GES3642 NS [rog |L14 eov| 45v| 6v| 500MA|150C| 350MWF|  150M| 16P|  40/120| 150MA| AMG | GES . |aN3642 
GES3643 Ns |ros |L14 eov| sov| 6vl 500mAl150c| 350MwF|  250M| 16P| 100MN| 150MA| AMG | GES .… |2N3643 
GES3721 NS |rogæ |L14 1evl 18v| 5v| 100MA| 125c| 360MWwF|  6oM| 10P|  150MN|  10MA! ALG | GES . |ans72t 
GES3900 NS |rog |L14 sv 18v| 5v| 100MA| 100€! 360MWwF|  g8oM| 12P|  250MN| 2MA| ALG | GES :_ |2N3900 
GES3900A | NS |To9 |L14 avi 18v| sv| 100MA! 100c| 360MwF|  gom| 12P|  250MN] 2MA| ALN | GES . [239004 
GES3901 NS [Tog |L14 av 18v| 5v| 100MA| 125c| 360mMwF)]  100M| 10P|  350MN]  2MA| ALG | GES ._ |2nssot 
GES3946 NS [ros2 |L14 ov| 4ov| evl 200mal135c| 350MwF|  250M| gp] 50150]  10MA| ALG | GEs .… |2N3946 
GES3947 NS |To® |L14 ov| 4ov| 6v| 200MA|135C| 350MWF|  300M| 8P| 100MN|  10MA| ALG | GES ._ |[2N3047 
GES4058 ps [To9 |L14 sov| 3ov| 6vl 30MAl150C| 625MWF| . | 100MN | 10ouA| ALN | GES ._ [24058 
GES4059 ps |Tos2 |L14 3ov| sov| 6v| 30MAl150C| 625MWF| . | 45/660| 1MA| ALG | GES ._ |2N40se 
GES4060 ps [TOs |L14 sov| 3ov| ev| 30MAl150C| 625MWF| . ; 45165| 1MA| ALG | GES . |2N4060 
GES4061 ps |TO92 |L14 sov| sov| ev| 3omAl150c| 625MWF| . 90/330|  1MA! ALG | GES .… |anaoet 
GES4062 ps [TO® |L14 sov| 3ov| 6v| 30MAl150C| 625MWF| . 180MN|  1MA| ALN | GES [24062 
GES4072 NS |Tog |L14 20v| 20vV| 4vl 100MA| 200c| 350MWF|  275M| . 10MN| _25MA| VLG | GES . [24072 
GES4073 NS |TOo® |L14 4ov| 2ov| 4v| 150MA| 200€! 1570MWwc|  275M| . 10MN| 25MA| VLG | GES [24072 
GES4121 p S [TO |L14 4ov| 4ov| 5v| 100MA| 150€! 360MWF|  . . 70/200| 10MA| ALG | GES . [24121 
GES4122 ps [Tos |L14 aov| 4ov| sv| 100MAl150c| 360MWF|  . . 150MN| 10MA| ALG | GES ! |an4t22 
GES4248 ps [TO® |L14 4ov| 4ov| 6v| 50MAl125C| 360MWF|  40M| . SOMN|  100UA| ALG | GES [284248 
GES4249 p.s |TO92 |L14 4ov| 4ov| 6v| 50omAl125C| 360MWF|  40M| . 100MN|  10OUA| ALN | GES . |2N4249 
GES4450 NS |To® |L14 gov| 3ov| . | 500MAl150c| 360MWF|  175M| 8p| 100MN| 150MA| RMG | GES | 2N4450 
GES4888 ps |TO92 |L14 120v| 120V| ev| 500MA|150c| 625MWwF|  30M| . 40/400|  10MA| AMH | GES . |2N48ss 
GES4889 ps |TO92 |L14 12ov| 120v] 6v| 500MA!150c| 625MWF|  40M| . 80/300| 10MA| AMH | GES . |2N48so 
GES4890 ps |TO92 |L14 gov| 4ov| 5v| 500MA|150C| 350MWF|  100M| . 50/250 | 150MA| AMG | GES . |2N4890 
GES4926 NS |Tog |L14 | 20ov| 200V| 7v| 5oMAl150C| 500MWF|  30M| . 20/200| 30MA| ALH | GES . |2N4026 
GES4927 NS rogæ |Li4 | 25ov| 25ov| 7v| 5oMAl150c| 500MWF|  30M| . 20/200|  30MA| ALH | GES . |2N4927 
GES4928 p S |TO92 |L14 100v| 100v| 4v| 100MA|150C| 625MWF|  100M| . 25/200| 10MA| ALH | GES . [24928 
GES4929 ps |Tos2 |L14 15ov| 150v| av 50omAl150c| 625mwr|  100M| . 251200! 10MA| AMH | GES [24029 
GES4930 ps [Tog2 |L14 | 200V| 200] 4v| 500MA| 150C| 625MWF|  20M| . 20/200|  10MA| AMH | GES … |2N4930 
GES4931 ps |Tog2 |L14 |  250v| 250V| 4v| 500MA|150c| 625MwF|  20M| . 20/200|  10MA| AMH | GES . |2Nasst 
GES5128 NS |To® |L14 15v| 12v| ev| 500MA|150c| 625MWF|  250M| 6p|  35/350|  50MA| AMG | GES …_ [25128 
GES5129 NS |Tog |L14 sv! 12v! 6v| 500MA|150c| 625MWwF|  250M| 6P| 35/350|  50MA| AMG | GES . |2ns129 
GES5305 Ns |rog |L14 25V 300MA | 150c| 400MWF|  25M| 7P| 2KMN| 2MA| AMD | GES . |2N5305 
GES5306 NS |TO92 |L14 25V 300Ma | 150C| 400MWF|  25M| 7P| 7KMN|  2MA| AMD | GES … |2N5306 
GES5306A | NS |TO92 |L14 25V 200MA | 150C| 400MWF|  25M| 7P| 7KMN| 2MA| AMD | GES . [2N5306A 
GES5307 NS |Tog2 |L14 40V 300MA | 150C| 400MWF|  25M| 7P| 2KMN|  2MA| AMD | GES ._ [2ns307 
GES5308 NS |Togæ |L14 40V 300MA | 150C| 400MWF|  25M| 7P| 7KMN| 2MA| AMD | GES ._ [25308 
GES5308A | NS |Tos2 |L14 40V 300MA | 150C| 400MWF|  25M| 7P| 7KMN|  2MA| AMD | GES .… |2N5308A 
GES5368 NS |TO® |L14 30V 500MA | 150C| 360MWF|  100M| 7P|  6oMN| 150MA| AMG | GES |Bca87  |2N4401 
GES5369 NS [TO |L14 30V 500MA | 150C| 360MWF|  100M| -7P|  100MN| 150MA| AMG | GEs |Bc387  |2N4401 
GES5370 NS |Tog |L14 30V 500MA | 150C| 360MWF|  100M| 7P! 200MN| 150MA| AMG | GES |Bc387  |2N4401 
GES5371 NS |Tos2 |L14 30V 500MA | 150C| 360MWF|  100M| 7P|  6oMN| 150MA| AMG | GES |BC387  |2N4401 
GES5372 ps |Tos |L14 éov sooma | 150c| 260MwF|  100M| 8p|  40MN| 150MA! AMG | GEs |Bc388  |2N4403 
GES5373 ps [Togæ |L14 30V 500Ma | 150C| 360MWF|  100M| gpl  100MN| 150MA| AMG | GES |BC388  |2N4403 
GES5374 p s |[To9 |L14 30V 500MA | 150C| 360MWF|  100M| gp] 200MN| 150MA| AMG | GES |BC388 |2N4403 
GES5375 ps [To |L14 | sov| : | 500MAl150C| 360MWwF|  100M| 8P|  40MN| 150MA| AMG | GES |BC388  |2N4403 
GES5400 ps |Tog |L14 13ov| 120V| 5v| 600MA! 150C| 350MWF|  50M| . 40/180|  10MA| AMH | GES | 2N5400 
GES5401 ps [To® |L14 1ov| 150v| 5v| 600MA|150c| 350MwF|  50M| . 60/244| 10MA| AMH | GES .… |an54ot 
GES5447 ps [Tog |L14 25V 200MA | 150C|  360MWF|  75M| 10P|  6oMN| 50MA| ALG | GES |BcasoA |2N4403 
GES5448 ps |Tog |L14 30V 200MA | 150C| 360MWF|  75M| 10P| 30MN| 50MA! ALG | GES |BC350A |2N4403 
GES5449 NS |TOS |L14 30V 800MA | 150C| 360MWF|  50M| 12P|  100MN|  50MA| AMG | GES |BC387 ‘| 2N4401 
GES5450 NS |rog |L14 30V 800MA | 150C| 360MWF|  50M| 12P|  50oMN|  50MA| AMG | GES |BC387 |2N4401 

i 

GES5451 NS |Tos |L14 | 2ov| . | 80omal150c| 360MwF| 50m! 12P|  3oMN|  5omA| AMG | GES |scs87  |2N4401 
GES5550 NS |[To® |L14 16ov| 140v| 6v| 600MA| 150c| 350MWF|  50M| . 60/250| 10MA| AMH | GES | 2N5550 
GES5551 NS |Tos2 |L14 180v| 160v| 6v| 600MA|150C| 350MWF|  50M| . 80/250| 10MA| AMH | GES . lansss1 
GES5810 NS |Tos |L14 25V 750MA | 150C| 500MWF|  60M| 12P|  6oMN|  2MA|AMG|GEs |Bca87  |2N4401 
GES5811 ps |TO92 |L14 25V 750MA | 150C| 500MWF|  60M| 16P|  6oMN| 2MA| AMG | GES |BC388 |2N4403 


307 


GES5812 
GES5813 
GES5814 
GES5815 
GES5816 


GES5817 
GES5818 
GES5819 
GES5820 
GES5821 


GES5822 
GES5823 
GES5824 
GES5825 
GES5826 


GES5827 
GES5827A 
GES5828 
GES5828A 
GES6000 


GES6001 
GES6002 
GES6003 
GES6004 
GES6005 


GES6006 
GES6007 
GES69010 
GES6011 
GES6012 


GES6013 
GES6014 
GES6015 
GES6016 
GES6017 


GES6218 
GES6219 
GES6220 
GES6221 
GES6222 


GES6224 
GES6426 
GES6427 


DVUUUVU VUUUVU VUUUUU VUUTU VUUUVU VUVUUZZ ZZZZZ ZZZZZ  VZVZU ZUZUZ VZVZU Z2Z2Z ZZZUZ VZVUZU ZVZUVZ 


DOOBD DOPOD HDHHOO HDONDOD Dh Down onpau num mnonnn nn mn pnnnn non non nana 


Vc8 


max 


Vce 
max 


Ves 
max 


360MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


625MWF 
625MWF 
20WH 
20WH 
20WH 


200MWF 
200MWF 
200MWF 
440MWF 
200MWF 


440MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
440MWF 


440MWF 
440MWF 
800MWH 
800MWH 
800MWH 


26WH 
26WH 
26WH 
55MWF 
S5MWF 


S5MWF 
55MWF 
5SSMWF 
S5MWF 
120MWF 
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oc28 
OC28 
OC28 


AC126 
AC126 
AC126 
CVv7002 
AC125 


CV7002 
OC77N 
AC126 
AC126 
CV7002 


CV7002 
CV7002 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


OC28 
OC28 
OC28 
OC44N 
OC44N 


OC44N 
OC44N 
OC44N 
OC44N 
OC44N 


2N5551 


2N5551 


2N3904 
2N3904 
2N5210 


2N5210 
2N5210 
2N5210 
2N5210 


2N6517 
2N6517 
2N6517 
2N6517 
2N6222 


2N6224 
2N6426 
2N6427 
2N6560 
2N6561 


2N6562 
2N6563 
2N1536 
2N1536 
2N1536 


2N2431 
2N2431 
2N2431 


2N406 


2N1176B 
2N2431 
2N2431 


2N1176 
2N1176 
2N1176 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 
2N2614 


Pol. Vcs Vce |VEs ic Ts P.ToT fT Co8 


Mat. Boît. [Broch. 


Equ 
max | max imax| max | max max min | max FCT ne EUR. 


GET881 P G |TO5 |LO4 20V 15V| 12V] 500MA]| 90C| 120MWF 2M| 12P SOMN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET882 P G |TO5 |L04 20V 15V| 12V] 500MA! 90C| 120MWF ‘6M| 12P 6OMN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET885 P G |TO5 |LO4 20V 15V! 12V] 500MA] 90C| 120MWF 12M|  12P 60MN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET887 P G |TO5 LO4 20V 15V| 12V] 100MA]| 90C! 120MWF 3M| 12P 40MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GET888 P G |TO5 LO4 20V 15V] 12V| 100MA| 90C| 120MWF 3M| 12P 75MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GET889 P G |TO5 |LO4 20V 15V| 12V] 100MA| 90C| 120MWF 6M| 12P 40MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GET890 P G |TO5 |LO4 20V 15V] 12V| 100MA]| 90C! 120MWF 6M| 12P 75MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GET891 P G |TO5 LO4 25V 20V| 12V| 500MA| 90C! 120MWF 2M| 12P SOMN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET892 P G |TO5 LO4 25V 20V| 12V] 500MA| 90C| 120MWF 6M| 12P 6OMN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET895 P G |ITO5 |LO4 25V 20V| 12V] 500MA!| 90C| 120MWF 12M| 12P 60MN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET896 P G |TO5 LO4 20V 15V| 12V! 100MA] 90C| 120MWF 2M| 12P 16MN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET897 P G |TOS5 LO4 25V 15V| 12V] 100MA) 90C| 120MWF 2M| 12P 25MN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET898 P G |TO5 |LO4 25V 15V! 12V]| 100MA]| 90C| 120MWF 2M| 12P 62MN RLS | OBS | OC44N 2N2614 
GET914 NS |TO18 |L01 40V 15V| 5V] 200MA]| 125C| 360MWF 300M 6P 30MN VLS | GES | BSX20 2N2369 
GET929 NS |X10 L20 70V 50V| 5V| 100MA| 125C| 360MWF 90M 4P 60/120 ALN | GES |BC107C |2N929 
GET930 NS |X10 L20 70V 50V| 5V] 100MA| 125C| 360MWF 90M ap 100MN ALN | GES |BC107C |2N930 
GET2221 NS |TO18 |LO1 60V 30V] 5V]| 400MA] 125C| 360MWF 200M 8P 20MN RMS | GES | BSW64 | 2N2222A 
GET2221A NS |X10 L20 75V 40V! 5V]| 400MA | 125C| 360MWF 250M 8P 40/120 RMG | GES | BSW64 | 2N2221A 
GET2222 NS |TO18 |LO1 60V 30V| 5V]| 400MA]| 125C| 360MWF 200M 8P SOMN RMS | GES |BSW64 | 2N2222A 
GET2222A NS |X10 L20 75V 40V| 5V]| 400MA]| 125C| 360MWF 300M 8P 100MN RMG | GES | BSW64 | 2N2222A 
GET2369 NS ITO18 |LO1 40v 15V| 5V| 200MA) 125C| 360MWF 350M 7P 40MN VLS | GES | BSX20 2N2369 
GET2484 NS |X10 L20 60V 60V| 6V| 100MA] 125C| 360MWF 60M| 12P 100MN ALN | GES | BC107C |2N2484 
GET2904 PS |X10 L87 60V 40V| 5V]| 350MA]|125C| 360MWF 200M 8P 40/120 RMG | GES | BFX29 2N2904A 
GET2905 PS |X10 L87 60V| * 40V] 5V]| 350MA]| 125C| 360MWF 200M 8P 100MN RMG | GES | BFX29 2N2905A 
GET2906 PS |X10 L20 60V 40V| 5V] 350MA]| 125C| 360MWF 200M 8P 40/120 RMG | GES |BSW24 | 2N2907A 
GET2907 PS |X10 L20 60V 40V] 5V]| 350MA]| 125C| 360MWF 200M 8P 100MN RMG | GES | BSW24 | 2N2907A 
GET3013 NS |ITO18 |LO1 40V 15V!] 5V]| 200MA]| 125C| 360MWF 350M 7P 30MN VLS | GES | BSX20 2N2369A 
GET3014 N S |TO18 |LO1 40V 20V! 5V]| 200MA]|125C| 360MWF 350M 7P 30MN VLS | GES | BSX20 2N2369 
GET3563 NS |X10 L20 30V 12V| 2V] 50MA]|125C| 250MWF 500M]|  1P6 20/200 FVG | GES | 2N918 2N3563 
GET3638 PS |TO18 |LO1 25V 25V| 4V| 350MA]125C| 360MWF 150M|  15P 25MN RLG | GES |BSW24  |2N2907A 
GET3638A PS |TO18 |LO1 25V 25V| 4V] 350MA| 125C| 360MWF 150M|  15P 100MN RLG | GES |BSW24  |2N2907A 
GET3646 NS |TO18 |LO1 40V 15V| 5V| 200MA]| 125C| 360MWF 350M 7P 30MN VLG | GES |BSW64 | 2N2222A 
GET5305 NS |X10 L20 25V 25V] 12V] 300MA] 125C|  400MWF 60M| 10P 2KMN ALD | GES 

GET5306 NS !X10 L20 25V 25V| 12V] 300MA]| 125C|  400MWF 60M| 10P 7KMN ALD | GES 

GET5306A NS |X10 L20 25V 25V| 12V| 300MA] 125C|  400MWF 60M| 10P 7KMN ALD | GES 

GET5307 NS |X10 L20 40V 40V] 12V| 300MA) 125C| 400MWF 60M| 10P 2KMN ALD | GES 

GET5308 NS |X10 L20 40V 40V] 12V] 300MA | 125C| 400MWF 60M| 10P 7KMN ALD | GES 

GET5308A NS |X10 L20 40V 40V] 12V| 300MA | 125C| 400MWF 60M| 10P 7KMN ALD | GES 

GM290A PG 20V 15V S0MA | 100C 75MWF 350M - 20MN ULA | TIS 

GM378A PG 20V 15V 5S0MA | 100C 75MWF 360M}! 1P8 20MN VLA | TIS 

GM656A P G 4 20V 15V 50MA | 100C 75MWF 350M : 20MN ULA | TIS : . 
GT40 P G |X01 LO3 gv 9V] 6V] 100MA| 75C| 100MWF 1M|  15P 15MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GTA41 P G |X01 LO3 9V 9V| 6V| 100MA| 75C| 100MWF 2M| 15P 15MN RLA | OBS | OC44N 2N261t4 
GT42 P G |x01 LO3 9v 9V| 6V] 100MA| 75C|  100MWF 4M| 15P 30MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT43 P G |X01 LO3 gv 9V| 6V| 100MA| 75C| 100MWF 6M| 15P 50MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT44 P G |X01 LO3 25V 25V| 6V] 100MA| 75C|  100MWF 1M| 15P 15MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT45 P G |X01 LO3 25V 25V| 6V] 100MA! 75C| 100MWF 2M| 15P 15MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT46 P G |X01 LO3 25V 25V| 6V] 100MA| 75C|  100MWF 4M |  15P 30MN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT47 P G |X01 LO3 25V 25V| 6V| 100MA]| 75C| 100MWF 6M| 15P 5S0OMN RLA | OBS | OC44N 2N2614 
GT108A P G |TO5 |LO4 10V S0MA| 80C 75MWF 500K : 20/50 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT108B P G'ITO5 |LO4 10V SOMA| 80C 75MWF 1M . 35/80 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT108G P G TO5 |LO4 10V 50MA | 80C 75MWF 1M . 110MN ALG | ELO | AC125 2N404 
GT108V P G |TO5 |LO4 10V S0MA| 80C 75MWF M . 60/130 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT109A P G |TO107 |L17 10V 6V 20MA| 80C 30MWF 1M|  30P 20/50 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT109B P G |TO107 |L17 10V 6V 20MA]| 80C 30MWF iM| 30P 35/80 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT109D P G |TO107 |L17 10V 6v 20MA| 80C 30MWF 3M|  40P 20/70 ALN | ELO | AC125 2N404 
GT109E P G |TO107 |L17 10V 6v 20MA| 80C 30MWF 5M| 40P 50/100 ALN | ELO | AC125 2N404 
GT109G P G |TO107 |L17 10V 6v| . 20MA| 80C 3S0OMWF 1M|  30P 110MN ALG | ELO | AC125 2N404 
GT1091 P G |TO107 |L17 10V 6v| . 20MA| 80C 30MWF 1M| 30P| : 20/80 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT109J P G |TO107 |L17 10V 6v| . 20MA| 80C 30MWF À - 100MN ALN | ELO | AC125 2N404 
GT108V P G |TO107 |L17 10V 6V| . 20MA| 80C 30MWF M] 30P 60/130 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT115A P G |TO5  |LO4 20V 20V] S30MA]| 80C 5S0MWF iM : 20/80 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT115B P G |TO5 |LO4 30V 20V| 30MA| 80C SOMWF 1M : 20/80 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT115D P G |TO5 |LO4 20V 20V| 30MA]| 80C SOMWF 1M : 125MN ALG | ELO | AC125 2N404 
GT115G P G |TOS |LO4 30V 20V| 30MA| 80C SOMWF 1M : 60/150 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT115V P G |TOS |LO4 20V 20V| 30MA]| 80C S0OMWF 1M . 60/150 ALG | ELO | AC125 2N404 
GT305A P G |TO46 |L91 15V 15V 40MA| 85C 75MWF 140M 7P 25/80 VLA | ELO | AF106 2N838 
GT305B P G@eTO45 |L91 15V 15V | 40MA| 85C 75MWF 160M 7P 60/180 VLA | ELO | AF106 2N838 
GT305V P G |TO46 |L91 15V 15V| . 40MA| 85C 75MWF 160M| 5P5 40/120 VLA | ELO | AF106 2N838 
GT308A P G |TOS |L93 20V 12V | 3V| 150MA! 90C| 200MWF 80M 8P 20/80 VLS | ELO | AF109 2N2786 
GT308B P G |TO5 |L93 20V 11V! 3V! 150MA]| 90C| 200MWF 120M 8P 50/120 VES | ELO | AF109 2N2786 
GT308V P G |ITO5 |L93 20V 9V| 3V] 150MA| 90C| 200MWF 160M 8P 80/250 VLS | ELO | AF109 2N2786 
GT309A P G |[TO48 |L91 10V 10MA]| 70C SOMWF 120M|  10P 20/70 VLA | ELO 2N705 
GT309B P G |TO46 |L91 10V 10MA | 70C SOMWF 120M|  10P 60/180 VLA | ELO 2N705 
GT309D P G |TO46 |L91 10V 10MA| 70C SOMWF 40M|  10P 20/70 VLA | ELO 2N705 
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Pol. Vcs Vce |Ves IC P.TOT fT Cos 


Mat. Boît. |Broch. 


| max max |max| max | max max max | 

GT309E | P G | TO46 |L91 ; 10V! . 10MA| 70C 5S0MWF 40M|  10P 60/180 1MA| VLA | ELO | | 2N705 
GT309G P G |TO46 |L91 : 10V! . 10MA| 70C 5S0MWF 80M| 10P 60/180 1MA| VLA | ELO ; 2N705 
GT309V P G TO46 |L91 : 10V: . 10MA! 70C SOMWF | 80M'!  10P 20/70 MA! VLA | ELO . 2N705 
GT310A P G |TO18 |101 12V 10V! . 10MA| 75C 20MWF 120M 4P 20/70 1MA| VLA | ELO | AF106 2N964 
GT310B P G |TO18 |LO0t 12V 10V| . 10MA | 75C 20MWF 120M 4P 60/180 1MA| VEA | ELO | AF106 2N964 
GT310D P G |TO18 |LO1 12V 10V| . 10MA | 75C 20MWF 80M 5P 20/70 1MA)! VLA | ELO | AF106 2N964 
GT310E P G |TO18 |LO1 12V 10V| . 10MA| 75C 20MWF 80M 5P 60/180 1MA! VLA | ELO | AF106 2N964 
GT310G P G |TO18 |LO1 12V 10V| . 10MA| 75C 20MWF 160M 5P 60/180 1MA! VLA | ELO | AF106 2N964 
GT310V P G |TO1Ï8 |LO1 12V 10V| . 10MA | 75C 20MWF 160M 5P 20/70 1MA} VLA | ELO | AF106 2N964 
GT311E P G |TO107 |L17 12V 142V] 2V|] 50OMA) 70C| 150MWF 250M| 2P5 15/80 15MA}| ULA | ELO | AF239 2N1141 
GT3111 P G |TO107 |L17 10V 40V] 1V] 50MA| 70C| 150MWF 450M}| 2P5 100MN 15MA| ULA | ELO | AF239 2N1141 
GT311J P G |TFO107 |L17 12V 12V] 2V|] 50MA| 70C| 150MWF 300M} 2P5 50/200 15MA)| ULA | ELO | AF239 2N1141 
GT313A P G |X67 X67 15V 15V| . 30MA| 70C| 100MWF 300M}| 2P5 20/250 5SMA | ULA | ELO : 2N1141 
GT313B P G |X67 X67 15V 15V| . 30MA} 70C| 100MWF 450M| 2P5 20/250 5MA | ULA | ELO : 2N1141 
GT313V P G |X67 X67 15V 15V) . 30MA}! 70C| 100MWF 350M| 2P5 30/170 SMA| ULA | ELO ; 2N1141 
GT320A P G |TOS5 L93 20V 12V] 3V! 150MA| 70C| 200MWF 80M 8P 20/80 10MA | VMA | ELO ; 2N2786 
GT320B P G |TO5 L93 20V 11V] 3V] 150MA| 70C| 200MWF 120M 8P 50/120 10MA | VMA | ELO . 2N2786 
GT320V P G |TOS5 L93 20V 9V| 3V] 150MA| 70C)| 200MWF 160M 8P 80/250 10MA | VMA | ELO . 2N2786 
GT321A P G |TOS5 L93 60V S0OV| 4V] 500MA]| 85C| 160MWF 60M]| 80P 20/60| 500MA| RMS | ELO : 

GT321B P G |TO5 |L93 60V 50V! 4V] 500MA) 85C| 160MWF 60M]| 80P 40/120| 500MA | RMS | ELO . 

GT321D P G |TOS5 L93 45V 40V| 2V| 500MA| 85C] 160MWF 60M| 80P 40/120| 500MA| RMS | ELO . 

GT321E P G |ITO5 |L93 45V 40V! 2V] 500MA| 85C| 160MWF 60M|  80P 80/200| 500MA | RMS | ELO 5 

GT321G P G |TO5 L93 45V 40V! 2V] 500MA| 85C| 160MWF 60M]| 80P 20/60| 500MA| RMS | ELO | 

GT321V P G |TO5 |L93 60V 50V| 4V] 500MA| 85C| 160MWF 60M]| 80P 80/200| 500MA| RMS | ELO | . 

GT322A P G |TO72 |LO6 25V 25V| . 10MA | 85C SOMWF 80M| 1P8 30/100 10MA| VLA | ELO | AF106 2N1868 
GT322B P G |TO72 |LO6 25V 25V| . 10MA! 85C 50MWF 80M| 1P8 50/120 10MA| VLA | ELO | AF106 2N1868 
GT322V P G |TO72 |LO6 25V 25V| . 10MA| 85C S0OMWF 80M| 2P5 20/120 10MA | VLA | ELO | AF106 2N1868 
GT323A P G |X22 L49 20V 10V] 2V 1A| 100C| 250MWF 200M| 30P 20/60| 500MA | VMG | ELO | . 

GT323B P G |X61C |X61 20V 10V| 2V' 1A| 100C| 250MWF 200M}  30P 40/120| 500MA! VMG | ELO . 

GT323V P G |X22 L49 20V 10V| 2V 1A| 100C! 250MWF 200M| 30P 80/200| 500MA| VMG | ELO . 

GT328A P G |TO72 |LO6 15V 15V| . 10MA| 85C 50MWF 400M|  1P5 20/200 SMA| VLA | ELO | AF239 2N700A 
GT328B P G |TO72 |LO6 15V 15V| . 10MA| 85C S0OMWF 300M|  1P5 40/200 3MA]| VLA | ELO | AF239 2N700A 
GT328V P G |TO72 |LO6 15V 15V) . 10MA! 85C 50MWF 300M| 1P5 10/50 3MA| VLA | ELO | AF239 2N700A 
GT329A N G |TO72 |LO6 10V 5V| . 20MA} 80C S0OMWF |  1200M 2P 15/300 5MA| ULA | ELO | 

GT3298 N G |TO72 |LO6 10V 5V| . 20MA| 80C 50MWF|  1600M 3P 15/300 5MA| ULA | ELO 3 

GT329G N G |TO72 |LO06 10V SV, . 20MA], 80C S0OMWF 600M 2P 15/300 SMA | ULA | ELO | 

GT329V N G |TO72 |LOS 10V 5V| 1V] 20MA| 80C 50MWF 900M 3P 15/300 5MA| ULA | ELO : 

GT330D N G |TO72 |LOS 10v , 1V] 20MA| 60C SOMWF 500M 3P 30/400 5MA| ULA | ELO 6 

GT330! N G |TO72 |LO6 10V . 1V] 20MA| 60C 5S0MWF 500M 3P 10/400 5MA| ULA | ELO : 

GT330J N G |TO72 |LO6 10V É 1V] 20MA| 60C 50MWF 1G 3P 30/400 5MA| ULA | ELO : 

GT338A P G |X67 X67 ; 20V! . 1A| 85C| 100MWF : 2P : SMS | ELO : 

GT338B P G |X67 X67 : 20V) . 1A! 85C| 100MWF , 2P 5 SMS | ELO 

GT338V P G |X67 X67 à 20V| . 1A| 85C| 100MWF : 2P , SMS | ELO 5 

GT341A N G |TO72 |LO6 10V 5V! . 10MA| 85C 35MWF| 1500M 1P 15/300 5MA! TUG | ELO : 

GT341B N G |TO72 |LO6 10V SV! . 10MA| 85C 35MWF 2G 1P 15/300 SMA | TUG | ELO . 

GT342V N G |TO72 |LO8 10V 5V| . 10MA | 85C 35MWF| 1500M 1P 15/300 5MA| TUG | ELO . : 

GT346A P G |TO18 |Lo1 15V 10V| . 10MA| 85C 40MWF 700M|  1P3 10MN 2MA| ULA | ELO | AF239S | 2N700A 
GT346B P G |TO18 |LO1 15V 10V| . 10MA| 85C 40MWF 550M|  1P3 10MN 2MA| ULA | ELO | AF239S |2N700A 
GT362A N G |TO72 |LO6 5v 5V| . 10MA| 85C 40MWF]|  2400M 1P 10/300 5MA| SLA | ELO : 

GT362B N G |TO72 |L06 5v SV! . 10MA| 85C 40MWF]  2400M 1P 10/300 5MA| SLA | ELO | 

GT376A P G |TO72 |L06 15V N| . 10MA}) 90C 35MWF|  1500M|  1P2 16/45 2MA| TUG | ELO : 

GT383A N G |X62C |X62 5v 5v| . 10MA | 90C 25MWF| 2400M 1P 15/250 SMA| SLA | ELO : 

GT383B N G |X62C |X62 5v SV! . 10MA| 90C 25MWF| 1500M 1P 10/250 SMA| SLA | ELO 

GT383V N G |X62C |X62 5v SV) . 10MA} 90C 25MWF| 3600M 1P 15/250 5MA| SLA | ELO é . 

GT402A P G |TO5 |L93 ' 25V!, . S00MA | 85C| 600MWF ; : 30/80 8MA | AMG | ELO | AC128 2N2667 
GT4028 P G |TO5 |L93 : 25V| . 500MA| 85C| 600MWF - : 60/150 8MA | AMG | ELO | AC128 2N2667 
GT402G P G |TO5 |L93 ; 40V| . 500MA| 85C| 600MWF : : 60/150 3MA| AMG | ELO | AC128 2N2667 
GT402V P G /TO5 V|L93 | 49V| . 500MA| 85C| 600MWF ; : 30/80 3MA | AMG | ELO | AC128 2N2667 
GT403A P G |X84 X84 45V 30V! 20V} 1250MA| 85C! 600MWF ; k 20/60! 100MA| AMG | ELO : 2N2667 
GT403B P G |X84 X84 45V 30V! 20V]| 1250MA| 85C| 600MWF : : 50/150|  100MA | AMG | ELO 5; 2N2667 
GT403D P G | X84 X84 60V 45V| 20V]| 1250MA| 85C! 600MWF : , 50/150! 100MA| AMG | ELO . 2N2667 
GT40E P G |X84 X84 60V 45V]| 20V]1250MA! 85C| 600MWF à : 3S0OMN|  450MA| AMG | ELO . 2N2667 
GT403G P G | X84 X84 60V 45V} 20V| 1250MA| 85C| 600MWF ; | 50/150!  100MA | AMG | ELO : 2N2667 
GT403! P G |X84 X84 80V éov! 20V| 1250MA| 85C| 600MWwF | 5 . | 30OMN|  450MA | AMH | ELO : 2N2667 
GT403J P G |X84 X84 80V 60V| 20V] 1250MA| 85C! 600MWF : : 20/60| 100MA | AMH | ELO : 2N2667 
GT4O3U P G !X84 X84 45V 30V| 20V]1250MA| 85C| 600MWF . : 30/60| 100MA| AMG | ELO ; 2N2667 
GT403V P G !X84 X84 60V 45V| 20V]1250MA | 85C| 600MWF | 20/60, 100MA| AMG | ELO | 2N2667 
GT404A N G ITO5 |L93 25V) . S00MA! 85C| 600MWF 30/80 3MA | AMG | ELO | AC176K | 2N1311 
GT404B N G |TO5 |L93 25V| . 500MA| 85C| 600MWF | 60/150 3MA | AMG | ELO | AC176K | 2N1311 
GT404G N G |TOS |L93 40Vi . S00MA | 85C|  600MWF | 60/150 3MA | AMG | ELO | AC176K |2N1311 
GT404V N G ITOS |L93 40V| . 500MA| 85C| 600MWF 30/80 3MA | AMG | ELO | AC176K |2N1311 
GT405A PG |X53B |X53 | 25V| . S00MA| 85C| 600MWF | 30/80 3MA | AMG | ELO | AC128K |2N1188 
GT405B P G |X53B |X53 25V| . 500MA| 85C| 600MWF | 60/150 3MA | AMG | ELO | AC128K |2N1188 
GT405G PG|xs3B |xs3 | 40V| . 500MA | 85C|  600MWF 60/150 3MA | AMH | ELO | AC128K |2N1188 
GT405V P G |X53B |X53 | 40V| . S00MA! 85C| 600MWF | 30/80 3MA| AMH | ELO | AC128K |2N1188 
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Pol. 
Mat 


Boît. 


Equ. 
EUR. 


GT612A 
GT701A 
GT703A 
GT7038B 
GT703D 


GT703G 
GT703V 
GT806A 
GT806B 
GT806D 


GT806G 
GT806V 
GT810A 
GT813A 
GT813B 


GT813V 
GT905A 
GT905B 
HA21 
HA21G 


HA21H 
HA21I 

HA21J 
HA21X 
HA21Y 


HA22 
HA22G 
HA22H 
HA221 
HA22J 


HA22X 
HA22Y 
HK100 
HL100 
HNT1T05 


HNT1T018 
HT2 

HT3 
IN6542 
JA100 


JA1000 
JA100P 
JA100Q 
JA100R 
JA101 


JA1010 
JA101P 
JA101Q 
JA1O1R 
JC327 


JC328 
JC337 
JC338 
JC500 
JC5000 


JC500P 
JC500Q 
JC500R 
JC501 

JC5010 


JC501P 
JC501Q 
JC501R 
JC546 

JC546A 


JC546B 
JC547 

JC547A 
JC547B 
JC547C 


JC548 
JC548A 
JC548B 
JC548C 
JC549 


ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ 2Z2ZZZZ ZZZZV VVUUUV VUUUUU VZUVUZZ ZZTUU VUVUUUU 2Z2ZZZZ ZZZZVTU DUVUUTT VUUTUUTU VUTUZ 
Oonnn non nn nn nn nn mn Mana nn nn AU AUM ponOBO DHOOD NDO0QOG0Q DO6ODHO 


Vc8 VcE |VEB ic TJ P.ToT #7 Cos 

Broch| max | max max] max |max| max min | max FCT ae 
L21 iv . . | 120MA| 100c| 570MwF| 1500M| 3P5 À UMP | ELO 
| x7o 5sv| 55v| 15v| 12A| 85c|  50Wc 10MN 5A| AHP | ELO 
LOS 25V 3500MA | 85C 15WC 30/70|  50MA| AHG | ELO 
LOS 25V 3500MA| 85C 15WC 50/100| 50MA| AHG | ELO 
LO5 50V 3500MA| 85C 15WC 20/45|  50MA| AHG | ELO 
Los 35V 3500MA| 85C 15WC 50/100| 5oMA| AHG | ELO 
LOS 35v| . |3500MA| 85C 15WC 30/70|  50MA| AHG | ELO 
x73 asv| 1V| 154! 85C|  3owc 10/100 10A | AHG | ELO 
x73 10ov| 1v| 15A| 85c|  30Wwc 10/100 10A| AHH | ELO 
X73 140v| 1v| 15A| 85c|  3owc 10/100 10A | AHE | ELO 
x73 5ov| 1V| 15A] 85C|  30WC 10/100 10A| AHG | ELO 
x73 gov| 1v| 15A| 85c|  sowc| . 10/100 10A| AHH | ELO 
x71 20ov| 200ov| 1v| 104! 65c 15WC 15M 15MN 10A| AHE | ELO 
x73 100V| 2V|  40A 50WC 10/60 20A | AHE | ELO 
X73 125V| 2V|  40A SOWC 10/60 20A| AHE | ELO 
x73 , 15ov| 2v|  4A| . 5owc| . | 10/60 20A| AHE | ELO 
X99 75V| 60v 7A| 85C ewc| 6om| 200P|  35/100 3A| AHG | ELO 
x99 6ov| 6ov| . 7Al| 85C ewc| 6om| 200P| 50/10 3A| AHG | ELO 
L14 25v| 20V! 5v|1500MA| 150C| 750MWF!  50M| ip  30MN| 100MA! AMG | HiN 
L14 25v| 20ov| 5v|1500MA| 150€! 750MWwF|  5oM| 1P| 68110] 100MA| AMG | HIN 
L14 25v)] 2ov| 5vl1500MA| 150c| 7soMwF|  soM| 1P| 100MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20V| 5v|1500MA| 150C| 750MWF|  50M| 1P| 140MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25V| 20V| 5v|1500MA| 150C! 750MWF|  5oM| 1P| 200MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20v| 5v|1500MA| 150C| 750MWF|  50oM| 1P| 30/110| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20v| 5v|1500MA| 150C| 750MWF|  50oM| 1P| 100MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20v| 5v|1500MA| 150C| 750MWwF|  50M| 1P5|  30MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25V| 20V| 5V|1500MA| 150C| 750MWF!  5oM| 1P5| 68/110| 100MA| AMG | HIN 
L14 25V| 20v| 5V|1500MA| 150c| 750MWF|  50M| 1P5|  100MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20ov| 5v|1500MA| 150C| 750MWF|  50M| 1P5|  140MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25V| 20V| 5V|1500MA| 150C| 750MWF|  50M| 1P5| 200MN| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 2ov| 5v|1500Ma| 150c| 750MWwF|  5oM| 1P5! 30/110| 100MA| AMG | HIN 
L14 25v| 20V| 5v|1500MA| 150C| 750MWwF|  50M| 1P5|  100MN| 100MA| AMG | HIN 
LO4 éov| 5ov| rv 1A| 200C|  800MWF 50/280 | 150MA | AMH | HIN 
LO4 gov| 5ov| 7 1A| 200C|  800MWF 50/280|  150MA| AMH | HIN 
LO4 120V| 8ov| 7v| 100MA| 150C| 400MWF 70/150| 10MA| ALH | HIN 
Loi 120v| sov| 7v| 100MAl 150€! 300MWF|  . | 70/150| 10MA| ALH | HIN 
L29 gov| gov| 5v| 100MA|175C| 300MWF|  60oM| 10P|  50MN|  10MA| ALH | FER 
L29 gov| 8ov| 5v| 100MA| 175C| 300MWF|  50M| 10P|  50MN|  10MA| ALH | FER 
LOS 6sov| 30ov| ov 5A| 200C|  100WC 6M| . 7135 3A| RHE | MOT 
L21 gov| 25V! 5v| 100MAl150C| 500MWF| 130MTP| 6P|  90/600!  1MA! ALG | ITT 
L21 gov| 25v| 5v| 100MA| 1500! 500MwF| 130MTP| 6p| 90/7180!  1MA| ALG | TT 
L21 3ov| 25V| 5v| 100MA| 150C| 500MWF| 130MTP|  6p|  135/270|  1MA| ALG | 1TT 
L21 3ov| 25V| 5v| 100MA| 156©| 500MwF| 130MTP|  6p|  200/400|  1MA! ALG | 1TT 
L21 sov| 25v| 5v| 100MA| 150€! 500MWF| 130MTP| 6P|  300/600!  1MA| ALG | 1TT 
L21 45v| 5v| 100MA|150c| 500MWF| 130MTP|  6p|  90/600|  1MA| ALN | MUL 
L21 sov| 45v| 5v| 100MAl150c| 500MwF| 130MTP! 6p|  90/180|  1MA! ALG | 1TT 
L21 sov| 45V| 5v| 100MA| 150C| 500MWF| 130MTP| 6P| 135/270| 1MA| ALG | ITT 
L21 sov! 45v| 5v| 100MAl 150! 500MWF| 130MTP| 6P| 200/400|  1MA| ALG | ITT 
L21 sov| 45v| 5v| 100MA|150c| 500MwF| 130MTP| 6p| 300/600|  1MA| ALG | 1TT 
L21 45v| 5vl 500MA|150C| 80oMwr| 100MTP| gpl  100/600| 100MA! ALG | MUL 
L21 25v| 5v| 500MA| 150c| eoomwr| 100MTP|  8p|  100/600! 100MA| ALG | MUL 
L21 sov| 45v| 5v| 500MA!150c! 800MwF| 100MTP|  5P|  100/600|! 100MA| ALG | MUL 
L21 3ov| 25v| 5v| 500MA|150c| 800MwF| 100MTP|  5P|  100/600| 100MA| ALG | MUL 
L21 3ov| 25V| 6v| 100MA|150C| 500MwF| gsmTP| 6p|  90/600|  1MA| ALG | 1TT 
L21 3ov| 25v| 6v| 100MA| 150C| 500MWF| a5MTP| 6p| 907180!  1MA| ALG | 1TT 
L21 sov| 25v| 6v| 100MA| 1500! 500MwF| asmrp| 6p| 135/270|  1MA| ALG | it 
L21 sov| 25v| 6v| 100MA!150c| 500MWF| asMTP| &p| 200/400| 1MA| ALG | TT 
L21 sov| 25v| 6v| 100MA| 150c| 500MWwF| asmTp| 6p| 300/600|  1MA| ALG | 1TT 
L21 sov| 45v| 6v| 100MA|150c| 500MwF| 130MTP|  6pl  90/600|  1MA! ALG | MUL 
L21 sov! 25v| 6v| 100MA|150C| 500MWF| a8sMTP| 6p|  90/180!  1MA| ALG | ITT 
L21 sov! 25v| 6v| 100MAl150c| 500MwF| asmTp| 6p| 135/270| 1MA| ALG | 1TT 
L21 sov| 25V| 6v| 100MA!150C| 500MWwF| asmTP| 6p| 200/400|  1MA| ALG | iTT 
L21 sov| 25v| 6v| 100MA| 150c| 500MWwF| asmTP| 6p|  300/600!  1MA| ALG | 1TT 
L21 gov| 65v| 6v| 100MA! 150€! 500MWF| 300MTP| 2P5| 110/450|  2MA| ALG | MUL 
L21 gov| 65v! 6v| 100MA!150c| 500MwF| 300MTP| 2P5| 110/220|  2MA| ALG | MUL 
L21 gov| 6sv| 6vl 100MA| 150c| 500MwF| 300oMTP| 2P5| 200/450|  2MA| ALG | MUL 
L21 sov! 45V| 6v| 100MA|150C| 500MWF| 300MTP| 2P5|  110/800|  2MA| ALG | MUL 
L21 sov! 45V! 6v| 100MA! 150€! 500MWF| 300MTP| 2P5! 110/220|  2MA| ALG | MUL 
L21 sov|  45V sv 100MA | 150C| 500MwF| 300MTP| 2P5|  200/450|  2MA| ALG | MUL 
L21 sov| 45v| 6v| 100MA|150C! 500MWF| 300MTP| 2P5| 420/800| 2MA| ALG | MUL 
L21 sov| sov| 5v| 100MAl 1500! 500MwF| 300oMTP| 2P5| 110/800|  2MA| ALG | MUL 
La sov| sov| 5v| 100MA| 150C| 500MwF| 300MTP| 2P5| 110/220|  2MA| ALG | MUL 
L21 3ov| 3ov! 5v| 100MA|150C| 500MWF| 300MTP| 2P5|  200/450|  2MA| ALG | MUL 
L21 ov| 3ovl 5v| 100MA|150c| 500MWwF| 300MTP| 2P5| 420/800|  2MA| ALG | MUL 
L21 3ov| 3ov| 5v| 100MA! 150C| 500MWF| 300MTP| 2P5| 200/800|  2MA| ALG | MUL 
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2N4241 
2N4241 
2N4241 


AD149 
AD149 
AD149 


AD149 
AD149 


2N4241 
2N4241 


BD371D 
BD371D 


BD371D 
8D371D 
BD371D 
BD371D 
8D371D 


BD370D 
BD370D 
BD370D 
BD370D 
BD370D 


BD370D 
BD370D 
BFS95 
BSW66 
BF257 


2N4036 
2N4001 
2N1990 


BC394 2N1990R 


BDY96-01 | 2N6543 


Vce | Ves ic Ts lc 


Equ. 
max [max! max | max | . ue El ue | EUR. | USA 


Equ. 


JC549B N S |TO92 |L21 30V 30V] 5V] 100MA]|150C| 500MWF| 300MTP| 2P5 200/450 
JC549C N S |TO92 |L21 30V 30V| 5V] 100MA]| 150C| 500MWF]| 300MTP| 2P5 420/800 
JC550 N S |TO92 ]|L21 50V 45V] 5V] 100MA]| 150C| 500MWF| 300MTP| 2P5 200/800 
JC550B N S |TO92 |L21 50V 45VI 5V! 100MA | 150C| 500MWF| 300MTP| 2P5 200/450 
JC550C N S |TO9 |L21 50V 45V} 5V] 100MA)|150C| 500MWF]| 300MTP| 2P5 420/800 
JC556 P S |TO9 |L21 80V 65V| 5V! 100MA]| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 75/475 
JC556A P S |TO92 |L21 80v 65V| 5V| 100MA]| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 125/250 
JC556B P S |TO92 |L21 80V 65V| 5V] 100MA]| 150C| 500MWF]| 200MTP 4P 220/475 
JC557 P S |TO92 |L21 S0V 45V| 5V] 100MA| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 75/800 
JC557A P S |TOS2 |L21 S0V 45V| 5V!| 100MA]|150C| 500MWF]| 200MTP 4P 125/250 
JC557B P S |TO9 |L21 5S0V 45V| 5V] 100MA]| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 220/475 
JC557C P S |TO92 |L21 50V 45V| 5V] 100MA| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 420/800 
JC558 PS |TO92 |L21 30V 30V| 5V] 100MA| 150C| 500MWF]| 200MTP 4P 75/800 
JC558A PS |TO9 |L21 30V 30V| 5V} 100MA]| 1500] 500MWF| 200MTP 4 125/250 
JC558B P S |TO92 |L21 30V 30V| 5V} 100MA|150C| 500MWF| 200MTP 4P 220/475 
JC558C PS |TO92 |L21 30V 30V| 5V] 100MA] 150C! 500MWF| 200MTP 4P 420/800 
JC559 PS |TO92 |L21 30V 30V| 5V] 100MA|150C! 500MWF]| 200MTP 4P 125/800 
JC559A P S |TO92 |L21 30V 30V] 5V] 100MA]| 150C| 500MWF]| 200MTP 4P 125/250 
JC559B P S |TO92 |L21 30V 30V] 5V| 100MA) 150C| 500MWF| 200MTP 4p 220/475 
JC559C P S |TO92 |L21 30V 30V] 5V] 100MA]| 150C| 500MWF]| 200MTP 4P 420/800 
JC560 PS |TO92 |L21 50V 45V| 5V] 100MA]| 150C| 500MWF| 200MTP 4P 125/800 
JC560A P S |TO92 |L21 50V 45V| 5V] 100MA|150C! 500MWF| 200MTP 4P 125/250 
JC560B P S |TOS2 |L21 50V 45V| 5V] 100MA|150C| 500MWF| 200MTP 4P 220/475 
JC560C P S |TO92 |L21 50V 45V| 5V] 100MA]|150C| 500MWF| 200MTP 4P 420/800 
JF494 N S |TO9 |L21 30V 20V| 5V] 30MA]|150C| 300MWF! 260MTP| OR85 115TP 
KSA473 P S |TO220 30V 3A 10WC}! 100MTP ; 70/240 
KSA539 P S | TO92 45V 200MA : 40/240 
KSA542 P S |TO92 25V SOMA 100MTP : 40/400 
KSA545 PS |TO92 60V 200MA ; 40/400 
KSA614 P S |TO220 55V 3A 25WC : 40/240 
KSA634 P S | TO202 30V 2A 10WC | 40/240 
KSA636 P S |TO202 45V 2A 10WC ; 40/240 
KSA640 P S | TO92 45V S0OMA s 120/1000 
KSA642 P S |TO92 25V 300MA : 70/400 
KSA643 P S |TO® 20V 5S00MA 40/400 
KSA707 P S |TO92 45V 700MA 40/240 
KSA708 P S |TO92 60v 700MA SOMTP 40/240 
KSA709 PS |TO92 150V 700MA SOMTP 40/240 
KSA733 P S |TO92 50V 150MA 40/700 
KSA812 PS |X12 L29 50V 100MA 250MTP 90/600 
KSA910 P S |TO92 150V 50MA 100MTP 40/240 
KSA916 PS |TO92 120V 800MA 120MTP 80/240 
KSA928A P S |TO92 30V 2A 120MTP 100/320 
KSA931 P S |TO92 . : 6oV| . 700MA| . : 100MTP - 40/240 
KSA940 P S |TO220 e É 150V| . |1500MA| .. 25WC 4M : 40/140 
KSA953 P S | TO 6OV 300MA 50M 90/400 
KSA954 P S |TO9 80v 300MA 50M 90/400 
KSA992 PS |TO92 ; ‘ 120V| . 50MA| . è 50M - 200/800 
KSA1010 P S |TO220 : . 100V| . 7A| . 40WC ; ; 40/200 
KSA1013 PS |TO92 5 - 160V| . 1A| . : 15M ; 60/320 
KSA1142 P S |TO126 ; ; 180V| . 100MA| . 8WC]| 180MTP ; 100/320 
KSA1150 P S |TO92 ; 5 20V| . 500MA| . < : : 40/400 
KSA1174 P S | TO92 & : 120V! . SOMA| . . 50M : 200/800 
KSA1175 P S |TO92 : : 50V| . 150MA| . ; 180M ; 40/700 
KSA1182 PS |x12 L29 ë 30V| . 500MA| . S 200MTP . 70/240 
KSA1220 P S |TO126 ; : 120V|] . |1200MA| . 20WC | 155MTP ; 60/320 
KSA1220A P S |TO126 . ; 160V| . |1200MA| . 20WC | 155MTP ; 60/320 
KSA1298 PS |x12 L29 : 25V| . 800MA| . à 120MTP : 100/320 
KSA1378 P S | TO92 : ; 25V| . 300MA| . : | . 70/400 
KSA5033 P S |T0126 . . 6OV| . 1A! . 10WC | 800MTP : 40/320 
KSA5034 P S |T0126 5 : 120V| . 300MA| . 8WC| 500MTP ; 40/320 
KSA5037 P S |TO126 ; ; 200V| . 150MA | . 7TWC| 400MTP - 40/320 
KSB546 P S |TO220 : £ 150V| . 2A| . 25WC SMTP | 40/240 
KSB564A P S |TO92 2 ; -25V| . 1A| . . 110M à 70/400 
KSB595 P S |TO220 . - 80V| . 4A| . 30WC 3M : 40/240 
KSB601 P S |TO220 100V SA 30WC 2K/15K 
KSB707 P S |TO220 60v TA 40WC 40/200 
KSB708 P S | TO220 . : 80v| . 7A| . 40WC . ; 40/200 
KSB744 P S |T0126 : : 45V| . 3A| . 10WC|  45MTP : 60/320 
KSB744A PS |TO126 & 0] , 60V| . 3A| . 10WC! 45MTP . 60/320 
KSB772 P S |TO126 ; ; 3oV' . 3A! . 10WC| 80MTP ; 60/400 
KSB794 P S |TO126 60V 1500MA 10WwC 2K/3K 
KSB795 P S |TO126 . . 80V| . |1500MA| . 10WC £ ; 2K/3K 
KSB810 P S |TO92 ; : 25V| . 700MA| . : 50M ; 70/400 
KSB811 P S |TO92 : : 25V| . 1A| . £ 110MTP ; 70/400 
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120MTP 
120MTP 

S0MTP 
100MTP 


15M 
150MTP 


100M 
180MTP 
50M 


155MTP 
155MTP 
100M 
1400M 


2P 


3P2 


0P8 
OR6 
1P 


OR5 
0R5 
1P5 


1P5 
2P5 
1PS 


1P 


3P2 


EUR. 


Equ. 
USA 


Vce |Ves ic Ts P.TOT fT Cos 


| max |max| max | max max min max 
KSC2787 N S |TOg 4 30V| . De . 150M| 2P5 40/240 1MA| RLA | SAM 
KSC2859 NS |X12 L29 : 30V| . 500MA| . ; 200MTP à 70/240| 100MA| ALG | SAM 
KSC2874 NS |TO92 < - 120V| . 50MA| . : 50M : 200/1200 1MA| ALH | SAM 
KSC3120 NS |X12 L29 ; 15V| . ? : : 1500M|  OR9 40/200 SMA]| ULN | SAM 
KSC3125 NS |X12 .|L29 . 25V! . | : - 250M| 1R6 20/200 10MA| RLA | SAM 
KSC3265 NS |x12 L29 : 25V| . 800MA| . . 120MTP : 100/320|  100MA]| AMG | SAM 
KSC3488 NS |TO92 è 25V| . 300MA| . : : 70/400 S0MA| ALG | SAM 
KSC5020 N S | TO220 ; : S00V| . 3A| . 40WC : : 15/50) 300MA| IHS | SAM 
KSC5021 NS | TO220 : : S00V| . 5A| . S0WC : | 15/50! 600MA| IHS ! SAM 
KSC5022 NS | TOP3 ; : 500V| . 4A| . 60WC - : 15/50| 300MA| IHS | SAM 
KSC5023 N S | TOP3 ; ; 500V| . SA! . 60WC ; ; 15/50| 600MA! IHS | SAM 
KSC5024 N S | TOP3 | : 500V| . 10A| . SOWC ; | 15/50| 800MA]| IHS | SAM 
KSC5025 NS | TOP3 : : S00V| . 15A| . 100WC : ; 15/50! 1200MA| IHS | SAM 
KSC5026 N S | TO220 . 3 800V| . |1500MA| . 40WC : 3 10/40] 100MA| IMS | SAM 
KSC5027 N S |TO220 ; ; 800V| . 3A| . S0WC : - 10/40| 200MA! IHS | SAM 
KSC5028 NS |TOP3 : - 800V| . 3A| . 80WC . . 10/40| 200MA) IHS | SAM 
KSC5029 N S | TOP3 - 2 800V 4500MA 9g0wC : 5 10/40, 300MA) IHS | SAM 
KSC5030 NS | TOP3 . . 800V 6A 100WC : ; 10/40, 400MA]| IHS | SAM 
KSC3031 N S | TOP3 : : 800V 8A 140WC ; : 10/40! 600MA| IHS | SAM 
KSC5032 N S | TO220 ' : 400V 8A 80WC ; 3 SOMN| 500MA! IHS | SAM 
KSC5036 N S |TO126 ; : 60V| . iA| . 10WC! 800MTP & 40/320 50MA| AMG | SAM 
KSC5038 N S | TO126 : : 200V| . 150MA| . IWC} 400MTP à 490/320 10MA| ALH | SAM 
KSC5042 N S |TOP3 È : 400V 8A 80WC : : 8/60 2A| IHS | SAM 
KSC5045 N S | TO220 è 2 30V 10A 50WC : à 35MN 2A| IHS | SAM 
KSC5046 N S | TO220 : : 30V 10A 50WC : ; 35MN 2A| IHS | SAM 
KSC5047 N S | TOP3 : . 50V 15A 100WC | : 600MN} 500MA| IHS | SAM 
KSC5048 NS | TOP3 : : 800V| . 12A| . 150WC s ï 10/40| 600MA]| IHS | SAM 
KSD73 N S | TO220 . ; 60V| . 5SA| . 30WC! 20MTP ; 70/240 1A| AHG | SAM 
KSD227 NS |TOg2 : £ 25V 300MA : : : 70/400 50MA| ALG | SAM 
KSD261 NS |TO92 : 3 20V 500MA| . : , 40/400| 100MA| ALG | SAM 
KSD288 N S | TO220 à : 55V| . 3A! . 25WC - ‘ 40/240| 500MA! AHG | SAM 
KSD362 N S |TO220 : : 70V| . SA! . 40WC| 10MTP ; 20/140 5SA| AHG | SAM 
KSD363 NS |TO220 : : 120V| . 6A| . 40WC|  10MTP : 40/240 1A| AHG | SAM 
KSD491 N S |TO220 F ; 150V| . 2A| . 25WC SMTP : 40/240! 400MA| AMH | SAM 
KSD471A N S |TO92 à 2 30V| . 1A| : 130MTP 5 70/400| 100MA| AMG | SAM 
KSD526 N S | TO220 ! : 80V| . 4A| . 30WC 3M . 40/240| 500MA| AHG | SAM 
KSD560 N S | TO220 ; . 100V SA 30WC : ; 2K/15K 8A| AHD | SAM 
KSD568 NS |TO220 ; : 60V 7A 40WC : à 40/200 3A| AHG | SAM 
KSD569 N S | TO220 : : 80V}| . 7A| . 40WC 2 ; 40/200 3A| AHG | SAM 
KSD794 N S | TO126 : É 45V| . 3A| . 10WC|  45MTP : 60/320| 500MA| AHG | SAM 
KSD794A NS | TO126 : - 60V| . 3A| . 10WC|  45MTP ; 60/320| 500MA! AHG | SAM 
KSD880 N S | TO220 ; ; 60V| . 3A| . 30WC 9MTP ; 60/200| 500MA| AHG | SAM 
KSD882 N S | TO126 : È 30V| . 3A| . 10WC|  80MTP : 60/400 1A| AHG | SAM 
KSD985 N S | TO126 : 3 60V 1500MA 10WC ë à 2K/3K 1A| AMD | SAM 
KSD986 N S |TO126 . : 80V 1500MA 10WC : : 2K/3K 1A| AMD | SAM 
KSD1020 N S | TO92 à | 25V| . 700MA |  . ; 50M ; 70/400|  100MA| AMG | SAM 
KSD1021 N S | TO92 : ; 30V| . 1A| . ; 130MTP : 70/400| 100MA| AMG | SAM 
KSD1616 NS |TOg2 : £ 50V| . 1A| . ; 70M é 135/600| 100MA| AMG | SAM 
KSD1616A N S | FTO92 : e 60V| . 1A| . ! 70M 5 135/400! 100MA! AMG | SAM 
KSD1691 NS | T0126 : : 60oV! . 5SA| . 20WC : ‘ 100/400 2A| AHG | SAM 
KSD1692 N S | TO126 : : 100V| . 3A! . 15WC ë 5 2K/20K | 1500MA| AMD | SAM 
KSD1693 NS |TO126 : : 6OV| . 3A! . 15WC : ; 2K/20K| 1500MA| AHD | SAM 
KSD5000 NS |TOP3 ; 1500V} 800V] . |2500MA| . 80wc : : 8MN| 500MA| TLE | SAM 
KSD5001 NS | TOP3 : 1500V | 800V|] . |3500MA| . 80WC : | 8MN]| 500MA| TLE | SAM 
KSD5002 N S | TOP3 : 1500V| 800V| . SA! . 120WC . ; 8MN 1A| TLE | SAM 
KSD5003 NS |TOP3 : 1500V| 800V! . 6A| . 120WC : 8MN 1A| TLE | SAM 
KSD5004 N S | TOP3 . 1500V| 800V| . |2500MA| . 80WC ‘ | 8MN]| 500MA]| TLE | SAM 
KSD5005 N S | TOP3 à 1500V| 800V| . |3500MA| . 80WC . PS 8MN| 500MA] TLE | SAM 
KSD5006 N S | TOP3 5 1500V! 800V! . SAl . 120WC : . 8MN 1A! TLE | SAM 
KSD5007 NS | TOP3 : 1500V| B800V! . 6A| . 120WC , ; 8MN 1A) TLE | SAM 
KSD5010 NS |TOP3 : 1500V| 800V] . |2500MA| . 50WC 2 ; 8MN| 500MA| TLE | SAM 
KSD5011 NS | TOP3 | 1500V|  800V1 . !:3500MA| . 50WC ; 8MN| 500MA]| TLE | SAM 
KSD5012 NS |TOP3 4 1500V| 800V| . SA! . 60WC 5 8MN 1A! TLE | SAM 
KSD5013 NS |TOP3 : 1500V| 800V| . 6A| . 60WC ; 8MN 1A| TLE | SAM 
KSD5014 NS | TOP3 : 1500V| 800V 2500MA | 50WC 8MN\ 500MA| TLE | SAM 
KSD5015 NS es : 1500V | 800VI . |3500MA| . 50WC | 8MN| 500MA| TLE | SAM | 
KSD5016 NS |TOP3 à 1500V| 800V| . SA| . 60WC 8MN A! TLE | SAM | 
KSD5017 N S | TOP3 à 1500V| 800V| . 6A| . 60WC | 8MN 1A! TLE | SAM 
KSD5041 NS | TOg2 . £ 20V| . SA| . ; 150MTP | 180/600| 500MA| AHS | SAM 
KSD5049 N S | TOP3 ; 1300V| 550V| . 6A| . 125WC : ë 6MN| 3200MA| TLE | SAM 
KSD5056 N S | TOP3 ; 1500V| 800V! . 5SAl . 60WC ; ; 8MN 1A! TLE | SAM 
KSD5057 NS |TOP3 L 1500V| 800V! . 6A| . 60WC : : 8MN 1A| TLE | SAM 
KSD5058 IN s [Tops à 1500V: 800V, . SA! . : 60WC 5 1 8MN 1A! TLE : SAM 
KSD5059 | NS | Tops ; 1500V| 800V| . 6A! . 60WC : | 8MN 1A| TLE | SAM : : 
KSR10XX | NS |TOSe ; 40V 100MA 250MTP | : ALS | SAM INT.SERIES RES 
L 
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Vce |Vest lc Ts P.T0T ÎT Cos Equ. Equ. 


max |max| max | max max min | max EUR. USA 
KSR11XX NS Ix12 |L29 ; 40V| . | 100MA| . 250MTP ALS.| SAM | INT.SERIES RES 
KSR12XX N S |TO® | ; 40V| . | 100MA! . 250MTP ALS | SAM | INT.SERIES RES 
KSR20XX P S |TO92 : à 40V| . | 100MA| . 200MTP ALS | SAM | _INT.SERIES RES 
KSR21XX PS |x12 |L29 . 40V| . | 100MA| . 200MTP ALS | SAM | _INT.SERIES RES 
KSR22XX P S |TO® . | 40V| . | 100MA| . 200MTP ALS | SAM | _INT.SERIES RES 
KT104A p S |TO46 |L91 30V| 30V| 10V| 50MA]| 100C| 150MWF 5M| . 9/36 1MA| ALG | ELO |BC177  |2N3965 
KT104B P S |TO46 |L91 15V| 15V] 10V] 50MA| 100C| 150MWF 5M| . 20/80 1MA| ALG | ELO |BC177 |2N3965 
KT104G P S |ITO46 |L91 30V| 30V| 10V| 50MA! 100C| 150MWF 5M| . 15/60 1MA| ALG | ELO |BC177  |2N3965 
KT104V P S [TO4 |Lo1 15VI  15V| 10V] 50MA! 100C| 150MWF 5M| . 40/160 1MA| ALG | ELO |BC177 |2N3965 
KT120A PS |X65 |X65A 60V|  60V| 10V| 20MA| 85C|  15MWF 1M| 5P 20/200 1MA| ALG | ELO : ; 
KT1208B p S |[x65 |X65A 30V| 30V| 10V| 20MA| 85C|  15MWF 1M| 5P 20/200 1MA| ALG | ELO 
KT120V P S |X65 |X65A 60V| 60V| 10V] 20MA| 85C|  35MWF 1M| 5P 20/200 1MA| ALC | ELO : 
KT201A N S |[TO18 |LOo1 20V| 20V| 20V| 100MA]| 100C| 150MWF 10M| 20P 20/60 5MA| ALC | ELO 2N2432A 
KT201B N S |TO18 |LO1 20V 20V]| 20V| 100MA | 100C 150MWF 10M 20P 30/90 5MA| ALC | ELO 2N2432A 
KT201D NS |[TOi8 |Lo1 10V| 10V! 10V| 100MA]| 100C| 150MWF 10M|  20P 30/90 5MA| ALC | ELO 2N2432A 
KT201G NS |TOi8 |Lo1 10V| 10V| 10V] 100MA! 100C| 150MWF 10M|  20P 70/210 5MA| ALC | ELO 2N2432A 
KT201V NS |[TOI8 |Lo1 10V| 10V| 10V| 100MA| 100C| 150MWF 10M| 20P 30/90 5MA| ALC | ELO 2N2432A 
KT202A PS |xe5s |x658 15V| 15V| 10V| 10MA| 100C| 15MWF 5M|  25P 15/70 1MA| ALC | ELO ! 
KT202B PS Ix65 |X658 15V| 15V| 10V] 10MA| 100C|]  15MWF 5M|  25P 40/160 1MA| ALC | ELO 
KT202G PS |X65 |X65B 30V| 30V| 10V| 10MA| 100C|  15MWF 5M|  25P 40/160 1MA| ALC | ELO 
KT202V PS |X65 |X65B 30V|  30V| 10V| 10MA! 100C|  15MWF 5M| 25P 15/70 1MA| ALC | ELO 5 | 
KT203A PS |[TO18 |Lo1 60V|  60V| 30V| 50MA]| 150C| 150MWF 5M|  10P 9MN 1MA| ALC | ELO |BCY94  |2N2946A 
KT203B P S |TO18 |LO1 30V|  30V| 15V| 50MA| 150C| 150MWF 5M|  10P 30/90 1MA| ALC | ELO |BCY94 | 2N2946A 
KT203V P S |TOi8 |LO1 15V| 15V| 10V| 50MA]| 150C| 150MWF 5M|  10P 15/100 1MA| ALC | ELO |BCY94  |2N2946A 
KT208A P S |TOI8 |L57 20V|  20V| 20V| 300MA!| 150C| 200MWF ; : 20/60|  30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT208B PS |[TOI8 |L57 20V| 20V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF . | 40/120|  30MA]| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT208D PS [TO18 |L57 30V] 30V! 20V| 300MA| 150C| 200MWF ; ; 40/120| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT208E PS [TO18 |L57 30V| 30V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF . : 80/240| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT208G PS |TOI8 |L57 30V| 30V] 20V| 300MA| 150C| 200MWF . | 20/60| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT2081 PS |TOi8 |L57 45V| 45V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF ; , 40/120| 30MA}| AMG | ELO |BFT71 2N2907A 
KT208J P S |TO18 |L57 45V|  45V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF : ; 20/60|  30MA| AMG | ELO |BFT71 2N2907A 
KT208K PS |ITO18 |L57 45V]  45V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF , < 80/240|  30MA| AMG | ELO |BFT71 2N2907A 
KT208L PS |[TO18 |L57 60V|  60V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF : : 20/60| 30MA]| AMH | ELO |BFT71 2N2907A 
KT208M P S |TO18 |L57 60V| 60V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF : | 40/120| 30MA| AMH | ELO |BFT71 2N2907A 
KT208V PS |TOIi8 |L57 20V| 20V| 20V| 300MA| 150C| 200MWF - ; 80/240| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT301 NS |TO46 |L91 20V] 20V| 10V| 10MA| 120C| 150MWF 30M|  10P 20/60 3MA | RLA | ELO |BC108 |2N930 
KT301A NS |TO4 |L91 20V| 20V| 10V| 10MA]| 120C| 150MWF 30M|  10P 40/120 3MA| RLA | ELO |BC108 |2N930 
KT3018 N S |[TO46 |L91 30V| 30V| 10V| 10MA| 120C| 150MWF 30M| 10P 10/32 3MA| RLA | ELO |BC108  |2N930 
KT3010 NS [TO46 |L91 20V| 20V| 10V| 10MA| 120C| 150MWF 60M| 10P 20/60 3MA| RLA | ELO |BC108 |2N930 
KT301E NS |TO45 |L91 20V| 20V| 10V| 10MA]| 120C| 150MWF 60M|  10P 40/120 3MA| RLA | ELO |BC108 |2N930 
KT301G NS |TO4 |L91 20V| 20V| 10V| 10MA]| 120C| 150MWF 60M| 10P 10/32 3MA| RLA | ELO |BC108  |2N930 
KT301J N S |[TO46 |L91 20V| 20V| 10V] 10MA| 120C| 150MWF 60M| 10P 80/300 3MA| RLA | ELO |BC108  |2N930 
KT301V N S [TO46 |L91 30V| 30V| 10V| 10MA]| 120C| 150MWF 30M| 10P 20/60 3MA| RLA | ELO |BC108 |2N930 
KT306A NS |[TO18 |L92 15V| 10V|] 4V| 30MA| 150C| 150MWF 300M|  5P 20/60|  10MA| ULA | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT306B NS |[TO1i8 |L92 15V| 10V| 4V| 30MAI| 150C| 150MWF 500M|  5P 40/120|  10MA| ULA | ELO |BSW64 | 2N2222A 
KT306D NS |TO18 |L92 15V| 10V] 4V| 30MA| 150C| 150MWF 200M|  5P 30/150|  10MA]| ULA | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT306G NS |TO18 |L92 15V| 10V| 4V] 30MA| 150C| 150MWF 500M|  5P 40/200! 10MA| ULA | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT306V NS |TO18 |L92 15V| 10V| 4V| 30MA]| 150C| 150MWF 300M| 5P 20/100| 10MA| ULA | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT307A NS |X65 |X65A 10V| 10V| 4V| 50MA]| 100C|  15MWF 250M| 5P 20MN|  10MA| RLS | ELO . ; 
KT307B NS |X65 |X65A 10V| 10V|] 4V| 50MA!| 100C| 15MWF 250M| 5P 40MN|  10MA| RLS | ELO 
KT307G NS |X65 | X65A 10VI 10V| 4V| 50MA| 100C|  15MWF 250M|  6P 80MN|  10MA| RLS | ELO 
KT307V NS |X65  |X65A 10V| 10V] 4V| 50MA]| 100C| ‘15MWF 250M|  5P 40MN|  10MA| RLS | ELO : à 
KT312A NS |TO18 |L91 15V| 15V| 4V| 30MA| 150C| 225MWF 80M|  5P 12/100|  20MA| RLA | ELO |BC108  |2N929 
KT312B NS |TO18 |L91 15V| 15V| 4V| 30MA|150C| 225MWF 120M|  5P 25/100|  20MA| RLA | ELO |BC108  |2N929 
KT312V NS |TO18 |L9t 15V| 15V| 4V| 30MA|150C| 225MWF 120M|  5P 50/250|  20MA| RLA | ELO |8C108  |2N929 
KT315A NS |x66 |X66 25V| 6V| 100MA| 120C| 150MWF 250M|  7P 20/90 1MA| VLA | ELO |BSW64  |2N2222 
KT315B NS IX66 |x66 20V| 6V| 100MA| 120C| 150MWF 250M|  7P 50/350 1MA| VLA | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT315D NS |X66 |X66 40V| 6V| 100MA| 120C| 150MWF 250M|  7P 20/90 1MA| VLA | ELO |BSW64  |2N2222 
KT315E NS X66 |Xx66 35V| 6V! 100MA| 120C| 150MWF 250M| 7P 50/350 1MA| VLA | ELO |BS\W64  |2N2222 
KT315G NS |X66 |X66 35V| 6V| 100MA| 120C| 150MWF 250M|  7P 50/350 1MA| VLA | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT315! NS |x66 |Xx66 60V| 6V| 50MA]|120C| 100MWF 150M|  10P 30MN 1MA| RLS | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT315J NS |X66 |Xx66 15V| 6V| 50MA]| 120C| 100MWF 150M|  10P 30/250 1MA| RLS | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT315V NS |X66 |X66 À 40V| 6V| 100MA| 120C| 150MWF 250M|  7P 20/90 1MA| VLA | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT316A NS TO18 |LO1 10V| 10V! 4V| 50MA! 150C| 150MWF 600M|  3P 20/60!  10MA! VLS | ELO |BSX20  |2N2369 
KT316B NS |TO18 |LO1 10V! 10V| 4V| 50MA| 150C| 150MWF 800M|  3P 40/120|  10MA| VLS | ELO |BSX20 | 2N2369 
KT316D NS |TO18 |LO1 10V| 10V| 4V| 50MA|150C| 150MWF 800M| 3P 60/300|  10MA| VLA | ELO |BFY90 | 2N2857 
KT316G N S |TO18 |LO1 10V| 10V| 4V| 50MA! 150C| 150MWF 600M| 3P 20/100|  10MA| VLA | ELO |BFY90  |2N2857 
KT316V NS |TO18 |LO1 10V| 10V| 4V| 50MA]150C| 150MWF 800M| 3P 40/120|  10MA| VLS | ELO |BSX20  |2N2369 
KT317A NS |X65 |X65B 5v 5V| 3V| 15MA|100C|  15MWF 100M| 11P 25/75 1MA| RLA | ELO 
KT317B NS |X65 |X65B 5v 5V| 3V| 15MA|100C!  15MWF 100M| 11P 35/120 1MA! RLA | ELO 
KT317V NS |X65 |X65B 5V 5V| 3V| 15MA]| 100C|  15MWF 100M| 11P 80/250 1MA| RLA | ELO 
KT318A NS |X65 |Xx65A 20V| . 3V| 20MA|125C|  30MWF 430M|  3P5 30/90|  10MA| VLS | ELO 
KT318B NS |X65 |X65A 20V| . 3V| 20MA|125C|  30MWF 430M|  3P5 50/150|  10MA! VLS | ELO 
KT318D NS |[X65 |X65A 20V| . 3V| 20MA| 125C|  30MWF 350M| 4P5 50/150|  10MA| VLS | ELO 
KT318E NS |X65 |X65A 20V| . 3V| 20MA| 125C|  30MWF 350M| 4P5 70/280|  10MA| VLS | ELO 
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KT318G | NS LS Link 4 " zoma| 1250 | ne 350M| 4P5 ol a VLS Fe | 
KT318V NS |X65 |X65A 20V 3V| 20MA|125C|  30MWF 430M|  3P5 70/280| 10MA| VLS | ELO 
KT319A NS |X65 |X65B 5v 5V| 3V| 15MA| 125C 100M| 11P 15MN 1MA| RLG | ELO 
KT319B NS |X65 |X65B 5v 5V| 3V| 15MA| 125C 100M| 11P 25MN 1MA| RLG | ELO 
KT319V NS |IX65 |X65B sv SV| 3V| 15MA| 125C 100M| 11P 40MN 1MA| RALG | ELO 
KT324A NS |Xx65 |X65A 10V| 10V| 4V| 20MA]| 100C|  15MWF 800M| 2P5 20/60|  10MA| ULS | ELO 
KT324B NS |X65 |X65A 10V| 10V| 4V| 20MA!100C|  15MWF 800M| 2P5 40/120| 10MA| ULS | ELO 
KT324D NS |X65 |X65A 10V| 10V| 4V| 20MA]100C|  15MWF 600M| 2P5 20/80|  10MA| ULA | ELO 
KT324E NS |X65 |X65A 10V! 10V| 4V] 20MA]|100C|  15MWF 600M| 2P5 60/250|  10MA| ULA | ELO 
KT324G NS |X65 |X65A 10V] 10V] 4V| 20MA|100C|  15MWF 600M| 2P5 40/120|  10MA| ULS | ELO 
KT324V NS IX65 |X65A 10V| 10V| 4V|] 20MA]|100C|  15MWF 800M| 2P5 80/250| 10MA| ULS | ELO ; ; 
KT325A N S |TO5 |LO4 15V| 15V| 4V| 60MA| 150C| 225MWF 800M| 2P5 30/90| 10MA| ULA | ELO |BFY90 | 2N2857 
KT325B NS |[TOS |LO4 15V| 15V| 4V| 60MA|150C| 225MWF 800M| 2P5 70/210|  10MA| ULA | ELO |BFY90  |2N2857 
KT325V NS [TO5 |LO4 15V| 15V| 4V| 60MA|150C| 225MWF 1G| 2P5 160MN 10MA| ULA | ELO |BFY90  |2N2857 
KT326A PS [TO1i8 |L57 20V] 15V| 4V| 50MA|150C| 250MWF 400M 5P 20/70]  10MA| VLA | ELO |BSW25 | 2N3546 
KT326B P S |TO18 |L57 20V| 15V| 4V| S50MA|150C| 250MWF 4004 5P 45/160]  10MA| VLA | ELO |BSW25  |2N3546 
KT331A NS IX65 |X65C 15V| 15V| 3V] 20MA]|135C|  15MWF 250M 5P 20/60 1MA| VLA | ELO 
KT331B NS |X65 |X65C 15V| 15V| 3V| 20MA|135C|  15MWF 250M 5P 40/120 1MA| VLA | ELO 
KT331G NS |X65 |X65C 15V| 15V| 3V] 20MA| 135C|  15MWF 250M| 5P 40/120 1MA| VLA | ELO 
KT331V NS |xX65 |x65C 15V] 15V] 3V] 20MA]|135C|  15MWF 250M|  5P 80/220 1MA| VLA | ELO 
KT332A NS |X65 |Xx65C 15V| 15V| 3V| 20MA|125C|  15MWF 250M 5P 20/60 1MA| VEN | ELO 
KT332B NS |X65 |X65C 15V| 15V| 3V| 20MA|125C|  15MWF 250M 5P 40/120 1MA| VLN | ELO 
KT332D NS |IX65 |Xx65C 15V| 15V] 3V| 20MA|125C|  15MWF 500M 5P 80/220 1MA| VLN | ELO 
KT332G NS |X65 |X65C 15V| 15V| 3V| 20MA|125C|  15MWF 500M 5P 40/120 1MA! VLN | ELO 
KT332V NS |X65 |X65C 15V| 15V| 3V| 20MA 128C | 15MWF 250M 5P 80/220 1MA| VEN | ELO 
KT336A NS |X68 |X68 10V| 10V| 4V| 20MA|105C|  50MWF 250M 5P 20/60|  10MA| VLS | ELO 
KT336B NS |X68 |Xx68 10V| 10V] 4V| 20MA]|105C|  50MWF 250M 5P 40/120|  10MA| VLS | ELO 
KT336D NS |X68 |Xx68 10V| 10V] 4V| 20MA|:105C|  50MWF 450M 5P 40/120|  10MA| ULS | ELO 
KT336E NS |X68 |x68 10V| 10V] 4V| 20MA|105C|  50MWF 450M 5P 80MN|  10MA| ULS | ELO 
KT336G NS |x68 |x68 10V| 10V| 4V| 20MA]|105C|  50MWF 450M 5P 20/60|  10MA| ULS | ELO 
KT336V NS |Xx68 |x68 10V| 10V| 4V| 20MA|:105C|  50MWF 250M|  5P 80MN|  10MA| VLS | ELO ; . 
KT337A P S [TO18 |LO1 ev 6V| 4V| 30MA]|150C| 150MWF 500M 6P 30MN 10MA| VLS | ELO |BSW25  |2N3546 
KT337B PS [TO18 |LO1 6v 6V| 4V| 30MA]|150C| 150MWF 600M 6P 50MN|  10MA| VLS | ELO |BSW25 | 2N3546 
KT337V P S [TO18 |LO1 6v 6V! 4V| 30MA|150C| 150MWF 600M|  6P 7OMN|  10MA| VLS | ELO |BSW25  |2N3546 
KT339A NS |TO72 |L51 40V| 25V| 4V| 25MA]|150C! 250MWF 300M 2P 25MN 7MA| VLA | ELO |BFX73  |2N918 
KT3398 NS |[TO72 |L51 25V| 12V| 4V| 25MA|150C! 250MWF 250M 2P 25MN 7MA| VLA | ELO |BFX73 |2N918 
KT339D NS |TO72 |L51 40V| 25V] 4V| 25MA|150C| 250MWF 250M| 2P 40MN 7MA| VLA | ELO |BFX73 |2N918 
KT339G NS |TO72 |L51 40V| 25V| 4V| 25MA|:150C| 250MWF 250M| 2P 15MN 7MA| VLA | ELO |BFX73 |2N918 
KT339V NS |TO72 |L51 40V| 25V| 4V| 25MA|150C| 250MWF 450M|  2P 15MN 7MA| VLA | ELO |BFX73  |2N918 
KT340A NS |ITOi8 |LO1 5v 5V| 5V| 50MA!:150C! 150MWF 300M| 3P 100MN| 10MA| VLS | ELO |BSX20 |2N2369 
KT340B NS |TO1i8 |LO1 20V| 20V| 5V| 50MA|150C| 150MWF 300M|  3P7 100MN|  10MA| VLS | ELO |BSX20  |2N2369 
KT340D NS |TO18 |LO1 15V| 20V| 5V| 5OMA|150C| 150MWF 300M 6P 40MN| 10MA| VLS | ELO |BSX20 |2N2369 
KT340G N S |TO18 |LO1 15V] 20V] 5V] 500MA!| 150C| 150MWF 300M|  3P7 16MN| 500MA| VMS | ELO |BSX20  |2N2369 
KT340V NS |TO18 |LO1 15V| 20V| 5V| 200MA| 150C| 150MWF 300M|  3P7 35MN| 200MA| VMS | ELO |BSX20 |2N2369 
KT342A NS |[TO18 |L01 30V 5S0MA | 150C| 250MWF 300M| 8P 100MN 1MA| RLG | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT342B NS |TO18 |L01 : 25V 50MA | 150C|  250MWF 300M| 8P 200MN 1MA| RLG | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT342G NS |[TO1I8 |LO1 ; 60V 50MA | 150C| 250MWF 300M| 8P 50/125|  10MA| RLH | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT342V NS |[TO1I8 |LO1 . 10V 50MA | 150C| 250MWF 300M| 8P 400MN 1MA| REG | ELO |BSW64  |2N2222A 
KT343A P S [TO18 |LO1 - 17V] 4V| 50MA]|150C| 150MWF 300M|  6P 30MN|  10MA| VLS | ELO |BSW25  |2N3546 
KT343B P S |[TO18 |Lo1 ; 17V] 4V| 50MA]|150C| 150MWF 300M|  6P 50MN|  10MA| VLS | ELO |BSW25  |2N3546 
KT343G P S |[TO18 |LOi1 . 17V] 4V| 150MA| 150C| 150MWF 300M|  6P 20MN| 10MA| VMS | ELO |BSW25 | 2N3546 
KT343V P S [TO18 |LO1 à gv| 4V!I 50MA|150C! 150MWF 300M| 6P 30MN|  10MA| VLS | ELO |BSW25  |2N3546 
KT345A PSIX11 |L15 20V| 20V| 4V| 200MA| 150C| 100MWF 350M|  15P 20MN| 100MA| VMS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT345B PS IxIt |L15 20V| 20V| 4V| 200MA|:150C| 100MWF 350M|  15P 50MN| 100MA| VMS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT345V PS IxX11 |L15 20V| 20V| 4V| 200MA| 150C| 100MWF 350M|  15P 7OMN| 100MA| VMS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT347A P S ITOI8 |LO1 15V| 15V| 4V| 50MA|150C| 150MWF 500M| 6P 30/400|  10MA| VLS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT347B P S [TO18 |LO1 gv 9V| 4V| S50MA]|150C! 150MWF 500M|  6P 30/400|  10MA| VLS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT347V P S [TO18 |LO1 6v 6V| 4V| 50MA!150C| 150MWF 500M|  6P 50/400|  10MA| VLS | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT348A NS |Xx68 |x68 sv 5V| 3V| 15MA!100C|  15MWF 100M| 11P 25/75 1MA| RLG | ELO 
KT348B NS |[X68 |x68 5v 5V! 3V| 15MA|100C|  15MWF 100M| 11P 35/120 1MA| RLG | ELO 
KT348V NS |xX68 |X68 5v sv| 3V| 15MA|100C|  15MWF 100M| 11P 80/250 1MA| RLG | ELO : - 
KT349A P S |TO18 |LOi 20V| 15V| 4V| 40MA]|150C| 200MWF 300M 6P 20/80!  10MA| VLA | ELO |BSW24 | 2N2907A 
KT349B P S |TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 40MA|150C| 200MWF 300M 6P 40/160!  10MA| VLA | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT349V P S |TO18 |Lo1 20V| 15V| 4V| 40MA]|150C| 200MWF 300M 6P 120MN 10MA| VLA | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT350A P S |TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 600MA| 150C| 200MWF 100M| 70P 20/200|  500MA | AMG | ELO | BFT71 2N3765 
KT351A P S |TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 400MA| 150C| 200MWF 200M|  15P 20/80! 300MA! RMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT3518B : P S |TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 400MA| 150C! 200MWF 200M|  15P 50/200| 300MA| RMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT352A P S |[TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 200MA| 150C! 200MWF 200M| 15P| _25/120| 200MA| RMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT352B PS [TO18 |LO1 20V| 15V| 4V| 200MA| 150C! 200MWF 200M|  15P 70/300| 200MA| RMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT354A NS |X65 |X65A 10V| 10V| 4V| 20MA!125C| 30MWF| 1100M|  1P3 40/200 5MA| TUG | ELO . : 
KT354B NS |X65 |X65A 10V| 10V| 4V| 20MA!125C|  30MWF| 1500M|  1P3 90/360 5MA| TUG | ELO ; ) 
KT355A NS |[TO12 |L51 15V| 15V| 4V| 60MA| 150C| 225MWF|  1500M 2P 80/300|  10MA| ULP | ELO |BFT17 | 2N6389 
KT356A NS |X41 |L70A 10V| 10V| 3V] 40MA|150C| 100MWF|  1600M 1P 80/260|  10MA| SLA | ELO . ; 
KT356B NS |X41 |L70A 10V| 10V| 3V! 40MA|150C| 100MWF 2G 1P 80/320|  10MA| SLA | ELO | ; 
KT357A PS Ixi1 |L15 6v 6V| 3V| 40MA|120C| 100MWF 300M|  7P 20/100|  10MA| RLG | ELO |BSW24 | 2N2907 
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KT357B PS Ix11 |L15 6v 6V| 3V] 40MA|120C| 100MWF 300M|  7P 60/300|  10MA| RLG | ELO |BSW24  |2N2907 
KT357G PS [Ix11 |L15 20V| 20V| 3V| 40MA! 120C| 100MWF 300M|  7P 60/300|  10MA| RLG | ELO |BSW24 | 2N2907 
KT357V PS Ixit |L15 20V| 20V| 3V| 40MA|120C| 100MWF 300M|  7P 20/100| 10MA| RLG | ELO |BSW24 | 2N2907 
KT358A NS IX11 |L15 15V| 15V] 4V| 60MA|120C| 100MWF 80M| . 10/100|  20MA| ALG | ELO |BSW64  |2N2222 
KT3588 NS IXi1 |L15 30V| 30V| 4V| 60MA|120C| 100MWF 120M| . 25/100|  20MA| ALG | ELO |BSW64 | 2N2222 
KT358V NS IX11 |L15 15V| 15V|] 4V| 60MA|:120C| 100MWF 120M| . 50/280|  20MA! ALG | ELO |BSW64  |2N2222 
KT359A NS |X68 |x68 10V| 10V| 3V| 20MA| 100C|  15MWF 300M|  5P 30/90]  10MA| VLA | ELO | ; 
KT359B NS |x68 |x68 10V| 10V| 3V! 20MA| 100C!  15MWF 300M|  5P 50/150|  10MA| VLA | ELO 
KT359V NS |X68 |x68 10V| 10V| 3V! 20MA| 100C|  15MWF 300M|  5P 70/280|  10MA| VLA | ELO 
KT360A PS |X65 |X65A 25V| 20V| 5V| 75MA]|120C|  10MWF 300M|  5P 20/70| 10MA| VLA | ELO 
KT360B PS |X65 |X65A 20V| 15V] 4V| 75MA|120C|  10MWF 400M|  5P 40/120|  10MA| VLA | ELO 
KT360V PS |X65 |X65A 20V| 15V| 4V| 75MA])120C|  10MWF 400M|  5P 80/240|  10MA| VLA | ELO ; . 
KT361A PS |xX66 |x66 25V| 25V| 4V . 120C|  150MWF 250M|  9P 20/90 1MA| RLG | ELO |BSW24 | 2N2907 
KT361B ps |x66 |x66 20V| 20V| 4V . 120C| 150MWF 250M|  9P 50/350 1MA| RALG | ELO |BSW24  |2N2907 
KT361D PS |X66 |X66 40V| 40V| 4V | 120C|  150MWF 150M| 7P 20/90 1MA| RLG | ELO |BSW24  |2N2907 
KT361E PS |x66 |x66 35V| 35V| 4V . 120C|  150MWF 150M|  7P 50/350 1MA| RLG | ELO |BSW24 |2N2907 
KT361G PS IX66 |X66 35V| 35V| 4V , 120C|  150MWF 250M|  7P 50/350 1MA| RLG | ELO |BSW24  |2N2907 
KT361V PS |IxX66 |x66 40V| 40V| 4V : 120C|  150MWF 250M|  7P 20/90 1MA| RLG | ELO |BSW24 |2N2907 
KT363A P S |TO18 |LO1 15V| 10V! 4V| 50MA|150C| 150MWF|  1200M|  2P 20/70 5MA| ULA | ELO : 2N4261 
KT363B P S |TO18 |Lo1 15V| 10V| 4V| 50MA|150C| 150MWF| 1500M|  2P 40/120 5MA| ULA | ELO : 2N4261 
KT364A PS |xX65 |X65A 25V| 20V| 5V| 400MA| 125C|  30MWF 250M| 15P 20/70] 100MA| RMG | ELO 
KT364B PS |X65 |X65A 25V| 20V| 5V| 400MA| 125C|  30MWF 250M| 15P 40/120|  100MA | RMG | ELO 
KT364V PS |x65 |X65A 25V| 20V| 5V| 400MA! 125C|  30MWF 250M| 15P 80/240| 100MA | RMG | ELO 
KT366A NS |X65 |X65A 15V| 10V] 4V| 20MA!100C|  15MWF 1G| 1P1 50/200 1MA| ULA | ELO 
KT366B NS |X65 |X65A 15V| 10V| 4V] 40MA!100C|  25MWF 1G| 1P8 50/200 5MA| ULA | ELO 
KT366V NS |X65 |X65A 15V| 10V| 4V| 70MA|100C|  50MWF 1G| 3P3 50/200|  15MA| ULA | ELO : 1 
KT367A NS |TOI2 |L51 15V| 15V| 4V| 60MA]|150C| 225MWF|  1500M|  2P 80/300| 10MA| ULG | ELO |BFT17 | 2N6389 
KT368A NS [TO72 |LO6 15V| 15V| 4V| 60MA]|150C| 225MWF 900M|  1P7 50/300| 10MA| ULA | ELO |BFY90 | 2N2857 
KT368B NS [TO72 |LO6 15V| 15V| 4V| 60MA|150C| 225MWF 900M|  1P7 50/300| 10MA| ULA | ELO |BFY90 | 2N2857 
KT369A NS |Xx65 |X65A 45V| 45V| 4V| 250MA| 150C|  50MWF 200M| 15P 20/100|  150MA| RMG | ELO . 0 
KT369B NS |IX65 |X65A 45V|  45V| 4V| 250MA| 150C|  50MWF 200M|  15P 40/200|  150MA | RMG | ELO 
KT370A PS |x65 |X65A 15V| 10V| 4V| 30MA|125C|  15MWF 1G| 2P 20/70 3MA | ULG | ELO 
KT370B PS |X65 |X65A 15V| 10V|] 4V| 30MA|125C| 15MWF|  1200M| 2P 40/120 3MA | ULG | ELO 
KT371A PS |X41  |L70A 10V| 10V| 3V| 30MA]|150C| 100MWF 3G| 1P2 30/240|  10MA| SLA | ELO 
KT372A PS |X61C |x61 15V| 15V| 3V| 10MA|150C| 50MWF|  2400M 1P 10MN 5MA| SLA | ELO 
KT372B PS |X61C |X61 15V| 15V| 3V| 10MA| 150C|  50MWF 3G 1P 10MN 5MA| SLA | ELO 
KT372V PS |X61C |X61 15V| 15V| 3V| 10MA|150C| 50MWF|  2400M 1P 10MN 5MA| SLA | ELO . j 
KT373A PS |IxX11 |L15 30V| 30V| 5V| 200MA| 150C| 150MWF 300M| 8P 100MN 1MA| RMG | ELO |BSW24 | 2N2907 
KT373B PS IX11 |L15 25V| 25V| 5V| 200MA| 150C| 150MWF 300M|  &P 200MN 1MA| RMG | ELO |BSW24 |2N2907 
KT373G PS IX11 |L15 60V| 60V! 5V! 200MA! 150C! 150MWF 300M!  8P 50/125 1MA| RMG | ELO |BSW24 |2N2907A 
KT373V PS Ix11 |Lt5 10V] 10V| 5V] 200MA| 150C| 150MWF 300M|  &P 500MN 1MA| RMG | ELO |BSW24 |2N2907 
KT375A P S |TO9 |L15 60V| 60V| 5V| 200MA| 125C| 200MWF ; : 10/100| 20MA| RMG | ELO |BC488  |2N5819 
KT375B PS |TO92 |L15 60V| 60V| 5V| 200MA| 125C| 200MWF ; | 50/280| 20MA| RMG | ELO |BC488  |2N5819 
KT391A NS |X62C |X62 15V| 10V| 3V| 10MA|150C|  70MWF 6G| OP5 | | SLA | ELO ; À 
KT501A P S |TO18 |L57 15V| 15V| 10V| 500MA| 150C| 350MWF 5M|  50P 20/60! 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501B P S |TO18 |L57 15V| 15V| 10V| 500MA| 150C| 350MWF 5M|  50P 40/120| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501D PS |TOIi8 |L57 30V| 30V| 10V| 500MA]| 150C| 350MWF 5M| 50P 40/120| 30MA! AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501E P S |TOI8 |L57 30V| 30V] 10V| 500MA| 150C| 350MWF 5M| 50P 80/240| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501G PS |TO18 |L57 30V|  30V| 10V| 500MA! 150C| 350MWF 5M| 50P 20/60| 30MA| AMG | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT5011 PS |TOI8 |L57 45V| 45V| 20V| 500MA | 150C| 350MWF 5M| 50P 40/120| 30MA| AMH | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501J P S |TO18 |L57 45V| 45V| 20V| 500MA| 150C| 350MWF 5M|  50P 20/60| 30MA| AMH | ELO |BSW24 | 2N2907A 
KT501K P S |TOIi8 |L57 45V|  45V| 20V| 500MA | 150C| 350MWF 5M| 50P 80/240| 30MA| AMH | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501L P S |TO18 |L57 60V|  60V]| 20V| 500MA | 150C| 350MWF 5M| 50P 20/60| 30MA| AMH | ELO |BSW24 | 2N2907A 
KT501M PS |TOt8 |L57 60V|  60V| 20V| 500MA | 150C| 350MWF 5M| 50P 40/120| 30MA| AMH | ELO |BSW24  |2N2907A 
KT501V PS |TO18 |L57 15V| 15V| 10V] 500MA| 150C| 350MWF 5M| 50P 80/240|  30MA| AMG | ELO |BSW24 | 2N2907A 
KT601A NS [TO5 |L92 100V| 100V| 2V| 30MA]|150C| 250MWF 40M|  15P 16MN|  10MA| ALE | ELO | BF257 2N1990R 
KT602A NS [TO8 |L93 120V| 100V| 5V| 75MA|150C| 850MWF 150M|  4P 20/80|  10MA| ALE | ELO |BSW67 | 2N1486 
KT602B NS [TO8 |L93 120V| 100V| 5V| 75MA|150C| 850MWF 150M|  4P 50MN|  10MA| ALE | ELO |BSW67 | 2N1486 
KT602G NS |To8 |Lo3 80VI 70V| 5V| 75MA|150C| 850MWF 150M|  4P 50MN| 10MA| ALH | ELO |BSW66  |2N1486 
KT602V NS |TO8 L93 80V| 70V| 5V| 75MA|150C| 850MWF 150M| 4P 15/80] 10MA| ALH | ELO |BSW66  |2N1486 
KT603A NS Le L93 30V| 30V| 3V| 300MA]| 120C| 500MWF 200M|  15P 10/80! 150MA| RMG | ELO |BSWS54  |2N2219A 
KT603B NS |TO5 |L93 30V| 30V| 3V| 300MA| 120C| 500MWF 200M| 15P 60MN| 150MA | RMG | ELO |BSW54  |2N2219A 
KT603D NS Ï|Tos |Lo3 10V| 10V| 3V| 300MA|120C| 500MWF 200M|  15P 20/80| 150MA| RMG | ELO |BSW54  |2N2219A 
KT603E NS [TO5 |L93 10V| 10V| 3V| 300MA| 120C| 500MWF 200M| 15P 60/200| 150MA| RMG | ELO |BSW54 | 2N2219A 
KT603G NS |TO5 |L93 15V| 15V] 3V| 300MA| 120C| 500MWF 200M| 15P 60MN| 150MA| RMG | ELO |BSW54 | 2N2219A 
KT603V NS [TO5 |L93 15V! 15V] 3V| 300MA | 120C| 500MWF 200M| 15P 10/80! 150MA| RMG | ELO |BSW54 | 2N2219A 
KT604A NS [TO8 |L93 300V| 250V| 5V| 200MA| 150C| 800MWF 40M|  7P 10/40!  20MA| AME | ELO : 2N3439 
KT604B N S |ITO8 |L93 300V| 250V| 5V| 200MA| 150C| 800MWF 40M| 7P 30/120|  20MA| AME | ELO . 2N3439 
KT605A NS |[TO5 |L93 300V] 250V| 5V| 200MA| 150C| 400MWF 40M| 7P 10/40]  20MA| AME | ELO ; 2N3439 
KT605B NS |TO5 |L93 300V| 250V| 5V! 200MA| 150C| 400MWF 40M|  7P 30/120}  20MA| AME | ELO . ‘| 2N3439 
KT606A N S |TO60 |L61 60V| 60V| 4V| 400MA| 120C| 2500MWF 350M|  10P : ; VMP | ELO 
KT606B N S |TO60 |L61 60V| 60V| 4V] 400MA| 120C| 2500MWF 300M|  10P . ; VMP | ELO 
KT607A NS |X99 |L21 35V 3V] 150MA| 150€ À 700M| 4P ! . UMG | ELO . , 
KT608A NS [TOS |Lo3 60V | 4V| 800MA| 120C| 500MWF 200M|  15P 20/80! 200MA| RMG | ELO |BSW54  |2N2219A 
KT608B NS [TO5 |L93 60V | 4v| 800MA 120 | 500MWF 200M|  15P 40/160| 200MA | RMG | ELO |BSW54  |2N2219A 

| 
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Vce | VEB ic Ts P.ToT fT Cos 


max |max] max | max max min max | 
KT610A P S |X54D |X54 20V 20V| 4V] 300MA| 150C| 1500MWC 1G| 3P5 50/300| 150MA| UMP | ELO 
KT610B P S |X54D |X54 20V 20V| 4V|\ 300MA | 150C| 1500MWC 700M|  3P5 20/300| 150MA| UMP | ELO . ; 
KT611A N S |TO8 |L93 200V| 180V] 3V] 100MA]| 150C| 800MWF 5P 10/40 20MA| RLG | ELO à 2N3439 
KT611G NS |TO8 |L93 180V} 150V| 3V]| 100MA | 150C|  800MWF 5P 30/120 20MA| RLG | ELO ; 2N3439 
KT611V NS |TO8 |L93 180V| 150V] 3V] 100MA]| 150C| 800MWF SP 10/40 20MA| RLG | ELO : 2N3439 
KT616A N S |TO18 |LO1 20V 20V| 4V]| 600MA] 150C| 300MWF 200M| 15P 40MN 50MA | RMG | ELO |BSW64 | 2N2222A 
KT616B N S |TO18 |LO1 20V 20V] 4V] 600MA | 150C! 300MWF 200M! 15P 25MN 50MA | RMG | ELO |BSW64 | 2N2222A 
KT617A NS TO5 LO4 30V 20v | 4V) 600MA ; 150C' 5S00MWF 150M)  15P 30OMN) 400MA | RMG | ELO | BFT39 2N5784 
KT618A N S |TO5 |LO4 300V 250V | 5V| 500MA | 150C|  500MWF 40M 7P 30MN 1MA | AME | ELO | BUX54 2N3439 
KT626A P S | TO126 | L32 45V 45V) . |1500MA| #25C 65MWF 75M : 40/250! 150MA| AMG | ELO | BD236 2N4920 
KT626B P S |TO126 | L32 60V 60V| . |1500MA] 125C 65MWF 75M . 30/100|] 150MA| AMG | ELO | BD236 2N4920 
KT626V P S | TO126 | L32 80vV 80V| . | 1500MA | 125C 65MWF 75M . 15/45|  150MA| AMH | ELO | BD236 2N4920 
KT627A NS |X83C |X83 30V : 3V| 250MA | 150C 2WF! 2500M 2P 4 ï SMP | ELO . . 
KT640A NS |X99 L21 25V : 3V| 80MA| 150C| 600MWF 4G 1P | ; SLA | ELO 
KT704A N S |X99 X99 1000V| 200V] 4V 3A| 125C 15WC 3M : 10MN 1A| AHE | ELO 
KT704B NS |X99 X99 700V]| 200V| 4V 3A | 125C 15WC 3M : 10MN 1A| AHE | ELO ; 
KT801A NS |TO8B |L94 80V . 2V 2A| 150C sWC 10M . 13/500 1A| RHH | ELO 2N1486 
KT801B NS |TOB |L94 60V ; 2v 2A} 150C SWC 10M À 20/100 1A| RHG | ELO 2N1486 
KT802A NS |TO8 L94 150V : 3V SA | 150C S0WC 10M ; 15MN 2A| RHE | ELO 2N1486 
KT803A NS |X73 X73 60V 3 4V 10A | 150C 60WC 20M : 10/70 SA | RHG | ELO ; 
KT805A NS |X73 X73 160V - 5v 8A | 150C 30WC 20M - 15MN 2A| RHE | ELO 
KT805B NS |X73 X73 135V | 5v 8A | 150C 30WC 20M : 15MN 2A| RHE | ELO 
KT807A NS | X99 X99 120V ; 4V | 1500MA | 150C 10WC 5M : 15/45| 500MA]| AHE | ELO 
KT8078 NS |X99 X99 120V | 4V | 1500MA | 150C 10WC 5M ; 30/100| S00OMA| AHE | ELO 
KT808A NS |X73 X73 250V ‘ 4V 10A | 150C 5S0WC 7M| 500P 10/50 6A| AHE | ELO 
KT809A NS |X73 X73 400V 4 SA | 150C 40WC : 4 15/100 2A| AHE | ELO 
KT812A NS | X73 X73 700V TV 12A | 150C 50WC à 5 4MN 8A| AHE | ELO 
KT812B NS |X73 X73 S00V N 12A | 150C 50WC - | 4MN 8A| AHE | ELO 
KT812V NS |X73 X73 300V TN 12A | 150C S0WC ; ; 10MN 8A| AHE | ELO 
KT902A NS |X73 X73 65V 65V] 5V SA | 115C 30WC 35M - 15MN 2A| RHH | ELO 
KT903A NS |X73 X73 60V 60OV| 4V 10A | 115C 30WC 120M| 180P 15/70 2A| RHH | ELO 
KT903B NS |X73 X73 60V 60V| 4V 10A | 115C 30WC 120M| 180P 70/140 2A| RHH | ELO ; : 
KT904A NS |TO60 |L61 60V ; 4V| 800MA | 120C 5WC 350M] 12P ; à UMP | ELO | BLY27 2N4440 
KT904B N S |TO60 |L61 60Vv É 4V| 800MA| 120C 5SWC 300M|  12P | 5 UMP | ELO | BLY27 2N4440 
KT907A NS |X73 X73 60V : 4 1A| 120C 13WC 350M]|  20P - . UMP | ELO ; ; 
KT907B NS |X73 X73 60V ; 4 1A! 120C 13WC 300M|  20P | ; UMP | ELO 
KT908A NS }Xx73 X73 100V . 5v 10A | 150C 50WC ; : 8/60 10A| AHG | ELO 
KT908B NS | X73 X73 60V : 5V 10A | 150C S0WC : 20MN 4A| AHH | ELO 
KT909A NS |X78C |Xx78 60V & 3V 4A | 120C 25WC 350M}| 30P : | VHP | ELO 
KT909B NS |X78C |X78 60V : 3V 8A| 120C 50WC 500M| 60P . 4 VHP | ELO 
KT909G NS |X78C |X78 60v à 3V 8A| 120C 50WC 400M]|  60P , . VHP | ELO 
KT909V N S |X78C |X78 60v ; 3V 4A| 120C 25WC 300M|  35P : : VHP | ELO . : 
KT911A NS |X55E |X55 55V 30V] 3V| 400MA| 120C 3WC 1G! 10P î : SMP | ELO | BLY53B 2N5699 
KT911B NS |X55E | X55 55V 30V| 3V| 400MA | 120C 3WC 800M|  10P 3 : SMP | ELO : s 
KT911G NS |X55E |X55 40V 20V| 3V| 400MA| 120C 3WC 800M] 10P : : SMP | ELO 
KT911V NS |X55E |X55 40V 20V| 3V]| 400MA | 120C 3WC 1G| 10P : . SMP | ELO 
KT912A NS |Xx99 X99 80V : 5V 20A | 150C 30WC 90M ; 10/50 SA| RHP | ELO 
KT912B NS |! X99 X99 80V : 5V 20A ! 150C 30WC 90M - 20/100 SA! RHP | ELO 
KT913A NS |X54D |X54 55V : 3V 1A| 150C| 4700MWC 900M 7P ; : UMP | ELO 
KT913B NS |X54D |X54 55V - 3v 2A | 150C 8wc 900M|  12P | : UMP | ELO 
KT913V NS |X54D |X54 55V : 3V 2A| 150C 12WC 900M}  14P : : UHP | ELO ; ; 
KT914P NS | TO60 |L61 65V à 4V | 1500MA | 150C TWC 350M|  12P - : UHP | ELO | BLY35 2N4440 
KT916A N S |X54D |X54 55V : 3V 4A | 160C 30WC|  1200M|  20P ! . UHP | ELO 
KT917A NS |X74 X74 150V : 5V 15A | 150C 5S0WC 50M ; 10/60 10A| RHP | ELO 
KT918A NS |X83C |X83 30V ; 2V| 200MA | 150C| 2500MWC 800M]|  4P2 : . SMP | ELO 
KT918B NS |X83C |Xx83 30V à 2V| 200MA | 150C| 2500MWC 1G|  4P2 ; : SMP | ELO 
KT919A NS |X79C |X79 45V : 3V| 700MA | 150C 10WC] 1500M]|  10P | 5 SMP | ELO 
KT919B NS |X79C |X79 45V ; 3V| 350MA | 150C 5WC| 1500M], 6PS5 ë ; SMP | ELO 
KT919V N S |X79C |X79 45V!  . 3V| 200MA1| 150C 3WC| 1500M| 4P5 : | SMP | ELO : 
KT920A NS |XSE X54 36V : 4 1A! 150C 5WC 400M . : VHP | ELO | BLY87A 
KT920B NS :X54E |X54 36V ; 4 2A| 150C 10WC 400M . s VHP | ELO | BLY89A 
KT920G NS :X54E |X54 36V À 4 7A | 150C 25WC 350M ; : VHP | ELO 
KT920V NS |X54E |X54 36V : 4 7A | 150C 25WC 400M ; ‘ ï VHP | ELO : : 
KT921A N S |TO60 |L61 80V | 4V | 3500MA | 150C 12WC 90M - 10MN 1A| RHP | ELO ; 2N4440 
KT922A NS |X54E |X54 65V : 4V | 1500MA | 160C 8WC 300M : | , VHP | ELO 
KT922B NS :X54E |X54 65V s 4V | 4500MA | 160C 20WC 300M : | VHP | ELO 
KT922D NS |X54E |X54 65V - 4 9A | 160C 40WC 250M : 2: VHP | ELO 
KT922G NS |X54E |X54 65V : 4 9A | 160C 40WC 300M : VHP | ELO 
KT922V NS |IX54E |X54 65V ; 4V | 4500MA | 160C 20WC 300M : : : VHP | ELO 
KT925A NS |X54E |X54 36V ; av 1A! 150C | 5500MWC 500M| 20P . : UHP | ELO 
KT925B NS IX54E | X54 36V : 4 3A | 150C IWC 500M|  30P ; : UHP | ELO 
KT925G NS |X54E !X54 | 36V à 4V | 8500MA | 150C 25WC 450M|  75P ; . UHP | ELO 
KT925V INS |x54E |xs4 36V È 4V | 8500MA | 150C 25WC 450M}  75P s : UHP | ELO 
KT926 NS | X99 X99 200v| . 5v 25A | 150C S0WC 50M | 10/60 15A| RHE | ELO s . 
KT6113 NS |TO8 L93 200V| 180V] 3V] 100MA]|150C| 800MWF 5P 30/120 20MA | REG | ELO : 2N3439 
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KTB315A 
KTB315B 
MA100 
MA112 
MA113 


MA114 
MA115 
MA116 
MA117 
MA200 


MA201 
MA202 
MA203 
MA204 
MA205 


MA206 
MA286 
MA287 
MA288 
MAO401 


MA0402 
MA0404 
MA0404-1 
MA0404-2 
MA0411 


MA0412 
MA0413 
MA0414 
MA0461 
MA0462 


MA0463 
MA0491 
MA0492 
MA0493 
MA881 


MA882 
MA883 
MAB84 
MA885 
MA886 


MA887 
MA888 
MA889 
MA909 
MA910 


MA1703 
MA1704 
MA1706 
MA1707 
MA4101 


MA4102 
MA4103 
MA4104 
MA4404 
MA4404A 


MA6001 
MA6002 
MA6003 
MA6101 
MA6102 


MA8001 
MA8002 
MA8003 
MA9001 
MA9002 


MA9003 
MC140 
MC141 
MC142 
MC150 


MC151 
MC152 
MC160 
MC161 
MD708 


Pol. : Vc8 Vce |Ves ic T 
Mat. | Boît. (Broch} 53% | max [max] max | max 
NS Lxes |xesa | | | | soma 125C 
NSx6s \X654! . : . | a0MA! 1250 
pG |TO5 |Lo4 gov| : |415v| . |100c 
p G |[TOS |LO4 15V| 15V| 15V| 200MA| 85c 
p G |TO5 |L04 15V| 15V| 15V| 200MA| 85c 
p G |Tos |Lo4 15v| 15v| 15v| 200MA| 8sc 
p G |TO5 |Lo4 15V| 15V| 15V| 200MA| asc 
p G|TO5 |LO4 15V| 15vV| 15V| 200MA| 8sc 
p G |TO5 |LO4 15V| 15V| 15v| 200MA| asc 
p @ |TOs |Lo4 105V| 105V| 10V| 200MA | 100€ 
p G |[TOS |Lo4 10sv| 105v| 2ov| 200MA | 100€ 
pG |TO5 |Lo4 105V| 105V| 1ov| 200MA | 100€ 
pG |TOs |Lo4 105V| 105V| 20v| 200MA | 100€ 
PG |TO5 |LO4 gov|  sov| 20v| 200MA | 100€ 
p G |[TOS |Lo4 75V| 75V| 20V| 200MA| 100€ 
P&G|ros |Lo4 gov| 6ov| 1ov| 200MA| 100€ 
p G [TOS |LO4 1ov| t1ov| 1ov| 200MA| 8sc 
P G |TOS |Lo4 1ov| 1ov| 10v| 200MA| 85c 
p G [TO5 |LO4 1ov| 10! 10ov| 200MA| 85c 
PS [TOS |Lo4 gov| 5ov| 5v| 600MA!| 200€ 
PS |Tos |Lo4 gov| 5ov| 5v| 600MA!| 200€ 
ps [To18 |Lo1 25V| 25V| 4v| 600MA | 200€ 
Ps |rot8 |Lo1 4ov| 3ov| 5v| 600MA| 200€ 
Ps |Toi8 |Lo1 4ov| 30v| 5v| 600MA| 200€ 
Ps |Tot8 |Lo1 gov| 45sv| 6v| 100MA| 200€ 
Ps |Toi8 |Lo éov| 4sv| 6v| 100MA| 200€ 
PS |To18 |Lo1 4v| 25v! 5v| 100MA| 200€ 
ps |To18 |Lo1 25V| 25V| 4v| 100MA!| 200€ 
ps |Toi8 |Lo gov| sov| 6v| 300MA| 200€ 
Ps [rois |Loi 5sov| 40V| 6v| 300MA| 200€ 
ps [row |Lo 3ov| 2ov| 5v| 300MA| 200€ 
ps [rois |Lo1 3ov| 20V| 5v| 200MA| 200€ 
ps |ro18 |Lo1 25V| 16V| 5v| 200MA| 200€ 
ps [rois |Lo1 15V| 12V| sv] 200MA| 200€ 
p G |TOS |LO4 gov| 6ov| 15V| 500MA | 100€ 
pG|ros |Lo4 éov| 6ov| 15V| 500MA| 100€ 
p G |TO5 |LO4 6ov| 6ov| 15V| 500MA!| 100€ 
p G |TOs |Lo4 gov| 60V! 15V| 500MA | 100€ 
PG ITOS |L04 sov| sov| 15V| 500MA| 100€ 
p G |TOs |Lo4 sov| sov| 15V| 500MA| 100€ 
p G |Tos |Lo4 sov| 5ov| 15V| 500MA | 100€ 
pG|To5s |Lo4 5ov| 50V| 15V| 500MA | 100€ 
P G |TO5 |LO4 sov| sov| 15V| 500MA| 100€ 
pG|TOs |Lo4 75V| 75V| . | 200MA 

p G |TO5 |LO4 gov| oov| . | 200MA 

pG |Tos |Lo4 25V| 25V| 25V| 500MA| 100€ 
p G|TOs |LO4 25V| 25V| 25V| 500MA| 100€ 
PG|TOs |LO4 15V| 15V| 4V| 500MA| 100€ 
pG|Tos |Lo4 15V| 15V| 4v| 500MA| 100€ 
NS |Tot8 |Lo1 45v| 5v| 30MA! 200€ 
Ns |rTo18 |Lo1 4sv| sv . |200c 
NS |Toi8 |Lot 40v| 5V| 30MA| 200€ 
NS |To18 |Lot 25V| 4v| . |200c 
PG |To5 |Lo4 2av| . | 350MA 

P G [TOS |L4 3sv| . | 350MA 

Ns [rois |Lo: 4ov| 3ov| 5v 200C 
NS |To18 |Lo1 40v| 3ov| 5v 200C 
NS |[To18 |Lot 25V| 25V| 4v 200C 
NS |Tos |Lo4 7ov| sov| 6v 200C 
NS |TO5 |Lo4 eov| 4sv| 6v 200€ 
NS |Tos |Lo4 4ov| 3ov| 5vl . |200c 
NS Ï|Tos |Lo4 120vV| sov| 7v| 800oMA| 200€ 
NS |TOS |LO4 gov| 6ov| 7v| 800MA| 200€ 
NS |To18 |Lot 40V| 15v| 4v 200C 
NS |Tot8 |Lot 3ov| 12V| 4v 200C 
Ns [rois |Lot tev| 12v| 4v 200€ 
N S |TO126 |L35 gov! 40v| 5v 1A | 150€ 
N S |To126 |L35 10ov| 6ov| 5v 1A | 150€ 
N S |To126 | L35 100vV| 100v| 5v 1A | 150C 
PS |TO126 | L35 gov| 4ov| 5v 1A | 150C 
Ps |Toi26 | L35 toov| 6ov| 5v 1A| 150€ 
P S |To126 | L35 1oov| 100V| 5v 1A | 150C 
NS |TO126 | L35 gov| 4ov| 5v|1500MA| 150€ 
N S |TO128 | L35 100V| 6ov| 5v| 1500MA | 150€ 
NS |To77 |Not 4v| 15v| 5v| 200MA| 200€ 
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200MWF 
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150MWF 
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150MWF 
175MWF 
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175MWF 
600MWF 


600MWF 
400MWF 
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300MWF 


300MWF 
300MWF 
300MWF 
360MWF 
360MWF 
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5P 


25P 


5P 


30MN 


30/200 
75/300 


100MN 


30MN 
40/200 
100MN 
40/120 
30/150 


35/200 
40/300 
40/300 
20/300 
40/300 


40/300 
20/300 
40/250 
40/250 
40/200 


20MA 
20MA 
10MA 
1MA 
1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
SMA 


5SMA 
5SMA 
SMA 
SMA 
SMA 


5MA 
MA 
1MA 
1MA 
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150MA 
5S0MA 
50MA 
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1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
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10MA 
30MA 
30MA 
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1MA 


1MA 
1MA 
1MA 
1MA 
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150MA 


150MA 
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| VLS 
Vis 
AMG 
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ALG 
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RMG 
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ALN 
ALG 
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AMG 
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RMG 
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AMH 
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ALN 
ALN 
ALG 
ALG 
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RMG 
RMG 
RMG 
RMG 
RMG 


AMG 
AMH 
AMH 
VLS 
VES 


VLS 
AME 
AMH 
AMH 
AMG 


AMH 
AMH 
AMG 
AMH 
DUA 


| ELO 
ELO 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MCE 


MCE 
MCE 
MCE 
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MOT 
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MOT 
MOT 
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MOT 
MOT 
MOT 
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MCE 


MCE 
MCE 
MCE 
MOT 
MOT 


MCE 
MCE 
MCE 
MCE 
MCE 


MCE 
MCE 
MCE 
MCE 
MCE 


MCE 
PIH 
PIH 
PIH 
PIH 


PIH 
PIH 
PiH 
PIH 
MOT 


ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
AC125 
AC125 
AC125 
BFX29 


BFX29 
BSW24 
BSW24 
BSW24 
BC177 


8C179 
BC177 
BC177 
BSW24 
BSW24 


BSW24 
BSW24 
BSW24 
BSW24 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 


ACY17 
ACY17 
ACY17 
ACY17 
BC107 


BC109 
BC109 
BC107 


BSW64 
BSW64 
BSW64 
BSW54 
BSW54 


BFY50 
BSW66 
BFY50 
BSX20 
BSX20 


BSX20 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2219A 
2N2219A 


2N2297 
2N1893 
2N2297 
2N2389 
2N2369 


2N2369 
2N6178 
2N6178 
2N6180 
2N6180 


2N6178 
2N6178 


VeB ic TJ P.ToT fT Cos ecT | FA Equ. Equ. 
max |max! max |max! max min | max B EUR. USA 
MD708F N S |TO89 |Ni7 40V| 15V| 5V| 200MA! 200C| 400MWF 300M|  5P 40/200| 10MA| DUA | MOT 
MD918 NS |TO77 |Noi 30V| 15V| 3V| 50MA]|200C| 600MWF 600M| 1P1 500MN 3MA| DUA | MOT 
MD918F N S |[TO89 |N17 30V! 15V| 3V| 50MA]|200C| 400MWF 600M| 1P1 5S0MN 3MA| DUA | MOT 
MD981 N S [TO77 |NO1 60V| 30V] . | 500MA]|200C| 600MWF 200M|  &P 85MN| 10MA| DUA | MOT 
MD981F N S |TO89 |N17 60V] 30V| . | 500MA|200C| 350MWF 200M|  8P 35MN| 10MA| DUA | MOT 
MD982 P S [TO77 |Noi 60V| 50V| 5V| 600MA]| 200C| 650MWF 160M| 5P8 35MN| 10MA| DUA | MOT 
MD982F P S |TO89 |N17 60V| 50V| 5V| 600MA]|200C| 400MWF 160M| 5P8 35MN|  10MA]| DUA | MOT 
MD984 P S |TO77 |Noi 40V| 20V| 5V| 200MA]| 200C| 625MWF 300M| . 25MN] 10MA| DUA | MOT 
MD984F P S |TO89 |N17 40V| 20V| 5V| 200MA|200C! 350MWF 300M| . 25MN| 10MA]| DUA | MOT . . 
MD985 NP S|TO77 |Noî 60V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 625MWF 160M| 5P8 35MN| 10MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD985F NP S|TO89 |N17 60V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF 160M| 5P8 35MN| 10MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD986 NP S TO77 |Not 40V 1 5V| 200MA | 200C|  600MWF 160M|  4P 25MN| 10MA]| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD986F NP S|TO89 |N17 40V| 15V] 5V| 200MA]| 200C| 400MWF 160M)]  4P 25MN| 10MA| DUA | MOT TI=NT2=P 
MD990 P S |TO77 |Noi 50V| 35V| . | 600MA]|200C| 600MWF 60M| 45P 50/300| 150MA| DUA | MOT : ; 
MD1120 NS |TO77 |Noi 60ov| 30V| 5V| 500MA]| 200C| 625MWF 125M| 3P5 50/200|  10MA! DUA | MOT 
M0D1120F NS [TO89 |N17 60V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF 125M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT : ; 
MD1121 N S [TO77 |Noï 60V| 30V] 5V| 200MA]|200C| 625MWF 125M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 10MV VBE 
MD1121F NS |[TO8s |N17 60V| 30V] 5V| 200MA]| 200C! 400MWF 125M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 10MV VBE 
MD1122 NS |TO77 |No1 6ov| 30V| 5V| 200MA|200C| 625MWF 125M| 3P5 50/200!  10MA| DUA | MOT SMV VBE 
MD1122F NS |[TO89 |N17 60V| 30V| 5V| 200MA|200C| 400MWF 125M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 5MV VBE 
MD1123 P S |TO77 |Not 60V| 40V| 5V| 200MA!200C| 625MWF 300M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 
MD1123F P S |TO8 |N17 60V| 40V| 5V| 200MA!| 200C| 400MWF 300M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT : . 
MD1124 P S |TO77 |Noi 60V! 40V| 5V| 200MA]|200C| 625MWF 300M| 3P5 50/200|  10MA| DUA | MOT 10MV VBE 
MD1124F P S |[TO89 |N17 60V] 40V! 5V| 200MA]|200C| 400MWF 300M|  3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 10MV VBE 
MD1125 P S [TO77 |Noi 60V| 40V] 5V| 200MA|200C| 625MWF 300M| 3P5 50/200| 10MA| DUA | MOT 5MV VBE 
MD1125F P S |TO89 |N17 60V| 40V| 5V| 200MA| 200C| 400MWF 300M| 3P5 50/200|  10MA! DUA | MOT 5MV VBE 
MD1126 NS [TO77 !|NO1 40V| 15V| 5V| 200MA]|200C| 400MWF 300M|  6P 30MN| 10MA| DUA | MOT . . 
MD1127 N S |[TO77 |No1 40V] 15V! 5V| 200MA| 200C! 400MWF 350M| 4P 25MN|  10MA| DUA | MOT : , 
MD1128 N S [TO77 |NO1 40V| 15V] 5V| 200MA]| 200C! 400MWF 350M|  4P 25MN|  10MA| DUA | MOT . , 
MD1129 N S [TO77 |No1 60V| 30V] 5V| 500MA!200C| 625MWF 125M| 3P5 100MN| 100UA| DUA | MOT . : 
MD1129F N S |TO89 |N17 60v| 30V| 5V| 500MA]|200C| 400MWF 125M| 3P5 100MN|  100UA| DUA | MOT | : 
MD1130 P S |TO77 |Noi 60v| 40V| 5V| 200MA]|200C| 625MWF 280M| 3P5 100MN| 10MA| DUA | MOT . . 
M01130F P S |TO89 |N17 60V| 40V| 5V| 200MA]| 200C! 400MWF 280M| 3P5 100MN| 10MA! DUA | MOT ; : 
MD1131 NS [TO77 |Noi 30VI 15V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 600M|  1P7 50MN 1MA| DUA | MOT À , 
MD1131F N S |TO89 |N17 30V| 15V! 5V| 50MA]|200C| 350MWF 600M|  1P7 50MN 1MA| DUA | MOT ; . 
MD1132 NS |TO77 |Not 30V!I 15V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 600M| 1P7 50MN 1MA| DUA | MOT 5SMV VBE 
MD1132F NS |TO89 |Nt7 30V] 15V] 5V| 50MA]|200C| 350MWF 600M| 1P7 50MN 1MA| DUA | MOT SMV VBE 
MD1133 NS |[TO77 |Noi 6ov| . . | 200MA]|200C| 600MWF : : 30MN| 150MA| DUA | MOT 
MD1133F N S |[TO89 |N17 60v| . . | 200MA]| 200C| 350MWF à » 30MN| 150MA| DUA | MOT 
MD1134 N S [TO77 |Noi 40V| 15V| 5V! 500MA|200C| 600MWF 500M| 4P S0MN| 10MA]| DUA | MOT 
MD2218 NS |TO77 |Noi 60V| 30V| 5V| 500MA]|200C| 625MWF 250M| 3P5 40/120| 150MA| DUA | MOT 
MD2218F NS |TOS9 |N17 60ov| 30V! 5V| 500MA! 200C! 400MWF 250M| 3P5 40/120| 150MA| DUA | MOT 
MD2219 N S [TO77 |Noi 60V! 30V] 5V| 500MA]|200C! 625MWF 250M|  3P5 100MN|  150MA| DUA | MOT 
MD2219F N S |[TO89 |N17 60V| 30V| 5V| 500MA] 200C| 400MWF 250M| 3P5 100MN| 150MA| DUA | MOT 
MD2369 NS [TO77 |No1 40V] 15V| 5V| 500MA]| 200C| 600MWF 400M| 4P 20/140|  10MA| DUA | MOT 
MD2369F N S |TO8s |N17 40V| 15V] 5V| 500MA]| 200C| 400MWF 400M| 4P 20/140| 10MA| DUA | MOT 
MD2904 P S |TO77 |No1 60V| 40V| 5V| 600MA]|200C| 625MWF 160M| 4P 40/120| 150MA| DUA | MOT 
MD2904F P S |TO89 |N17 60V| 40V| 5V| 600MA]|200C| 400MWF 160M|  4P 40/124| 150MA]| DUA | MOT 
MD2905 P S |TO77 |Noi 60V| 40V| 5V| 600MA]|200C| 625MWF 160M|  4P 100MN| 150MA| DUA | MOT 
MD2905F P S |TO8 |N17 60V| 40V| 5V| 600MA]| 200C| 400MWF 160M| 4P 100MN| 150MA| DUA | MOT 
MD3133 P S |TO77 |Noi 50V!I 35V| 4V| 600MA]|200C| 600MWF 200M|  10P 40/120| 150MA| DUA | MOT 
MD3133F P S |TO89 |N17 50V| 35V| 4V| 600MA! 200C| 350MWF 200M|  10P 40/120| 150MA| DUA | MOT 
MD3134 P S [TO77 |Noi 50V| 35V| 4V] 600MA]| 200C| 600MWF 200M|  10P 100MN| 150MA| DUA | MOT 
M03134F .P S [TO8 |N17 50V| 35V| 4V| 600MA]|200C| 350MWF 200M| 10P 100MN|  150MA| DUA | MOT 
MD3250 P S |[TO77 |N0i 50V| 40V| 5V| 50MA]200C| 625MWF 300M| 2P5 50/150 1MA| DUA | MOT 
MD3250F P S |TO89 |N17 50V| 40V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 300M| 2P5 50/150 1MA| DUA | MOT 
MD3251 P S |[TO77 |Noi 50V| 40V| 5V| 50MA]|200C| 625MWF 300M| 2P5 100MN 1MA| DUA | MOT 
MD3251F P S |TO8 |N17 50V| 40V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 300M| 2P5 100MN 1MA| DUA | MOT 
MD3409 NS [TO77 |Not 60v| 30V| 5V| 600MA]|200C| 625MWF 125M| 35P 50/200| 10MA| DUA | MOT ? Ë 
MD3410 N S [TO77 |Not 60V| 30V| 5V| 600MA]| 200C| 625MWF 125M| 35P 50/200| 10MA| DUA | MOT 1MV VBE 
MD3467 P S [TO77 |No1 40V|  40V| 5V|1500MA| 200C| 650MWF 100M| 8P5 20MN| 500MA| DUA | MOT ; | 
MD3467F P S |TO89 |N17 40V|  40V| 5V|1500MA| 200C| 400MWF 110M| 8P5 20MN| 500MA| DUA | MOT : , 
MD3725 N S ITO77 |NO1 65V| 40V| 6v 1A| 200C| 650MWF 200M|  10P 50/150| 100MA| DUA | MOT à s 
MD3725F N S |TO89 |N17 65V| 4ov| 6v 1A| 200C| 400MWF 200M|  10P 50/150| 100MA| DUA | MOT ; : 
MD3762 PS |TO77 |Noi 40V| 40V| 5V|1500MA]| 200C| 650MWF 110M| 8P5 20MN 1A| DUA | MOT ; . 
MD3762F P S |TO89 |N17 40VI  40V! 5V|1500MA| 200C| 400MWF 110M| 8P5 20MN 1A| DUA | MOT . . 
MD4260 PS |TO77 |Noi 12V] 12V| 4V| 50MA|200C| 600MWF 1G| 2P5 30MN|  10MA| DUA | MOT : . 
MD4261 PS |TO77 |Noi 12V| 12V| 4V| 50MA|200C! 600MWF 1G| 2P5 30MN!  10MA| DUA | MOT : ; 
MD4957 P S |TO77 |Noi 30V] 30V| 3V| 30MA!200C! 400MWF 750M| OP4 20/150 2MA| DUA | MOT : ; 
MD5000 PS |TO77 |Noi 20V] 15V| 5V| 50MA|200C! 400MWF 450M| 1P7 20MN 3MA| DUA | MOT , . 
MD6001 NP S!TO77 |Noî 60v| 30v! 5V| 500MA|200C! 625MWF 170M| 5P6 40/120| 150MA| DUA | MOT TI=NT2=P 
MD6001F NP S |TO89 |N17 60V| 30V| 5V! 500MA]|200C! 400MWF 170M| 5P6 40/120| 150MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD6002 NP S|TO77 |No1 80V| 30V| 5V| 500MA! 200C! 400MWF 170M| 5P6 100MN| 150MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD6002F NP S|TO89 |N17 60V! 30V| 5V| 500MA!200C| 400MWF 170M| 5P6 100MN| 150MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
MD6003 NP S |TO77 |Not 50V| 30V| 5V] 500MA]|200C| 400MWF 170M| 5P6 100MN| 150MA| DUA | MOT TI=N T2=P 
l 
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MD6003F NP S |TO89 |N17 50V| 30V| 5V| 500MA|200C! 400MWF 170M| 5P6 100MN| 150MA| DUA | MOT TI=NT2=P 
MD6100 NP S|TO77 |NO1 60V| 45V| 5V| 50MA]|200C| 600MWF 30M|  4P 150MN|  500UA| DUA | MOT | . 
MD6100F NP S |TO89 |N17 60V| 45V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 30M| 4P 150MN| 500UA| DUA | MOT | > 
MD6900 P S |TO77 |No1 12VI 10V| . 50MA | 200C|  600MWF | . 40/200 10MA| DUA | MOT | : 
MD7000 NS [TO77 |Noi 50V| 30V| 5V| 500MA|200C!| 625MWF 125M| 3P5 70OMN| 150MA| DUA | MOT : : 
MD7001 P S |TO77 |No1 50V| 30V| 5V| 600MA|200C| 625MWF 160M| 5P8 70MN| 150MA| DUA | MOT : ; 
MD7001F P S |TO89 |N17 50V| 30V| 5V| 600MA]| 200C! 600MWF 160M| 5P8 70MN| 150MA| DUA | MOT | ; 
MD7002 NS |TO77 |Noi 50V| 40V| 5V| 30MA|200C| 625MWF 130M| 2P6 5S0MN 10MA| DUA | MOT . : 
MD7003 P S |TO77 |No1 50V| 40V| 5V] 50MA]|200C| 600MWF 154M|  3P 50MN 10MA| DUA | MOT ; . 
MD7003F P S |TO89 |N17 50V|  40V| 5V| 50MA]|200C| 400MWF 150M|  3P S0MN 10MA| DUA | MOT : É 
MD7004 NS |TO77 |Noïi 30V| 13V| 4V| 200MA| 200C| 600MWF 340M| 2P5 30MN 10MA | DUA | MOT . ; 
MD7004F N S |[TO89 |N17 30V| 13V| 4V| 200MA]| 200C| 400MWF 340M| 2P5 30MN 10MA | DUA | MOT ; » 
MD7005 NS |[TO77 |No1 25V| 12V| 4V] 50MA|200C| 600MWF 400M 1P 30MN 3MA | DUA | MOT , . 
MD7005F NS |TO89 |N17 25V| 12V| 4V| 50MA]|200C| 400MWF 400M 1P 30MN 3MA | DUA | MOT . . 
MD7007 P S |TO77 |Noi 50V| 40V| 5V] 200MA| 200C| 625MWF 300M| 4P 30MN 10MA | DUA | MOT . . 
MD7007F P S |TO89 |N17 50V| 40V| 5V| 200MA| 200C| 400MWF 300M|  4P 30MN 10MA| DUA | MOT | . 
MD7021 NP S|TO77 |No1 50V|  40V| 5V| 50MA]|200C| 600MWF 160M|  6P 50MN 10MA | DUA | MOT TI=NT2=P 
MD7021F NP S |TO89 |N17 50V| 40V| 5V| 50MA|200C| 400MWF 160M|  6P 50MN 10MA | DUA | MOT TI=N T2=P 
MD8001 NS |[TO77 |Noi 4V| . 30MA | 200C|  625MWF 130M|  2P6 100MN 1MA| DUA | MOT 
MD8002 NS [TO77 |No1 50V| . 30MA | 200C| 625MWF 130M| 2P6 100MN 1MA | DUA | MOT 
MD8003 NS |[TO77 |Noi ; 60v| . 30MA | 200C|  625MWF 130M| 2P6 100MN 1MA| DUA | MOT : 
BDS20 NS |X17 |L35 250V| 250V| 8V| 500MA| 150C 10WC 60M| . 60/250| 30MA| AMH | MOT . 
MDS21 NS |X17 |L35 300V| 300V| 8V| 500MA| 150C 10WC 60M| . 60/250|  30MA| AME | MOT : 
MDS26 NS |X17 |M12 60V|  40V| 7v 3A | 150C 10WC 50M| . 40/200| 200MA| AHG | MOT : 
MDS27 NS |X17 |M12 80V|  60V| 7V 8A | 150C 10WC 50M| . 40/2001 200MA| AHG | MOT , 
MDS60 NS IX17 |L35 300V| 300V| 5V] 500MA| 150C 10WC 45M| . 25MN 1MA| AME | MOT : 
MDS76 PS |X17 |M12 60V|  40V| 7v 3A | 150C 10WC 50M| . 40/200| 200MA| AHG | MOT 7 
MDS77 PS IXx17 |M12 80V| 60V| 7V 3A| 150C 10WC 50M| . 40/200| 200MA| AHG | MOT 
MDS1678 NS |X17 |M12 65V 4V 3A | 150C 10WC 100M| . 10MN| 1500MA! AHG | MOT ; ; 
ME0401 P S |TO106 | L17 60V| 50V| 5V| 600MA| 165C| 360MWF 150M|  16P 40/200| 150MA | AMG | MCE |BC328 | 2N5819 
* ME0402 P S |TO106 | L17 60V| 50V| 5V| 600MA | 165C| 360MWF 150M|  16P 100MN|  150MA| AMG | MCE |BC328  |2N5819 
ME0404 P S |TO106 | L17 25V| 25V| 4V| 600MA|165C| 360MWF 150M|  12P 30/300| 50MA| AMG | MCE |BC328 | 2N5819 
ME0494-1 P S |TO106 | L17 40V| 30V] 5V| 600MA| 165C| 360MWF 200M|  10P 30/200| 50MA| AMG | MCE |BC328 | 2N5819 
ME0404-2 P S |TO106 | L17 40V| 30V| 5V| 600MA | 165C| 360MWF 200M| 10P 75/300|  50MA| AMG | MCE |BC328 | 2N5819 
ME0411 P S |T0106 | L17 60V| 45V| 6V| 100MA! 165C| 200MWF 100M|  10P 100MN 1MA| ALG | MCE |BC204  |2N4249 
-ME0412 P S |TO106 | L17 60V|  45V| . | 100MA]| 165C| 200MWF 100M| 10P 200MN 1MA| ALN | MCE |BC206 | 2N4250 
ME0413 P S |TO106 | L17 40V| 25V| 5V| 100MA| 165C| 200MWF 100M! 10P 60/180 1MA| ALG | MCE |BC204 | 2N4249 
ME0414 P S |TO106 | L17 25V| 25V| 4V| 100MA| 165C| 200MWF 100M|  10P 50/500 1MA| ALG | MCE |BC204 | 2N4249 
ME0461 P S |TO106 | L17 60V| 50V| 6V| 300MA! 165C| 250MWF 175M|  7P 50/200| 10MA| AMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME0462 P S |TO106 |L17 50V|  40V| 6V| 300MA| 165C| 250MWF 175M|  7P 100MN 10MA | AMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME0463 P S |TO106 | L17 30V| 20V| 5V| 300MA| 165C| 250MWF 150M| 8P 50/300| 10MA| AMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME0475 P S |TO106 | L17 75V| 75V| 4V . 165C|  200MWF 50M| 12P 20MN 10MA| ALH | MCE |BC327 |2N6015 
ME0491 P S |TO106 | L17 30V| 20V| 5V| 200MA| 165C| 250MWF 375M|  6P 30/120| 30MA| RMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME0492 P S |TO106 | L17 25V| 16V| 5V| 200MA| 165C| 250MWF 375M|  6P 50/150| 30MA| RMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME 0493 P S |TO106 | Li7 15V| 12V| 5V| 200MA| 165C| 250MWF 375M|  9P 30/150| 30MA| RMG | MCE |BSW24 | 2N2907A 
ME0801 P S |TO106 | L17 60V| 45V| 5V| 500MA| 135C| 300MWF 100M|  30P 100MN|  100MA| AMG | MCE |BFX29 | 2N2905A 
ME0802 P S |TO106 | L17 100V}  80V| 5V| 500MA| 135C| 300MWF 100M| 30P 40/400|  100MA | AMG | MCE |BFX29 | 2N2905A 
ME0803 P S |TO106 | L17 80V| 60V| 5V| 500MA| 135C| 300MWF 100M|  30P 100MN|  100MA| AMG | MCE |BFX29 | 2N2905A 
ME501 P S |TO106 | L17 25V! 20V| 12V| 500MA| 165C| 360MWF 200M|  13P 10MN| 50MA| RLC | MCE - 
ME502 P S |TO106 | L17 25V] 20V| 12V| 500MA| 165C| 360MWF 200M|  13P 20MN| 50MA| RLC | MCE 
ME503 P S |TO106 | L17 30V| 30V| 30V| 500MA| 165C| 360MWF 200M|  13P 40MN| 50MA| RLC | MCE 
ME511 P S |TO106 |L17 50V| 50V| 40V| 500MA| 165C| 360MWF 200M| 13P 10MN| 50MA| RLC | MCE 
ME512 P S |TO106 |L17 50V| 50V| 40V| 500MA| 165C| 360MWF 200M|  13P 20MN|  50MA| RALC | MCE 
ME513 P S |TO106 | L17 70V|  60V| 60V| 500MA| 165C| 360MWF 200M|  13P 40MN| 50MA| RLC | MCE . 2 
ME1001 N S |TO106 | L17 45V| 4V | 165C| 250MWF 100M| 5P 40/160 10MA| ALG | MCE |BC237 | 2N5825 
ME 1002 N S |TO106 |L17 45V| 4V ; 165C|  250MWF 100M|  5P 100MN 10MA| ALG | MCE |BC237  |2N5825 
ME1075 N S |TO106 |L17 75V| 75V| 4V . 165C| 200MWF 50M|  8P 20MN 10MA| ALH | MCE |BSX21 | 2N6221 
ME1100 N S |TO106 |L17 110V| 100V| 4V| 200MA| 165C| 200MWF 30M|  8P 20MN 10MA} ALH | MCE |BC337 | 2N6221 
ME1120 N S |TO106 | L17 130V| 120V| 4V] 200MA| 165C| 200MWF 30M|  8P 20MN 10MA| ALH | MCE |BG337 | 2N6221 
ME2001 N S |TO106 |L17 35V| 25V| 4V| 100MA| 165C| 250MWF 100M| 10P 40/160 10MA| ALN | MCE |BC209 | 2N4967 
ME2002 N S |TO106 |L17 . 25V] 4V : 165C| 250MWF 100M| 10P 100MN 10MA| ALN | MCE |BC209 | 2N4967 
ME3001 N S |TO106 |L17 30V| 12V| 3V| 100MA] 165C| 200MWF 600M| 2P8 20/200 8MA| RLG | MCE |BFX73 | 2N918 
ME3002 N S |TO106 |L17 30V| 12V| 2V| 100MA! 165C| 200MWF 450M|  2P6 20/200 8MA| VLG | MCE |BFX73  |2N918 
ME3011 N S |TO106 | L17 30V| 12V| 2V] 100MA| 165C| 200MWF 450M|  2P8 20/200 8MA| RLG | MCE |BFX73  |2N918 
ME4001 N S |TO106 |L17 30V| 25V| 6V| 100MA| 165C| 250MWF 100M|  6P 60/300 1MA| ALN | MCE |BC209 | 2N4967 
ME4002 N S |TO106 | L17 30V| 25V| 6v 165C| 250MWF 100M|  6P 200MN 1MA| ALN | MCE |BC209  |2N4967 
ME4003 N S |TO106 | L17 30V| 25V|] 6V! 100MA| 165C| 250MWF 100M|  6P 300MN 1MA| ALN | MCE |BC209 | 2N4967 
ME4101 N S |TO106 | L17 60V| 45V! 5V| 30MA| 165C| 200MWF 150M| 7P 70/300 1MA| ALN | MCE |BC207 | 2N4966 
ME4102 | NS |TO106 |L17 6ov| 45V| 5v| 30MAl 165C| 200MWF 150M 7P 200MN 1MA| ALN | MCE |BC209 | 2N4967 
ME4103 | N S |TO106 | L17 50V|  40V| 5v 165C|  200MWF 150M|  7P 100MN 1MA| ALH | MCE |BC209 | 2N4967 
ME4104 N S |TO106 |L17 25V| 25V| 4V : 150C|  200MWF 150M|  6P 50/500 1MA| ALG | MCE |BC207 | 2N4966 
ME5308 N S |TO106 | L17 40V| 40V| . | 100MA|150C| 250MWF 60M| . 7KMN 7MA| AMD | MCE |BSW54 | 2N2219A 
ME6001 N S |TO106 |L17 40V| 30V| 5v 165C|  360MWF 200M|  10P 30/200| 50MA| RMG | MCE |BSW64 | 2N2222A 
ME6002 N S |TO106 |L17 4ov| 3ov| 5v 165C|  360MWF 200M|  10P 75/300| 50MA| RMG | MCE |BSW64 | 2N2222A 
ME6003 | N S |TO106 et soi 25V| 4Vv 16sC | 360MWF 150M|  12P 30/300| 50MA| RMG | MCE |BSW64 | 2N2222A 
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ME6101 N S |TO106 |L17 7ov| sov| ev| . |165c| S6omwF| 200M| 10P|  40/200| 150MA| RMG | MCE |BSW64 |2N2222A 
ME6102 N S |TO106 |L17 éov| 4sv! 6v| . |165C| 360MWF| 225M| 10P|  100MN| 150MA| RMG | MCE |BSW64 |2N2222A 
ME8001 N S |TO105 | LO4 aov| 3ov| 5v| . |165C| 400MWF|  100M| 12P 30MN| 150MA| AMG | MCE |BFY50  |2N2297 
ME8002 N S |TO105 | LO4 120V| 8ov| 7v| 800MA|165C| 400MWF 50M| 10P|  40/200| 150MA| AMH | MCE |BSW66  |2N1893 
ME8003 N S |TO105 | LO4 gov| 6ov| 7v| 800MA|165C| 400MWF 50M| 10P| 100MN| 150MA| AMG | MCE |BFY50  |2N2297 
ME9001 N S |TO106 |L17 4ov| 15V| 4v 165C| 250MWF|  400M| 4P|  40/120| 10MA| vLS | MCE |Bsx20 |2N2369 
ME9002 N S |TO106 |L17 3ov| 12V| 4v 200C| 250MWF| 400M| 4P| 30/150| 10MA| VLS | MCE |BSX20  |2N2369 
ME9003 N S |TO106 |L17 18V| 12V| 4v 200C| 250MWF| 300M| 4P| 25/200|  10MA| VLS | MCE |BSX20 |2N2369 
ME9021 N S |TO106 |L17 4ov| 15V| 5v 165C| 250MWF|  300M| 6P| 30/120| 10MA| VLS | MCE |BSx20 |2N2369 
ME9022 N S |TO106 | L17 25V| 12V| 4v 165C| 250MWF|  300M|  6P 30MN| 10MA| VLS | MCE |BSX20  |2N2369 
MF1161 NS |TO72 |L06 4ov| 2ov| av] 50MA|200C| 200MWF|  350M| 1P1| 15/100|  2MA| FVG | MOT .  |[2N3287 
MF1162 N S |[TO72 |LO6 4ov| 20V| 3v| 50MA|200C| 200MWF|  350M| 1P5| 15/100|  2MA! FVG | MOT .  |2N3288 
MF1163 NS |TO72 |LO6 30ov| 15V| 3V| 50MA|200C| 200MWF|  300M| 1P5|  10/150]  2MA| FVG | MOT ._ |[2N3289 
MF1164 NS |TO72 |LO6 3ov| 15V! av] 50MA|200C| 200MWF|  300M| 1P5| 10/150]  2MA| FVG | MOT .  |2N3290 
MF3304 p S |TO72 |LO9 18V| 12V| 5V| 50MA|200C| 200MWF|  350M| 2P5| 30/120|  10MA| RLS | MOT | 
MG15G1AL3 | NS |x99 |Lo9 6oov| 600v| 6v| 15A|150C| 120WC| . 190P|  100MN 15A| 1HD | TOs 

MG15G6EL1 | NS |X99 |Lo9 60ov| 600ov| 6v| 15A|/150C| 100WC| . 400P|  100MN 15A| HEX | TOS 

MG30G1BL2 | NS |xo9 |Loo éoov| 45ov| 6v| 30A|150c| 250WC| . 250P|  100MN 30A| HD | TOS 

MG30G2CL3 | NS |x99 |Lo9 éoov| 6oov| e6v| 30Al150C| 250wc| . 350P|  100MN 30A| DUA | TOS 

MG50G1BL2 | NS |X99 |Lo9 60ov| 450v| 6v| 50A|150C| 300WC| . 450P|  100MN 50A| IHD | TOS 

MG50G2CL3 | NS |xeo |Loo 600v| @oov| 6v|  5oA!150c| 300wc| . 520P|  100MN 50A| DUA | TOS 

MG75H2DL1 | NS |X99 |L99 60ov| 500V| 6vV| 75A|150C| 350WC| . 670P B0MN 75A| DUA | TOS 

MG100G1FL1| NS |X99 |Lo9 6oov| 6oov| 6v| 100A|150C| 6oowc| . IN] 100MN] 1004! IHD | ToS 

MG100H1AL2| N S |X99 |L99 60ov| 450V| 6v|  1004A|150C| 60owc| . IN] 100MN|  100A| IHD | TOS 

MG100H2DL1| NS |[X99 |Lo9 600V| 550V| 6V| 100A|150C|  400WC| . 800P 80MN|  100A| IHD | TOS 

MG200H1AL1| NS |x99 |Loo éoov| 55ov| ev| 2004! 150c| soowc| . 1N65 80MN| 200A| IHD | TOS : 
MHo8t1 P S |TOP6S | L32 gov| eov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 30/60| 200MA| AMH | MCE |BD240C |2N6108 
MH0812 P S |TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 50/120| 200MA| AMH | MCE |BD240C |2N6108 
MH0813 P S | TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 100MN| 200MA| AMH | MCE |BD240C |2N6108 
MHO821 P S |TOP66 | L32 5ov| 4ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 30/60| 200MA| AMG | MCE |BD240C |2N6108 
MHO822 P S |TOP66 | L32 5ov| 40v| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 50/120| 200MA| AMG | MCE |BD240C |2N6108 
MHO823 P S |TOP66 | L32 sov| 4ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 100MN| 200MA| AMG | MCE |BD240C |2N6108 
MH8111 N S |TOP66 | L32 OV] 60V| 5V 2A | 150C 15WC 50M| . 30/60|  200MA| AMG | MCE |BD239C |2N6123 
MH8112 N S | TOP66 | L32 70V| 6ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 50/120| 200MA| AMG | MCE |BD239C |2N6123 
MH8113 N S |TOP66 | L32 7ov| 6ov| 5v 2A| 150C 15WC 50M| . 100MN| 200MA| AMG | MCE | BD239C |2N6123 
MH8211 N S |TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 2A | 150C I5WC 50M| . 30/60| 200MA| AMG | MCE | BD239C |2N6123 
MH8212 N S | TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 50/120| 200MA| AMG | MCE |BD239C |2N6123 
MH8213 N S |TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 100MN|  200MA| AMG | MCE |BD239C |2N6123 
MH8221 N S |TOP66 | L32 50V| 40V| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 30/60| 200MA| AMG | MCE |BD239C |2N6123 
MH8222 N S |TOP66 | L32 5ov| 40V| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 50/120| 200MA| AMG | MCE | BD239C |2N6123 
MH8223 N S |TOP66 | L32 5ov| 40v| 5v 2A | 150C 15WC 50M| . 100MN|  200MA| AMG | MCE | BD239C |2N6123 
MH8501 N S | TOP66 | L32 6ov| 45V| 5v 4A | 150C SWC| . ; 50/200 1A| AHG | MCE |BD241C |2N6131 
MH8502 N S | TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 4A| 150C SWC| . 50/200 1A| AHG | MCE |BD241C |2N6131 
MH8503 N S | TOP66 | L32 100v|  8ov| 5v 4A | 150C 3eWC| . 50/150 1A| AHH | MCE |B0241C |2N6131 
MHQ918 N S |TO116 | NO5 | | . | QUA [MOT]  2N918 x4 
MHQ2221 N S |TO116 | Nos | | : | ; . | . | QUA |MOT|  2N2221 x4 
MHQ2222 NS |TO116 | N05 . , | . , ; . | . | QUAÏMOT|  2N2222 x4 
MHQ2369 N S |TO116 | NO5 . | : . | QUA [MOT]  2N2369 x4 
MHQ2483 N S |TOW16 | NO5 | ; : : : . . | QUA | MOT]  2N2483 x4 
MHOQ2484 N S |TO116 | NO5 ; : QUA au 2N2484 x4 
MHQ2906 PS |TO116 | Nos QUA | MOT!  2N2906 x4 
MHQ2907 P S |TO116 | Nos QUA | MOT| 2N2907 x4 
MHQ3467 PS |TO116 | N05 QUA | MOT| 2N3467 xd 
MHQ3546 P S |TO116 | No5 . . . | | . . . | QUA | MOT|  2N3546 x4 
MHQ3798 P S |TO116 | NS . . . | : | . | QUA |MOT|  2N3798 x4 
MHQ3799 PS |TO116 | N05 : , | : : | . | QUA |MOT|  2N3799 x4 
MHQ4001A | NS |TO116 | Nos . : | ! | | . | QUA |MOT|  2N4001A xd 
MHQ4002A | NS |T0116 | No5 . | | | . . | | . | QUA |MOT|  2N4002A xd 
MHOQ4013 N S |TO116 | N0O5 | | : . ù : . | QUA [MOT]  2N4013 x4 
MHQ4014 N S |TO116 | NO5 . k . | : | .. | QUA | MOT ar x4 
MHO6001 | NP S | TO116 | NO5 éov| 3ov| 5v| 500MA| 200C| 1900MWF|  . 40MN|  150MA| QUA | MOT| T1,2=N T3,4=P 
MHOQ6002 | NP S |TO116 | NO5 6ov| 3ov| 5V| 500MA| 200C| 1900MWF|  . | 40MN|  150MA| QUA | MOT| T1,2=N T3,4=P 
MHQ6100 | NP S | TO116 | NO5 6ov| 4ov| 5V| 50MA!200C| 1500MWF|  . . 100MN| 150MA! QUA | MOT| T1,4=N T2,3=P 
MHQ61004 | NP S | TO116 | NO5 6ov| 45V| 5V| 50MA]|200C| 1500MWF|  . ; 100MN| 150MA| QUA | MOT| Ti,4=N T2,3=P 
MHWXXXX : : | ; . .. | MOT | HYBRID MODULES 
MJ100BD45 | NS |X99 |Log goov| 60ov! 6v! 1004! 150C| 400Wc| . 1N| 100MN|  100A| iHD | MOT 

MJ100BK100 | NS |xe9 |L9g | 1000V| 1000v| 7v| 1004! 150c| 7o0wc| . , IHD | MOT ; 

MJ105 NS |TO3 |Lo5 | 1400V| 75ov| 5v| 2500MA| 115C 10WC 3M| 100P 2TP 2A| TLE | MOT | BU206 
MJ150BK100 | NS |xg9 |Lag | 1000V! 1000v| 7v| 1504! 1500! sa0owc| . | 100MN|  150A| IHD | MOT 
MJ200AA55 | NS |x99 |Lo9 60ov| 6oov| 6v| 2004! 150c| soowc| . 1N65 80MN| 200A| IHD | MOT 

MJ400 NS |TO66 |L43 350V| 325V| 5v 1A| 175C| 2500MWC 15M| 10P|  30/300| 50MA| TVE | MOT ._ [aN6235 
My410 NS |TO3 |Los 200v| 200v| 5v| 10A/150C| 100WC| . 30/90 1A| AHH | MOT | BDY96 
MJ411 NS |TO3 |L05 3oov| 300ov| 5v| 10A/150C| 100wC| . 30/90 1A| AHE | MOT | BDY96 

MJ413 NS |TO3 |Los 400V| 325V| 5v| 10Al1150C| 125WC| . 15MN 1A| AHE | MOT | BDY9 
MJ420 NS |TO5 |LO4 275V| 250V| 6v| 100MA| 175C| 800MWF 15M| 12P| 25/250|  30MA| TVH | MOT BF259  |2N3439 
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MJ420S N S |TO39 |LO4 275V] 250V|] 6V] 100MA| 175C| 800MWF 15M|  12P 25/250 30MA| TVH | MOT : | 
MJ421 NS |TO5 |L04 350V| 325V] 6V| 100MA]| 175C| 800MWF 15M!  12P 25/250 30MA| TVE | MOT | BF259 2N3439 
MJ421S NS |TO39 |LO4 350V] 325V| 6V]| 100MA] 175C| 800MWF 15M|  12P 25/250 30MA| TVE | MOT ; ë 
MJ423 NS |TO3 LOS 400V| 325V] 5V 10A | 150C 125WC . 10MN| 2500MA| AHE | MOT | BUX13 . 
MJ424 NS |TO3 |LOS5 700V| 350V] 6V SA | 150C 100WC . 10MN]| 2500MA| AHE | MOT | BUX14 2N5157 
M4J425 NS |TO3 |LO5 700V| 400V| 6V SA | 150C 100WC : 10MN| 2500MA| AHE | MOT | BUX15 2N5157 
MJ431 NS |TO3 |LO5 400V| 325V] 5V 10A | 150C 125WC 3 15/35| 2500MA| AHE | MOT | BUX14 2N5157 
MJ432 NS |TO3 |LOS L 400V SA | 200C 125WC 2500K È 15/35| 2500MA| AHE | MOT ; : 
MJ440 NS |TO5 |LO4 40V 500MA | 200C 6WC 3M . 25/150| 250MA| AMS | MOT ; 

MJ450 PS |TO3 |LO5 40V 40V]| 5V 30A | 200C 150WC 2M : 20MN 10A | AHG | MOT | BDX20 

MJ480 NS |TO3 |LO5 40V 40V| 5V 4A| 200C 87WC 4M| 200P 10MN 3A| AHP | MOT | BDY24 2N3448 
MJ481 NS |TO3 LOS 60V 60V| 5V 4A| 200C 87WC 4M| 200P 10MN 3A| AHP | MOT | BDY24 2N3448 
MJ490 PS |TO3 |LOS 40V 40V| 5V 4A | 200C 87WC 4M| 200P 10MN 8A! AHP | MOT | BDX20 2N4906 
MJ491 PS |TO3 |LOS 60V 60V| 5V 4A | 200C 87WC 4M| 200P 10MN 3A| AHP | MOT | BDX20 2N4906 
MJ500 PS |TOS9 |L63 60V 60V| 5V 7A | 200C 60WC 30M| 300P 15MN 5A| RHS | MOT | 3 
MJ501 PS |TO59 |L63 80v 80V| 5V 7A} 200C 60WC 30M| 300P 15MN 5A| RHS | MOT : 

MJ802 NS |TO3 ]|LO5 100V 90V]| 4V 30A | 200C 200WC 2M ; 25/100| 7500MA| AHP | MOT | BUX23 

MJ900 P S |[TO3 J|LO5 60V 60V| 5V 8A | 200C 90WC & 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ901 PS |TO3 |LO5 80v 80V| 5V 8A | 200C 90WC : 750MN 4A! AHD | MOT 

MJ920 P S |SPEC ; 60V 60V| 5V 8A | 200C 160WC 4M| 300P 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ921 P S |SPEC : 80V 80V| 5V 8A | 200C 160WC 4M| 300P 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ1000 NS |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 8A | 200C g0WC : 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ1001 NS |TO3 |LO5 80V 80V| 5V 8A | 200C 90WC : 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ1200 NS |SPEC : 60V 60V| 5V 8A | 200C 160WC 4M | 200P 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ1201 NS |SPEC . 80V 80V| 5V 8A | 200C 160WC 4M| 200P 750MN 4A| AHD | MOT 

MJ1800 NS |TO3 ]|LO5 500V| 250V| 5V SA | 150C 100WC : 40/120| 400MA| AHE | MOT | BUX15 : 
MJ2249 NS |TO66 |LA43 60V 60V| 6V 2A| 175C 20WC 10M ; 25/200| 100MA | RMG | MOT | BDY78 2N3054 
MJ2250 N S |TO66 |L43 80V 80V| 6V 2A| 175C 20WC 10M ‘ 25/200|  100MA} RMH | MOT | BDY72 2N3441 
MJ2251 N S |TO66 |L43 300V] 225V] 6V]| 500MA| 150C 10WC 10M 4 25/200 50MA | AME | MOT . 2N3584 
MJ2252 N S |TO66 |L43 300V] 300V] 6V] 500MA| 150C 10WC 10M . 25/200 50MA | AME | MOT 2N3585 
MJ2253 P S |TO66 |L43 . 6ov| . 3A | 200C 25WC 3M : 20MN| 250MA| ALG | MOT 

MJ2254 PS |TO66 |X03 . 80V| . 3A | 200C 25WC 3M : 20MN| 250MA| AHG | MOT . 

MJ2267 PS ITO3 |LO5 40V 40V| 5V SA | 200C 150WC 3M . 20/100 4A| AHG | MOT | BDX20 | 
MJ2268 PS |TO3 |LO5 55V 55V| 5V SA | 200C 150WC 3M : 20/100 4A | AHG | MOT | BDX20 2N3792 
MJ2500 PS |TO3 |LO5 60V 60oV! 5V 10A | 200C 150WC - . 1KMN 5A| AHD | MOT - : 
MJ2501 PS |TO3 |LOS 80V 80V| 5V 10A | 200C 150WC : ; 1KMN SA | AHD | MOT … ; 
M4J2801 NS |TO3 |L105 50V 40V| 7V 15A | 200C 115WC 1M . 15/60 8A| AHG | MOT | BDY20 2N3055 
MJ2802 NS |TO3 LOS : 60V| . 15A | 200C 120WC : . 15/60 8A | AHG | MOT 

MJ2814 NS |TO3 |LO5 . 100V| . 8A | 200C 150WC . k 25/90 1A| AHH | MOT 

MJ2816 NS |TO3 |LO5 | 100V| . 8A | 200C 150WC . : 50/150 1A| AHH | MOT 

MJ2832 NS |TO3 |LO5 . 100V| . 6A | 200C 115WC : . 15/75 3A| AHH | MOT ; . 
M4J2840 NS |TO3 |LO5 60v 60V] 4V 10A | 200C 150WC 2M ; 20/100 3A| AHP | MOT | BDY55 2N5882 
MJ2841 NS |TO3 |LO5 80v 80V| 4V 10A | 200C 150WC 2M : 20/100 4A| AHP | MOT | BDY24 2N3448 
MJ2855 NS |TO3 |LO5 à 100V| . 10A | 200C 115WC : - 20/70 4A| AHH | MOT 

MJ2865 NS |TO03 |LO5 : 60V| . 10A | 200C 115WC : : 20/70 4A| AHG | MOT 

MJ2901 PS |TO3 |LO5 50V 40V| 7V 15A | 200C 115WC 1M . 15/60 8A! AHG | MOT | BDX20 2N3792 
MJ2940 PS |TO3 |LO5 60V 60V| 4V 10A | 200C 150WC 4M É 20/100 3A| AHP | MOT | BDX20 2N3792 
MJ2941 PS [TO3 |LOS5 80V 80V| 4V 10A | 200C 150WC 4M 5 20/100 3A| AHP | MOT | BDX20 2N3792 
MJ2955 PS |TO3 J|LO5 100V 60V| 7V 15A | 200C 150WC 4M - 5SMN 10A | AHG | MOT | BDX20 2N3792 
MJ2955A NS |[TO3 |LO5 100V 6OV| 7V 15A | 200C 150WC 2500K ; 20/70 4A| AHG | MOT 

MJ3000 NS |TO3 |LO5 60V 60V| 5V 10A | 200C 150WC - . 1KMN 5A| AHD | MOT 

MJ3001 NS |TO3 |LOS 80V 80V| 5V 10A | 200C 150WC : . 1KMN 5A | AHD | MOT 

MJ3010 NS |TO3 |LOS | 200V| 5V 5A | 175C 100WC à : 20/180| 500MA | AHH | MOT 

MJ3011 NS |TO3 1|LO5 325V| 5V SA | 175C 100WC . : 10MN 2A| AHE | MOT . . 
MJ3026 NS |TO3 ]|LO5 500V} 275V| 5V 2A| 150C 80WC , : 25MN| 250MA| AHE | MOT | BU134 2N5157 
MJ3027 NS |TO3 }LOS 700V]| 300V] 5V 2A| 150C 80WC . . 25MN]| 250MA| AHE | MOT | BU134 2N5157 
MJ3028 NS |TO3 |LO5 700V| 300V] 5V}3500MA| . 100WC : & 30MN| 400MA| AHE | MOT | BUX15 ; 
MJ3029 NS |TO3 |LO5 S00V | 250V] 5V SA | 150C 125WC . . 30OMN| 400MA| TLE | MOT | BUX13 

MJ3030 NS |TO3 |LO5 7OOV]| 325V] 5V SA | 150C 125WC : 5 30MN| 400MA| TLE | MOT | BUX15 

MJ3040 NS |ITO3 |LO5 400V}] 300V| . 7A | 200C 100WC 2 . 100MN 2A| AHD | MOT | BU322 

MJ3041 NS |TO3 |LO5 400V] 300V| . 7A | 200C 100WC . É 250MN 2A| AHD | MOT | BU322A 

MJ3042 NS |ITO3 |LO5 500V| 350V| . 7A | 200C 100WC : : 250MN| 2500MA | AHD | MOT | BU322A ; 
MJ3101 j NS |TO66 |L43 5S0V 40V]| 6V 2A| 175C 20WC 10M : 25/200| 100MA | RMG | MOT | BDX24 2N3054 
MJ3201 NS |TO66 |L43 225V| 225V| 3V]| 100MA| 175C 15WC 15M : 30/200 S0MA | RME | MOT ë 2N3584 
MJ3202 N S |TO66 |L43 300V| 300V] 3V]| 100MA | 175C 15WC 15M ; 30/200 50MA | RME | MOT . 2N3585 
MJ3237 P S |TO66 |LOS5 120V] 120V] 5V 8A | 150C 75WNC 20M . 20MN 4A! AHP | MOT 

MJ3238 P S |TO66 |LO5 150V| 150V| 5V 8A | 150C 75WNC 20M , 20MN 4A! AHP | MOT 

MJ3247 N S |TO66 |LOS 120V] 120V] 5V 8A | 150C 75WC 20M : 20MN 4A| AHP | MOT 
| MJ3248 N S |TO66 |LO5 150V] 150V] 5V 8A | 150C 75WC 20M . 20MN 4A| AHP | MOT 

MJ3260 NS |TO3 |LO5 700V| 250V] 5V 6A | 150C 80WC 2M| 180P 4MN | 5500MA| TLM | MOT 

MJ3430 NS |TO3 LOS 400V| 300V] 5V 5A | 150C 125WC : : 10MN| 3500MA| AHE | MOT | BUX13 

MJ3480 NS |TO3 ]|LO5 1300V| 700V| 7V 5SA| 115C 56WC 3M]| 125P 15/45| 2500MA| TLE | MOT 

MJ3520 NS |TO3 |LO5 40V 40V| 5V 15A | 150C 150WC : 600P 500MN 4A| AHD | MOT 

MJ3521 NS |ITO3 |LO5 100V 80V| 5V 15A | 150C 150WC . 600P S00MN 4A| AHD | MOT 

MJ3583 P S |TO66 |LO5 250V]| 175V] 6V 1A 2000 | 35WC 10M]| 120P 10MN 1A| AHH | MOT 
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MJ3584 P S [TO66 |LO5 375V| 50V| 6v 2A | 200€ 35WC 10M| 120P 25/100 1A! AHE | MOT 
MJ3585 P S [TO66 |LO5 500V| 300V| 6v 2A | 200€ 35WC 10M| 120P 25/100 1A| AHE | MOT 
MJ3701 P S |TO66 |LO5 50ov| 40V| 5v 3A | 200C 25WC 3M| . 20/100| 250MA| AHG | MOT 
My3738 P S |TO66 |LO5 250V| 225V| 6V| 500MA| 175C 20WC 10M| 20P 40/200|  100MA| AMH | MOT 
MJ3739 P S [TO66 |LO5 325V| 300V| 6V| 500MA| 175C 20WC 10M| 20P 40/200| 100MA| AME | MOT 
MJ3760 NS |TO3 |LO5 750V| 550V| 7V 6A | 150C 80WC 3M| 150P 3MN 6A| TLE | MOT 
MJ3761 N S [TO3 |LO5 750V| 550V| 7V 8A | 150C 80WC 3M| 150P 3MN 8A| TLE | MOT . 
MJ3771 NS [TO3 |LOs 50v| 40V| 5v 30A | 200C 150WC 2M 15/60 15A| AHG | MOT | BDY58 
MJ3772 NS |[TO3 |L05 100V| 60V| 7v 20A | 20C| 150WC 2M 15/60 10A| AHG | MOT | BDY58 ; 
My3773 NS ITO3 |LO5 140V 16A| 200C!  200WC | 15MN 8A| AHG | MOT |BDY77 | 2N5631 
MJ3801 N S |SPEC 80V 10A | 150C 40WC 50M 10KMN 6A| AHD | MOT 
MJ3802 N S |SPEC 80v 10A | 150C 40WC 50M 1KMN 6A| AHD | MOT 
MJ4000 NS |TO3 |LO5 60v| 60V| 5v 4A | 200€ 75WC : 1KMN| 1500MA| AHD | MOT 
MJ4001 NS [TO3 |LO5 80ov| 80ov| 5v 4A | 200C 75WC | 1KMN]| 1500MA| AHD | MOT 
MJ4010 PS [TO3 |LO5 6ov| 60V| 5v 4A | 200C 75WC | 1KMN| 1500MA| AHD | MOT 
MJ4011 PS [TO3 |LO5 80v| 80V| 5v 4A | 200€ 75WC : 1KMN| 1500MA! AHD | MOT 
MJ4030 PS [TO3 |LO5 60v| 60V| 5v 16A | 200C 150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4031 PS [TO3 |LO5 80ov| 8ov| 5v 16A | 200C 150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4032 P S ITO3 |LO5 100V] 100V| 5v 16A| 200C|  150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4033 N S [TO3 |LO5 60ov| 6ov| 5v 16A | 200C 150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4034 NS |TO3 |LO5 80v| 80V| 5v 16A | 200€ 150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4035 NS [TO3 |LO5 100VI 100V| 5v 16A | 200C 150WC 1KMN 10A| AHD | MOT 
MJ4101 N S [TOS6 |LO5 50V| 40V| 5v SA | 175C 25WC 4M| . 25/100| 1500MA| AHG | MOT 
MJ4200 N S |SPEC 60V| 60ov| 5v 4A | 200C 80WC 4M| 120P 750MN 2A| AHD | MOT 
MJ4201 N S |SPEC 80v| 80V| 5v 4A | 200€ 85WC 4M| 120P 750MN 2A| AHD | MOT 
MJ4210 P S |SPEC 6oV| 6ov| 5v 4A | 200€ 85WC 4M| 200P 750MN 2A| AHD | MOT 
MJ4211 P S |SPEC : 80ov| 80ov| 5v 4A | 200C 85WC 4M| 200P 750MN 2A| AHD | MOT 
MJ4237 PS ITO3 !|Lo5 120V| 120V| 5v 8A | 150C 90WC 20M 20MN 4A| AHP | MOT 
MJ4238 PS [TO3 |Lo5 150V| 150V| 5V 8A | 150C 90WC 20M| . 20MN 4A| AHP | MOT 
MJ4240 P S [TO66 |LO5 500V| 300V| 6v 2A | 200€ 35WC 15M| 120P 30/150| 750MA| AHE | MOT 
MJ4247 N S |[TO3 |LO5 120V] 120V| 5V 8A | 150C 90WC 20M 20MN 4A| AHP | MOT 
MJ4248 N S [TO3 |LO5 150V| 150V| 5v 8A | 150C 90WC 20M 20MN 4A| AHP | MOT 
MJ4360 N S |TO66 |LO5 600v| 300V| 9v|1500MA | 150C 40WC 4M|  40P 5/25 1A| AHE | MOT 
MJ4361 N S |TO66 |LO5 700V| 400V| 9V| 1500MA | 150C 40WC 4M|  40P 5/25 1A| AHE | MOT 
MJ4380 N S |TO66 |LO5 600V| 300V| 9v 4A | 150C 75WC 4M| 120P 8/40 2A| AHE | MOT 
MJ4381 NS [TO66 |L05 700V| 400V| 9v 4A| 150C 75WC 4M| 120P 8/40 2A| AHE | MOT 
MJ4440 N S |TO66 |LO5 650V| 320V| av 5A| 200C|  100WC 6M| 200P 12/60| 1500MA| AHE | MOT 
MJ4401 N S [TO66 |LO5 850V| 400V| 8v 5A| 200C|  100WC 6M| 200P 12/60| 1500MA| AHE | MOT : 
MJ4502 PS |TO3 |LO5 100V| gov| 4v 30A | 200C|  200WC 2M| . 25/100| 7500MA| AHP | MOT | BDX68 . 
MJ4645 P S |TO39 |LO4 200V| 200V| 5v 1A | 200C 5WC 40M|  80P 20MN| 500MA| RME | MOT |BFT19B | 2N5416 
MJ4646 P S [TO39 |LO4 300V| 300V! 5V 1A | 200C 5WC 40M|  60P 20MN| 500MA| RME | MOT BFT19B | 2N5416 
MJ4647 p S [TO39 |LO4 400V| 400V| 5V 1A| 200€ 5WC 30M|  60P 20MN| 500MA! RME | MOT | BFT198 
MJ4648 P S [TO39 |LO4 à 350V| . | 500MA!| 200€ 5WC 30M|  60P 20MN| 500MA! AME | MOT , 
MJ5415 P S [TO39 |LO4 200V| 200V| 4v 1A| 200€ 10WC 15M|  25P 30/150|  50MA| TVM | MOT 
MJ5416 P S |TO39 |LO4 350V| 300V| 7V 1A| 200C 10WC 15M|  25P 30/120|  50MA| TVH | MOT 
MJ6257 NS [TO3 |LO5 5ov| 40v| 5v 20A | 200C|  200WC 2M 15/75 8A| AHG | MOT 
MJ6302 NS [TO3 |LO5 140V| 120V) 7V 16A| 200C|  200WC 1M| . 15/60 8A| AHH | MOT 
MJ6502 NS [TO3 |LO5 300v| 250V| 6v 8A| 200C|  125WC : 100P 15MN 2A| AHE | MOT 
MJ6503 NS [TO3 |LO5 450V| 400V| 6V 8A| 200C| 125WC : 100P 15MN 2A| AHE | MOT 
MJ6700 P S |TO59 |L63 60ov| 60vV| 5v 7A | 200C 60WC 30M| 300P 15MN 5A| RHG | MOT 
MJ6701 PS [TO59 |L63 80V| 60V| 5v 7A | 200C 60WC 30M| 300P 15MN 5A| RHG | MOT 
MJ7000 NS |[TO63 |L60 100V| 100V| 7v 30A | 200€ 150WC 10MN 30A| AHH | MOT 
MJ7160 NS |[TO3 |LO5 325V| 300V| 6v 8A| 200C|  140WC 30M| 150P 25/100 8A! AHE | MOT 
MJ7161 NS |TO3 |LO5 425V| 400V| 6v 8A| 200C|  140WC 30M| 150P 25/100 8A| AHE | MOT 
M4J7200 NS !X50 |X50 100V| s8ov| 6v 60A | 200C|  300WC 20M| 1N2 10MN 60A| AHG | MOT 
MJ7201 NS |x50 |x50 120V] 100V| 6v 60A | 200C|  300WC 20M| 1N2 10MN 60A| AHG | MOT 
MJ7260 NS [TO3 |LO5 325V| 300V| 6V 15A | 200C 175WC 30M| 175P 25/100 5A| AHE | MOT 
MJ7261 NS |[TO3 |LO5 425V| 400V| 6V 15A| 200C| 175WC 30M| 175P 25/100 5A| AHE | MOT ; : 
MJ8100 P S [TO39 |L04 60ov| 60v| 5v 5A | 200C 10WC 30M| 300P 15MN 5A| RHG | MOT | 2N5153 
MJ8101 P S [TO39 |LO4 80v| 80V| 5v 5A | 200C 10WC 30M| 300P 15MN 5A| RHG | MOT . 2N5153 
MyJ8400 NS [TO3 |LO5 | 600V| 5V 4A| 150C| 125WC . 3MN 3A| TLE | MOT 
MJ8500 NS [TO3 |LO5 1200V| 700V| 8V| 2500MA | 200€ 125WC Ù 205P 7.5MN| 500MA! AHE | MOT 
MJ8501 NS TO3 |LO5 1400V| 800V| 8V| 2500MA | 200€ 125WC : 250P 7.5MN| 500MA| AHE | MOT 
MJ8502 NS TO3 |LO5 1200V| 700V| 8v 5A | 200C 150WC . 300P 7.5MN 1A| AHE | MOT 
MJ8503 NS TO3 |LO5 1400V| 80ov| 8v 5A | 200C 150WC ; 300P 7.5MN 1A| AHE | MOT 
MJ8504 NS [TO3 |LO5 1200V] 700V| 8v 10A! 200C| 175WC 450P 7.5MN 3A| AHE | MOT 
MJ8505 NS |[TO3 |LO5 1400V| 800v| 8v 10A | 200C 175WC 450P 7.5MN 8A| AHE | MOT L 
MJ9000 NS |TO3 |LO5 700V| 325V| 5v 10A | 150C|  125WC 4MN 6A| TLE | MOT |BUX15 
MJ10000 NS [TO3 |LO5 450V| 350V| . 20A | 200C|  175WC 40MN 10A| AHD | MOT 
MJ10001 | NS |TO3 |LO5 500V| 400V| . 20A | 200C|  150WC 40MN 10A| AHD | MOT 
MJ10002 NS ITO3 |Lo5 450V| 350V| . 10A | 200C 150WC | 30MN 5A| AHD | MOT 
MJ10003 NS [TO3 |LO5 500V| 400V 10A | 200C 150WC 30MN 5A| AHD | MOT 
MJ10004 NS ITO3 |LO5 450V| 350V 20A| 200C|  175WC 40MN 10A| AHD | MOT 
MJ10005 NS |TO3 |LOS5 500V| 400V 20A | 200C|  175WC 40MN 10A| AHD | MOT 
MJ10006 NS |[TO3 |LO5 450V| 350V 10A | 200C|  150WC 30MN 5A| AHD | MOT 
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ia Boît. |Broch. max |[max| max |max| max min | max FCT ne 
MJ10007 NS |ro3 |Los | 5oov| 400v 10a| 200c| 15owc| . | 30MN 5A| AHD | MOT 
MJ10008 NS |ro3 [Los | 65ov| 450v 20A| 200C| 175WC| . | 30MN 10A| AHD | MOT 
MJ10009 NS |TO3 |Lo5 | 700V! 500v 20A | 200C| 175WC| . , 30MN 10A| AHD | MOT 
MJ10011 NS |Tos |Lo5 1400V| sv 8A|150C|  8owc 130TP 1A| AHD | MOT 
MJ10012 NS |Tos |Los | 55ov| 400v 10A | 200C|  175WC 300MN 3A| AHD | MOT 
MJ10013 Nslros |Los | 6sov| 550v| 104! 200c| 175Wc| . 20MN sA| AHD [MOT . 
MJ10014 NS |rTos |Los | 7o0v| 600) | 10A| 200C| 175WC| . 20MN 5A| AHD |MOT| 
MJ10015 NS |ros |Los | 6oov| 400v| 50a! 200C| 250WC| . . 25MN|  20A| AHD |MOT| 
M310016 NS ro |Los | 7oov| soov| | 50A | 200C| 250WC| . 25MN|  20A| AHD [MOT| 
MJ10020 NS |Tos [Los | 3oov| 200v| 8v| eoal200c| 250owc| : | 700P|  75MN 15A| AHD |MOT| 
MJ10021 nNslros |Los | asov| 250v| avl 6oal200c| 25owc| . | 700P|  75MN 1sA| AHD |[MoT| . 
MJ10022 NS |ro3 |Los | 45ov| 3sov| avl 404! 200€! 250wWc| : | 600P|  50/600 10A| AHD | MOT 
MJ10023 NS |ro3 |Los | 6oov| 40ov| avl 40A!200c| 250wc|  . | 60oP|  50/600 10A | AHD | MOT 
MJ10024 NS |TO3 LO5 1000V 750V 8v 20A | 200C 250WC : 500P 50/600 5A| AHD | MOT 
MJ10025 NS |Tos |Los | 1200V| asov| avl 204|200c| 250wc| . 500P| 50/60 5A| AHD | MOT 
MJ10041 ns xeo [Log | ooov| ssov| avl szal150c| 250wc| . 2N| 40MN|  25A| IHD | MOT 
MJ10042 ns |xeo |Log | sgoov| asovl avi  37Al150c| 250wc| 2N| 40MN|  25A| IHD | MOT 
MJ10044 ns |xeo [Log | 5oov| 45ov| a8vl 75Al150c! 250wc| 2N| 60OMN!  50A| IHD | MOT 
MJ10045 ns xge [Log | soov| 45ov| avl  75aAl150c| 250wc| | 2N| G6OMN| 504! IHD | MOT 
MJ10047 Ns xs [Lao | aoovl 25ov| av! 1004! 150c| 250wc| . 2N| GSOMN| 100A! IHD | MOT 
MJ10048 Ns xs [Log | aoovl 25ov| avi 1004|150c| 250wc| . oN| somN| 1004! HD | MOT 
MJ10050 N S |SPEC goov| g5ov| av!  s0A|150c| 5oowc| . 4N|  35MM 50A | AHD | MOT 
MJ10051 N S |SPEC 90ov| 85ov| 8v|  504/150c| 500wc| aN| 25MN|  50A| AHD | MOT 
MJ10052 N S |SPEC goov| 75ov| 8v|  5oa!150C! 5oowc| aN| 25MN|]  50A| AHD | MOT 
MJ10100 N S |SPEC 5oov| 450v| av 1004! 150c| 500wWC| 4N| S5OMN| 100A| AHD | MOT 
MJ10101 NS |spec 5oov| 450v| evl 1004/1500! 5soowc| . anl 5omN| 1004! AHD | MOT 
MJ10102 N S |SPEC soov| 350v| av| 100A|150c| 50owc| . 4N|  SOMN|  100A| AHD | MOT 
MJ10200 N S |SPEC 30ov| 250v| 8v| 2004|150C| 5oowc| . aN| 75MN| 2004! AHD | MOT 
MJ10201 N S |SPEC 3oov| 250v| 8v| 2004|150c| 5oowc| 4N| 75MN| 2004! AHD | MOT 
MJ10202 N S |SPEc 30ov| 200v| s8v| 2004/150c| 500oWwc| . aN| 75MN| 2004! AHD | MOT 
MJ11011 ps |ros |Los | ov| . 30a| 200c| 200wc| . 1KMN 20A | AHD | MOT 
MJ11012 NS |Tos |Los | 6ov| . 30A| 200C|  200WC| . | KMN| _20A| AHD | MOT 
MJ11013 Ps |ro3 |L05 | 90v| 30A| 200C| 200WC| , 1KMN| _20A| AHD | MOT 
MJ11014 NS |Tos |Los | gov| | 30A| 200C| 200Wc| . 1KMN| _20A| AHD | MOT 
MJ11015 ps |ros |Los 120V| | 30A| 200C|  200WC| . 1KMN| _20A| AHD | MOT 
_MJ11016 Ns|ros |Lo5 | 120v| . 30A| 200c|  200owc| . . 1KMN| _20A| AHD | MOT 
MJ11017 ps |ros |Los | 1sov| 150v! 5v| 154/175c| 175wcl : | 600P| 400/15k 10A| AHD | MOT 
MJ11018 NS |To3 |Lo5 15ov| 150v| sv 15A|175c| 175Wc| . | 400P| 400/15K 10A| AHD | MOT 
MJ11019 ps |ros [Los | 200v| 200v| 5v| 154! 4175c| 175wc| : | 6oop| 400/15k 10A| AHD | MOT 
MJ11020 NS |ros [Los | 20ov| 200v| 5v| 15A|175c| 175wc| . | 400P| 400/15k 10A| AHD | MOT 
MJ11021 ps |ros |Los | 25ov| 2sov| sv 15a|175c| 175wc|  . | 6oop| 400/15K 1oA| AHD | MOT 
MJ11022 NS Tos |Los | 25ov| 250v| sv 15A|175c| 175Wc|  . | 400P| 400/15K 10A| AHD | MOT 
MJ11028 NS |To3 |Los gov| 6ovl sv| 5oal175c| 300wc| . 1KMN| _25A! AHD | MOT 
MJ11029 ps |ros |Los gov| 6ov| sv| 5oaAl175c| 300wc| . 1KMN| _25A| AHD | MOT 
MJ11030 NS |To3s |Lo5 gov| oov| sv! 50A|175c| 300wc| . | 1KMN 25A | AHD | MOT 
MJ11081 ps |ros |Los gov! govl sv| soal175c| soowc| . | 1KMN| _25A| AHD | MOT 
MJ11032 NS |To3 |Los a2ov| 120v| 5v| soal175c| 300wc| . KMN| _25A| AHD | MOT 
MJ11033 ps |TO3 |L05 t2ov| 120ov| 5v| 50Al175c| 300wc| . | 1KMN| _25A| AHD | MOT 
MJ12002 NS |TOs |Los | 1500v| 5v|2500MA| 150€!  100wc Ml | 10TP| 500MA| TLE | MOT 
M4J12003 NS |To3 |L05 . |'i500v| sv 4A| 150C|  100WC 2M| . 10TP 1A| TLE | MOT 
MJ12004 NS |Tos |Los … |150ov| sv sA! 150C|  100Wc | . 1sTP| 1500MA| TLE |MOT| 
M412005 NS |TO3 |LO5 | 1500v| 750v 8A| 200C| 100WC| . | 5MN 5A| TLE | MOT | BU225 
MJ12010 NS |ro3 |Los ; 95ov| s5v| 10A|150c| 100wWc| . | 30TP 1A| TLE [MOT| . 
MJ13014 NS |ros |Los | 55ov| 350v| | 10A| 200C| 150WC| . 12MN| 2500MA| AHE | MOT |BUx17c |2N6308 
MJ13015 NS |Tos |Los | 60ov| 375v| | 10A| 200c| 150WC| . 12MN| 2500MA | AHE | MOT | BDY2-01 | 2N6547 
MJ13070 Ns |ros |Los | 6sov| 400v| 6v 5A| 200c| 125Wc| . | 250P 8MN sal Hs | MOT 
MJ13071 NS/|ros |Los | 75ov| 45ov| 6v 5A| 200C| 125Wc| . | 250P 8MN 3A| IHS | MOT 
MJ13080 NS |ros |Los | 6sov| 400v| 6v 8A| 200C|  150WC 300P 8MN 5A| IHS | MOT 
MJ13081 NS|ros |Los | 750v| 45ov| ev 8A| 200C| 150WC 300P 8MN 5A| IHS | MOT 
MJ13090 NS/Tos [Los | ésov| av] 6v] 1642000]  175Wc 350P 8MN 10A! 1HS | MOT 
MJ13091 Nslros |Los | 75ov| 45ov| evl 15A|200c|  175wc 350P 8MN 1oA| HS |MoT| . 
MJ13100 NS |Tos |Los | esov| 40ov| evl 2oal200c|  175wc 450P 8MN 15A| HS |MOT| 
MJ13101 NS /ros [Los | 75ov| 45ov| 6v| 20al200c| 175wc|  : | 450p 8MN 15A| 1HS | MOT 
MJ13330 NS |ros [Los | 40ov| 200v| 6v| 20A|200c|  175wc 5M| 400P 15/75 5A| AHH | MOT 
MJ13331 NS |Tos |Los | 45ov| 250v| 6vl  20A|200c|  175wc 5M| 400P 15/75 5A| AHH | MOT 
MJ13332 Ns|ros |Los | 6sov! 35ov| 6vl 20A|200c|  175wc 500P 10/60 5sA| AHE | MOT 
MJ13333 NS |rTos [Los | 7oov! aoov| 6vl  204|200c|  175wc 500P 10/60 5A| AHE | MOT 
MJ13334 NS |Tos |Los | 750v| 45ov| evl 204|200c|  175wc 500P 10/60 5A| AHE | MOT 
MJ13335 Ns|Tos |Los | goov! 500v| 6v! 2042000! 175wc| 500P 10/60 5A| AHE | MOT 
MJ14000 NS |Tos |Los | sov| . 70A| 200c| 300wc| . | 15MN| 50A| AHG | MOT 
MJ14001 ps |ros |Los . eov| . 70A| 200c| soowc| . 15MN| 504! AHG | MOT 
MJ14002 NS |ro3 |Lo5 8ov| | 70A | 200C|  300WC| . | 15MN| 50 | AHG | MOT 
MJ14003 | ps |To3 |Lo5 | 80v 70A| 200C| 300Wc| . | 15MN| 504! AHG |MOT| 
MJ15001 NS|Tos |Los taov| 140v| s5vl 15A| 2000!  200wc 2M| IN]  25MN 4Al AHH | RCA |BDY37  |2N5634 
M415002 | Ps |ros |Lo5 140v| 140V| 5v| 15A| 2000!  200Wc 2M| IN]  25MN 4A | AHH | RCA | |2N6081 
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TYPE es Boît. [Broch} x | max [max] max |max| max min A FCT re sn USA 
MJ15003 Ns/|ros |Los 140v| 140v| 5sv| 204! 200c|  200wc 2M| 500P|  25MN sA| AHH | RCA |BDx50  |2N3773 
MJ15004 PS |TO3 |LO5 14ov| 140V| 5v| 204] 200c|  200wc 2M| 1N|  25MN SA | AHH | RCA . |an6os: 
MJ15011 NS |TO3 |Lo5 250V| . 10A| 200C| 200WC| . 20MN 2A| AHE | MOT |BUX17C |2N6251 
MJ15012 PS [TO3 |LO5 | 250V| . 10A| 200C|  200WC| . 20MN 2A| AHE | MOT | | 
MJ15015 NS [Tos |Los À 120V| . 15A| 200C|  180WC| . 20MN 4A| AHH | MOT |BDX51  |2N4348 
MJ15016 ps |ros |Los . 120V| . 15A| 200c|  180wc| . | 20MN 4A| AHH | MOT . |2N6030 
M315022 NS |Tos |Lo5 | 35ov| 200v| 7v| 16A|200C|  250WC 4M| 500P 15/60 8A| AHE |MOT| . 
MJ15023 pS |ros |Los | 35ov| 200v! 7v| 16A| 200€]  250wc 4M| 500P 15/60 8A| AHE | MOT 
MJ15024 NS |Tos |Los | 4oov| 2sov| 7v| 16A|200C|  250wc 4M| 500P 15/60 8A| AHE | MOT 
MJ15025 ps |rTo3 Los | 4oov| 250v| 7v| 16A|200C|  250wc 4M| 500P 15/60 8A| AHE | MOT 
MJ15026 NS ros |Los | 20ov| 200v| 7v| 16A|200c|  250wc 4M| 500P| 25MN sA| AHH | MOT 
MJ15027 ps |ros [Los | 20ov| 200v| 7v| 16A|200C|  250wc 4M| 500P|  25MN 5A| AHH | MOT 
MJ16002 NS |Tos |Los | asov| 450v| 6v 5A| 200C|  125WC 200P 5MN 5A| AHE | MOT 
MY16002A | NS [TO3 |Lo5 | 1000V| 500v| 6v 5A| 200C|  100WC 200P 5MN 5A| IHS | MOT 
MJ16004 NS |Tos |Los | g5ov| 450v| 6v 5A| 200C|  125WC 200P 5MN 5A| AHE | MOT 

4 
MJ16006 NS |Tos |Los | asov| a4sov| 6v 8A| 200C|  150WC 350P SMN 8A| AHE | MOT 
MJ16006A | NS |TO3 |LO5 | 1000V| 500v| 6v 8A| 200C|  150WC 350P 5MN 8A| IHS | MOT 
MJ16008 NS |TO3 |Lo5 | asov| 450v| 6v 8A| 200C|  150WC 350P 5MN 8A| AHE | MOT 
MJ16010 NS |Tos |Lo5 | asov| 45ov| 6v| 15A|200C|  175wc 400P 5MN 15A| AHE | MOT 
MJ16010A | NS |To3 |Lo5 | 1000v| 500v| 6v| 15A|200C|  175Wc 400P 5MN 15A| IHS | MOT 
MJ16012 NS |Tos |Los | asov| 450v! 6v| 15A|200c|  175Wwc 400P 5MN 15A| AHE | MOT 
MJ16014 NS |Tos [Los | asov| 45ov| 6v| 20A|200C|  200WC 5MN 20A| AHE | MOT 
MJ16016 NS ITos Los | asov| 450v| 6v| 20A|200C|  200wc 5MN 20A| AHE | MOT 
MJ16018 NS |To3 |Los | 1500v| goov| 6v| 1041 200€!  175wc 400P 7MN 5sA| IHS | MOT 
MJE29 N S |TO126 | L32 40V| 40V| 5v 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE29A NS |To126 | L32 eov| 6ov| 5v 1A|150C|  30wc 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE29B N S |TO126 | L32 gov| 80V| 5v 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE29C N S |TO126 | L32 100V| 100V| 5v 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHH | MOT 
MJE30 p S |TO126 |L32 40v] 40v| 5v 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE30A p S |TO126 | L32 6ov| 60V| 5V 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE308 p s |To126 | La2 gov| 8ov| 5v 1A|150c|  3owc 3M 15MN 1A| AHG | MOT 
MJE30C P S |TO126 | L32 1oov| 100V| sv 1A|150C|  30WC 3M 15MN 1A| AHH | MOT 
MJE31 N S |TO126 | L32 4ov| 4ov| 5v 3A| 150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE31A N S |TO126 | L32 gov| 6ov| 5v 3A|150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE318 N S |TO126 | L32 gov| 8ov| 5v 3A|150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE31C N s |To126 |L32 toov| 100v| 5v 3A|150c|  4owc 3M 25MN 1A| AHH | MOT 
MJE32 p S |TO126 | L32 aov| 4ov| 5v 3A| 150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE32A p S |To126 | L32 6ov| 60v| 5v 3A| 150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE32B PS |To126 [132 | . gov| gov| sv 3A| 150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHG | MOT 
MJE32C P S |TO126 | L32 1oov| 100V| 5v 3A| 150C|  40WC 3M 25MN 1A| AHH | MOT 
MJE33 N S |ToP6s | L32 4ov| 4ov| 5v| 10A|150c|  sowc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE33A N S |TOP6S | L32 eov! éov| 5v| 10A|150C|  gowc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE33B N S |TOP66 | L32 gov| s8ov| 5v| 10A|150C|  8owc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE33C N S |TOP66 | L32 1oov| 100ov| sv| 10A|150C|  sowc 2M 20MN 3A| AHH | MOT 
MJE34 P S |TOP66 | L32 aov| 4ov| 5v| 10al150C|  8owc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE34A ps |ToP6s | L32 gov| govl sv| 1oal150c!  sowc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE34B P S |ToP66 | L32 gov| gov| 5v| 10aA|150C!  gowc 2M 20MN 3A| AHG | MOT 
MJE34C P S |TOP66 | L32 10ov| 100v| 5v| 10A|150C|  8owc 2M 20MN 3A| AHH | MOT 
MJE41 N s |ToP6s | L32 4ov| 40v| 5v 6A| 150C|. 65WC 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE41A N S |TOP66 | L32 gov| 6ov| 5v 6A| 150C|  65WC 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE41B N s | Top6s | L32 gov| gov| 5v sA| 150C|  6swc 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE41C N S | TOP66 | L32 100V| 100V| 5v 6A| 150C|  65WC 2M 15MN 3A| AHH | MOT 
MJE42 P S |TOP66 | L32 4ov| 40v| 5v 6A| 150C|  65WC 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE42A P S |TOP66 | L32 eov| 6ov| 5v 6A| 150C|  65WC 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE42B PS |TOP66 | La2 gov| 8ov| 5v 6A| 150C|  65WC 2M 15MN 3A| AHG | MOT 
MJE42C P s | Trocs | L32 toov| 100v| 5v 6A| 150c|  6swc 2M 15MN 3A| AHH | MOT 
MJE47 N S |ToP66 | L32 350V| 250V| 5V|1500MA| 150C|  5owc 5M 30/250| 300MA| AHH | MOT 
MJE48 NS |Topé|L32 | 40ov| 300v| s5v|1500MA| 150C|  50wc 5M 30/250|  300MA| AHE | MOT 
MJE49 NS [Top |L32 | 45ov| 35ov| s5v|1500MA| 150C|  50wC 5M 30/250|  300MA| AHE | MOT 
MJES1 N S |TOP66 | L32 350V| 250V| 6v 5A|150C|  8oWwC|  2500k 30MN|  300MA| AHH | MOT 
} 

MJES1T N S |ToP66 | L32 . 300v| . 4A| 150c| sowc| 2500k 30MN| 300MA| AHE | MOT | BU406D 
MJE52 NS |ToP66|L32 | 4oov| 30ov| 6vl  5a|150c|  sowc| 2500k 30MN| 300MA! AHE | MOT 
MJES2T N S |TOP66 | L32 350v| . 4A| 150C|  8OWC| 2500K 30MN| 300MA| AHE | MOT | BU406D 
MJES3 NS |ToP66|L32 | 45ov| 350v| 6v 5A| 150C|  8owc| 2500k 30MN| 300MA| AHE | MOT 
MJES3T N S |ToP6s | L32 | 400v| . 4A| 150C|  80WC| 2500k 30MN| 300MA| AHE | MOT | BU406D 
MJE101 Ps |TOP66 | L32 4ov| 4ovl 4v sA|150C|  75WC 25/150 2A| AHG |MOT|BD590 |2N6126 
MJE102 PS |TOP66 | L32 gov| 6ov| 4v 5A | 150C zu | | 25/150 2A| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
-MJE103 P S | TOP66 | L32 gov| 6ov| 4v 5A|150C| 75Wc| . 30/150 1A| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE104 PS | TOP66 | L32 gov| 8ov| 4v 5A| 150C| 75WC| . 30/150 1A| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE105 P S | TOP66 | L32 5oV| 50V| 4v 5A| 150C|  65WC 4M 25MN 2A| AHG | MOT |BD204 |2N6107 
MJE105K P s |ToP6s | La2 sov| 5ov| 4v sA|150c|  6swc 25/100 2A| AHG | MOT | BD244c | 
MJE170 p S |TO126 | La1 aovl 40v| 7 3A| 150C| 12WC| 50M 50/250| 100MA| AHG | MOT |BD140  |2N4920 
MJE171 PS |TO126 | La1 ov| 6ov| rv 3A| 150C| 12WC|  50M 50/250| 100MA| AHH | MOT |BD140  |2N4920 
MJE 172 P S |TO126 | La1 gov| gov| 7 3A| 150C| 12WC|  50M 50/250| 150MA! AHH | MOT |BD140 |2N4920 
MJE180 N S |TO126 | L31 4ov| 40v| . 3A|150C|  12WC|  50M 50/250| 100MA| AHG | MOT |BD169  |2N4923 
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MJE234 
MJE235 
MJE240 
MJE241 
MJE242 


MJE243 
MJE244 
MJE250 
MJE251 
MJE252 


MJE253 
MJE254 
MJE270 
MJE271 
MJE340 


- | MJE340K 


MJE341 
MJE341K 
MJE344 
MJE344K 


MJE345 
MJE350 
MJE370 
MJE370K 
MJE371 


MJE371K 
MJE488 
MJE520 
MJE520K 
MJE521 


MJE521K 
MJE700 
MJE700T 
MJE701 
MJE701T 


MJE702 
MJE702T 
MJE703 
MJE703T 
MJE710 


MJE711 
MJE712 
MJE720 
MJE721 
MJE722 


MJE800 
MJE800T 
MJE801 
MJE801T 
MJE802 


MJE802T 
MJE803 

MJE803T 
MJE1090 
MJE1091 


TUUZVU ZUZUZ ZZZVUU UVUZUVUZU ZUZVUZ ZZZ2Z2U VUUUZ ZZZZZ ZUZUU VUUVUZZ ZZZUU UVVUVUZ ZZZZZ VZZZZ ZZZZZ 
On nn nn Bonn mOn ann nn mOn nn mn non Ann nn mn maonnn 


Vce 


max 


Ves 
max 


5v 


4 


222: 


4 


4 


22222 22222 2222 2 


22222 


5v 
5v 
5v 


IC 
max 


ic 


P.ToT fT Cos 

max max min | max LÉe 

150C 12WC 50M| . 50/250| 100MA| AHH 
150C 12WC 50M| . 50/250| 100MA| AHH 
150C 15WC 65M| . 45/180 2A| AHH 
150C 75WC | . 25/150 2A! AHG 
150C 75WC ; : 25/150 2A| AHH 
150C 75WC . : 30/150 1A| AHH 
150C 75WC . ; 30/150 1A| AHH 
150C 65WC | . 25/100 2A| AHG 
150C 65WC | | 25/100 2A| AHG 
150C 15WC 65M| . 45/180 2A| AHG 
150C 15WC 50M| . 40/200| 200MA| AHG 
150C 15WC 50M| . 40/150| 200MA| AHG 
150C 15WC 50M| . 25MN 1A| AHG 
150C 15WC 50M| . 40/200| 200MA| AHH 
150C 15WC 50M| . 40/150| 200MA| AHH 
150C 15WC 50M| . 25MN 1A| AHH 
150C 15WC 50M| . 40/200| 200MA| AHG 
150C 15WC 50M| . 40/150| 200MA| AHG 
150C 15WC 50M| . 25MN 1A| AHG 
150C 15WC 50M| . 40/200| 200MA| AHH 
150C 15WC 50M| . 40/150| 200MA| AHH 
150C 15WC 50M| . 25MN 1A| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/200| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/120|  200MA |: AHH 
150C 15WC 40M| . 25MN| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/120| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 25MN| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/200| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/120| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 25MN| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 40/120| 200MA| AHH 
150C 15WC 40M| . 25MN| 200MA| AHH 
150C 15WC 6M| . 1500MN|  120MA| AMD 
150C 15WC 6M| . 1500MN|  120MA| AMD 
150C 20WC 10M| . 30/240|  50MA| ALE 
150C 30WC . . 30/240|  50MA| ALE 
150C 20WC 15M| . 25/200| 50MA| ALE 
150C 30WC 15M| . 25/200|  50MA| ALE 
150C 20WC 15M| . 30/300| 50MA| ALE 
150C 30WC 15M| . 30/300|  50MA| ALE 
150C 20WC 15M| . 30/300|  50MA| ALE 
150C 20WC 4M| . 30MN|  50MA| AME 
150C 25WC : : 25MN 1A| AHG 
150C 40WC . J 25MN 1A| AHG 
150C 40WC | . 40MN 1A| AHG 
150C 60WC : ; 40MN 1A| AHG 
150C 40WC 2M| . 25/100| 1500MA| AHG 
150C 25WC . . 25MN 1A| AHG 
150C 40WC . : 25MN 1A| AHG 
150C 40WC ; : 40MN 1A| AHG 
150C 60WC . : 40MN 1A| AHG 
125C 40WC | : 750MN| 1500MA| AHD 
150C 50WC . : 100MN 4A| AHG 
125C 40WC . É 750MN 2A| AHD 
150C 50WC . . 100MN 4A| AHG 
125C 40WC ; : 750MN| 1500MA| AHD 
150C 50WC : . 100MN 4A| AHG 
125C|.  40WC | : 750MN 2A| AHD 
150C 50WC : : 100MN 4A | AHG 
150C 20WC Ë : 40MN| 150MA| AHG 
150C 20WC . ; 40MN| 150MA| AHH 
150C 20WC : ; 40MN| 150MA| AHH 
150C 20WC . . 40MN|  150MA| AMG 
150C 20WC ; . 40MN| 150MA| AMH 
150C 20WC ; ; 40MN|  150MA| AMH 
125C 40WC - | 750MN| 1500MA| AHD 
150C 50WC : . 100MN 4A| AHG 
125C 40WC : : 750MN 2A| AHD 
150C 5S0WC | | 100MN 4A | AHG 
125C 40WC : , 750MN| 1500MA| AHD 
150C 50WC : : 100MN 4A| AHG 
125C 40WC . | 750MN 2A| AHD 
150C 50WC 2 ; 100MN 4A | AHG 
150C 70OWC 4M| . 750MN 3A| AHD 
150C 70OWC 4M 750MN 4A| AHD 

1 ( 
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pour | FCT | FAB 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
GES 
MOT 
GES 


MOT 
GES 
MOT 
GES 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
GES 
MOT 
GES 
MOT 


GES 
MOT 
GES 
MOT 
MOT 


Equ. 
EUR. 


BD169 
BD169 
BD237 
BDX73 
BDX73 


BDX73 
BDX73 
BD589 
BDX73 
BD238 


BD237 
BD237 
BD237 
BD237 
BD237 


BD237 
BD238 
BD238 
BD238 
BD238 


BD238 
BD238 
8D237 
BD237 
BD237 


BD237 
BD237 
BD238 
BD238 
BD238 


BD238 
BD238 


BD232 


BD232 
BD232 
BD232 
BD232 
BD232 


BD232 


BD238 
BD590 
BD238 


BD590 
BD441 
BD441 
BDX75 
BD441 


BD589 


BD169 
BD169 
BD169 


BDX64C 
BDX64C 


2N4923 
2N4923 
2N4923 
2N6101 
2N6101 


2N6101 
2N6101 
2N6123 
2N6101 
2N4920 


2N6177 
2N6177 


2N6177 


2N4920 
2N6126 
2N4920 


2N6126 
2N5192 
2N5192 
2N6103 
2N5192 


2N6123 


2N4923 
2N4923 
2N4923 


Pol. >: Vce |Ves IC P.ToT Equ. Equ. 
Mat, | Boît. max [max] max | max! max FCT | FAB| EUR | USA 
MJE1092 P s |ropes | L32 | gov| . sA| 150C|  7owc 4M| . 750MN 3A| AHD | MOT | BDxX64c 
MJE 1093 P S |TOP66 | L32 . aov| . 5A| 150C|  7OWC | . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX64C 
MJE1100 N S |TOP6s | L32 eov| . 5A | 150C 7OWC 4M| . 750MN 3A| AHD | MOT | BDX53C 
MJE1101 N S |TOP66 | L32 | 6ov| . 5A | 150C 70WC 4 . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX53C 
MJE1102 N S |TOP66 | L32 gov| . 5A | 150C 7OWC 4M) . 750MN 3A| AHD | MOT | BDX53C 
MJE1103 N s |ToP6s | L31 gov| . 5A | 150C 7OWC M . 750MN 4A| AHD | MOT | BDX53C ! 
MJE1290 P S |roP66 | L32 4ov| 4ov| svl 15A| 150€ gOWC 3M| . 20/100 5A| AHG | MOT |BDX78  |2N6134 
MJE 1291 P S |ToP6s | L32 éov| eov| sv| 15A|150C|  sowc 3M| . 20/100 5A| AHH | MOT |BDX78 |2N6134 
MJE1660 N S |TOP6S | L32 4ov| 40v| 5v 15A | 150C|  90WC sM| 20/100 5A| AHG | MOT |BDX75 |2N6103 
MJE 1661 N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| sv] 15A|150C|  gowc 3M| . 20/100 5A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE1909 N S |TO220 | L32 75V| . 4 3A | 150C 1oWC|  100M| . 20/150| 500MA| RHP | MOT | : 
MJE2010 P S |TOP6s | L32 aov| 40v| 5v 5A | 150C 80WC 3M| . 25/125 1A| AHG | MOT |BD500  |2N6126 
MUJE2011 P S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 5A| 150C|  80WC 3M| . 25/125 1A| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE2020 N S | TOP66 | L32 40ov| 4ov| sv 5A| 150C|  80WC 3M| . 25/125 1A| AHG | MOT |8Dx73  |2N6101 
MJE2021 N S |TOP66 | L32 eov| 6ov| 5v 5A| 150C| ‘ 80WC 3M| . 25/125 1A| AHH | MOT |BDx73  |2N6101 
MJE2050 N S |TO126 |L70 av) . 4 5A | 150€ I5WC| . : 5AMN 1A| AHG | MOT 
MJE2090 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| sv 5A | 150C 7OWC 1M| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MJE2091 P S |ToPs6 | L32 éov| 6ov| sv 5A | 150C 70WC iM| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MUJE2092 P S |TOP66 | L32 gov| 8ov| 5v 5A | 150C 70WC 1M| . 750MN 4A| AHD | MOT 
MJE2093 P S |TOP66 | L34 gov| gov| sv 5A | 150C 70WC iM| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MJE2100 N S | Tops | L32 gov| gov| 5v 5A | 150C 7OWC 1M| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MJE2101 N S |TOP66 | L32 6ov| 60v| 5v 5A | 150C 7OWC 1M) 750MN 8A| AHD | MOT 
MJE2102 N S |TOP66 | L32 gov| gov| sv 5A | 150C 70WC 1M| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MJE2103 N S |TOP66 | L32 gov| 8ov| sv 5A | 150C 70WC iM| . 750MN 3A| AHD | MOT 
MJE2150 P S |To126 | L70 25V| . | 4v 5A | 150C 15WC| . : 5OMN| 1800MA| AHG | MOT 
MJE2160 N S |Tops6 | L32 30ov| 300v| . |1500MA| 150c sowC| . 30/240| 500MA| AME | MOT : ; 
MJE2360 N S |TOP66 | L32 375V| 350V| 6v| 500MA| 150C|  30WC sM| . 25/200|  50MA| ALE | MOT ._ [2N6177 
MJE2360T | NS |TO220 | L32 375V| 350v| 6v| 500MA| 150C|  30Wwc 5M| 40P| 25/200| 50MA| AME | GES . | 
MJE2361 N S |TOPS6 | L32 375V| 350V| 6v| 500MA! 150C|  30wcC 5M| . 50/250|  50MA| ALE | MOT . |2N6177 
MJE2361T | NS |TO220 | L32 a75V| 350V| 6v| 500MA| 150C|  30wc 5M| 40P| 50/250| 50MA| AME | GES 
MJE2370 P s |ToP66 | L32 4v| 40v| sv 3A|150c|  40wc 3M| . 40/200| 200MA| AHH | MOT |BD590 | 2N6126 
MJE2371 P S |TOP66 | L32 eov| 6ov| sv 3A| 150C|  40WC 3M| . 40/200| 200MA| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE2480 N S |TOP66 | L32 40v| 40v| 5v 4A | 150C 6OWC 2M| . 20/100| 1500MA| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
MJE2481 N S |TOP66 | L32 eov| 6ov| sv 4A | 150C 60WC 2M| . 20/100| 1500MA| AHH | MOT |BDX73  |2N6101 
MJE2482 N S |TOP6s | L32 4ov| 40v| 5v 4A | 150C 60WC 2M| . 20/100| 2500MA| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
MJE2483 NS | ToPp6s | L32 éov| 6ov| 5v 4A| 150€ 60WC M| . 20/100| 2500MA| AHH | MOT |BDx73  |2N6101 
MJE2490 P S |TOP6s | L32 4ov| 40v| sv 3A | 150C 60WC 3M| . 20/100 1A| AHG | MOT |BD590  |2N6126 
MJE2491 P S |TOP66 | L32 eov| 6ov| sv 3A | 150C 6OWC 3M| . 20/100 1A| AHH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE2520 N S |TOP66 | L32 40v] 40v| 5v 3A| 150C|  40WC 3M| . 40/200| 200MA| AHG | MOT |BD589  |2N6123 
MJE2521 N S |TOP6s | L32 éov| 6ov| sv 3A| 150C|  40WC sM| . 40/200| 200MA! AHH | MOT |BD589  |2N6123 
MJE2522 N S |ToP66 | L32 4ov| 4ov| 5v 3A | 150C 40WC sM| . 20/100 1A| AHG |MoT|BD589  |2N6123 
MUE2523 N S |TOP66 | L32 gov| 6ov| sv 3A | 150C 40WC 3M| . 20/100 1A| AHH |MOT|BD589  |2N6123 
MJE2801 N S | TOPs | L32 6ov| 6ov| 4v| 10A1150C|  soowc| . | 25/100 3A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE2801K | N S |TOP66 | L32 gov| éov| 4vl 10411500! gowc| . . 25/100 3A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE2801T | NS |TO220 |L32 gov| eov| a4v| 10411500!  oowc| . 25/100 3A | AMG | NAT À 
MJE2901 p s | Tops | L32 eov| 6ov| av 1oal150c|  oowc| . 25/100 3A| AHH |MOT|BDx78  |2N6134 
MJE2901K | P S |TOP66 |L32 gov|. 6ov| 4v| 10A|150C|  9owc| . , 25/100 3A| AHP | MOT À . 
MJE2901T | P S |TO220 |L32 eov| 6éov| 4v| 10A|150C!  9owc| . 25/100 3A| AHG | NAT : ; 
MJE2955 P S |TOP66 | L32 7ov| 6ov| sv| 10A|150c|  gowc M| . 20/70 4A| AHH | MOT |BDX78  |2N6134 
MJE2955K | P S |TOP66 | L32 7oV| 6ov| s5vl 10A|150c|  9owc 2M| . 5MN 10A| AHP | MOT : h 
MJE2955T | P S |TOP66 | L32 eov| . 10A| 150C|  75Wwc M| . 20MN 4A| AHG | MOT |BD204  |2N6107 
MJE3054 N S |TOP66 | L32 gov| 55v| sv 4A | 150C 40WC 1M| . 25/100| 500MA| AHH | MOT |BD589  |2N6123 
MJE3055 N S |TOP66 | L32 7oV| @ov| svl 10411500]  gowc 2M| . 20/70 4A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE3055K | N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| . 10A | 150C|  90WC M| . 20/70 4A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE3055T | N S |TOP66 | L32 eov| . 10A | 150C 75WNC 2M| . 20MN 4A| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
MJE3300 NS |TO126 | L32 40v| 4ov| 5v 4A | 150€ 15WC 20M| . 1KMN 1A| AHD | MOT 
MJE3301 N S |TO126 | L32 6ov| 6ov| sv 4A | 150C 15WC 20M| . 1KMN 1A| AHD | MOT 
MJE3302 N S |TO126 | L32 8ov| gov| sv 4A | 150C 15WC 20M| . 1KMN 1A| AHD | MOT 
MJE3310 P S |TO126 | L32 4ov| 4ov| sv 4A | 150C 15WC 2M| . 1KMN 1A| AHD | MOT 
MJE3311 P S |TO126 | L32 4ov| 4ov| sv 4A | 150€ 15WC 20M| . 1KMN 1A| AHD | MOT 
MJE3312 P s |To126 |L32 gov| gov| sv 4A | 150€ 15WC 20M| . 1KMN 1A| AHD | MOT : | 
MJE3370 P S |ToP6s | L32 3ov| 30vV! 4v 3A|150C| 25WC| . : 25MN 1A| AHG | MOT |BD590  |2N6126 
MJE3371 P S |ToP6s | L32 éov| 6ov| sv 3A| 150C|  40WC sM| . 40/200| 200MA| AHH | MOT |80590 |2N6126 
MJE3439 N S |TOP66 | L32 45ov| 35ov| 5v| 300MA! 150€ 15WC 15M| . 30MN|' 20MA| ALE | MOT|BD232  |2N6177 
MJE3440 N S |TOPS6 | L32 a5ov| 250vV| 5V| 300MA| 150€ 15WC 15M| . 40/160!  20MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE3520 N S | TOP66 | L31 3ov| 3ov| 4v sal 150c| 25Wwc| . | 25MN 1A| AHG | MOT . | 
MJE3521 N S | TOP66 | L32 4ov| 40v| 4v 3A|150C| 40owc| . | 40MN 1A| AHG | MOT |BD589  |2N6123 
MJE3738 N S | TOP66 | L32 250v| 225V| 6v| 500MA| 150C|  30wcC 5M| . 40/200| 100MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE3739 N S |TOP6s | L32 325v| 300v! 6v| 500MA|150C|  30wc sM| . 40/200| 100MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE3740 P S | Top6s | L32 éov| 6ov! sv anal 150C|  40WC 4M| . 30/100| 250MA| ALH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE3741 P s | ropes | L32 gov| sov| sv aal150c|  40owc 4) . 30/100| 250MA| ALH | MOT |BD590  |2N6126 
MJE4340 NS [Tops |L32 200V| 100v| . 10A| 150C| 125WC| . . 20MN 10A | AHH | MOT 
MJE4341 NS |TOP3 |L32 220V| 120V| . 10A| 150C| 125WC| . 20MN 10A | AHH | MOT 
MJE4342 NS |TOP3 |L32 240V| 140V| . 10A| 150C| 125WC| . | 20MN 10A| AHH | MOT 
MJE4343 | NS [TOP L32 260V| 160v 10A| 150C|  125WC . 20MN | 10A| AHH | MOT 
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De Boît. |Broch. Vcs Vce |Ves ic Ts P.TOT fT Cos ECT | FAB Equ 

at. max | max [max] max | max| max min | max EUR. 
MJE4350 P S |TOP3 |L32 200V| 100V| . 10A | 150C 125WC : | 20MN 10A| AHH | MOT 

MJE4351 PS [TOP3 |L32 220V| 120V| . 10A | 150C 125WC : ; 20MN 10A| AHH | MOT 

MJE4352 PS |TOP3 |L32 240V| 140V| . 10A | 150C 125WC . | 20MN 10A| AHH | MOT 

MJE4353 P S |TOP3 |L32 260V| 160V| . 10A | 150C 125WC J : 20MN 10A| AHH | MOT . ! 
MJE4918 P S |TOP66 | L32 40V| 40V| 5V 3A | 150C 40WC 3M| . 20/100! 500MA| AHG | MOT |BD590 | 2N6126 
MJE4919 P S |TOP66 | L32 60v| 60V| 5V 3A | 150C 40WC 3M| 100P 20/100| 500MA| AHG | MOT 

MJE4920 P S |TOP66 | L32 80ov| 80v| 5v 3A | 150C 40WC 3M| 100P 20/100! 500MA| AHG | MOT . : 
MJE4921 N S |TOP66 | L32 40V| 40V| . 3A | 150C 40WC 3M| . 20/100| 500MA| AHG | MOT |BD589 | 2N6123 
MJE4922 N S |TOP6S | L32 60V| 60V| 5v 3A | 150C 40WC 3M| . 20/100| 500MA| AHH | MOT |BD589  |2N6128 
MJE 4923 N S | TOP66 | L32 80V| 80V| 5v 3A | 150C 40WC 3M| . 20/100| 500MA| AHH | MOT |BD589  |2N6123 
MJE5170 P S |TO220 | L32 120V| 120V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT 

MJE5171 P S |TO220 |L32 140V] 140V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT 

MJE5172 P S |TO220 | L32 160V| 160V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT 

MJE5180 N S |TO220 |L32 120V| 120V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT 

MJE5181 N S |TO220 | L32 140V| 140V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT 

MJE5182 N S |TO220 | L32 160V| 160V| 5V 6A | 150C 65WC 1M| . 15/100 3A| AHP | MOT ; : 
MJE5190 N S | TOP66 | L32 40V] 40V| 5V 4A | 150C 60WC 2M| . 25/100| 1500MA| AHG | MOT |BDX73 | 2N6101 
MJE5191 N S |TOP66 | L32 60vV| 60V| 5v 4A | 150C 60WC 2M| . 25/100| 1500MA| AHH | MOT |BDX73 | 2N6101 
MJE5192 N S | TOP66 | L32 80V] 80V| 5V 4A | 150C 60WC 2M| . 20/80 | 1500MA| AHH | MOT |BD589 | 2N6123 
MJE5193 P S |TOP66 | L32 40V| 40V| 5V 4A | 150C 60WC 2M| . 25/100| 1500MA| AHG | MOT |BD590 | 2N6126 
MJE5190J N S |TO126 |L31 40V|  40V| 5V 4A | 150C 60WC 2M| . 25/250 | 1500MA| AHG | NAT 

MJE5191J N S |TO126 |L31 60V| 60V| 5v 4A | 150C 60WC 2M| . 25/250 | 1500MA| AHG | NAT 

MJE5192J N S |TO126 |L31 8ov| 80V| 5v 4A | 150C 60WC 2M| . 50/250| 1500MA| AHG | NAT 

MJE5194 P S |TOP66 | L32 60V| 6ov| 4v 4A | 150C 60WC 2M| . 25/100! 1500MA| AHG | MOT 

MJE5195 P S |TOP66 |L32 gov| 8ov| 4V 4A | 150C 60WC 2M| . 20/80| 1500MA| AHG | MOT 

MJE5655 N S |TOP6S | L32 250V| 250V| . | 500MA| 150C 30WC 10M| . 30/250| 100MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE5656 N S |TOP66 | L32 300V| 300V| . | 500MA| 150C 30WC 10M| . 30/250| 100MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE5657 N S | TOP66 | L32 350V| 350V| . | 500MA| 150C 30WC 10M| . 30/250| 100MA| ALE | MOT |BD232  |2N6177 
MJE5730 ‘PS |TO220 |L32 300V| 300V| 5V 1A | 150C 40WC 10M| . 30/150| 300MA} AMP | MOT s , 
MJE5731 P S |TO220 |L32 350V| 350V| 5V 1A | 150C 40WC 10M| . 30/150| 300MA| AMP | MOT 

MJE5732 P S |TO220 | L32 400V| 400V| 5V 1A | 150C 40WC 10M| . 30/150| 300MA| AMP | MOT 

MJE5740 N S |TO220 | L32 600V| 300V| 8v 8A | 150C 80WC : ; 200/400 4A| IHD | MOT 

MJE5741 N S |TO220 | L32 700V| 350V| 8V 8A | 150C 80WC . | 200/400 4A| IHD | MOT 

MJE5742 N S |TO220 | L32 800V| 400V| av 8A | 150C 80WC 4 . 200/400 4A| IHD | MOT 

MJE5850 P S |TO220 |L32 350V| 300V| 6V 8A | 150C 80WC : 500P 5MN 5A| AHE | MOT 

MJE5851 P S |TO220 | L32 400V| 350V| 6V 8A | 150C 80WC : 500P 5MN 5A| AHE | MOT 

MJE5852 P S |TO220 | L32 450V| 400V| 6V 8A | 150C 80WC . 500P SMN 5A| AHE | MOT 

MJE5974 P S |TOP66 | L32 60v| 40V| 5V 5A | 150C 75WC 2M| 300P 20/120| 2500MA| AHG | MOT 

MJE5975 P S |TOP66 | L32 80v| 60V| 5v 5A | 150C 75WC 2M| 300P 20/120| 2500MA| AHG | MOT 

MJE5976 P S |TOP66 | L32 100V| 8OV| 5V 5A | 150C 75WC 2M| 300P 20/120| 2500MA| AHH | MOT 

MJE5977 N S |TOP66 | L32 40V|  40V| 5V SA | 150C 75WNC 2M| . 20/120| 2500MA| AHG | MOT |BDX73  |2N6101 
MJE5978 N S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 5A | 150C 75WC 2M| . 20/100| 2500MA| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE5979 N S |TOP66 | L32 80V| B80V| 5V 5A | 150C 75WC 2M| . 20/120| 2500MA| AHH | MOT |BDX73 | 2N6101 
MJE5980 P S |TOP66 | L32 6ov| 40V| 5v SA | 150C 90WC 2M| 350P 20/120 4A| AHG | MOT . : 
MJE5981 P S |TOP66 | L32 8ov| 6ov| 5v SA | 150C 90WC 2M| 350P 20/120 4A| AHG | MOT 

MJE5982 P S |TOP66 | L32 100V| 80oV| 5V 5A | 150C 90WC 2M| 350P 20/120 4A| AHH | MOT : | 
MJE5983 N S | TOP66 | L32 40V| 40V| 5v 8A | 150C 90WC 2M| . 20/120 4A| AHG | MOT |BDX73 | 2N6101 
MJE5984 N S |TOP66 | L32 60ov| 60v| 5v 8A | 150C 90WC 2M| . 20/120 4A| AHH | MOT |BDX75  |2N6103 
MJE5985 N S |TOP66 | L32 80V| 80V| 5V 8A | 150C 90WC 2M| . 20/120 4A| AHH | MOT |BDX73 | 2N6101 
MJE6040 P S |TOP66 |L31 6ov| 6ov| 5v 8A | 150C 75WC 4M| 300P 1KMN 4A| AHD | MOT 

MJE6041 P S |TOP66 | L31 8ov| 80V| 5v 8A | 150C 75WC 4M| 300P 1KMN 4A| AHD | MOT 

MJE6042 P S |TOP66 | L31 100V| 100V| 5V 8A | 150C 75WC 4M| 300P 1KMN 3A| AHD | MOT 

MJE6043 N S | TOP66 | L31 6ov| 60V| 5v 8A | 150C 75WC 4M| 200P 1KMN 4A| AHD | MOT 

MJE6044 N S | TOP66 | L31 80V| 80V| 5V 8A | 150C 75WC 4M| 200P 1KMN 4A| AHD | MOT 

MJE6045 N S | TOP66 | L31 100V| 100V| 5V 8A | 150C 75WC 4M| 200P 1KMN 3A| AHD | MOT 

MJE8500 N S | TOP66 | L32 1200V |  700V 2500MA | 150C 65WC - . 7.5MN], 500MA| AHE | MOT 

MJE8501 N S | TOP66 | L32 1400V| 800V 2500MA | 150C 65WC . 7.5MN] 500MA| AHE | MOT 

MJE8502 N S | TOP66 | L32 1200V| 700V| . SA | 150C 80WC : : 7.5MN 1A| AHE | MOT 

MJE8503 | N S | TOP66 | L32 1400V| 800V| . 5A | 150C 80WC . | 7.5MN 1A| AHE | MOT 

MJE 12007 N S | TO220 | L32 1500V| 750V| 5V|2500MA | 125C 65WC|  4MTP| 50P : | TLE | MOT 

MJE13002 : | N S |TO126 |L31 . 300V| . |1500MA| 150C 40WC 4M| . 8MN| 500MA| AME | MOT 

MJE13003 N S |TO126 |L31 : 400V| . |1500MA| 150C 40WC 4M| . 8MN| 500MA| AME | MOT : 

MJE 13004 N S | TOP66 | L32 ; 300V| . 4A | 150C 75WC | . 10MN|  1A| AHE | MOT | BU406D 
MJE13005 N S | TOP66 | L32 : 400V| . 8A | 150C 75WC 4M| . 10MN 1A! AHE | MOT | BU406D 
MJE13006 NS | Tops L32 : 300v| . 12A | 150C 80WC 4M) . 8MN 2A| AHE | MOT 

MJE13007 NS |rores L32 . 400V| . 4A| 150C 80WC 4M| . 8MN 2A| AHE | MOT | BU406D 

MJE 13008 N S | TOP66 | L32 3 3o0v| . 8A | 150C 100WC 4M| . 8MN 5A| AHE | MOT | BU406D 
MJE13009 N S |TOP66 | L32 : 400V| . 12A | 150C 100WC 4M| . 8MN 5A| AHE.| MOT : 

MJE13070 N S |TO220 | L32 650V| 400V| 6V SA | 150C 80WC à 250P 8MN 3A| IHS | MOT 

MJE13071 N S |TO220 | L32 750V| 450V| 6V| : 5A|150C 80WC . 250P 8MN 3A| IHS | MOT 

MJE15028 N S |TO220 |L32 120V| 120V| 5V 8A | 150C 50WC 30M| . 20MN 4A| AHH | MOT 

MJE15029 P S |TO220 | L32 120V| 120V| 5V 8A | 150C 50WC 30M| . 20MN 4A| AHH | MOT 

MJE15030 N S |TO220 | L32 150V| 150V| 5V 8A | 150C 50WC 30M| . 20MN 4A| AHH | MOT 

MJE15031 P S |TO220 | L32 150V| 150V| 5V 8A | 150C 50WC 30M| . 20MN 4A| AHH | MOT 

MJE16002 N S |TO220 | L32 850V| 450V| 6V 5A | 150C 80WC ; 200P 5MN 5A| AHE | MOT 
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MJH16002A 
MJH16006 
MJH16006A 
MJH16008 
MJH16010 


MJH16010A 
MJH16012 
MJH16018 
MM380 
MM404 


MJ12020 
MJ12021 


MJ12022 
MM487 
MM488 
MM511 
MM512 


MM513 

M558-01 
M558-02 
M559-01 
M559-02 


MM709 
MM719 
MM799 
MM800 
MM801 


MM869B 
MM1008 
MM1139 
MM1151 

MM1152 


MM1153 
MM1154 
MM1162 
MM1163 
MM1164 


MM1461 
MM1462 
MM1500 
MM1500A 
MM1501 


MM1501A 
MM1505 
MM1510 
MM1511 
MM1549 


MM1550 
MM1551 
MM1553 
MM1557 
MM1558 


MM1559 
MM1601 
MM1602 
MM1603 
MM1605 


MM1606 
MM1607 
MM1613 
MM1614 
MM1619 


MM1620 
MM1711 
MM1712 
MM1736 
MM1737 


Pol. 
Mat 


VUVZZ ZLVZZZ  ZZ£ZZZ  Z£ZZZ  ZZZZZ  ZZLZLZZ  ZZZUVU VUUZVU 222 LZ ZZUVUUZ ZZZ2ZZ  2ZZVU VUZ2ZZ 22227 277. 77 
DOVUWO BON BH HW non non Bon Dh mon non nan np Dm nonnu wow 


a 


| TO220 | L32 


LL 


Boît. 


Broch. max 


men 


TOP3 |L32 1500V 
TOP3 |L32 650V 
TOP3 |L32 750V 
TOP3 |L32 1000V 
TO3 |LO5 850V 
TOP3 |L32 1000V 
TOP3 |L32 850V 
TOP3 |L32 850V 
TOP3 |L32 1000V 
TOP3 |L32 850V 
TOP3 |L32 1500V 
TO18 |LO1 25V 
TO18 |LO1 25V 
TO1i8 |LO1 40V 
TO72 |LO9 . 

TO5 |LO4 60V 
TO3 |LO5 850V 
TO3 |LO5 850V 
TO3 |LO5 850V 
TO5 |LO4 60V 
TO5 |LO4 60v 
TO18 |LO1 60V 
TO18 |L41 60V 
TO18 |LO1 60v 
TO0116 | L99 60v 
TO86 |L99 60V 
T0116 | L99 75V 
TO86 |L99 75V 
TO18 |Lo1 15V 
TO5 |LO4 60v 
TO5 |LO4 60V 
TO3 |LO5 90V 
X26 |L59 85V 
TO18 |LO1 30V 
TO5 |LO4 80V 
TO72 |LO6 30V 
TO72 |LO6 30v 
TO72 |LO6 30V 
TO72 |LO6 30V 
TO72 |LO6 30V 
TO72 |LO6 40V 
TO72 |LO6 40V 
TO72 |LO6 30V 
TO39 |LO4 60V 
TO39 |LO4 80V 
TO107 | LO4 30V 
TO107 | LO4 30V 
70107 | LO4 30V 
TO107 |LO4 30V 
TOi8 |LO1 15V 
TO72 |LO6 30V 
TO72 |LO6 30V 
X56E |MO1 60v 
XS6E |MO1 60v 
X28 |x28 60v 
SPEC |Moi 100V 
X56E |MO1 65V 
X28 |X28 65V 
X28 |X28 65V 
X27 |L64 36V 
X28 |L65 36V 
X28 |L65 36V 
TO72 |Lo9 : 

TO72 |LO9 . 

TO72 |LO9 . 

TO5 |LO4 60V 
TO5 |LO4 60V 
X28 |X28 48V 
X28 |L65 48V 
TO5 |LO4 60V 
TO5 |LO4 60V 
TO5 |LO4 140V 
TO5 | 140V 


Vce 


max 


Ves 
max 


222 22222 222 2 


> & 


22222 22222 222 


22222 


22 


222: 


22222 


ic 
max 


Ts 
max 


P.TOT 
max 


80WC | 


fT 
min 


| 200P 


CHIP VERSIONS MJEXXX 
100WC 4MTP| 125P 
125WC ; 350P 
125WC 350P 
100WC 200P 
125WC 350P 
125WC 350P 
125WC 350P 
135WC 400P 
135WC 400P 
135WC 400P 
150WC 4 400P 

250MWF 400M|  1P8 
150MWF 3M| 20P 
150MWF 3M| 20P 
250MWF 800M| OP6 
800MWF 250M 8P 
125WC 15M}| 200P 
150WC 15M| 350P 
150WC 15M| 400P 
800MWF 250M 8P 
800MWF 250M 8P 
500MWF 250M 8P 
S00MWF 250M 8P 
500MWF 250M 8P 
1500MWF 250M 8P 
400MWF 250M 8P 
1500MWF 250M 8P 
400MWF 250M 8P 
400MWF 300M 3P 
800MWF 200M 8P 
600MWF 250M 8P 
25WC 100M|  60P 
700MWF 100M|  20P 
S60MWF 400M 6P 
1WF 150M|  12P 
125MWF 400M|  OP3 
100MWF 400M 1P 
100MWF 400M]| 1P2 
100MWF 300M|  1P2 
100MWF 300M| 1P2 
200MWF 350M|  1P1 
200MWF 350M|  1P5 
200MWF 300M| 1PS 
WF 60M]|  40P 

1WF 60M] 40P 
3500MWC 750M 5P 
3500MWC 750M SP 
3500MWC 500M 5P 
3500MWC 500M 5P 
300MWF 600M 3P 
500MWC 800M) 1P5 

S00MWC 1100M}  1P5 

7500MWC 10P 
15WC 20P 
30WC 30P 
80WC 70P 
15WC 20P 
30WC 50P 
60WC 100P 
15WC 30P 
30WC 70P 
70WC : 120P 
200MWF 2G 
200MWF 2G 
200MWF 1700M ; 
800MWF 250M 6P 
800MWF 250M 6P 
50WC 
100WC . 230P 
800MWF 250M 6P 
800MWF 200M 6P 
1WF 150M|  10P 
1WF 200M|  10P 
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25/125 
40MN 
40MN 

5SMN 


5SMN 
5MN 
15MN 
SMN 
SMN 


5SMN 
SMN 
5MN 
SMN 
25/200 


25/200 
25/200 
100MN 
40MN 
3MN 


3MN 
100MN 
100MN 
50/150 
100MN 


ic 
pour 
hFE 


FCT | FAB | 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


Equ. 
EUR. 


AF239 
AF239 


OC44N 


AF239S 


BFW47 


Equ. 
USA 


2N3783 
2N3783 


2N869A 


2N2217 


2N2218 
2N2219 
2N2220 
2N2221 


2N2222 


2N2951 
2N2958 
2N2947 
2N2950 


2N3444 
2N3783 
2N3279 
2N3280 


2N3281 
2N3282 
2N3287 
2N3288 
2N3290 


2N3506 
2N3507 


2N5109 


2N5851 
2N5852 


2N5589 
2N5590 
2N5591 


2N3634 
2N3635 


ic 


VEB ic Ts P.TOT fT Equ 

max [max| max |max| max min | max Fe FCT |ens EUR. 
MM1738 on 1wrl 150M| 10P|  50/150|  50MA| AMH | MOT . |2Ns636 
MM1739 M 1wrl 200M| 10P|  100MN|  50MA! AMH | MOT ._ |2N3637 
MM1748 4 300MWF| 600M| 3P| 20/120| 10MA| ULS | MOT|Bsx20 |2N23694 
MM1748A a 300MWF| 850M| 2P 30/90|  10MA| ULS | MOT 

MM1755 M 250M| 8P|  40MN| 150MA| RMS | MOT 

MM1756 M 250M| gpl  40MN| 150MA| RMS | MOT 

MM1757 sv 250M| 8P|  100MN| 150MA| RMS | MOT 

MM1758 e&v : 250M| 8P| 100MN| 150MA| RMS | MOT 
MM1803 sv 800mMwF| 500M| 3P5| 20/120|  S0MA| UMP |MOT|BFW47  |2N3137 
MM1812 w 1WE 10P|  40/300| 100MA| AME |MOT|BD150 |2N3439 
MM1893 nN 1Wr|  5oM| . 40/120|  150MA | AMH | MOT … laniess 
MM1941 av 300mMwF|  600M| 2P5|  25MN|  10MA| VMP |MOT|BFx73  |2No18 
MM1943 av 200MWF| 500M| 4P 50TP| 10MA| RMS | MOT 
MM1945 av 800MWF| 300M| 5P | [MOT 

MM2005-2 M 400MWF| 150M| 6P| 100MN| 150MA| AMG | MOT 

MM2198A ev awrl 5oml 20Pl 40/120| 150MA| AMS | MOT .… |aniess 
MM2258 sv awel 150M| oPl 5omMN| 50MA|TVvM |MOT|BF257  |2N4349 
MM2259 sv swrl 150M| ep 35MN| 50MA| TVH | MOT|BF259  |2N3439 
MM2260 M awrl 150M| epl 50MN| 50MA| TvH |MOT|BF259 |2N3430 
MM2261 M 1Wwrl 100M| 12P|  40/200|  50MA| AMS | MOT : 
MM2262 sv 1wrl 100M| 12P| 60/300|  50MA| AMS | MOT 

MM2263 M 1wel 100M| 12P| 6o/300|  50MA| AMS | MOT 

MM2264 L 1100MWF|  50M| . 70MN| 150MA| AMS | MOT 

MM2270 n 1WF| 100M| . 50/200| _150MA| AMS | MOT 
MM2483 M 36omwr| 12M| 6pl 40/120|  1ouA| ALN | MOT |Bc109 |2N2483 
MM2484 ev 260MWwr|  15Ml 6pl 100MN|  1oual ALN | MOT |Bc109 |2N2484 
MM2503 100M| 2P|  25MN|  3MA| ULN | MOT : 
MM2550 1G| 3P| 20MN| 10MA| VLS | MOT 

MM2552 1G| 3P| 30MN| 25MA| VLS | MOT 

MM2554 1G| 4P| 20MN| 40MA| VLS | MOT 

MM2613 sv 250M| 6p|  40MN| 150MA| AMS | MOT 

MM2614 sv 250M| 6P|  40MN| 150MA| AMS | MOT 

MM2711 M 250M| 6P| 100MN| 150MA| AMS | MOT 

MM2712 sv 200M| 6P| 100MN| 150MA| AMS | MOT 

MM2894 M 400M| 6Pl 40/150|  30MA| AMS | MOT 

MM2894A M 36oMwr|  gooml 4p5| 407120] 3omAl vis |MOT|Bsw25 |2N3546 
MM3000 sv 1wrl 150M| 7Pl 20MN|  10MA| ALH | MOT |BD150 |2N5682 
MM3001 sv 1wrl 150Ml 7P| 20MN| 10MA| ALE |MOT|BF257  |2N3439 
MM3002 M awrl 150M| 15P|  20MN|  10MA| ALE | MOT|BF258  |2N3430 
MM3003 sv 1wrl 150M| 15P|  20MN| 10MA| ALE | MOT|BF258 |2N4927 
MM3004 1100MWF|  50M| . 70MN| 150MA| AMS | MOT | e 
MM3005 sv awel soMl 15P| 50/250| 150MA| AMG | MOT |BSV64  |2N4877 
MM3006 M 1wrl soml 15p| 50/250| 200MA| AMG | MOT |Bs542 |2N5320 
MM3007 sv swrl soml 15Pl 50/250| 250MA| AMH | MOT |BSS42 |2N5320 
MM3008 8v awrl soml 3pl 3oMN| 30MA| TLM | MOT |8ss42 |2N5320 
MM3009 e&v awrl sol 3Pl 3omN| 30mAl 11e | MOT |er257  |2N3489 
MM3019 a 1Wr|  s80M| . 100MN | 150MA| AMS | MOT | 
MM3020 W 1WF|  80M 30/100| 100MA| ALS | MOT 

MM3053 M 1Wwr| 100M| 10Pl  40/300| 150MA| AMS | MOT 

MM3220 ëv 1WF| 130M| . 25/125|  500MA| AMS | MOT 

MM3375 M uwc| . 10P 5MN| 500MA| UMP | MOT 

MM3375A 4 incl . 10P 5MN| _500MA | UMP,LMOT 


MM3724 
MM3725 
MM3726 


iWcC 200M 9P 25/150| 500MA| VMS | MOT BSX59 2N5859 
iWcC 200M 9P 25/150| 500MA| VMS | MOT | BSX59 2N3725 
1WF 200M|  10P 30/120| 500MA| VMS | MOT | BFR23 2N3763 


MM3734 
MM3735 
MM3736 
MM3737 
MM3903 


1WF 200M| 7P3 25/100 1A| RHS | MOT 
1WF 200M| 7P3 20/100 1A| RHS | MOT 
30/120 1A| RHS | MOT 
20/80 1A| RHS | MOT : : 
50/150 10MA | AMG | MOT | BFT53 2N3903 


MM3904 
MM3905 
MM3906 
MM4000 
MM4001 


9P 
gp 
5sP 

360MWF 300M 5P +00MN. 10MA | AMG | MOT | BFT53 2N3904 
5P 50/150 10MA| AMG | MOT | BC388 2N3905 
sP 100MN 10MA | AMG | MOT | BC388 2N3906 
6P 20MN 10MA| ALH | MOT | BFT19 2N5415 


WF à 10P 20MN 10MA | ALE | MOT | BFT19 2N5415 


MM4002 
MM4003 
MM4005 
MM4006 
MM4007 


1WF : 20P 20MN 10MA| ALE | MOT |BFTI9A |2N5415 
1WF . 20P 20MN 10MA| ALE | MOT BFT19A |2N5416 


MM4008 
MM4009 
MM4010 
MM4018 
MM49019 


AMG 
AMH : | 
5WC 500M 6P 10MN 50M | vmP MOT : 2N5583 
5SWC 400M|  12P 10MN| 250MA' UMP | MOT . 2N5583 


600MWF 160M 6P 75MN 10MA | AMG 
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MM4048 
MM4049 
MM4052 
MM4208 
MM4208A 


MM4209 
MM4209A 
MM4257 
MM4258 
MM4261H 


MM4404 
MM4429 
MM4430 
MM4545 
MM4546 


MM4547 
MM4645 
MM4646 
MM4647 
MM5000 


MM5001 
MM5002 
MM5005 
MM5006 
MM5007 


MM5043 
MM5044 
MM5189 
MM5262 
MM5415 


MM5416 
MM6427 
MM8000 
MM8001 
MM8002 


MM8003 
MM8006 
MM8007 
MM8008 
MM8009 


MM8010 
MM8011 
MM8012 
MMBA811C5 
MMBA811C6 


MMBA811C7 
MMBA811C8 
MMBA812M3 
MMBA812M4 
MMBA812M5 


MMBA812M6 
MMBAB12M7 

MMBC1009F 
MMBC1009F2 
MMBC1009F3 


MMBC1009F4 
MMBC1009F5 
MMBC1321Q3 
MMBC1321Q4 
MMBC1321Q5 


MMBC1622D6 
MMBC162207 
MMBC1622D8 
MMBC1623L3 
MMBC1623L4 


ZZZZ ZZZZZ ZZZUV VUUUVU VUZZZ ZZZZZ ZZZZVU V2Z0V0 VUUVUUV VUUVLVU VUZZV VTUTUU UTUTUUUVUU VUUUU UUUUT 
EU HOW Dh mAH nn non np nn monOn onu 0 OU OU G) OU OU UN OU (UN M (A A U UN M UN U UN UN W 


NS 


x12 
X12 


868 BSBSE ESSSS EEEGE 8B 


RS 
D 
L'-] 


Vc8 


max 


Vce 
max 


max 


222: 


3V 


22 


222 22222 22 


g- 


ic 
max 


max 


P.TOT 
max 
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2P 
2P 
1P8 


1P8 
1P8 


15MN 
15MN 
15MN 
15MN 
40/120 


40/120 
100MN 
100MN 
20/200 
50/250 


150MN 
20/80 
20MN 
30/120 
30/120 


50/120 
50/120 
30/120 
34/120 

15MN 


145TP 
20/200 
20/200 
20MN 
20MN 


20MN 
20MN 
20MN 
20MN 
3S0MN 


30MN 
30MN 
50/250 
50/250 
50/250 


15/150 
15/150 
20MN 
40MN 
30/150 


30/120 
SKMN 
30MN 
30MN 
30MN 


30MN 
25MN 
25MN 
10MN 
10MN 


10MN 
10MN 
25/250 
135/270 
200/400 


300/600 
450/900 
60/120 
90/180 
135/270 


200/400 
300/600 
30/60 
40/80 
60/120 


90/180 
135/270 
60/120 
90/180 
135/270 


200/400 
300/600 
450/900 
60/120 
90/180 


10MA 
10MA 
2MA 
2MA 
2MA 


SOOUA 
SOOUA 
100MA 
1MA 
1MA 


Equ. 
EUR. 


BSW25 
BSW25 


BSW25 
BSW25 


BSW25 


AF239 


AF239 
AF239 
BSS44 
BSS44 


BFW47 


BFY90 
BFY90 
BFS10 


2SA811C5 
2SA811C6 


2SA811C7 
2SA811C8 
2SA812M3 
2SA812M4 
2SA812M5 


2SA812M6 
2SA812M7 
2SC1009F 1 


2SC1009F. 


2801322103 
2SC1321Q4 
2801322105 


28C1622D6 
2SC1622D7 


2SC1623L3 
SC1623L4 


Equ. 
USA 


2N4209 
2N4209 


2N4209 
2N4209 
2N4257 


2N4258 
2N4209 


2N4430 


2N3137 


2N5947 


Pol : Ves | Vce |Vesl lc Ty P.TOT fT Co Equ. 
TYPE sé Boit. (Broch| ax | max [max max | max] max min | max | MFE | FCT | FAB EUR. 
MMBC1623L5| NS |xX12 |L29 sovl 4ovl sv 100MA| 150c| 300MWF|  200M| . 135/270 
MMBC1623L6| NS |x12 |L29 5ov| 40V| 5v| 100MA|150C| 300MWF|  200M| . 200/400 
MMBC1623L7| NS |X12 |L29 sov| 4ov| 5vl 100MA|150C| 300MWF|  200M| . 300/600 
MMBC165aN2| N S |[x12  |L29 15ov| 130v| 5v| 50oMA!150C| 300MWF| 150MTP| 4P5|  50/130 
MMBC1653N3| NS |X12 |L29 15ov| 130ovl svl 50oMAl150c! 300MWF| 150MTP| 4P5|  100/220 
MMBC1653N4| NS |x12  |L29 150v| 130ov! 5v| somAl150c| 300MwF| 150MTP| 4P5|  150/330 
MMBC1654N5| NS |x12 |L29 18ov| 16ovl svl 5oMAl150c| 300MWF| 150MTP| 4P5|  50/130 
MMBC1654N6| NS |x12  |L29 s8ov| 160v| sv| 50MAl:150C| 300MWF| 150MTP| 4P5|  100/220 
MMBC1654N7| N S |x12  |L29 s8ov| 6ov! 5v| 50MA!150C| 300MWF| 150MTP! 4P5|  150/330 
MMBR536 | PS |x12 |L29 15vl 1ov| 4vl 30omAl150c| 300MWF|5500MTP| 1P2|  20/200 
MMBR901 |NS|x1i2 |L29 osvl 15vl 3vl . |150c! 350omwr|  4GTP| oP4 80TP 
MMBR920 |NSIx12 |L29 ovl sv! 3v|  |150c| 200MWwF| 5GTP| oP5|  25MN 
MMBR930 |NSIx12 |L29 svl vi avi |:150c| 350MWF|5500MTP| oP6|  25MN 
MMBR931 | NS IX12 |L29 sov! sv 2v]  |150C! 5oMWF|  3GTP| oP35i  30MN 
MMBR2060 | NS |X12 |L29 aovl 14V| 4v| soma 150€! 300MWF|  1GTP| 1P|  20MN 
MMBR2857 | NS |x12 |L29 sov| 15v| 2v| 40MAl150C| 300MWF 1G| 1P|  30MN 
MMBR4957 | PS |x12 |L29 zovl 3ovl av! . |:150C| 200MWF|1600MTP|  oPp4 40TP 
MMBR5031 | NS |X12 |L29 svl 10v| 3v| . |150C| 200MWF 1G| oP7|  25MN 
MMBR5179 | NS |x12 |L29 2ovl 12V| 2v|  |150C| 200MWF|  200M| 1P|  25MN 
MMBT404 | PS |x12 |L29 25V| 24v| 12V| 150MA| 150C| 300MWF 20P 
MMBT4o4a | PS |x12 |L29 aovl asv| 25v| 150MA| 150C| 300MWF|  . 20P | 
MMBT918 | NS IX12 |L29 aovl 15v! 3v| somAl150c| 350MWF|  600M| 1P7|  20MN 
MMBT930 | NS |x12 |L29 asvl 4svl 5v| 30MA|150C| 300MWF|  30M|  8P|  150MN 
MMBT2222 | NS |x12 |L29 | 30v| . | 800MA| 150€ . 250M 100MN 
MMBT2222A | NS |x12 |L29 75v| 40v| 6vl 600MA|150C| 300MwF|  300M|  &P| 100/300 
MMBT2369 | NS |x12 |L29 aovl 15v! av 500MA| 150c| 300MWF 4)  40/120 
MMBT2484 | NS |x12 |L29 gov| 6ov! 6v| 50MA|150C| 300MWF|  . 6P|  250MN 
MMBT2907 | PS |x12 |L29 gov| 4ov! 5v| 600MAl150C| 350MWF|  200M|] 8P| 100MN 
MMBT2907A | PS |x12 |L29 gov| 6ov| s5v| 600MA|150c| 300MWF| 200M|  &P| 100/300 
MMBT3640 s |x12 |L29 gvl 12V| 4vl 8omAl150C| 300MWF|  500M| 3P5|  30/120 
MMBT3903 s |x12 |L29 govl 4ovl ev! 200MAl150c| 300MWF|  250M|  4P|  50/200 
MMBT3904 s |x12 |L29 | 4ov| . | 200MA| 150€ 200M 100MN 
MMBT3906 s [x12 |L29 . 4aov| . | 200MA| 150€ 9oM| . 100MN 
MMBT4123 s |x12  |L29 aovl sovl sv 200MAl150C| 300MWF|  250M|  4P|  50/150 
MMBT4124 s [x12  |L29 25V| . | 200MA| . 300M 120/360 
MMBT4125 s |x12 |L29 3ov| 30v! av 200mAl 150c| 3soMwr| 200M|] 4P5|  50/150 
MMBT4126 s [x12 |L29 ; 25v| . | 200MA| . | 300M| . 120/360 
MMBT4401 s |x12  |L29 govl 4ov| 6v| 600MA!150c| 300MWF| 250M| 6P5|  100/300 
MMBT4403 s |x12 |L29 aov| aovl 5v| 600MA|150C| 300MWF| 200M| 8P5| 100/300 
MMBTS5088 s [x12 |L29 3svl 3ov| 4vl 50MAl150C| 300MWF|  50M|  4P| 300/900 

L29 

L29 

L29 

L29 

L27 

L29 

L29 

L29 

L29 

L29 

L28 

L29 


P 

p 

N 

N 

P 

N 

N 

P 

p 

N 

p 

N 
MMBT5089 NS |X12 30V 25V| 4V| 50MA|150C| 300MWF 50M 4P|  400/1200 
MMBT5401 PS |X12 160V| 150V| 5V]| 500MA| 150C| 300MWF 100M 6P 60/240 
MMBT5550 NS |X12 160V| 140V] 6V| 600MA| 150C|  300MWF . | 60/250 
MMBT5551 NS |X12 180V| 160V| 6V| 600MA]| 150C| 300MWF - | 80/250 
MMBT6427 NS |X12 40v 40V| 12V] 500MA| 150C|  300MWF - 7P| 10K/100K 
MMBT6428 NS |X12 60V 50V| 6V] 200MA| 150C|  300MWF 100M 3P 250/650 
MMBT6429 NS |X12 55V 45V| 6V| 200MA| 150C|  300MWF 100M 3P| 500/1250 
MMBT6517 NS |X12 350V| 350V| 5V| 500MA| 150C|  300MWF 40M| 6P 30/200 
MMBT6520 PS |X12 350V| 350V| 5V] 500MA | 150C|  300MWF 40M 6P 30/200 
MMBT6543 NS |X12 30V 25V| 3V| 50MA|150C| 350MWF 750M 1P 25MN 
MMBT8598 PS |X12 60V 60V| 5V| 500MA| 150C|  300MWF 200M| 4P5 50/200 
MMBT8599 PS |x12 80V 80V| 5V| 500MA)| 150C|  300MWF 200M|  4P5 50/200 
MMBTAO5 NS |X12 L29 60V 60V| 4V| 500MA]| 150C|  300MWF 100M 3 50MN 
MMBTA06 NS |X12 L29 80Vv 80V| 4V| 500MA]| 150C| 350MWF 100M| 10P S0MN 
MMBTA13 NS |X12 L29 ’ 30V| . 500MA | 150C - 125M : 5KMN 
MMBTA14 NS |X12 L29 ; 30V| . 500MA | 150C ; 125M à 10KMN 
MMBTA20 NS |X12 L29 40V 40V| 4V| 100MA| 150C|  350MWF 125M 4P 40/400 
MMBTA42 NS |X12 L29 300V| 300V| 6V| 500MA) 150C| 300MWF 50M 3P 40MN 
MMBTA43 | NS |x12 L29 200V| 200V| 6V] 500MA |150C|  300MWF 50M 4P 40MN 
MMBTA55 | PS Fe L29 60V 60V "| a 150C|  300MWF 50M : SOMN 
MMBTA56 PS |X12 L29 80V 80V] 4V] 500MA]| 150C|  300MWF 50M : 50MN 
MMBTA63 PS |X12 L29 30V 30V| 10V| 500MA| 150C|  300MWF 125M ; 10KMN 
MMBTA64 PS |X12 L29 30V 30V| 10V] 500MA]| 150C|  300MWF 125M ë 20KMN 
MMBTA70 PS !X12 L29 40V 40V| 4V] 100MA| 150C|  350MWF 125M 4P 40/400 
MMBTA92 PS |xX12 L29 300V| 300V| 5V| 500MA| 150C|  300MWF 50M 6P 25MN 
MMBTA93 | PS |X12 L29 200V| 200V| 5V| 500MA| 150C|  300MWF 50M 8P 25MN 
MMBTH10 N S |X12 L29 30V 25V!, 3V ; 150C|  300MWF 650M|  OP7 6OMN 
MMBTH24 NS |X12 L29 40V 30V| 4V| 100MA| 150C|  300MWF 400M | 0P36 3S0MN 
MMBTH81 PS |X12 L29 20V 20V] 3V : 150C!  300MWF 600M]| OP85| 6OMN 
MMCXXXX : ; CHIP VERSION MMXXXX 
MMCFXXXX : : SMT VERSION MMXXXX 
MMCFAXXXX . : . : ; : | SMT VERSION MMAXXXX 
MMCM918 NS !X41 L86 30V 15V| 3V| 50MA]|200C! 200MWF 600M |  iP7 20MN 
MMCM930 NS |Xdi L86 60V 45V| 6V] 50MA]|200C| 200MWF 60M 6P 100MN 
MMCM2221 NS |X41 L83 60V 30V| 5V| 800MA]| 200C| 200MWF 250M 8P 40/120 


333 


Pol. Ves | Ve |Ves Ta | P.ror fr | Cos lc 


Mat. Boît. |Broch. EUR. USA 


MMCM2222 
MMCM2369 
MMCM2484 
MMCM2857 
MMCM2906 


MMCM2907 
MMCM3903 
MMCM3904 
MMCM3905 
MMCM3906 


MMCM3960 
MMCM4261 
MMCSXXXX 
MMPQ2222 
MMPQ2222A 


MMPQ2369 
MMPQ2907 
MMPQ2907A 
MMPQ3467 
MMPQ3725 


MMPQ3725A 
MMPQ3762 
MMPQ3904 
MMPQ3906 
MMPQ6700 


MMPQ6842 
MMT70 
MMT71 
MMT?72 
MMT73 


MMT74 
MMT75 
MMT76 
MMT806 
MMT807 


MMT808 
MMT809 
MMT918 
MMT930 
MMT2222 


MMT2369 
MMT2484 
MMT2857 
MMT2907 
MMT3014 


MMT3546 
MMT3798 
MMT3799 
MMT3903 
MMT3904 


MMT3905 
MMT3906 
MMT3960 
MMT3960A 
MMT4261 


MMT5031 
MMT8006 
MMT8007 
MMT8008 
MMT8015 


MN13A 
MN13B 
MN13C 
MN19 
MN21 


MN24 
MN25 
MN26 
MN28 
MN29 


MNS32 
MN48 
MN49 
MP20A 
MP20B 


TZ VTZZV VZ2ZZZ 
OU AUD UN nn 


ZZZVU ZZZUZ vzvzY Jvzvz zvvuvz zz 


A OU UN U  n 


VVUUUV VUUVU VUUUV ZZZZ2Z VZZVUU ZZUVU ZUZ777 
DOOON DODOO HDHOOPO nouwuvun nonnn ouvnn hou 


DVOPYy ph nou 
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max | max |max| max | max max min | max 

60V| 30V| 5V| 300MA|200C! 200MWF 200M| 8P 100MN 
40V| 15V| 4V| 200MA| 200C| 200MWF 500M| 4P 40/120 
60V|  60V| 6V| 50MA]|200C| 200MWF 60M 6P 175MN 
30V] 15V) 2V] 40MA)200C! 200MWF 1G 1P 50MN 
60V|  40V| 5V| 600MA]|200C| 200MWF 200M| 8P 40/120 
60V| 40V| 5V| 600MA|200C| 200MWF 200M| 8P 100MN 
60V| 40V| 6V| 200MA]| 200C! 200MWF 250M|  4P 50/150 
60V| 40V| 6V| 200MA]|200C! 200MWF 250M| 4P 100MN 
40V| 40V| 6V| 200MA|200C| 200MWF 200M 5P 50/150 
40V| 40V| 6V]| 200MA]200C| 200MWF 250M|  5P 100MN 
20V|] 12V] 4V| 50MA|200C| 200MWF! 1600M| 2P5 40/200 
15V| 15V] 4V| 30MA|200C! 200MWF 2G| 2P5 30/150 
: ; . ; J . CHIP VERSIONS 2NXXXX 
60V| 30V| 5V| 500MA | 150€ 1WF 350M|  4P5 75MN 
75V]  40V| 5V| 500MA! 150C 1WF 350M|  4P5 75MN 
40V| 15V] 4V| 500MA|150C| 720MWF 450M|  4P 40MN 
60V|  40V| 5V] 600MA! 150C 1WF 350M!  6P 75/100 
60V| 60V| 5V| 600MA| 150C 1WF 350M 6P 75/100 
40V|  40V| 5v 1A| 150C| 1200MWF]| 190MTP|  10P 20MN 
60V| 40V| 5v 1A|150C! 1400MWF| 275MTP| 5P1 25MN 
70V] 50V] 5V 1A| 150C| 1400MWF| 250MTP| 5P1 30MN 
40V| 40V| 5V|1500MA | 150C| 1400MWF| 275MTP| gp 30MN 
60V|] 40V| 6V| 200MA| 150C| 720MWF 250M 4 75MN 
40V| 40V| 5V| 200MA| 150C| 720MWF 200M|  4P5 75MN 
40V|  40V| 5V]| 200MA| 150C| 720MWF 200M|  4P5 7OMN 
30V| 30V| 4V| 200MA| 150C| 720MWF 200M|  4P5 70OMN 
25V| 20V] 5V| 50MA|135C| 225MWF 8P 150MN 
25V| 20V| 4V| 50MA]|135C| 225MWF à 6P 150MN 
12V! 10V|] 4V| 200MA| 135C| 225MWF 400M|  6P 30MN 
8v 8V| 4V| 200MA| 135C| 225MWF 400M 5P 30MN 
20V| 12V| 3V] 40MA|135C| 225MWF 700M|  3P 25MN 
30V] 20V| 5V| 200MA|135C| 225MWF 5P 20MN 
80V| 20V! 5V| 200MA| 135C| 225MWF | 5P 30MN 
8v SV 10MA| 135C! 225MWF|  1200M|  0P6 20MN 
8v 5V 10MA| 135C| 225MWF|  1200M| 0P55 20/125 
8v 5V 10MA | 135C| 225MWF|  1200M| oP8 20MN 
av sv| . 10MA| 135C| 225MWF|  1200M| oP8 20MN 
30V| 15V| 3V| 50MA| 135C| 225MWF 600M| 1P7 20MN 
60V| 45V| 6V| 50MA!135C| 225MWF 60M| 6P 100MN 
60V| 30V| 5V]| 300MA| 135C| 225MWF 200M| &P 100MN 
40V| 15V| 4V| 200MA| 135C| 225MWF 500M|  4P 40/120 
60V|] 60V| 6V| S50MA|135C| 225MWF 60M 6P 175MN 
80V| 15V] 3V| 40MA|135C| 225MWF 1G 1P 30MN 
60V|  40V] 5V] 600MA | 135C! 225MWF 200M|  8P 100MN 
40V] 20V| 5V| 200MA| 135C| 225MWF 350M| 8P 50/200 
15V|] 12V| 4V] 250MA| 135C| 225MWF 700M|  6P 30MN 
60V| 60V| 3V| 50MA!135C| 225MWF 40M 4 150MN 
60V|  60V! 3V! 50MA|135C! 225MWF 40M 4P 300MN 
60V| 40V| 6V| 200MA| 135C| 225MWF 250M|  4P 50/150 
60V] 40V| 6V]| 200MA| 135C| 225MWF 300M 4P 100MN 
40V|. 40V| 5V| 200MA| 135C| 225MWF 200M|  4P5 50/150 
40V] 40V| 5V]| 200MA|135C| 225MWF 250M|  4P5 100MN 
sv 3V|] 3V] 30MA]|135C| 225MWF|  1600M 2P 100MN 
15V 8V| 3V| 30MA)135C| 225MWF|  1600M 2P 30/200 
15V| 15V| 4V| 30MA! 135C| 225MWF 2G| 2P5 30/150 
159V| 10V| 3V| 20MA|:135C| 225MWF 1G| 1P5 25/300 
15V 135C| 225MWF 500M . 
15V 135C|  225MWF 500M 

8av| . : | 135C| 225MWF 500M| . ; 
15V| 10V| 3V| 15MA]| 135C| 200MWF 1G 1P 25/300 
40V 20V! 150MA| 85C| 380MWF 15MN 
40V 20V| 150MA| 85C| 380MWF 30MN 
40V 20V| 150MA| 85C| 380MWF 60MN 
40V 40V| 250MA| 85C| 125MWF 4M 40TP 
80v 3A| 85C 45WC 40/80 
40V 3A| 85C 45WC 300K 20/60 
40V 3A| 85C 45WC 300K 25/90 
40V 3A| 85C 45WC 100K 35/120 
30V 3A! 85C 45WC 30/100 
40V 3A| 85C 45WC 30/100 
30ov| . 3A!| 85C 45WC 30/70 
40V|  30V| . 3A| 100C 63WC : 75/250 
8ov| . 40V 3A| 95C 90WC 100K 60/140 
30V| 20V] 30V| 300MA| 85C| 150MWF 2M 50/150 
S0V| 20V| 30V| 300MA| 85C| 150MWF| 1500K 80/200 


hFe 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 

MOT 

MOT ; 
ELO | ACY17 
ELO | ACY17 


pour or [rue Cou ee 


2N505 


2N350 
2N376 
2N376 


2N689 
2N618 
2N1188 
2N1188 


TYPE 


MP20D 
MP20E 
MP20G 
MP20V 
MP25 


MP25A 
MP25B 
MP26 

MP26A 
MP26B 


MP35 
MP36A 
MP37 
MP37A 
MP37B 


MP38 
MP38A 
MP39 
MP39B 
MP40 


MP40A 
MP41 
MP41A 
MP42 
MP42A 


MP42B 
MP104 
MP110 
MP110B 
MP110-B 


MP110-G 
MP110-O 
MP110-R 
MP110-Y 
MP110B-B 


MP110B-G 
MP110B-R 
MP111 
MP111A 
MP111B 


MP112 
MP113 
MP113A 
MP114 
MP115 


MP116 
MP249 
MP259 
MP260 
MP261 


MP277 
MP278 
MP279 
MP280 
MP281 


MP282 
MP500 
MP501 
MP502 
MP503 


MP504 
MP506 
MP507 


VEs 
max 


222 222 


ic 


P.TOT 


max 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


150MWF 
90WC 
25WC 
25WC 
25WC 


25WC 
25WC 
25WC 
25WC 
25WC 


25WC 
170WC 
170WC 
170WC 
170WC 


170WC 
170WC 
170WC 
170WC 

85WC 


85WC 
85WC 
85WC 
255WC 
255WC 


255WC 
255WC 
255WC 
106WC 
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Cos 
max 


{T 
min 


500K| 170P 
1M| 170P 
1200K| 170P 


AS 2N1529 TO 


hFE | 


pour 
hFE 


15/45 
15/45 
35/105 
9IMN 
9/45 


15/100 
50/100 
15/30 
15/30 
15/30 


30/60 
30/60 
30/60 
100MN 
100MN 


100MN 
30/60 
30/60 
30/60 
30/60 


50/100 
50/100 
50/100 
50/100 

SOMN 


50MN 
50MN 
50MN 
15MN 
15MN 


20MN 
20MN 
20MN 
75MN 
2N1560 


ic 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


ADZ12 
ADZ12 


ADZ12 


2N1 100 
2N1100 
2N1100 


2N1100 
2N1100 


2N1100 
2N1166 


2N1166 
2N1166 
2N1166 


IC 
Equ. Equ. 
pour or [ras EUR. USA 


hFE 


VeB P.T0T ÎT Co8 


.[ Boît. |Broch. max Imax| max max min | max 


MP1612 P G |TO3 |LO5 100V] 100V| 2v 20A | 110C 85WC 25/100 MOT 

MP1612A P G |TO3 |LO5 140V] 140V)] 2V 20A | 110C 85WC 25/100 MOT 

MP1612B P G |TO3 |LO5 160V| 160V] 2V 20AÀ | 110C 85WC 25/100 MOT | 

MP1613 P G |TO3 |LO5 100V 75V| 50V 7A| 110C 85WC . : 40MN MOT | ASZ15 
MP2000A P G |TOS |Lo5 60V 30V! 2v 25A | 110C 106WC 200K | 25MN MOT : 

MP2060 PG LO5 40V 25V| 20V 7A| 110C 85WC 30/150 MOT | ASZ16 

MP2061 PG LO5 60V 45V | 20V 7A| 110C 85WC 30/150 MOT | ASZ16 

MP2062 PG LOS 75V 6OV | 20V 7A| 110C 85WC 30/150 MOT | ASZ15 

MP2063 P G LOS 40V 25V | 20V 7A| 110C 85WC : : 30/150 MOT | ASZ16 
MP2100A P G LOS 80V 6oV| 2v 25A | 110C 106WC 200K 3 25MN MOT | ASZ15 
MP2137-46 P G LO5 . À . $ . AS 2N2137 TO 2N2146 MOT 

MP2200A P G LO5 100V 80V| 2V 25A | 110C 106WC 200K : 25MN MOT 

MP2300A P G LO5 120V! 100V| 2V 25A | 110C 106WC 200K ; 25MN MOT 

MP2357-59 P G LO5 : AS 2N2357 TO 2N2359 MOT 

MP2400A P G LOS 140V] 120V| 2v 25A | 110C 106WC 200K . 25MN MOT 

MP2526-28 P G LO5 AS 2N2526 TO 2N2528 MOT 

MP2832-34 P G LOS AS 2N2832 TO 2N2834 MOT 

MP3611-18 P G LO5 : ï : à AS 2N3611 TO 2N3618 MOT ; 

MP3730 P G LO5 200V 2V 6A | 110C S6WC 1M - 15MN MOT | AU113 

MP3731 P G LO5 320V 2V 10A | 110C 56WC 1M ; 15MN MOT | AU112 
MP4048-53 P G L13 AS 2N4048 TO 2N4053 MOT 

MP4276-83 P G LO5 AS 2N4276 TO 2N4283 MOT 

MP5435-40 P G LOS AS 2N5435 TO 2N5440 MOT 

MP5692-96 P G LO5 £ ë - AS 2N5692 TO 2N5696 MOT ï 

MP8111 NS L67 60V 60V| 7V]|1200MA | 150C 3WC 100M . 30/60 MCE | BD169 

MP8112 NS L67 60V 6OV! 7V]1200MA) 150C 3WC 100M 50/120 MCE | BD169 

MP8113 NS L67 60V 60V| 7V]1200MA | 150C 3WC 100M 100MN MCE | BD169 

MP8121 NS L67 35V 35V| 7V|1200MA | 150C 3WC 100M 20/60 MCE | BD169 

MP8122 NS L67 35V 35V| 7V]1200MA| 150C 3WwC 100M 50/120 MCE | BD169 

MP8123 NS L67 35V 35V| 7V|1200MA | 150C SWC 100M 100MN MCE | BD169 

MP8131 NS L67 20V 20V| 5V|1200MA | 150C 3WF 20/75 MCE 

MP8132 NS L67 20V 20V| 5V]|1200MA| 150C SWF 60/120 MCE 

MP8133 NS L67 20V 20V] 5V]|1200MA| 150C 3WF 100MN MCE 

MP8134 NS L67 20V 20V| 5V|1200MA | 150C SWF 150MN MCE 

MP8135 NS L67 20V 20V| 5V]|1200MA| 150C SWF 250MN MCE 

MP8136 NS L67 20V 20V| 5V]1200MA| 150C SWF 30/280 MCE : 

MP8211 NS L43 60V 60V| 7V|1500MA| 150C 5WwC 100M 30/60 MCE | BDY78 

MP8212 NS L43 60V 60V| 7V]1500MA | 150C SWC 100M 50/120 MCE | BDY78 

MP8213 NS L43 60V 60V| 7V|1500MA| 150C 5WC 100M 100MN MCE | BDY78 

MP8221 NS L43 35V 35V| 7V]1500MA| 150C 5WC 100M 20/60 MCE | BDY78 

MP8222 NS L43 35V 35V| 7V]|1500MA| 150C 5WC 100M 50/120 MCE | BDY78 

MP8223 NS L43 35V 35V| 7V]1500MA| 150C 5WC 100M 100MN MCE | BDY78 

MP8231 NS LO5 20V 20V| 4V]1200MA| 175C SWC 100M 30/75 MCE 

MP8232 NS LO5 20V 20V| 4V]1200MA | 175C 5SWC 100M 60/120 MCE 

MP8233 NS LOS 20V 20V! 4V}1200MA | 175C SWC 100M 100MN MCE 

MP8234 NS Los 20V 20V| 4V)1200MA | 175C 5WC 100M 150MN MCE 

MP8235 NS LO5 20V 20V} 4V]|1200MA | 175C SWC 100M 250MN MCE à 

MP8511 PS L67 60V 60V| 7V]1200MA | 150C 3WC 50M 30/60 MCE | BD140 

MP8512 PS L67 60V 60V] 7V!1200MA | 150C 3WC 50M 50/120 MCE | BD140 

MP8513 PS L67 60v 60V| 7V]|1200MA | 150C 3WC 50M 100MN MCE | BD140 

MP8521 PS L67 35V 35V] 7V]|1200MA| 150C 3WC 50M 20/60 MCE | BD140 

MP8522 PS L67 35V 35V| 7V]1200MA | 150C 3WC 50M 50/120 MCE | BD140 

MP8523 PS L67 35V 35V| 7V|1200MA | 150C 3WC 50M 100MN MCE | BD140 

MP8531 PS L67 20V 20V| 5V]|1200MA| 150C 3WF 20/75 MCE : 

MP8532 PS L67 20V 20V] 5V]1200MA| 150C 3WF 60/120 MCE 

MP8533 PS L67 20V 20V| 5V]1200MA| 150C 3WF 100MN MCE 

MP8534 PS L67 20V 20V] 5V!1200MA| 150C 3WF 150MN MCE 

MP8535 PS L67 20V 20V| 5V]|1200MA| 150C 3WF 250MN MCE 

MP8536 PS L67 20V 20V] 5V}1200MA| 150C 3WF 30/280 MCE 3 

MP8611 PS L43 60V 60V| 7V]|1500MA| 150C 5SWC 50M 30/60 MCE | BDX16 

MP8612 PS L43 60V 60V| 7V]|1500MA| 150C SWC 50M 50/120 MCE | BDX16 

MP8613 PS L43 60v 60V! 7V}1500MA| 150C SWC 50M 100MN MCE | BDX16 

MP8621 PS L43 35V 35V| 7V]|1500MA | 150C 5SWC 50M 20/60 MCE | BDX14 

MP8622 Ps L43 35V 35V! 7V|1500MA | 150C 5WC 50M 50/120 MCE | BDX14 

MP8623 PS L43 35V 35V| 7V]1500MA| 150C SWC 50M 100MN MCE | BDX14 
MPM5006 NS 40V| . 100MA - 310MWF : 1P6 30MN . : à 
MPQ918 NS NOS5 5 . : 150C ; ; : à MOT | PLASTIC MHQ918 
MPQ1000 NS NO5 40V 20V] 4V] 500MA| 150C| 1250MWF 175M 8P SOMN MOT . . 
MPQ1050 NS NOS5 50V 30V| 5V 1A| 150C| 1700MWF 200M|  10P 40MN MOT . . 
MPQ2221 NS NO5 150C . ; 5 : MOT |PLASTIC tds 
MPQ2222 NS NO5 150C MOT | PLASTIC MHQ2222 
MPQ2369 NS NOS 150C MOT | PLASTIC MHQ2369 
MPQ2483 NS NO5 150C MOT | PLASTIC MHQ2483 
MPQ2484 NS NOS 150C MOT | PLASTIC MHQ2484 
MPQ2906 PS NO5 150C MOT | PLASTIC ES 
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max] max 
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fT 
min 
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ic 


pour 
hFE 


FCT | FAB 


Equ. Equ. 
EUR. USA 


MPQ2907 
MPQ3303 
MPQ3467 
MPOQ3546 
MPQ3725 


MPQ3725A 
MPQ3762 
MPQ3798 
MPQG3799 
MPQ6001 


MPQ6002 
MPQ6100 
MPO6100A 
MPS494 
MPS404A 


MPS536 
MPS650 
MPS651 
MPS706 
MPS706A 


MPS708 
MPS750 
MPS751 
MPS753 
MPS834 


MPS835 
MPS918 
MPS929 
MPS930 
MPS930A 


MPS2218 
MPS2218A 
MPS2219 
MPS2219A 
MPS2221 


MPS2221A 
MPS2222 
MPS2222A 
MPS2369 
MPS2484 


MPS2711 
MPS2712 
MPS2713 
MPS2714 
MPS2715 


MPS2716 
MPS2894 
MPS2906 
MPS2907 
MPS2907A 


MPS2923 
MPS2924 
MPS2925 
MPS2926 
MPS3013 


MPS3390 
MPS3391 
MPS3391A 
MPS3392 
MPS3393 


MPS3394 
MPS3395 
MPS3396 
MPS3397 
MPS3398 


MPS3402 
MPS3403 
MPS3404 
MPS3405 
MPS3414 


MPS3415 
MPS3416 
MPS3417 
MPS3563 
MPS3565 
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5V 1A 
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5V | 1500MA 


4V]| 500MA 
6V| 50MA 


5V| 100MA 
5V| 100MA 
5V| 200MA 
5V| 200MA 
SV] 100MA 


5V| 100MA 
4V| 200MA 
5V| 350MA 

600MA 
5V| 600MA 


5V| 100MA 
5V| 100MA 
5V| 100MA 
5V| 100MA 

500MA 


5V} 100MA 
5V| 100MA 
5V]| 100MA 
5V]| 100MA 
5V! 100MA 


5V] 100MA 
5V| 100MA 
5V| 100MA 
5V]| 100MA 
5V] 100MA 


5V| 500MA 
5V] 500MA 
5V| 500MA 
5V| 500MA 
5V| 500MA 


5v| 500MA 
5V| 500MA 
sv| 500MA 
2V| 50MA 
eV | 100MA 
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135C 
135C 
135C 
135C 
135C 


1250MWF 


2500MWF 


2500MWF 
1700MWF 


310MWF 
310MWF 


625MWF 
625MWF 
625MWF 
310MWF 
310MWF 


310MWF 
625MWF 
625MWF 
350MWF 
310MWF 


310MWF 
310MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


800MWF 
500MWF 
800MWF 
500MWF 
360MWF 


360MWF 
625MWF 
360MWF 
310MWF 
S00MWF 


310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 


310MWF 
300MWF 
360MWF 
625MWF 
625MWF 


200MWF 
200MWF 
200MWF 
310MWF 


310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 


310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 
310MWF 


S60MWF 
560MWF 
S60MWF 
S60MWF 
500MWF 


S00MWF 
S00MWF 
S00MWF 
310MWF 
360MWF 
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250M 
140M 


120M 
140M 


200M 
200M 


600M 
250M 


8% 


20P 
20P 


1P2 
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1P7 


75/225 
180MN 
75/225 
180MN 
75/225 


180MN 
75/225 
180MN 
20/200 
110MN 


300MA 
100MA 


100MA 
500MA 


12MA 
12MA 


20MA 
500MA 
500MA 
10MA 
10MA 


10MA 
SC0OMA 
500MA 
10MA 
10MA 


10MA 

3MA 
1OUA 
10UA 
1CUA 


1MA 
1MA 
1MA 


1MA |! 


150MA 


150MA 
10MA 
150MA 
10MA 
1OUA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
30MA 
150MA 
10MA 
150MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
300MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
2MA 
2MA 


2MA 
2MA 
2MA 
8MA 
2MA 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


GES 
GES 
GES 
GES 
GES” 


GES 
MOT 
GES 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
GES 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 
MOT 
MOT 


MOT 
MOT 
MOT 


| 
PLASTIC MHQ2907 


PLASTIC MHQ3467 
PLASTIC MHQ3546 


PLASTIC MHQ3798 
PLASTIC MHGQ3799 
PLASTIC MHQ6001 


| 
PLASTIC MHQ6002 
PLASTIC MHQ6100 
PLASTIC MHQ6100A 


BC350A | 2N3905 
BC350A | 2N3905 
8sx33 |2N731 


BSX33 2N731 
BSX20 2N2369 


. 2N753 
BSX20 2N2369 


BSX20 2N2369 
BFX73 2N918 


2N929 
2N930 
BC487B |2N6016 
BSx20 |2N2369 
2N2484 
8C347A |2N3903 
BC347A | 2N3903 
BSx20 |2N2369 


BSX20 2N2369 


BC347A | 2N3903 
BC347A | 2N3903 

2N2894 
8C327 |2N6015 
8C347A | 2N3903 
BC349 |2N3904 


BC349 2N3904 
2N3903 
BC387 2N4401 


BC349 2N3904 
BC349 2N3904 
BC349 2N3904 
BC349 2N3904 
2N3903 


2N3903 
2N3903 
2N3903 
2N3903 
2N3903 


2N3402 
2N3403 
2N3404 
2N3405 
2N3414 


2N3415 
2N3416 
2N3417 


MOT |BFx73 |2N918 


GES 


ic 


Vcs Vce | Ves ic T P.ToT fT Co8 


Equ. 
+ [Broch} max | max [max] max |max| max min | max pour | FCT ne | EUR. 


FE 


MPS3566 NS |TO92 |L14 40V 30V| 6V] 500MA} 150C| 350MWF 40M : 150MN 10MA | AMG | GES 

MPS3567 N S |TO92 |L14 80V 40V| 5V] 500MA| 150C| 350MWF 60M]| 20P 40/120| 150MA| AMG | MOT 2N3567 
MPS3568 NS |TO92 |Li4 80V 60V| 5V] 500MA]| 150C| 350MWF 60M|  20P 40/120| 150MA| AMG | MOT 2N3568 
MPS3569 NS |TO92 |L14 80V 40V| 5V] 500MA| 150C| 350MWF 60M|  20P 100MN|  150MA| AMG | MOT 2N3569 
MPS3638 P S |TO92 |L14 25V 25V] 4V]| 500MA]| 100C| 310MWF 100M|  20P 20MN| 300MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS3638A PS |TO92 |Li4 25V 25V| 4V| 500MA| i00C| 310MWF 150M|]  10P 100MN 50MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS3639 PS |TO92 |L14 6v 6V| 4V] 80MA]|125C| 200MWF 500M|  3P5 30/120 10MA| VLS | MOT BSW25 | 2N3546 
MPS3640 PS |TO92 |L14 12V 12V| 4V| 80MA]|135C| 310MWF 500M|  3P5 30/120 10MA | VLS | MOT BSW25 | 2N3546 
MPS3641 NS |TO92 |Li4 60V 30V] 5V| 500MA| 150C| 500MWF 250M 8P 40/120| 150MA! RMG | MOT 2N3641 
MPS3642 NS |TO92 |L14 60V 45V| 5V 1A| 150C|  600MWF 250M 8P 40/120| 150MA | AMG | NAT 

MPS3644 P S |TO92 |L14 45V 45V| 5V 1A| 150C!  600MWF 200M 8P 100MN|  150MA]| AMG | NAT 

MPS3645 PS |TO92 |L14 60V 60V| 5V 1A] 150C|  600MWF 200M 8P 100MN | 150MA | AMG | NAT ; : 
MPS3646 NS |TO92 |L14 40V 15V| 5V]| 500MA]| 125C| 500MWF 350M 5P 30/120 30MA| VLS | MOT | BSX20 2N2369 
MPS3691 NS |TO92 |L40 35V 20V! 6V] 500MA]| 150C! 350MWF 200M : 40/160 10MA | AMG | GES 2N3691 
MPS3692 N S |TO92 |L40 35V 20V| 6V] 500MA]150C| 350MWF 200M : 100MN 10MA | AMG | GES 2N3692 
MPS3693 NS |TOS2 1L14 45V 45V! 4V]| 200MA]| 135C! 310MWF 200M| 3P5 40/160 10MA| VLA | MOT BSW64 | 2N2222A 
MPS3694 NS |TO92 |L14 45V 45V| 4V] 200MA]| 135C| 310MWF 200M| 3P5 100MN 10MA| VLA | MOT BSW64 | 2N2222A 
MPS3702 PS |/T092 |Lt4 40V 25V] 5V| 200MA| 135C| 310MWF 100M]|  12P 60/300 50MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS3703 PS |TO92 |L14 50V 30V| 5V| 200MA] 135C| 310MWF 100M ; 30/150 50MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS3704 NS |TO92 |Li4 50V 30V| 5V} 600MA| 135C| 310MWF 100M] 12P 100MN S0MA | AMG | MOT |BCW36 | 2N3704 
MPS3705 NS |TO92 |L14 50V 30V| 5V]| 600MA)} 135C| 310MWF 100M|  12P 50/150 50MA | AMG | MOT |BCW36 | 2N3704 
MPS3706 NS |TO92 |L14 40V 20V!] 5V| 600MA]| 135C| 310MWF 100M|  12P 30/600 50MA | AMG | MOT |BCW36 | 2N3704 
MPS3707 NS |TO92 |L14 30V 30V| 6V| 30MA]|135C| 310MWF : : 100MN 100UA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS3708 NS |TO92 |L14 30V 30V| 6V] 30MA)135C| 310MWF : à 45/660 1MA| ALG | MOT |BC347A |2N3903 
MPS3709 NS |TO92 |L14 30V 30V| 6V|] 30MA)|135C| 310MWF : ï 45/165 1MA! ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS3710 NS |TO92 |L14 30V 30V] 6V|] 30MA|135C| 310MWF ; : 90/330 1MA| ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS3711 N S |TO92 |L14 30V 30V| 6V] 30MA]|135C| 310MWF ; : 180MN 1MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS3721 NS |TO92 |L14 25V 25V| 5V] 100MA]| 135C| 310MWF 200M 4P 60/660 2MA! ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS3725 NS |TO92 |L14 70V 50V| 6V 1A| 150C| 625MWF 300M|  10P 60/150| 100MA | RMS | MOT | BCW36 | 2N4401 
MPS3826 NS |TO92 |L14 60V 45V] 4V] 100MA] 135C| 310MWF 200M 4P 40/160 10MA | ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS3827 NS |TO92 |L14 60V 45V mn] 100MA | 135C!  310MWF 200M 4P 100MN 10MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS3866 NS |TO92 |L14 55V 30V| 3V] 400MA] 150C| 625MWF 500M 3P 10/200 50MA | UMP | MOT : 
MPS3900 NS |TO92 |L40 18V 18V| 5V| 100MA]| 100C| 360MWF 80M]|  12P 250MN 2MA| ALG | GES 2N3900 
MPS3900A N S |TO92 |L40 18V 18V! 5V| 100MA]| 100C| 360MWF 80M| 12P 250MN 2MA| ALG | GES 2N3900A 
MPS3901 N S |TO92 |L40 18V 18V| 5V]| 100MA]| 100C| 360MWF 80M|  12P 350MN 2MA| ALN | GES 2N3901 
MPS3903 NS |TO92 |L14 60V 40V| 6V]| 200MA] 150C| 600MWF 200M 4P 50/150 10MA | ALS | NAT 

MPS3904 NS |TO92 |L14 60V 40V| 6V]| 200MA| 150C| 600MWF 200M 4P 100MN 10MA| RLS | NAT 

MPS3905 P S |TO92 |L 4 40V 40V| 5V]| 200MA]| 150C| 600MWF 200M|  4P5 50/150 10MA | RLS | NAT 

MPS3906 PS |TO92 |L14 40V 40V| 5V]| 200MA| 150C| 600MWF 250M|  4P5 100MN 10MA | RLS | NAT 

MPS4123 NS |T092 |Li4 40V 30V] 5V] 200MA| 150C| 625MWF 100M 4 50/150 2MA| ALN | MOT 

MPS4124 NS |TO92 |L14 30V 25V| 5V] 200MA] 150C|] 625MWF 170M 4P 120/360 2MA| ALN | MOT 

MPS4125 PS |TO92 |L14 30V 30V| 4V]| 200MA]| 150C| 625MWF 150M|  4P5 50/150 2MA! ALN | MOT 

MPS4126 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V] 200MA]150C| 625MWF 170M|  4P5 120/360 2MA]| ALN | MOT | 
MPS4248 P S |TO92 |Li4 40V 40V| 5V]| 100MA| 125C| 200MWF 40M 6P 50MN!  10OUA| ALN | MOT ° 2N4248 
MPS4249 P S |TO92 |L14 60V 60V! 5V] 100MA] 125C| 200MWF 100M 6P 100MN iMA| ALG | MOT ; 2N4249 
MPS4250 P S |TO92 }L14 44 40V| 5V| 100MA] 125C| 200MWF 100M 6P 100MN 1MA! ALG | MOT . 2N4250 
MPS4250A PS |TO92 |Li4 60V 60V| 5V : 125C| 625MWF : 6P 250/700| 100UA) ALN | MOT : . 
MPS4257 P S |TO92 |L14 2 6V| . 100MA | 150C ; + 500M 6P 3OMN 50MA| ULS | MOT ; 2N5771 
MPS4258 PS |TO92 |L14 : 12V| . 100MA | 150C ; 700M 6P 30MN S0MA| ULS | MOT à 2N5771 
MPS4274 NS |[TO92 |L14 30V 12V| 4V| 100MA]| 125C| 200MWF 400M 4P 35/120 10MA| VLS | MOT | BSX20 2N4274 
MPS4275 N S |TO92 |L14 40V 15V| 4V]| 100MA)| 125C| 200MWF 400M 4P 30/120 10MA| VLS | MOT | BSX20 2N4275 
MPS4354 PS |TO92 |Li4 60V 60V| 5V| S50MA]|135C| 310MWF 100M]|  30P 50/500 10MA| ALG | MOT |BC350A | 2N3905 
MPS4355 PS |TO92 |L14 60V 60V| 5V| 50MA]|135C| 310MWF 100M|  30P 100MN 10MA| ALG | MOT |BC350A | 2N3905 
MPS4356 PS |TO92 |Li4 80v 80V] 5V| 50MA]| 135C| 310MWF 100M}  30P 50/250 10MA| ALG | MOT |BC350A | 2N5400 
MPS4888 PS |TO92 |L14 150V| 150V] 6V! 100MA| 150C! 625MWF 160M 4P 40/400 10MA | TVM | MOT | 2N4888 
MPS4889 PS |TO92 |L14 150V| 150V|] 6V]| 100MA]| 150C| 625MWF 40M 4P 60/300 10MA | TVM | MOT . 2N4889 
MPS5127 NS |TO92 |L14 20V 12V| 3V| 100MA]| 125C| 200MWF 150M]|  3P5 15/300 2MA| ALG | MOT | 2N5127 
MPS5128 NS |TO92 |L14 15V 12V| 3V] 500MA]| 125C| 200MWF 150M|  10P 35MN 50MA | AMG | MOT ; 2N5128 
MPS5129 NS |TO92 |L14 15V 12VI 3V]| 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  10P 35MN 50MA | AMG | MOT ; 2N5129 
MPS5131 NS |TO92 |Li4 20V 15V| 3V]| 200MA]| 150C| 625MWF 100M 6P 30/500 10MA| ALG | MOT : 2N5131 
MPS5132 NS |[TO92 |L14 20V 20V| 6V] 200MA]| 150C| 350MWF 200M 3P 30/400 10MA| RLG | MOT : 2N5132 
MPS5133 NS |TO92 |L14 20V 18V| 8V| 5OMA)150C| 360MWF 40M ; 60MN| 1800UA| ALN | GES 4 - 
MPS5134 NS |TO92 |L14 20V 10V] 3V| 100MA]| 150C| 625MWF 250M 4P 20/150 10MA| VLS | MOT . 2N5134 
MPS5135 NS TO92 |L14 30V 25V| 4V] 200MA] 150C| 625MWF 40M| 25P 50/600 10MA! ALG | MOT . 2N5135 
MPS5136 NS |TO92 |L14 30V 20V| 3V] 500MA]| 150C| 625MWF 40M| 35P 20/400!  150MA! AMG | MOT | 2N5136 
MPS5137 NS |TO92 |Li4 30V 20V| 3V]| 500MA]| 150C| 625MWF 40M| 35P 20/400|  150MA| AMG | MOT ; 2N5137 
MPS5138 P S [TO92 |L14 30V 30V| 5V| 100MA)\ 150C| 625MWF 40M 7P 50/800|  100UA| ALN | MOT 2N5138 
MPS5139 P S :TO92 !L14 20V 20V| 5V| 100MA):150C| 625MWF 300M 5P 40MN 1MA| ALG | MOT : 2N5139 
MPS5142 PS |TO92 |L14 20V 20V| 4V| 500MA| 150C 625MWF | 100M|  10P 30MN 50MA | AMG | MOT ; 2N5142 
MPS5143 PS |TO92 |Li4 20V 20V| 4V]| 500MA| 150C| 625MWF 100M'  10P 3SOMN 59MA | AMG | MOT ; 2N5143 
MPS5172 NS |TO92 |L14 25V 25V| 5V| 100MA]| 135C| 310MWF 100M|  10P 100MN 10MA]| ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS5179 NS |TO92 !L14 20V 12VI 2V| 50MA!|150C| 200MWF 900M 1R 25/250 SMA| ULA | MOT : : 
MPS5551 | NS |TO92 |L14 180V| 160V| 6V| 600MA! 150C| 350MWF 100M 6P 80/250 10MA | RMH | MOT . 2N5551 
MPS5855 | PS |Tos2 L14 60V 60V] 5V 1A| 150C| 625MWF 15M}| 100P 50/300|  150MA| AMG | MOT : 2N5855 
MPS5856 | NS [ose L14 80v 60V] 5V 1A] 150C; 625MWF cs) RE] 50/300 50MA | AMG | MOT . 2N5856 
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MPS5857 PS |TO92 |Li4 80v 80V] 5V 1A|1150C| 625MWF 15M]| 100P 50/300| 150MA | AMG | MOT 2N5857 
MPS5858 N S |TO92 |L14 80V 80V| 5V 1A|150C| 625MWF 200M}!  12P 50/300 50MA | AMG | MOT 2N5858 
MPS6076 P S |TO92 |Li4 25V 25V|] 5V] 100MA! 150C| 360MWF 100M|  13P 100MN 10MA| ALG | GES 2N6076 
MPS6172 P S |TO92 |Li4 25V 25V| 5V]| 100MA]| 150C| 350MWF 60M] 13P 100MN 10MA| ALG | MOT 

MPS6507 NS |TO92 |L14 30V 20V| 3V] 100MA] 135C| 310MWF 700M| 2P5 25MN 2MA| ULA | MOT | BFY90 2N2857 
MPS6511 N S |TO92 |L14 30V 20V| 3V] 100MA| . 310MWF . 2P5 25MN 10MA| TIA | MOT |BF173 

MPS6512 NS |TO92 |L14 40V 30V| 4V] 100MA] 135C] 310MWF 125M 5 50/100 2MA| ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS6513 NS |TO92 |L14 40V 30V] 4V] 100MA]| 135C| 310MWF 125M 4P 90/180 2MA| ALG | MOT |BC347A |2N3903 
MPS6514 N S |TO92 |L14 40V 25V| 4V]| 100MA]| 135C| 310MWF 200M 4P 150MN 2MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6515 NS |TO92 |L14 40V 25V| 4V] 100MA]| 135C| 310MWF 200M 4P 250MN 2MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6516 PS |TO92 |Li4 40V 40V| 4V]| 200MA]| 135C! 310MWF 100M 4 30MN|  100MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6517 PS |TO92 |Li4 40V 40V| 5V]| 200MA]| 135C| 310MWF 100M 4 6OMN|  100MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6518 P S |TO92 |L14 40V 40V] 4V] 200MA]| 135C| 310MWF 150M 4P 150MN 2MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6519 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V] 100MA1|135C| 310MWF 200M 4 150MN 2MA| ALG | MOT | BC350A | 2N3905 
MPS6520 NS |TO92 |Li4 40V 25V| 4V] 100MA] 135C| 310MWF 200M 4 200MN 2MA | ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6521. N S |TO92 |L14 40V 25V| 4V] 100MA] 135C| 310MWF 200M 4 300MN 2MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6522 P S |TO92 |Li14 25V 25V|] 4V] 100MA]| 135C| 310MWF 170M 4P 100MN|  100UA| ALN | MOT | BC352B | 2N3906 
MPS6523 PS [TO92 |Li4 25V 25V| 4V| 100MA] 135C| 310MWF 170M 4P 300MN 2MA| ALN | MOT |BC352B | 2N3906 
MPS6530 NS |TO92 |L14 60V 40V] 5V] 600MA | 135C| 310MWF 200M 5P 40/85|  100MA | AMG | MOT | BC387 2N4401 
MPS6531 NS |TO92 |L14 60V 40V| 5V! 600MA| 135C| 310MWF 200M 5P 90/150| 100MA| AMG | MOT | BC387 2N4401 
MPS6532 N S |TO92 |L14 50V 30V| 5V]| 600MA]| 135C| 310MWF 200M 5P 30MN|  100MA| AMG | MOT | BC387 2N4401 
MPS6533 PS |TO92 |L14 40V 40V| 4V]| 600MA]| 135C| 310MWF 130M 6P 40/120| 100MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6533M PS |TO92 |L14 40V 40V| 4V]| 600MA]| 175C| 625MWF 130M 8P 40/120| 100MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6534 PS |TO92 |L14 40V 40V] 4V] 600MA] 135C| 310MWF 130M 6P 90/270| 100MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6534M PS |TO92 |Li4 40V 40V]| 4V]| 600MA]| 175C| 625MWF 130M 8P 90/270| 100MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6535 PS |TO92 |Lt4 30V 30V| 4V]| 600MA | 135C| 310MWF 130M 6P 30MN|  100MA | AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6535M P S |TO92 |Li4 30V 30V| 4V]| 600MA]| 175C| 625MWF 130M 8P 30MN|  100MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6539 N S |TO92 ]|L16 20V 20V] 3V] 50MA]|135C| 310MWF 500M|  OP7 20MN 4MA | FVG | MOT | BF200 

MPS6540 N S |TO92 |L16 30V 30V] 4V| 5S0OMA]135C| 310MWF 350M | - 0P65 25MN 2MA| FVG | MOT | BF200 

MPS6541 NS |TO92 |L14 30V 20V! 4V] 50MA]|150C| 600MWF 600M}|  1P7 25MN 4MA| VLA | NAT 

MPS6542 N S |TO92 |L16 30V 20V] 3V] 100MA]|135C| 310MWF 700M|  1P5 25MN 2MA| FVG | MOT | BF200 

MPS6543 NS |TO92 |L16 35V 25V] 3V] S50MA]|135C| 310MWF 750M 1P 25MN 4MA | TUO | MOT | BF183 

MPS6544 NS |[TO92 |L16 60V 45VI 4V] 50MA]|135C| 310MWF - 0R65 20MN 30MA| TIA | MOT |BF173 

MPS6545 NS |TO92 |L16 60v 45V| 4V] 50MA!|135C| 310MWF - 0R58 20MN 30MA| TIA | MOT | BF173 

MPS6546 NS |TO92 |L16 35V 25V| 3VI 50MA]|135C| 310MWF 600M | OR45 20MN 2MA| FVG | MOT | BF200 

MPS6547 NS |TO92 |L16 35V 25V|] 3V] S50MA]|135C| 310MWF 600M | OR35 20MN 2MA| FVG | MOT | BF200 

MPS6548 NS |TO92 |L16 30V 25V| 3V] S50MA]|135C| 310MWF 650M|  OP7 25MN 4MA| TUO | MOT | BF183 

MPS6552 NS |TO92 |L14 35V 25V| 6V] 600MA]| 135C| 310MWF 30M| 12P 100MN 1MA| AMG | MOT 

MPS6553 NS |TO92 |L14 35V 25V| 6V]| 600MA| 135C| 310MWF 30M| 12P 100MN 1MA| AMN | MOT 

MPS6554 NS |TO92 |L14 35V 25V| 6V}| 600MA|135C| 310MWF 30M| 12P 200MN 1MA| AMG | MOT 

MPS6555 NS |TO92 |L14 35V 25V] 6V] 600MA'135C, 310MWF 30M], 12P 200MN 1MA | AMG | MOT ù ; 
MPS6560 NS |[TO92 |L14 25V 25V| 4V] 600MA]| 135C| 500MWF 60M| 30P 50/200! 500MA| AMG | MOT | BC387 2N4401 
MPS6561 NS |TO92 |L14 20V 20V| 4V] 600MA] 135C|  500MWF 60M]|  30P 50/200| 350MA| AMG | MOT | BC387 2N4401 
MPS6562 PS |TO92 |L14 25V 25V| 4V] 600MA| 135C| 500MWF 60M] 30P 50/200| 500MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6563 PS |TO92 |L14 20V 20V] 4V| 600MA]|135C| 500MWF 60M| 30P 50/200| 350MA| AMG | MOT | BC388 2N4403 
MPS6564 NS |TO92 |L14 45V 45V] 5V| 100MA]| 135C| 310MWF 200M 4 25MN 10MA| ALG | MOT |BC347A | 2N3903 
MPS6565 NS |TO92 |L14 60V 45V| 4V] 200MA]| 135C| 310MWF 200M 4P 40/160 10MA| ALG | MOT | BC347A | 2N3903 
MPS6566 NS |TO92 |L14 " 60V 45V| 4V] 200MA]| 135C| 310MWF 200M 4P 100MN 10MA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6567 NS |TO92 |L16 40V 40V| 5V|] 50MA]|135C| 310MWF 5 OR7 25MN 10MA| FVG | MOT | BF200 

MPS6568 NS |TO92 |L16 20V 20V| 3V] S50MA]|135C| 310MWF 375M|  OP5 20/200 4MA| VLA | MOT |BF167 

MPS6568A N S |TO92 |L14 20V 20V| 3V| 5SOMA!135C| 310MWF 375M| 0P65 20/200 4MA| VLA | MOT | BF167 

MPS6569 NS |[TO92 |L16 20V 20V| 3V] 50OMA]135C! 310MWF 300M|  O0P5 20/200 4MA| VLA | MOT |BF184 

MPS6569A NS |TO92 |L14 20V 20V| 3V] 50MA]|135C! 350MWF 300M|  OPS5 20/200 4MA| VLA | MOT | BF184 

MPS6570 NS |TO92 |L16 20V 20V| 3V] S50MA] 135C| 310MWF 300M] OP5 20/200 4MA| VLA | MOT | BF184 

MPS6570A NS |TO92 |L14 20V 20V| 3V] 50MA)!135C| 350MWF 300M|  OPS5 24/240 4MA| VLA | MOT | BF184 

MPS6571 N S |TO92 |L14 20V 20V| 3V] SOMA]135C! 310MWF 100M SP 250MN|  100UA| ALN | MOT | BC349 2N3904 
MPS6572 N S |TO92 |L14 20V 20V| . SOMA | 150C|  350MWF 90M]|  12P 250MN|  100UA| ALN | MOT 

MPS6573 NS |TO92 |Lt4 35V 35V| . S0MA | 150C|  600MWF 100M}  12P 200MN 10MA| ALG | NAT 

MPS6574 N S |TO92 |Li4 35V 35V| . SOMA | 150C!  600MWF 100M|  12P 100MN 1MA| ALG | NAT 

MPS6575 NS |TO92 |L14 45V 45V| . SOMA | 150C!  600MWF 100M|  12P 200MN 10MA| ALG | NAT 

MPS6576 | NS |TO92 |L14 45V 45V| . S0MA | 150C|  600MWF 100M]|  12P 100MN 1MA! ALG | NAT 

MPS6579 NS |TO92 |L16 20V ; 3V| 50MA]| 150C| 350MWF 200M|  OPS 20MN 20MA| FVG | MOT 

MPS6580 PS |TO92 |L16 30V 25V| 3V] S50MA!150C| 350MWF 250M|  OPS 20MN 2MA| FVG | MOT 

MPS6590 NS |TO92 |L14 80V 80V| . 250MA | 150C|  350MWF 60M| 12P 40MN 10MA| AMG | MOT 

MPS6591 NS |TO92 !L14 s0V 50V| . 250MA | 150C| 354MWF 60M| 12P 40MN 10MA| AMG | MOT 

MPS6595 NS |[TO92 |L14 20V 12VI 3V| 150MA] 150C! 625MWF iG|  OoP9 110TP 10MA| ULA | MOT 

MPS6601 NS |TO92 |L14 25V 25V] 4V 1A| 150C| 625MWF 100M}  30P SOMN|  100MA} AMG | MOT 

MPS6602 NS |TO92 |L14 40V 30V| 4V 1A| 150C 625MWF | 100M]  30P SOMN|  100MA! AMG | MOT 

MPS6651 NS |TO92 |Li4 25V 25V| 4V 1A|150C| 625MWF 100M]|  30P 50MN|  100MA| AMG | MOT 

MPS6652 NS |TO92 |Li4 40V 30V| 4V 1A| 150C| 625MWF 100M]|  30P 5SOMN!  100MA | AMG | MOT 

MPS6714 N S |TO92 |Li4 40V 30V| 5V 1A| 150C 1WF : 30R 50/250 1A| AMG | MOT 

MPS6715 NS |TO92 |L14 50V 40V| 5V 1A| 150C 1WF : 30R 50/250 1A| AMG | MOT 

MPS6716 NS |TO92 |L14 60v 60V| 5V] 500MA| 150C 1WF - 30R 50/250| 250MA| AMG | MOT 

MPS6717 NS |TO92 |L14 80V 80V| 5V]| 500MA | 150C 1WF : 30R 50/250| 250MA! AMG | MOT 

MPS6724 NS |TO92 |L14 50V 40V | 12V 1A| 150C WF 100M!  10R 4K/40K 1A! AMD | MOT 
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fT 

min 
100M| 10R 4K/40K 
30R 50/250 
30R 50/250 
30R 50/250 
30R 50/250 
50M 3R 40/200 
50M 3R 40/200 
50M 3R 40/200 
; ' 30MN 
100M| OR65 40MN 
; ; 100/300 
200M 4P 250MN 
150M 6P 100MN 
150M| 25P| 100/300 
150M 8P 100MN 
150M 8P 100MN 
100M| 10P 50MN 
100M|  10P 5S0MN 
30M 5P 100MN 
50M 4P 40MN 
125M|  10P 20KMN 
125M|  10P 5KMN 
125M|  10P 10KMN 
100M 4 200MN 
800M 4P 25/250 
100M| . 800MN 
125M 4P 40/400 
125M 10KMN 
125M 10KMN 
125M 10KMN 
125M 10KMN 
125M! . 10KMN 
50M 3P 40MN 
50M 4 50/200 
20M 40M 
20M| . 50MN 
50M|  12P S0OMN 
50M|  12P 50MN 
125M 20KMN 
125M 20KMN 
125M| . 20KMN 
100M 5P 50KMN 
100M 5P 75KMN 
125M 4P 40/400 
125M 10KMN 
125M 10KMN 
125M| . 10KMN 
50M 6P 25MN 
50M 8P 30/150 
CHIP VERSION MPSAXXXX 
40M 20MN 
40M 20MN 
60M 50MN 
100M 1KMN 
100M 80MN 
100M 50MN 
40M 20MN 
40M 20MN 
40M 20MN 
100M 1KMN 
100M 80MN 
100M| . S0MN 
375M|  OP5 20/200 
80M|  1P6 30/120 
80M|  1P6 30/150 
400M|  OR3 20MN 
500M|  OR3 20MN 
650M|  0P7 60MN 
650M|  OP7 60MN 
800M|  OP9 25/250 
300M| OP65 45MN 
400M| 0OP65 25MN 
400M| OP36 30MN 
300M| OP65 20/200 

300M| OP65 
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BFX29 
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BC350A 
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BF491 
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BF259 
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BF173 
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BF200 
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BF184 
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BF200 
BF184 
BF184 


2N4401 
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2N3904 
2N2857 
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2N3903 


2N2905A 
2N2905A 


2N3905 


2N6517 
2N6517 
2N6517 


2N6520 
2N6520 
2N6520 


Vce | Ve |. P.ToT 


Equ. 

max |max| max i FCT (re ER 
MPSH32 NS |Tog2 |L16 4ov| 3ov| avl 5omAl135c| 500MWwF|  300M| op22| 27/200!  4MA| TiG | MOT |8F167 
MPSH33 NS |TO92 |L14 gov| 3ov| 3vl . |150C| 300MWF|  500M| op3 20MN| 2500UA| ULA | MOT 
MPSH34 NS |rog2 |L16 45sv| 45v| 4v| 100MA!135C| 500MWF|  500M| oP32 15MN|  20MA| TIA | MOT | BF173 
MPSH37 NS |TO92 |L16 4ov| 4ov| 5v| 100MA|135C| 310MWF|  300M| oR7 25MN| 5MA| FVG | MOT | BF184 
MPSH54 p S |TO92 |L14 gov| gov| 4V| 100MA| 135C| 300MWF 80M| 1P6|  30/120| 1500UA| FVG | MOT 
MPSHS5 ps |ITog2 |L14 gov| aov| 4v| 100MA| 135C| 300MWF gomM| 1P6|  30/150| 1500UA| FVG | MOT 
MPSH81 p S ITOg2 |L16 2ov| 20ov! 3v! . |150C| 350MWF|  650M| oPgs 60MN| 5MA| ULA | MOT 
MPSH83 PS |[Tos2 |L14 3ov| 3ov! 3v| 100MA|150C| 625MWF|  600M| oP3 20MN| 2S00UA| ULA | MOT 
MPSH85 p S [TO92 |L14 aov| 3ov| 3v| . |150C| 350MWF|  350M| 0om2 20MN| 2500UA| VLA | MOT . 
MPSK20 NS [TO |L14 | À | | MOT [KIT OF 3 X MPSA20 

| 

MPSK21 NS |[Trog2 |L14 : , . | . , [MOT [KIT OF 5 X MPSA20 
MPSK22 NS |TO9 |L14 , , | 3 . | MOT |KIT OF 9 X MPSA20 
MPSK70 p S [TO92 |L14 | , | | | | MOT |KIT OF 3 X MPSA7O 
MPSK71 p S |[TO92 |L14 . 1 | : .… | MOT [KIT OF 5 X MPSA70 
MPSK72 p S [TO92 |L14 : | | | | | | ._ | MOT |KIT OF 9 X MPSA7O 
MPSLO1 NS |rog |L14 140V| 120vV| 5v| 600MA! 135C| 310MWF 6oM| ap 50/300!  10MA| ALH | MOT | BF257 
MPSLO1A NS |[TO92 |L14 140V| 140V| 5V| 150MA| 150C| 625MWF 60M| &P| 50/300| 10MA| TVM | MOT 
MPSLO1B N S [TO92 |L14 170V| 170V| 5V| 150MA| 150C| 625MWF 60M| g8P| 50/300|  10MA| TVM | MOT 
MPSLO7 p S [TO |L14 evl 6vl 4v| eomAl135C| 310MWF|  500M| 3P|  30/120|  10MA| ULS | MOT | | 
MPSLO8 p S [TO92 |L14 sovl 12V| 4vl 8omAl135c| 310MWF|  700M| 3P|  30/120|  10MA| ULS | MOT |BSW25  |2N3546 
MPSL51 p S [Too |L14 10ov| 100v| 4v| 600MA| 135C| 310MWF 6omM| gpl 40/250| 50MA| ALH | MOT |BFW43 | 2N5401 
MPSM83 PS| . à | 3ov| . .. |150C| 350MWF| 600M| oR3 20MN| 2500UA| VLA | MOT À 
MPSU01 NSIxi7 |L35 gov| 30ov| . |1500MA| 135C ewc 50M|  30P 50MN 1A| AMG | MOT |BD169  |2N4923 
MPSUO1A NSIx17 |L35 sov|  40V| 5Vv| 1500MA | 135C gWC 5oM|  30P 50MN 1A| AMG | MOT |BD169  |2N4923 
MPSU02 NS Ix17 |L35 gov| 40V| 5v| 800MA| 135C ewc| 150M| api  50/300| 150MA| AMG | MOT |BD169 |2N4923 
MPSU03 NSsx17 |L35 120V| 120V| 5v 1A| 135C gwc| 100M| 12P 40MN|  10MA| ALE | MOT | BD232 
MPSU04 NSIx17 |L35 18ov| 180v| 5v 1A | 135C gwc|  100M| 12P 40MN| 10MA| ALE | MOT | BD232 
MPSU05 NS Ix17 |L35 6ov| 6ov| 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 80/125| 50MA| AMH | MOT |BD237  |2N4923 
MPSU06 .NSIxi7 |L35 gov| 8ov| 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 80/125|  50MA| AHG | MOT |BD237  |2N4923 
MPSU07 NSIx17 |L35 100V| 100V| 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 60/110| 50MA| AMH | MOT |BD237 | 2N4923 
MPSU10 Nsixi7 |L35 30ov| 300ov| av| 500MA| 135C 1WE 60M| . 25MN 1MA| ALE | MOT | BD232 
MPSU31 N S |TO202 | L35 6svV| . 3v| 500MA| 150€ 1WF 40P 10MN| _100MA | RMP | MOT 
MPSU45 NS |xi7 |L35 sov| 40V| 12V 2A | 150C 1WF| 100M| 6P|  25KMN| 200MA| AHD | MOT . . 
MPSU51 PS Ix17 |L35 3ov| 30V! . | 1500MA| 135C gwc 50M| 30P 50MN 1A| AMG | MOT |BD140  |2N4920 
MPSUS51A PS |x17 |L35 sov| 4ov| 5v|1500MA| 135C awc 50M| 30P 5OMN 1A| AMG | MOT |BD140 | 2N4920 
MPSU52 Ps |x17 |L35 éov| 4ov| 5v| 800MA| 135C ewc| 150M| gpl  50/300! 50MA| AMG | MOT |BD140 |2N4920 
MPSU55 PS Ix17 |L35 6ov| 6ov! 4v 2A | 135C 1WF 50M| . 80/160|  50MA| AMH | MOT |BD238  |2N4920 
MPSU56 PS |xX17 |L35 8ov| 8ov| 4Vv 2A | 135C 1WF 50M| . 80/160| 50MA| AMH | MOT |BD238 | 2N4920 
MPSU57 PS |x17 |L35 100V| 100V| 4v 2A | 135C 1WE 50M| . 60/140|  50MA| AMH | MOT |BD238 | 2N4920 
MPSU60 PS |x17 |L35 30ov| 300v| 5v| 500MA| 135C 1WF 60M| . 25MN 1MA| ALE | MOT . , 
MPSU95 ps |x17 |L35 sov|  40v| 12v 2A | 135C 1WF| 150M| . 25KMN| 200MA| ALA | MOT 
MPSUCXXXX |. . | . . | . . | CHIP VERSION MPSUXXX . .. [MOT 
MPSWO1 NS |TO® |L14 | 3ov| . 1A| 150C 1WF 50M| . 50MN 1A| AHG | MOT 
MPSWOIA | NS |TO92 |L14 | 4ov| . 1A| 150€ 1WF 50M| . 50MN 1A| AHG | MOT 
MPSWO5 NS [TO92 |L14 . éov| . | 250MA| 150€ 1WF 50M| . 80MN| 50MA| AMG | MOT 
MPSW06 NS |TO9 |L14 . gov| . | 250MA| 150€ 1WF 50M| . 80MN| 50MA| AMG | MOT 
MPSWO7 NS |TO92 |L14 . 100V| . | 250MA| 150€ 1WF 50M| . 80MN| 50MA| AMH | MOT 
MPSW10 NS [TO92 |L14 . 300v| . | 50MA| 150€ 1WF 45M| . 40MN|  30MA| ALE | MOT 
MPSW13 NS |[TO® |L14 | 30V| . | 200MA! 150C 1WF|  125M| . 10KMN| _100MA| AMD | MOT 
MPSW14 NS |TOg2 |L14 . 3ov| . | 200MA| 150€ 1WF| 125M| . 20KMN| _100MA| AMD | MOT 
MPSW42 NS |Tog2 |L14 . 30ov! . | 50MA| 150€ 1WF 50M| . 40MN|  30MA| ALE | MOT 
MPSW43 NS |[TO9 |L14 200V| . | 50MA! 150C 1WF 50M| . 50/200|  30MA| ALH | MOT 
MPSW45 NS |TO92 |L14 | 40V| . 1A | 150C 1WF| :100M| . 25KMN|  200MA| AMD | MOT 
MPSW45A | NS |TO92 |L14 | sov| . 1A | 150C 1WF. 100M! . 15KMN|  500MA| AMD | MOT 
MPSWS1 ps [TO |L14 30v| . 1A| 150C 1WF 50M| . 50MN 1A| AHG | MOT 
MPSWS1A | PS |TO92 |L14 , 4ov| . 1A | 150€ 1WF 50M| . 50MN 1A| AHG | MOT 
MPSW55 PS |[TO92 |L14 | éov| . | 250MA| 150€ 1WF 50M| . 80MN| 50MA| AMG | MOT 
MPSW56 ps |[Trog2 |L14 . gov| . | 250MA| 150C 1WF 50M| . 80MN| 50MA| AMG | MOT 
MPSW57 | PS |Tog2 |L14 .. | 10ovl . | 250MA! 150c| 1WF|  50M| . |  8oMN|  50MA| AMH | MOT 
MPSW60 [PS ed Li4 l 20] | SIMS 150C 1WF 60M| . 30MN 30MA| ALH | MOT 
MPSW63 | Ps |Too2 [Le sov| 200MA | 150€ 1WF| 125M| . 10KMN| 100MA| AMD | MOT 
MPSW64 ! PS |TO92 |L14 30V 200MA | 150C 1WF| 125M| 20KMN| _100MA | AMD | MOT 
mpswa2 | PS |TOg2 |L14 30ov| . | 50MA| 150€ 1WF 50M| . 25MN|  30MA| ALE | MOT 
MPSW93 : | PS |Tog2 |L14 200V| . | 50MA| 150€ 1WF 50M| . 30/160|  30MA| ALH | MOT | 
MQ930 NS |[TO8 |No5 QUA | MOT 2N930 x4 
MQgg2 p s |Tog6 |Nos QUA | MOT 2N982 x4 
MQ1120 N S |TO86 |No5 | QUA | MOT 2N1120 xd 
MQ1129 NS |To86 |Nos QUA |MOT|  2N1129 xd 
MQ2218 N S |TO86 |Nos QUA | MOT 2N2218 x4 
MQ2218A NS |[TO8 |Nos QUA | MOT PNEU x4 
MQ2219 NS |[TO86 |No5 QUA | MOT 2N2219 x4 
MQ2219A N S |TO86 |NO5 | | QUA | MOT 2N22119A xd 
MQ2369 NS |TO86 |No5 | . | . QUA | MOT 2N2369 x4 
MQ2484 NS |[TO86 |N05 . . | : QUA | MOT 2N2484 x4 
MQ2904 P S |TO86 | Nos | | | | QUA | MOT ne x4 
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MQ2904A P S |[TO86 |No05 ; . QUA | MOT 2N2904A x4 
MQ2905 | P S |TO86 É . | | | : a er 2N2905 x4 
MQ2905A P S |TO86 |N05 2 . QUA | MOT 2N905A x4 
MQ3251 P S |TO86 |No05 : : QUA | MOT 2N3251 xd 
MQ3467 P S |TO86 |N05 | ; QUA | MOT 2N3467 x4 
MQ3725 NS |[TO86 |N05 7 . QUA | MOT 2N3725 x4 
MQ3762 P S |TO86 |N05 ) . QUA | MOT 2N3762 x4 
MO3798 P S |TO86 |N05 : ; QUA | MOT 2N3798 x4 
MQ3799 P S |TO86 |No5 ‘ . QUA | MOT 2N3799 x4 
MQ3799A P S |TO86 |N05 : | QUA | MOT 2N3799A x4 
MQ6001 NP S |TO86 |N05 60V| 30V| 5V! 500MA]|200C| 600MWF 170M| 5P6 40/120| 150MA] QUA | MOT| T1,2=N T3,4=P 
MQ6002 NP S |TO86 |N05 6oV| 30VI 5V| 500MA| 200C| 600MWF 170M|  5P8 100MN| 150MA| QUA | MOT| T1,2=N T2,3=P 
MQ7001 P S |TO86 |NO5 50V| 30V] 5V| 600MA]|200C| 600MWF 160M| 5P8 70OMN| 150MA| QUA | MOT : ; 
MQ7003 P S |[TO86 |N05 50V| 40V| 5V| 50MA|200C| 600MWF 350M|  2P5 30MN|  10MA| QUA | MOT 

MQ7004 NS |TO86 |N05 30V| 13V| 4V| 200MA]|200C| 600MWF 350M| 2P5 30MN| 10MA| QUA | MOT 

MQ7007 N S |[TO86 |N05 50V|  40V| 5V| 200MA]| 200C| 600MWF 300M 4 30MN| 10MA]| QUA | MOT ; ; 
MQ7021 NP S|TO86 |NO5 50V| 40V| 5V| 50MA|200C| 600MWF 160M 6P 50MN| 10MA| QUA | MOT! T1,2=N T3,4=P 
MRF207 NS |[TO39 |LO4 36V| 18V| 4V| 400MA| 200C| 3500MWC 5MN| 100MA! VMP | MOT . ’ 
MRF208 NS |x28 |x28 36V| 18V| 4V 2A | 200C 37WC 5MN| 250MA! VHP | MOT 

MRF209 NS |x28 |x28 36V| 18V| 4V 4A | 200C 50WC SMN| 500MA! VHP | MOT 

MRF212 NS ; | 36V| 16V) 4v 2A | 150C 37WC . 5/150| 250MA| VHP | MOT 

MRF215 NS |X64 |X64 36V| 18V| 4V! 2500MA | 200€ 31WC 70P 5MN| 500MA| VHP | MOT 

MRF216 NS IX64 |X64 36v| 18V| 4v 6A | 200C 75WC 170P 5MN 1A| VHP | MOT 

MRF221 NS |X57F |MOi 36V| 18V! 4V]| 2500MA | 200C 31WC 85P 5MN| 500MA| VHP | MOT 

MRF222 NS |X57F |M01 36V| 18V|] 4v 4A | 200€ 65WC 85P 5MN 1A| VHP | MOT 

MRF223 NS |X57F |Mo1 36V| 18V| 4v 4A | 200C 65WC 85P 5MN 1A| VHP | MOT 

MRF224 NS |X57F |MOi 36V| 18V| 4V 6A | 200C 65WC 85P 5MN 1A! VHP | MOT 

MRF225 NS |TO39 |LO4 36V| 18V| 4V| 250MA| 200C| 3500MWC 8P 15/150| 100MA| VMP | MOT 

MRF226 NS Ix28 |x28 36V| 18V| 4V| 2500MA | 200€ 45WC 5MN| 250MA| VHP | MOT 

MRF227 NS |TO39 |LO4 36V| 16V| 4V| 400MA| 200€ 35WC 20/200! 100MA| VMP | MOT 

MRF229 NS |TO39 |LO04 36V] 18V] 4V] 500MA | 200C 5WC 25P SMN]| 250MA| VMP | MOT 

MRF230 NS |TO39 |LO4 36V| 18V| 4V| 500MA| 200€ 5WC 25P 250MA . VMP | MOT 

MRF231 NS |x28 |x28 36v| 18V| 4v 1A | 200C 10WC 25P 250MA . VMP | MOT 

MRF232 NS |X28 |x28 36V| 18V| 4v 2A | 200C 20WC 55P 10MN| 500MA| VHP | MOT 

MRF233 NS |x28 |Xx28 36V| 18V] 4V|3500MA| 200€ 50WC 100P 5SMN 1A| VHP | MOT 

MRF234 NS |X28 |Xx28 36V| 18V! 4v 4A | 200C 70WC 100P 5MN 1A| VHP | MOT 

MRF237 NS |[TO39 |LO4 36V|] 13V| 4V| 640MA| 200€ 8WC 5MN| 250MA| VMP | MOT 

MRF238 NS |Xx28 |x28 36ev| 18V| 4v 4A | 200C 65WC 5MN 1A| VHP | MOT 

MRF243 NS |X57F | 36V| 18V| 4v 15A | 200C 175WC 10/150 5A| VHP | MOT 

MRF244 NS |X64 |X64 36v| 18V| 4v 20A | 200€ 250WC 10/150 5A| VHP | MOT 

MRF245 NS |X64 |X64 36V] 18V| 4V 20A | 200C 250WC . 10/150 5A| VHP | MOT 

MRF304 NS |X64 X64 60V 33V| 4V 2A | 200C 30WC 21P 10/100 500MA | UHP | MOT 

MRF305 NS |IX64 |x64 60V| 33V| 4v 2A | 200€ 70WC 40P 10/100| 500MA| UHP | MOT 

MRF306 NS |X64 |X64 6ov| 33V| 4V 2A | 200C 146WC 40P 10/100 1A| UHP | MOT 

MRF309 NS |x64 |x64 60V| 33V| 4v 2A | 200€ 146WC : UHP | MOT 

MRF313 NS . : 4V| . . | 150MA| 200C| 2500MWC ; ; UMP | MOT 

MRF314 NS |X57F |MOi 65V| 35V| 4V]| 3400MA | 150C 82WC 20/80| 1500MA| UHP | MOT 

MRF315 NS |X57F |Mo1 65V| 35V| 4V 4A | 150C 110WC 20/80 2A| UHP | MOT 

MRF316 NS Ix64 |x64 65V| 35V| 4v gA | 150C 220WC 20/80 4A! UHP | MOT 

MRF317 NS |X64 |x64 65V| 35V| 4v 12A | 150C 270WC 20/80 5A | UHP | MOT 

MRF321 NS |X54D |Moi 6ov| . . | 1100MA| 200€ 27WC . UHP | MOT 

MRF323 NS |X54D | Moi 60v| . . | 2200MA | 200€ 55WC . UHP | MOT 

MRF325 NS |x64 |Xx64 6ov| . . | 3400MA | 200€ 82WC . UHP | MOT 

MRF326 NS |X64 |X64 6ov| . . | 4500MA | 200€ 11OWC . UHP | MOT 

MRF327 NS |IX64 |X64 60v| . . 9A | 200C 250WC : UHP | MOT 

MRF328 NS |IX64 |X64 6ov| . 6 9A | 200C| 270WC ! ; UHP | MOT 

MRF331 NS |X54D |Moi 6ov| . . | 1100MA | 150C 27WC ; . UMP | MOT 

MRF340 N S |TO220 | L32 35V| 35v| . 1A| 150C 15WC . . VMP | MOT 

MRF342 N S |TO220 | L32 35V| 35V| . |2200MA| 150C 55WC . : ; VHP | MOT 

MRF401 NS |X28 |x28 30V| 30V| 4V]| 3300MA | 200C 50WC | 65P 10MN 1A| RHP | MOT 

MRF402 NS |[TO39 |LO4 36V| 18V! 4V| 500MA| 175C 1WF 5MN| 250MA}| RMP | MOT 

MRF404 N S |[TO39 |LO4 6ov| 30V! 3V| 500MA| 175C 1WF 10MN| 40MA| RMP | MOT 

MRF406 NS |X57F |Moi 40V| 20V| 4v 4A | 175C 80WC 10MN 1A| RHP | MOT 

MRF420 NS |X57F |Moi 45V| 20V| 4v 10A | 175C 150WC ; À 10MN 5A| RHP | MOT 

MRF421 NS |X57F |Moi 45V| 20V| 3v 20A | 175C 200WC Ë . on 5A| RHP | MOT 

MRF422 NS |X57F |Moi 85V| 40V| 3v 20A | 175C 290WC 10MN 5A| RHP | MOT 

MRF426 NS |X57F |Moi 35v| 35v| . 3A | 175C 70WC 5 RHP | MOT 

MRF427 NS |x28 |x28 110V] 65V| 4v 6A | 175C 80WC 15/90| 500MA| RHP | MOT 

MRF428 NS J . 110V] 55V| 4V 20A | 175C 320WC 10MN 5A| RHP | MOT 

MRF432 PS |X57F |MO1 36V| 18V| 4V|2500MA| 175C 20WC 15MN| 500MA| RHP | MOT 

MRF433 NS |X57F |Mot 36V] 18V| 4V|2500MA| 175C 20WC 15MN| 500MA| RHP | MOT 

MRF449 NS |X57F |MOt 40v| 20V| 4v 8A | 175C 60WC 10MN 1A| RHP | MOT 

MRF450 NS |X57F |Mot 40V| 20V|] 4V]|7500MA | 175C 115WC | 10MN tA| RHP | MOT 

MRF452 NS IX57F |MO1 45V 25V: 4V 12A | 175C 150WC | 20/150 1A| RHP | MOT 

MRF453 NS |X57F |Moi 30v| 18V! 4v 15A | 150C 175WC | 10/150 5A| RHP | MOT 
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MRF454 NS |X57F |MOt 45V| 25V| 4V|  20A|150C| 250WC 10/150 5A| RHP | MOT 
MRF455 NS |X57F |MO1 30V| 18V| 4Vv 15A| 175C|  175WC 10/150 5A| RHP | MOT 
MRF458 NS |X57F |MO1 36v| 18V| 4v 10A| 175C|  175WC 10/150 5A| RHP | MOT 
MRF460 NS |X57F |MO1 40V| 20V} 4Vv 15A| 175C|  175WC 20MN 1A| RHP | MOT 
MRF463 NS |X57F |MO1 65V| 35V| 4v 175C|  250WC 10MN| 500MA| RHP | MOT 
MRF464 NS |X57F |MO1 65V| 35V| 4v 175C| 250WC| . : 10MN| 500MA| RHP | MOT 
MRF472 N S |TO126 |L70 65V| 30V| 3v 1A| 150C 10WC| . ; 20/100| 500MA| RHP | MOT 
MRF475 N S |TO220 | L32 48V| 18V| 4v 4A | 150C 10WC| . : 30MN| 500MA| RHP | MOT 
MRF476 N S |TO220 | L32 36V| 18V| 4v 1A| 150C 10WC| . x 10MN| 250MA| RHP | MOT 
MRF485 N S |TO220 | L32 35V| 35V| . 1A| 150C 30WC RHP | MOT 
MRF501 NS |TO72 |LO6 25V| 15V| 3V| 50MA|150C| 500MWF|  600M| . 30/250 1MA| VLA | NAT 
MRF502 NS |TO72 |LO6 35V| 15V| 3V| 50MA|150C| 500MWF|  800M| . 40/170|  1MA| VLA | NAT 
MRF515 N S |TO39 |L04 35V| 25V| 3V| 150MA]| 175C| 2500MWC|  . UMA | MOT 
MRF517 NS |TO39 |LO4 35V| 25V| 3V| 150MA| 175C| 2500MWC| 2200M| . : . | UMA | MOT 
MRF519 NS |TO39 |LO4 35V| 25V| 3V| 250MA| 150C 3WC| 2200M| . 40/200|  80MA| UMA | MOT 
MRF525 NS |[TO39 |LO4 35V| . . | 150MA| 175C| 2500MWC ; : . | UMA | MOT 
MRF531 NS |TO39 |LO4 100V| 100v| av] . |175C 25WC| . 25MN|  5MA|] . |MOT 
MRF603 NS |X28 |Xx28 36V| 18V| 4v 2A | 200C Z0WC| . à 5MN| 500MA| VMP | MOT 
MRF604 NS |TO4 |Lo1 40V| 20V| 2V| . |175C| 2500MWC|  800M| . 20/100| 50MA| VMP | MOT 
MRF607 NS |TO39 |LO4 36V| 16V| 4V| 330MA| 200C| 3500MWC 15P| 20/50]  50MA| VMP | MOT 
MRF618 NS |X64 |x64 36V| 16V| 4V|2500MA| 200C 45WC| . 65P| 30/200 1A| UHP | MOT 
MRF619 NS |X64 |X64 36V| 16V] 4V 6A| 200C 45WC 65P| 30/200 1A| UHP | MOT 
MRF620 NS |X64 |X64 36V| 16V| 4v 8A| 200C|  115WC 85P| 30/150 4A| UHP | MOT 
MRF621 NS |X64 |X64 36V| 16V| 4v 11A| 200C|  146WC 130P 10MN 5A| UHP | MOT 
MRF629 NS |TO39 |LO4 36V 4V | 400MA | 200C 5WC 6P 20MN| 100MA| UMP | MOT 
MRF641 NS |X64 |X64 36V av 3A 50WC UHP | MOT 
MRF644 NS |X64 |x64 36V av 6A TITWC UHP | MOT 
MRF646 NS |X64 |X64 36V 4V 8A 175WC UHP | MOT 
MRF648 NS |X64 |X64 sv| . av 10A| . 233WC : UHP | MOT 
MRF817 NS |X54D |MO1 36V| 16V] 4V| 400MA| 200€ 5WC 6P 5/150|  50MA| UMP | MOT 
MRF818 NS |X54D |MO1 36V| 16V| 4V| 1500MA| 200€ 15WC 15P|  40/200| 100MA| UMP | MOT 
MRF823 NS |X64 |x64 36V| 16V| 4V|1500MA| 200€ 15WC 20/150| 200MA| UHP | MOT 
MRF824 NS |X64 |X64 36V| 16V| 4V|2500MA| 200C 37WC 20/150|  500MA| UHP | MOT 
MRF825 NS |X64 |X64 36V| 16V] 4v 6A | 200C 85WC| . : 10/150 4A| UHP | MOT 
MRF835 NS |X64 36V| 16V| 4V 4A | 175C 5oWC| . . 10MN 1A| UHP | MOT 
MRF840 N S |SPEC 36V| 16V| 4V|1700MA| 150C 30WC UHP | MOT 
MRF842 N S |SPEC 36V| 16V| 4V|3500MA| 150C 60WC UHP | MOT 
MRF844 N S |SPEC 36V| 16V| 4v 7A| 150C|  115WC UHP | MOT 
MRF846 NS |SPEC | . 36V| 16V| 4v 9A| 150C|  150WC | UHP | MOT 
MRF902 NS |X39 |x39 25V . |  30MA]150C| 400MWF|  4500M SLA | MOT 
MRF904 N S |TO72 |LO9 25V . |  30MA|175C| 200MWF|  3500M SLA | MOT 
MRF905 NS |TO4 |LO1 35V . | 150MA| 175C| 2500MWC| 2200M SLA | MOT 
MRF912 NS |x39 |x39 20V . |  50MA|175C| 500MWF 5G| . : SLA | MOT 
MRF914 NS |TO72 |LO9 20V . | 40MA|175C| 200MWF| 4500M| . 6 : SLA | MOT 
MRF962 NS |X39 |x39 20V . | 100MA| 150C| 750MWF| 4500M SLA | MOT 
MRF965 NS |TO46 |LO1 20V . | 100MA| 175C| 750MWF|  4500M ULA | MOT 
MRF2001 N S |X79D |M08 45V . | 250MA| 175C TWC SMP | MOT 
MRF2001B | NS |X82D |M10 45V . | 250MA | 175C TWC SMP | MOT 
MRF2005 NS |X79D |Mo8 45V 1A| 175C 25WC SMP | MOT 
MRF2005B | NS |X82D |M10 45V | 1A| 175C 25WC SMP | MOT 
MRF2010 NS |X79D |Mo8 45V 2A| 175C 35WC SHP | MOT 
MRF2010B | NS |X82D |M10 45V| . 2A| 175C 35WC : : SHP | MOT 
MRF5174 NS |X54D |Mo1 60V| 33V| 4V| 500MA} 200C 5WC 5 8P|  10/100| 100MA| UMP | MOT 
MRF5175 NS |X54D |MO1 60V| 33V| 4v 1A | 200C 12WC| . 15P| 10/100| 250MA| UHP | MOT 
MRF5176 NS |X54D |MO1 60V| 33V| 4v 2A | 200C 30WC 25P|  10/100| 500MA| UHP | MOT 
MRF5177 NS | . 60V| 35V| 4v 4A | 200C 5&WC ; 50P|  10/100| 100MA| UHP | MOT 
MRF8003 NS |TO39 |LO4 5ov| 30V| 3V| 500MA| 175C IWF| 20MN|  100MA| RMP | MOT 
MRF8004 NS |TO39 |LO4 60vV| 3oV| 3v 1A | 200C sWC ; 10MN | 400MA| RMP | MOT 
MRFCXXXX : . , | CHIP VERSION MRFXXXX ._ [MOT 
MT146 NS |X31 |L68 20V| 20V| 4V| 50MA|150C| 50MWF| 150M|  4P|  80/550| 200UA| ALN | MCE 
MT200 PS |x31 |L68 20V| 20V| 5V| 50MA|150C|  50MWF 90M| 50/400|  200UA| ALN | MCE 
MTO0404 PS |X31 |L68 25V| 25V| 4V| 600MA| 165C| 100MWF| 150M| 12P|  30/300|  50MA| RMG | MCE 
MTO404-1 PS |X31 |L68 40V| 30V| 5V| 600MA| 165C| 100MWF| 200M| 12P|  30/200|  50MA| RMG | MCE 
MT0404-2 PS |X31 |L68 40V| 30V| 5V| 600MA| 165C| 400MWF| 200M|] 10P|  75/300|  50MA| RMG | MCE 
MTO411 PS |X31 |L68 60V| 45V| 6V| 100MA| 165C| 100MWF| 100M| 10P|  100MN 1MA| ALG | MCE 
MTO412 PS |X31 |L68 60V| 45V| . | 100MA| 165C| 100MWF| 100M| 10P|  200MN 1MA| ALN | MCE 
MTO413 PS |x31 |L68 40V| 25V| 5V| 100MA]| 165C| 100MWF| 100M| 10P|  60/180 1MA| ALG | MCE 
MTO414 PS |xX31 |L68 25V| 25V| 4V| 100MA| 165C| 100MWF| 100M| 10P|  50/500 1MA| ALG | MCE 
MTO461 PS |x31 |L68 6ov| 50V| 6v| 300MA| 165C| 100MWF| 175M| 7P|  50/200|  10MA| AMG | MCE 
MTO0462 PS |X31 |L68 SV}! -#0V|. 8V|;:S00MAlI66CE 100MMF!. A75M} 7P!. :100MN) : -10MA AMG | MCE 
MTO0463 ps |xs1 |Les | aov| 2ov| sv] a0omal165c| 100MwF|  150M| 8p|  50/300|  10MA| AMG | MCE 
MTO491 PS |x31 |L68 30V| 20V] 5V| 200MA| 165C| 100MWF| 375M|  6P|  30/120|  30MA) RMG | MCE 
MTO492 PS |X31 |L68 25V| 16V| 5V| 200MA|165C| 100MWF| 375M|  6P|  50/150| 30MA| RMG | MCE 
MTO493 PS |x31 |L68 15V! 12V] 5V| 200MA| 165C| 100MWF| 375M|  9P|]  30/150| 30MA| RMG | MCE 
MT1075 NS |X31 |L68 75V rs 4v 165C|  100MWF 50M| &P 20MN|  10MA| ALH | MCE 
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MT1100 Ns xs |Les 1ov! 100V| 4v| 200MA| 165C| 100MWwF|  30M| apl  20MN|  1oMA| ALH | McE 
MT3001 NS |x31 !|Les 3ov| 12V| 3v| 100MA|165C| 100MWwF|  600M| 2P8|  20/200|  gMA| RLG | MCE 
MT3002 NS |x31 |Les 3ov| 12V| 2V| 100MA|165C| 100MWF|  450M| 2P6|  20/200|  8MA| VLG | MCE 
MT3011 NS |Ix31 |L68 3ov| 12V| 2V| 100MA|165C| 100MWF|  450M| 2P8| 20/200|  8MA| ALG | MCE 
MT4101 NS Ix31 |Les gov| 45v| 5sv| . |150C| 100MWF| 6om| 3Pp5|  40/120|  1ouA| ALN | MCE 
MT4102 Ns|x31 |Les gov| 4sv| 5v 150C| 100MWF|  6oM| 3P5|  100MN|  1ouA| ALN | MCE 
MT4103 NS |x31 |L68 5ov| 45V| 5v 150C| 100MWF|  60M| 3P5|  100MN|  1MA| ALG | MCE 
MT4104 Ns |x31 |L68 25V| 25V| 4v 150C| 100MWF|  60M| 3P|  50MN| 1MA| ALG | MCE 
MT6001 NS |x31 |Les 4ov| 30v| 5v 165C| 100MWF|  200M| 10P|  30/300|  50MA| RMG | MCE 
MT6002 NS |x31 |Les 4ov| 30v| 5v 165C| 100MWF| 200M| 10P| 75/300|  50MA| RMG | MCE 
MT6003 Ns xs1 |Les 25V| 25v| 4v 165C| 100MWF|  150M| 12P|  30/300|  50MA| AMG | MCE 
MT9001 NS |x31 |Les 40V| 15V| 4v 165C| 100MWF| 400M|  4P|  40/120|  10MA! VLS | MCE 
MT9002 NS |x31 |Les 3ov| 12V| 4v 165C| 100MWF| 400M| 4P|  30/150|  10MA| vLS | MCE 
MT9003 NS |x31 |Les sev| 12, 4v| . |165c| 100MwF|  300M| 4P| 25/200| 10MA| vs | MCE |. 
MTC35-300 | NS |[TO3 |Lo5 325v| 250V| 10V| 40a/175c| 200wc| . . 20MN 20A | AHH | MED 
MWAXXX . . | } . , | . [MOT | HYBRID MODULES 
NAOÏE NS [Too |L14 25V| 2ov! 5v| 80oMA| 150c| 600MWwF| 50m! opl  6smN| 100MA| AMG | NAT . 
NAO1EG NS |TO® |L22 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF| 50oM| 4P5|  68/110| 100MA| RMG | NAT |Bc387  |2N4401 
NAOIEH NS |[TOs2 |L22 25V| 20V| s5v| 800MA| 150C| 600MWwF|  50M| 4P5| 100MN| 100MA| RMG | NAT . | 
NAO!EI N S |TO92 |L22 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600mMwF|  50oM| 4P5!  140MN| 100MA | RMG | NAT 
NAOIEJ NS |[Tos2 |L22 25v| 20v| 5v| 80oMA| 150C| 600MWwF|  50M| 4P5|  200MN| 100MA| RMG | NAT 
NAOIEX NS |Tos2 |L22 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWwF| 50M| 4P5|  30/110| 100MA | RMG | NAT 
NAO1EY NS |TO92 |L22 25V| 20v| 5v| 800MA|150c| 600oMwF!  50M| 4P5|  100MN| 100MA | RMG | NAT 
NAOIF NS |TO® |L21 25V| 20v| 5v| 800MA| 150C| 60omMwr! : 50M| op]  6sMN| 100MA| AMG | NAT . 
NAO1FG NS |Tog |L21 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF| 5oM| 4P5|  68/110| 100MA! RMG | NAT |Bcw36 | 2N4053 
NAO1FH NS |Tos |L21 25v| 20v| 5v| 80omA| 150c| 600oMWwF|  5oM| 4p5|  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO!FI NS [TO |L21 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWwF|  50M| 4P5|  :140MN| 100MA| RMG | NAT 
NAOIEJ NS |Tog |L21 25V| 20V| 5v| 800MA!150C| 600MWF| 50M| 4P5|  200MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO1FX NS |Tog |L21 25V| 20v| 5v| 800MA|150C| 600MWF| 50M| 4P5|  30/110| 100MA | RMG | NAT 
NAO1FY NS |Tos |L21 25V| 20V| 5v| 800MA!150C| 600MWF|  50M| 4P5|  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAOÏH Ns |[rogæ |115 25V| 20v| 5v| 800mA|150c| 600omwF|  5omM| op|  6smn| 100MA| AMG | NAT | 
NAO1HG NS |TO® |L15 25V| 20v| 5v| 800MA| 150c| 600MWF| 5oM| 4Ps|  68/110| 100MA| RMG | NAT | BC487 
NAO1HH NS |[TO® |L15 25V| 20V| 5v| 800MA!150C| 600MWF|  50M| 4P5!  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO1HI NS |Tog |L15 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF| 50M| 4P5|  140MN| 100MA| RMG | NAT 
NAOTHJ NS |Tog |L15 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF|  50M| 4P5|  200MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO1HX NS |Tos |L15 25V| 20v| 5v| 800oMA|150c| 600MWwF| 50m] 4P5!  30/110| 100MA| RMG | NAT 
NAOTHY NS |TO® |L15 25V| 20v| s5v| 800MA|150c| 600MwF| 50M| 4P5|  100MN| 100MA | AMG | NAT 
NAO2E Ps |rogæ |L14 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF| 50M| 14P|  68MN| 100MA| AMG | NAT 
NAO2EG ps |[Tog |L14 25V| 20v| 5v| 800MA|150C| 600MWF| 50oM| 4p5|  68/110| 100MA| RMG | NAT [Bcass  |2N4405 
NAO2EH ps |To® |L14 25V| 20V| 5v|.800MA| 150C| 600MWF| 50M| 4P5!  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAOZE! ps | row |L14 25V| 2ov! sv! 800mA|150c! 600omwF| 50m! 4p5|  140MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO2EJ ps |[To®æ |L14 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWwF| 50M| 4P5!  200MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO2EX PS |TO® |L14 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF| 50M| 4P5!  30/110| 100MA| RMG | NAT 
NAO2EY ps |TO®æ |L14 25V| 20V| s5v| 800MA|150C| 600MWwF|  50M| 4P5|  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO2F Ps |[Tog |L21 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF|  50M| 14P|  68MN| 100MA| AMG | NAT 
NAO2FG Ps [To lui 25v| 20v| s5v| 80omA|150c| 600oMwF| 5om| 4P5|  6s/110| 100MA| RMG | NAT IBcws7 |2N5366 
NAO2FH PS |[Tos |L21 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  50M| 4P5|  160MN| 100MA| RMG | NAT . 
NAO2FI PS |TO® |L21 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  50M| 45!  :140MN] 100MA | RMG | NAT 
NAO2FJ Ps [ro |La1 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF| 50M| 4P5|  200MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO2FX ps |To9 |L21 25V| 20v! s5v| 800MA|150c| 600oMwr| 50M| 4P5|  30/110| 100MA| RMG | NAT 
NAO2FY Ps |To® |L21 25v| 2ov| sv| 80oMA|150c| 600MwF| 50M| 4P5!  100MN| 100MA| RMG | NAT 
NAO2H Ps |rog |L15 25V| 20V| s5v| 800MA|150C| 600MWF| 50M| 14P|  68MN| 100MA| AMG | NAT | 
NAO2HG Ps [Tos |115 25V| 20V| 5v| 800MA|150C| 600MWF|  5oM| 4P5|  68/110| 100MA| RMG | NAT | Bc528 
NAO2HH PS |To® |L15 25V| 20vV| 5v| 800MA| 150C| 600MWF|  50M| 4P5| 100MN| 100MA| RMG | NAT | 
NAO2HI Ps |To® |L15 25V| 20V! 5v| 800MA|150c| 600MWwF|  50M| 4P5l  140MN| 100MA | RMG | NAT 
NAO2HJ Ps |Tos |115 25V| 20v| 5v| 800oMA!150c| 600MWwF| 50M| 4p5!  200MN| 100MA| AMG | NAT 
NAO2HX Ps |To®æ |L15 25V| 20v| s5v| 800MA|150C| 600MWwF|  soM| 4Pp5|  30/110| 100MA | RMG | NAT 
NAO2HY Ps [ros |L15 25V| 20V| 5v| 800MA| 150C| 600MWF|  50M| 4P5!  100MN| 100MA | RMG | NAT 
NATE NS |TO® |L14 25v| 20v! 5v 1A|150C| 600MWF|  50M| op  6sMN| 100MA| AMG | NAT . . 
NATIEG NS |rog2 |L14 2sv| 20v| 5v 1AlÏ150C| 600MWwF| 5oM| 7P|  eés110! 100MA! RMP | NAT |Bc387  |2N4401 
NATIEH NS |Togæ |L14 25V| 20v| 5v 1A|150C| 600MwF|  50oM] 7P|  100MN| :00MA| RMP | NAT 
NAIEI NS [To |L14 25V| 20vV| sv Al 150C| 600MWwF|  5oM| 7P|  140MN| :00MA| RMP | NAT 
NAEJ NS |Tog |L14 25V| 20V| 5v Al 150C| 600MWwF|  5oM| 7P|  200MN| 100MA| AMP | NAT 
NAÏEX NS |Tos2 |L14 25V| 20v| 5v 1A|150C| 600MwF|  5oM| 7P| 30/10] 100MA| RMP | NAT 
NAEY NS |Tos2 |L14 25V| 20v| 5v 1A|150C| 600MWwF|  50oM| 7P|  100MN| 100MA| AMP | NAT’ 
NATIF Ns |rog |Lai 2sv| 2vl sv 1AÏ150C| 600MWwF| som] op|  6smn| 100MA| AMG | NAT , : 
NA1FG NS |Tos2 |L21 25V| 20V| 5v 1A|150C| 600MWwF|  5oM| 7P|  6s/110| 100MA| RMP | NAT |Bc387  |2N4401 
NATIFH NS [To |L1 25v| 20v| 5v 1A|150C| 600MWwF| som] 7P|  100MN| 100MA| RMP | NAT 
NATIFI NS |To®æ |L21 25v| 20v| 5v 1A|150C| 600MWF!  50M| 7P|  140MN| 100MA| RMP | NAT 
NAT1FJ NS |Tos |L21 25V| 20v| sv 1Al150c| 600MWwF!  5oM| 7P|  200MN| 100MA| RMP | NAT 
NATIFX NS |ros |L21 25v| 2ov| sv tal 150c| 600MWwF|  5oM| 7P| 30/110] 100MA| RMP | NAT 
ANT1FY NS |Tog |L21 25V! 20vV| 5v 1A| 150C| 600MWwF|  5oM| 7P| 100MN| 100MA| RMP | NAT 
NATH NS |Tos |L15 25V| 20V| 5v 1A|150C| 600MWwF|  50M| oP|  68MN| 100MA| AMG | NAT 
NATIHG NS |ros |L15 25V| 20V| 5v|1500MA| 150c| 60omwr|  50oM| 4p5| 68110] 100MA| AMP | NAT |Bc538 
NAT1HH NS |To® |L15 25V| 20V| 5v|1500MA| 150c| 600MWF|  50M| 4P5| 100MN| 100MA! AMP | NAT 
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a Boit. [Broch. Vc8 Vce |Vesl ic TJ P.TOT ÎT Co8 Fee | 
at. max | max |max| max max min | max 
| 1 
NBO1EJ NS |TO9 |L14 40V| 35V| 5vV| 30MA|150C| 600MWF soul 2pl 200mN| ia aLG | mar | 
NBO11EK NS |TO92 |L14 40V| 35V| 5V|] 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO1EL NS |TO92 |L14 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO1ET NS |TO92 |L14 4ov| 35V| 5V| 30MA)150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO1EU NS ITO9 |L14 40V| 35V| 5V| 30MA!150C| 600MWF 50M| 2P| 200MN| 1MA| ALG | NAT 
NBO1EV NS |TOg |L14 4ov| 35V| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P|  450MN]  1MA| ALG | NAT 
NBO1EY NS |TOg2 |L14 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|  1MA| ALG | NAT 
NB011EZ NS |[TO92 |L14 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M, 2P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
NB011F NS [TO |L21 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN|  1MA| ALN | NAT 
NBO11FI NS |TO92 |L21 40V] 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 140MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO11FJ NS |TO9 |L21 av! 35vl 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 200MN] 1MA| ALG | NAT 
, NBOT1FK NS |TO92 |L21 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 300MN| 1MA| ALG | NAT 
| NBOTAL NS |TO92 |L21 40V| 35V| 5V] 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 450MN|  1MA! ALG | NAT 
NBO11FT NS |TO9 |L21 4ov| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|  1MA| ALG | NAT | - 
NBO11FU NS |[TO9 |L21 4ov| 35V| 5vV| 30MA|150C| 600MWF 50M! 2P| 200MN|] 1MA| ALG | NAT 
1 
NBO11FV NS |TO92 |L21 40vV| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO11FY NS |TO9 |L21 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|  1MA! ALG | NAT 
| NB011FZ NS |TOg |L21 40V| 35V| 5v| 30MA|150C! 600MWF 50M| 2P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
| NBO11H NS [TO |L15 40V| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN|  1MA| ALN | NAT 
NB011HI NS |[TO9 |L15 4ov| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 140MN|]  1MA| ALG | NAT 
| NBO11HJ NS |TO9 |L15 4ov| 35v| 5v| 30MA!150C| 600MWF 50M| 2P| 200MN| 1MA| ALG | NAT 
| NBOT1HK |! NS |[TO92 |L15 4oV| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 300MN| 1MA| ALG | NAT 
NBOT1HL NS |Tog |L15 4ov| 35V| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
NBOTIHT NS |[TO® |L15 40V| 35v| 5v|] 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|]  1MA| ALG | NAT 
NB011HU NS [TO |L15 4ov| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 200MN] 1MA| ALG | NAT 
| NBO11HV NS To |L15 4ov| 35v| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
NBOT1HY NS |ITOg |L15 4ov| 35v| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 100MN|  1MA| ALG | NAT 
NB011HZ NS [TO |L15 40V| 35V| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 2P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
| NB012E NS |TO® |L14 55v| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN|  1MA| ALN | NAT 
NBO12EI NS |TO9® |L14 55V| 50ov| 5vV| 30MA!150C! 600MWF 50M|  3P| 140MN|]  1MA| ALG | NAT 
NB012EJ NS TO |L14 55v| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 200MN|] 1MA| ALG ur 
NB012EK NS ITO92 |L14 55V| 5ov| 5vV| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
NB012EL NS |TO9 |L14 55V| 50V| 5V| 30MA!150C| 600MWF 50M| 3P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
| NB012ET NS [TO® |L14 55V| 5ov| 5vV| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 100MN|  1MA! ALG | NAT 
NB012EU NS [TO |L14 55V| 50v| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 200MN|  1MA! ALG | NAT 
L 
NB012EV NS |[TO92 |L14 55V| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M|  3P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
| NB012EY NS |[TO92 |L14 55V| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 100MN| 1MA| ALG | NAT | 
| NB012EZ NS |TO92 |L14 55V| 5ov! 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
| NB012F NS |TO9® |L21 55v| 50ov| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN|]  1MA| ALN | NAT 
NBO12FI NS |TO9 |L21 55V| 50V| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 140MN|  1MA| ALG | NAT 
NB012FJ NS [To |L21 55v| 50ovV| 5v! 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 200MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO12FK NS |TO92 |L21 55V| 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 300MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO12FL NS |TO92 |L21 55V| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 450MN|  1MA| ALG | NAT 
NB012FT NS |[TO92 |L21 55V| 50oV| 5v| 30MAl150C| 600MWF 50M| 3P| 100MN|  1MA| ALG | NAT 
NB012FV NS |TO92 |L21 55V| 50V| 5vV| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 200MN|  1MA| ALG | NAT 
NB012FV NS |TO92 |L21 55V| 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 3P| 450MN|  1MA] ALG | NAT 
NB012FY NS |TO92 |L21 55V| 5ov| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M|  3P| 100OMN|  1MA| ALG | NAT 
NBO12FZ NS |TOg |L21 55V| 5ov! 5v| 30MA|l150C| 600MWF 50M| 3P| 300MN|] 1MA| ALG | NAT 
NB012H NS |To9 |L15 55V| 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN!  1MA! ALN | NAT 
NB012HI NS |[TO9 |115 55V| 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF SM) 4P]  140MN]  1MA) ALG | NAT 
NB012HJ NS [To |L15 55V| 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 200MN|  1MA| ALG | NAT 
NBO12HK NS |TO9 |L15 55V| 50v| 5vV| 30MA)150C| 600MWF 50M| 4P| 300MN|  1MA! ALG | NAT 
NBO12HL NS |TO9 |L15 55V| 5oV| 6v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 450MN] MA! ALG | NAT 
NBO12HT NS |TO® |L15 55V| 50v! 6v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P| 100MN|  1MA! ALG | NAT 
NB012HU NS [TO |L15 55V| 50V| 6V| 30MA|150C| 600MWF S0M| 4P| 200MN|] 1MA) ALG | NAT 
' Î 
NB012HV NS |TOg |L15 55V| 5ov| 6v| 30MA|150C| 600MWF 50M|  4P| 450MN|  1MA| ALG | NAT | 
NBO12HY NS |TOg |L15 55V| 50v| 6v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P! 100MN]  1MA| ALG | NAT | 
NBO12HZ | NS ITO9 |L15 55V|  50V| 6V| 3OMA!150C| 600MWF|  50MI 4P| 300MNI  1MA| ALG | NAT | 
NBO13€ | NS |TO92 |L14 4ov|  35V| 5v| 30MA!:150C| 600MWF|  50M,  4P| 100MN] 1oouA| ALN | ar | | 
NBO1SEI | NS |TOS2 L14 4ov| 35v| 5v| 30MAl150c| 600MwF som) 4P| 140MN | TOQUA | ALN | NAT | | 
NB013EJ NS |Tog |L14 4ov| 35v| 5v| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P|  200MN 19ouA | ALN {Mar | | 
NB013EK NS |Tog |L14 4ov| 35V| 5vV| 30MAl150C| 600MWF 50M| 4P| 3OOMN| 100UA! ALN | NAT | 
NBO13EL NS |Tog2 |L14 40V| 35v| 5v| 30MAl150C| 600MWF 50M| 4P| 450MN| 100UA| ALN | NAT | 
NB013ET | NS |TO92 |L14 aov|  35v| sv] 30MA!150C| 600MwF| 50m) 4P] 100MN] 1oouA| ALN | NAT | 
NBO1SEU | NS ls |L14 4ov| 35v| 5v| 30MA!150C| 600MWF!  50M| 4P| 200MN| 10oUA| ALN | NAT | 
NB013EV | NS |TO® |L14 4ov| 3sv| 5vl 30oMA!150C| 600MWF!  50Mi 4P| 450MN| 10oUA| ALN el 
NB013EY NS |Tog2 |t14 |  4ov| asvl 5vl 30mAl150c| 600MWF 50M| 4P] 100MN| 100UA| ALN | NAT | | 
NB013EZ | NS | rose |L14 4ov| 35V| 5vi 30MAl150C| 600MWF 50M| 4P| 300MN| 100UA| ALN | NAT | 
NB013F {NS |Tos2 |L21 4ov| 35v| 5v! 3oMAl150C! 600MWF 50M| 4P|  100MN| 100UA! ALN | NAT | 
NB013F1 | NS |TO92 |L21 40V] 35V| 5v| 30MAl150C| 600MWF 50M| 4P| 140MN| 100UA| ALN | NAT | | 
NB013FJ | NS us L21 aov| 35V| 5v| 30MA!150C| 600MWF 50M| 4P| 200MN| 100UA| ALN el | 
NB013FK | NS |TOg2 |L21 4ov| 35v| 5v| 3oMA!150C| 600MWF 50M| 4P| 300MN| 100UA| ALN | NAT | | 
NB013FL | NS |TO92 |L21 4ov| 35v| 5vi 30MAl 150C| 600MWF 50M|  4P| 450MN|  10oUA| ALN | NAT | | 
NBOI8FT | NS |TOg2 |L21 | 4ov| 35v| sv] 3omAl150c| 600MwF| 50m]  4P! 100MN| 1oouA| ALN | NAT | 
NB013FU | NS |TOSe [Let | 4ov| 35V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M| 4P|  200MN 1OOUA | ALN | NAT | 
| Î H 
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Pol. Vs | Vce |Ves| dc Ts P.TOT fT Cos Equ. Equ. 


Mat, | Boît. |Broch. max [max] max |max| max max FCT | FAB) EÿR | USA 


NB024FV PS 40V 35V| 6V| 30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 450MN|  100OUA! ALN | NAT 
N8024FY PS 40V 35V| 6V| S30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 100MN|  100UA| ALN | NAT 
NB024FZ PS 40V 35V| 6V| 30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 300MN|  100UA|! ALN | NAT 
NB024H PS 55V 50V| 5V| 30MA|150C| 600MWF 50M 6P 100MN|  100UA] ALN | NAT 
NBO24HI PS 40V 35V| 6V| 30MA]150C| 600MWF 50M 6P 140MN|  100UA| ALN | NAT 
NB024HJ PS 40V 85V| 6V| 30MA]| 150C| 600MWF 50M 6P 200MN 100UA | ALN | NAT 
NBO24HK PS 40V 35V| 6V| 30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 300MN|  100UA! ALN | NAT 
NBO24HL PS 40V 35V| 6V] 30MA]| 150C| 600MWF 50M 6P 450MN|  100UA| ALN | NAT 
NBO24HT PS 40V 35V| 6V| 30MA]| 150C| 600MWF 50M 6p 100MN|  100UA| ALN | NAT 
NB0O24HU PS 40V 35V| 6V| 30MA| 150C| 600MWF 50M 6P 200MN 100UA| ALN | NAT 
NB024HV PS 40V 35V| 6V] 30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 450MN|  100UA| ALN | NAT 
NB024HY PS 40V 35V| 6V| 30MA]|150C| 600MWF 50M 6P 100MN 100UA| ALN | NAT 
NB024HZ PS 40V 35V| 6V| 30MA]| 150C| 600MWF 50M 6P 300MN 100UA| ALN | NAT 
NB111E NS 40V 35V| 6V] 100MA]| 150C|  6GOOMWF 100M 4P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB111EH NS 40V 35V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB111El NS 40v 35V| 6V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M 6P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB111EJ NS 40V 35V| 6V] 100MA]| 150C| 600OMWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB111EY NS 40V 35V| 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
N8111F NS 40V 35V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P 5S0MN|  100UA| ALN | NAT 
NB111FH NS 40V 35V| 6V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
N8111FI NS 4ov 35V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 6P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB111FJ NS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB111FY NS 40V 35V| 6V] 100MA)| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT ‘ 
NB111H NS 40V 35V| 6V] 100MA]|150C! 600MWF 100M 4P SOMN|  100UA]| ALN | NAT 
NB111HH NS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB111HI NS 40V 35V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 10MN 15MA| ALG | NAT 
NB111HJ NS 40V 35V| 6V] 100MA]|150C| 600MWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB1T11HY NS 40V 35V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA! ALG | NAT 
NB112E NS 55V 50V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P S0OMN|  100UA| ALN | NAT 
NB112EH NS 55V 50V] 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB112EI NS 55V 50V| 6V| 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB112EJ NS 55V 50V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB112EY NS 55V 50V| 6V] 100MA]150C| 600MWF 100M 4 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB112F NS 55V 50V| 6V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB112FH NS 55V 50V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA} ALG | NAT 
NB112FI NS 55V 50V| 6V| 100MA] 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB112FJ NS 55V 50V| 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB112FY NS 55V 50V] 6V] 100MA]150C! 600MWF 100M 4P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB112H NS 55V 50V| 6V| 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
N8112HH NS 55V 50V| 6V| 100MA | 150C|  600MWF 100M 4P 100MN 15MA! ALG | NAT 
NB112HI NS 55V 50V| 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB112HJ NS 55V 50V| 6V! 100MA| 150C| 600MWF 100M 4 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB112HY NS 55V 50V| 6V| 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB113E NS 70V 65V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB113EH NS 70V 65V| 6V] 100MA] 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA]| ALG | NAT 
NB113E) NS 70V 65V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB113EJ NS 70V 65V! 6V] 100MA]150C| 600MWF 100M 4P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB113EY NS 70V 65V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA]| ALG | NAT 
NB113F NS 70V 65V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB113FH NS 70V 65V] 6V] 100MA|150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB113F NS 70V 65V| 6V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB113FJ NS 70V 65V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB113FY NS 70V 65V| 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA | ALG | NAT 
NB113H NS 70V 65V] 6V] 100MA] 150C| 600MWF 100M 4P SOMN|  10OUA| ALN | NAT 
| NB113HH NS 70V 65V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 4P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB113HI NS 70V 65V! 6V] 100MA] 150C| 600MWF 100M 4P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB113HJ NS 70V 65V| 6V| 100MA]| 150C| 600MWF 100M 4P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB113HY NS 70V 65V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 4 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB121E PS 40V 35V| 6V] 100MA! 150C| 600MWF 100M 6P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB121EH PS 40V 35V| 6V] 100MA]| 150C! 600MWF 100M 6P +00MN 15MA | ALG | NAT 
NB121E1 PS 40V 35V| 6V] 100MA]| 150C| 600MWF 100M 6P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB121EJ PS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB121EY PS 40V 85V| 6V] 100MA]|150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB121F PS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 50MN|  100UA| ALN | NAT 
NB121FH PS 40V 35V] 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB121FI PS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C|  600MWF 100M 6P 140MN 15MA} ALG | NAT 
NB121FJ PS 40V 35V| 6V] 100MA | 150C| 600MWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB121FY PS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C! 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB121H PS 40V 35V| 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 50MN|  100UA]| ALN | NAT 
NB121HH PS 40V 35V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA]| ALG | NAT 
N8121HI PS 40V 35V| 6V| 100MA] 150C| 600MWF 100M 6P 140MN 15MA| ALG | NAT 
NB121HJ PS 40V 35V! 6V| 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 200MN 15MA| ALG | NAT 
NB121HY PS 40v 35V| 6V! 100MA]| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
NB122E PS 55V 50V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P SOMN|  100UA| ALN | NAT 
NB122EH PS 55V 50V| 6V] 100MA| 150C| 600MWF 100M 6P 100MN 15MA| ALG | NAT 
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NB122EI 
NB122EJ 
NB122EY 
NB122F 
NB122FH 


N8122FI 
NB122FJ 
NB122FY 
NB122H 
NB122HH 


NB122HI 
NB122HJ 
NB122HY 
NB123E 
NB123EH 


NB123Ei 
NB123EJ 
NB123EY 
NB123F 
NB123FH 


NB123FI 
NB123FJ 
NB123FY 
NB123H 
NB123HH 


NB123HI 
NB123HJ 
NB123HY 
NB2t1E 
NB211EG 


N8211EH 
NB211EI 

NB211EJ 
NB211EX 
NB211EY 


NB211F 
NB211FG 
NB211FH 
NB211F1 
N8211FJ 


N8211FX 
NB211FY 
NB211H 

NB211HG 
N8211HH 


NB211HI 
NB211HJ 
NB211HX 
NB211HY 
NB211X 


NB211XG 
NB211XH 
NB211XI 
NB211XJ 
NB211XX 


NB211XY 
NB211Y 
NB211YG 
NB211YH 
NB211Y1 


NB211YJ 

NB211YX 
NB211YY 
NB2112G 
NB211ZH 


NB21121 
NB2112J 
NB2112X 
NB2112Y 
NB212E 


NB212EG 
NB212EH 
NB212EI 
N8212EJ 
N8212EX 


———_—_———_—_—— 1 — 
és à 
D ND ND LI 


Vcs 


max 


VCE 
max 


Ves 
max 


22222 22222 22222 22222 


22222 22222 22222 22222 22222 222922 22222 22222 22222 22222 


22222 


P.TOT 
max 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
6GOOMWF 
GOOMWF 
6GOOMWEF 


6GOOMWF 
600MWF 
6GOOMWF 
600MWF 
600MWF 


6O0O0OMWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
6GOOMWEF 
600MWF 
60O0OMWF 


6O0MWF 
600MWF 
600MWF 
6O0O0OMWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
60O0MWF 
600MWF 
600MWF 


6O0MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600OMWF 


600MWF 
6O0OMWF 
6O0OMWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
6G00OMWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
600MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
6GOOMWF 
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fT 
min 


Co8 
max 


30MA 


1MA 
30MA 


30MA 
30MA 


30MA 

1MA 
30MA 
30MA 
30MA 


30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 


soma | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
1MA | AMG 


30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 
30MA | AMG 


NB212EY 
NB212F 
NB212FG 
NB212FH 
NB212FI 


NB212FJ 
NB212FX 
NB212FY 
NB212H 
NB212HG 


NB212HH 
NB212H 

NB212HJ 
NB212HX 
NB212HY 


NB212XG 
NB212XH 
NB212XI 

NB212XJ 
NB212XX 


NB212XY 
NB212YG 
NB212YH 
NB212YI 

NB212YJ 


NB212YX 
NB212YY 
NB2122G 
NB2122J 
NB21271 


N82122J 
NB212ZX 
NB2122ZY 
NB213E 

NB213EG 


NB213EH 
NB213E1 

NB213EJ 
NB213EX 
NB213EY 


N8213F 
N8213FG 
NB213FH 
NB213FI 
NB213FJ 


NB213FX 
NB213FY 
NB213H 
NB213X 
NB213XG 


NB213XH 
NB213XI 

NB213XJ 
NB213XX 
NB213XY 


NB213Y 
NB213YG 
NB213YH 
NB213Y1I 
NB213YJ 


NB213YX 
NB213YY 
NB2132G 
NB213ZH 
NB21321 


NB2132J 
NB2132X 
NB213ZY 
NB221E 

NB221EG 


N8221EH 
NB221Ei 

NB221EJ 
NB221EX 
NB221EY 


ZZZZZ VV0ZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZZZZZ  ZLLZZZ  ZZZLZLZ ZLZZZZ  ZZZZZ 
OO OU OU OA OU OU UN UN UN OU UN UD UN NU UN UN NU UN W NU UN U UN UN UN UN UN UN NN (UN UN UN NN (NU U UN UN ( U UN UN NU UN NU ND (UN UN U U UN NU M UN UN UN NN UM A UN & 
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NFE | 


100MN 

30MN 
68/110 
100MN 
140MN 


200MN 
30MN 
100MN 
30MN 
68/110 


100MN 
140MN 
200MN 

30MN 
100MN 


68/110 
100MN 
140MN 
200MN 

30MN 


100MN 
68/110 
100MN 
140MN 
200MN 


30MN 
100MN 
68/110 
100MN 
140MN 


200MN 
30OMN 
100MN 
30MN 
68/110 


100MN 
40MN 
200MN 
30MN 
100MN 


3OMN 
68/110 
100MN 
140MN 
200MN 


30MN 
100MN 
30MN 
30MN 
68/110 


100MN 
140MN 
200MN 

30MN 
100MN 


30MN 
68/110 
100MN 
140MN 
200MN 


3OMN 
100MN 
68/110 
100MN 
140MN 


200MN 
30MN 
100MN 
30MN 
68/110 


100MN 
140MN 
200MN 

3SOMN 
100MN 


AMG 


AMG 
AMG 


AMG 
AMG 


AMG 
AMG 


AMG 
AMG 


AMG 
AMG 


AMH 
AMH 


AMH 
AMG 


AMH 


AMH 


AMH 


AMH 


AMG 


AMH 


AMH 


AMH 


AMG 


AMG 


AMG 


ic 


Vce |Ves] dc Ts P.ToT ÎT Co8 Equ. Equ. 
max [max] max |max| max min |max | MF Re FCT (re EUR. | USA 
NB221F Ps |Tos2 |L21 av| ssv| ev| 500MA! 1500! 600MwF|  soml op  30MN|  1MA| AMG | NAT 
NB221FG ps |TOs2 |L21 4v| 35v| ev| 500MAl 150€! 600MWwF!  5om| gpl 68/110|  30MA! AMG | NAT 
NB221FH ps |TO92 |L21 40v| 35v| 6v| 500MA| 150€! 600MWwF|  50M| 9p|  100MN| 30MA| AMG | NAT 
NB221FI p s |TOg2 |L21 av! 35v| ev| 500MA|150c| 600MWwF|  5omM| 9P|  140MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221FJ p S |TO92 |L21 4ov| 35V| ev| 500MA!150C| 600MWF|  5oM| gp]  200MN|]  30MA| AMG | NAT 
NB221FX ps [rose |L21 aov| 35v| ev| 500mA| 150€! 600MwF|  5omM| pl  3oMN|  30MA| AMG | NAT 
NB221FY ps |TOg2 |L21 av! 35v| 6v| 500MA|150c| 600MWwF|  5oM| gpl  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221H ps |Tos |L15 av| 35v| 6v| 500MA|150c| 600MWwF|  50M| op  30MN|  1MA| AMG | NAT 
NB221HG | PS |[TO92 |L15 aov| 35v| 6v| 500MA! 150! 600MwF| 5omM| op| e6s/140|  30MA| AMG | NAT 
NB221HH ps |TOs2 |L15 40v| 35v| ev| 500MA|150C| 600MWwF| 5omM| 9p|  100MN|  30MA! AMG | NAT 
NB221HI ps [rose |L1s 4v| 35v| ev! 500mAl150c| 600MwF|  5omM| 9p|  140MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221HX ps |TO92 |L15 4ov| 35v| 6v| 500MA|150c| 600MWwF|  50oM| op  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221HY ps |TOg2 |L15 sv! 35v| 6v| 500MA|150C| 600MWwF|  5oM| 9P|  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221X ps |TO92 |L14 4ov| 35v| ev| 500MAl150c| 600MWwF| som] op!  30MN|  1MA| AMG | NAT 
NB221XG ps |xe |L14 4ov| 35v| 6v| 500MA|150C| 750MWwF|  5oM| op|  68/110|  30MA| AMG | NAT 
NB221XH ps xs |L14 4v| ssvl evl 500mAl150c| 750MWwF| 50m! opl  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221XI ps |x8 |L14 4v| 35v| 6v| 500MAl150C| 750MWF|  5oM| 9P|  140MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221XK ps |xeo |L14 aov| 35v| 6v| 500MA!150C| 750MWF|  50M| gpl 200MN|]  30MA| AMG | NAT 
NB221XX ps xs |L14 4ov| 35V| 6v| 500MA|150C| 750MWF|  5oM| op|  30MN|]  30MA| AMG | NAT 
NB221XY ps Xe |Lt4 avi 35V| 6v| 500MA|150C| 750MWF| 50M| gpl  100MN|]  30MA| AMG | NAT 
NB221Y ps |ros2 |L21 4v| 3sv| ev| 500mAl150c| 600MwF|  somM| op  30MN]  1MA| AMG | NAT 
NB221YG ps |xso |L21 40v| 35v| 6v| 500MA|150C| 750MWF| soM| op|  6s/110| 30MA| AMG | NAT 
NB221YH ps |xsg |L21 4ov| 35v| 6v| 500MA|150C| 750MWF|  soM| gpl  100MN| 30MA| AMG | NAT 
NB221YI ps |xeo |L21 4ov| 35V| 6v| 500MA|150C| 750MWF|  50M| 9P|  140MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221YJ ps xs |L21 4v| 35v| 6v| 500MA| 150€! 750MWF|  5oM| 9P|  200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221YX ps xs |La1 4ov| 35v| ev| 500mAl150c| 750MwF| s5oM| op|  soMN|  30MA| AMG | NAT 
NB221YY ps |xeo |L21 4ov! 35v| 6v| 500MA| 150€! 750MWwF|  50M| 9P|  100MN|]  30MA| AMG | NAT 
NB221ZG ps |xeo |L40 aov| 35V| ev| 500MA|150C| 750MWwF! som| opl 68/110|  30MA! AMG | NAT 
NB221ZH ps |x89 |L40 aov| 35v| 6v| 500MA|150c| 750MWwF|  50M| gpl  100MN| 30MA| AMG | NAT 
NB221Z1 ps [xs |L4o 4ov| 35V| 6v| 500MA|150C| 750MWF|  50M| oPp| 140MN| 30MA| AMG | NAT 
NB2212J Ps |xeo |L40 &v| 3sv| ev| 500MAl150c| 750MwF|  somM| gpl  200MN]  30MA| AMG | NAT 
NB221ZX ps |xso |L40 aov| 35v| 6v| 500MA|150c| 750MWwF|  5soM| op  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB221ZY ps xs |L40 40v| 35v| 6v| 500MA|150C| 750MWF| 5oM| oP|  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222E p S |TO92 |L14 55v| sov| 6v| 500MA|150C| 600MwF|  50M| oP|  30MN|  1MA! AMG | NAT 
NB222EG p S |TOs2 |L14 55v| 5ov| ev| 500MA|150c| 600MWwF|  5oM| op| 6s/110|  30MA| AMG | NAT 
NB222EH ps [Tos |L14 55v| 5ov| ev| 500MA!150c| 600MwF|  50M| opl  100MN]  30MA| AMG | NAT 
NB222E1 ps |TOs2 |L14 55v| 5ov| 6v| 500MA! 150C| 600MWF|  50M| 9P|  140MN]  30MA| AMG | NAT 
NB222EJ p S |TO92 |L14 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWwF| 50M| op| 200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222EX ps [Tos2 |L14 55v| 5ov| ev| 500MA|150c| 600MWwF|  50M| 9p|  30MN| 30MA| AMG | NAT 
NB222EY p S |TOs2 |L14 55v| 5ov! 6v| 500MA| 150c| 600MWwF|  50M| 9P| 100MN|] 30MA! AMG | NAT 
NB222F ps |Tos2 |La1 5svl 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MwF|  5oM| op  30MN|  1MA| AMG | NAT 
NB222FG p S |TOs2 |L21 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWwF|  soM| opl  68/110|  30MA| AMG | NAT 
NB222FH ps |TO92 |L21 5sv| sov| 6v| 500MA|150C| 600MWF|  50M] 9P| 100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222FI ps |Tos2 |L21 55v| 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MwF|  50M| op|  140MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222FJ ps |TOg |L21 55v| 50v| 6v| 500MA|150C| 600MWF|  50M| 9pl 200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222FX p s |ros2 |L21 ssv| 5ovl 6v| 500MA|150c| 600MWwF| 50M| gopl  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222FY ps [Too |L21 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWF|  soM| gpl  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222H p S |TO® |L15 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWwF|  50M| gpl  30MN|  1MA| AMG | NAT 
N8222HG |PS |To® |L15 55v| 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MWwF|  5oM| gpl  68/110|  30MA! AMG | NAT 
NB222HH ps |TO® |L15 55v| 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MWwF| 50M| oP|  100MN| 30MA| AMG | NAT 
NB222HI ps |Tos |L15 55V| 50V| 6V| 500MA]150C| 600OMWF|  50M| 9P| 140MN| 30MA| AMG | NAT 
NB222HJ ps |TOs |L15 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWF| 50M| oP| 200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222HX ps |TOs2 |L1s 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MWF! 5soM| op]  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222HY ps [Tos2 |L15 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 600MWwF|  50M| 9P| 100MN| 30MA| AMG | NAT 
NB222X p S |TO92 |L14 5sv| 5ov| 6v| 500MA| 150C| 600MWwF|  50M| op|  30MN|  1MA| AMG | NAT 
N822xG |Ps xs |L14 5ssv| sovl 6v| 500MA|150c| 750MwF| 50M| op|  6s/110]  30MA| AMG | NAT 
NB222XH ps xs |L14 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 750MWF| 50M| gP|  100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222XI ps xs |L14 5sv| sov| 6v| 500MAl150C| 750MwF|  50M| o9P| 140MN] 30MA| AMG | NAT 
NB222XJ ps |xe |L14 55v| 5ov| ev! 500MA|150c| 750MWwF| soM| gpl  200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222XX ps |xeo |L14 55v| 5ov| 6v| 500MA|150c| 750MwF|  50M| 9P|  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222XY ps [xs |L14 ssv| sov| 6v| 500MA150c| 750MwF|  5oM| op| 100MN] 30MA| AMG | NAT 
NB222Y ps |TOs2 |L21 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150c| 600MwF|  5oM| op|  30MN|  1MA| AMG | NAT 
NB222vG | Ps |xee |L21 5sv| 5ov| 6v| 500MA!150c| 750MWwF|  5oM| op| 68110] 30MA| AMG | NAT 
NB222YH ps [xs |L21 55v| 5ov| 6v| 500MAl150c| 750MWwF|  50M| opl 100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222Y1 ps [xs |L1 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150C| 750MWF| 50M| op!  140MN]  30MA! AMG | NAT 
NB222YJ ps xs |L21 ssv| 5ov| 6v| 500MA| 150c| 750mwF| 50m! op| 200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222YX ps |xe |L21 5sv| 5ov| 6v| 500MA| 150c| 750MWF| 5oM| gpl  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222YY ps xs |L21 ssv| 5ov| 6v| 500MA| 150C| 750MWF|  5oM| 9P| :100MN]  30MA| AMG | NAT 
NB222ZG |PSs |xso |L40 55v| 5ov| 6v| 500MA!150c| 750MwF|  50M| op| 68/110| 30MA| AMG | NAT 
NB222ZH ps |xe |L40 55v| 5ov| 6v| 500MA|150C| 750MWwF|  50M| 9P|  100MN| 30MA! AMG | NAT 
NB222Z1 Ps |xso |L40 ssv| sov| 6v| 500MAl 1500! 750mwF|. 5oM| ep|  140MN!  30MA| AMG | NAT 
N222zJ | Ps |xso |L40 55v| 5ov| 6v| 500MA|:150C| 750MWF|  50M| 9P| 200MN|  30MA| AMG | NAT 
NB2222X ps x |L4o 5sv| 5ov| 6v| 500MA|150c| 750MwF|  50oM| op]  30MN|  30MA| AMG | NAT 
NB222ZY ps [xs |L4o 5sv| 5ov| 6v| 500MA| 150C| 750MWF| 50oM| op| 100MN|  30MA| AMG | NAT 
NB223E p S |TO92 |L14 7ov| 65v| 6v| 500MA|150c| 600MWwF!  5oM| oP|  30MN|  1MA| AMG | NAT 
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NB223EJ 
NB223EX 


NB223EY 
NB223F 

NB223FG 
NB223FH 
, NB229FI 


NB223FJ 
NB223FX 
! NB223FY 
NB223H 
. NB223HG 


NB223HH 
: NB223HI 
NB223HJ 
NB223HX 
NB223HY 


NB223x 

© NB223XG 
NB223XH 
NB223XI 
NB223XJ 


NB223XX 
NB223XY 
NB223Y 

NB223YG 
NB223YH 


NB223Y1 

NB223YJ 
NB223YX 
NB223YY 
NB2232G 


NB223ZH 
NB22371 

NB2232ZJ 
NB223ZX 
NB223ZY 


NB311E 
NB311F 
NB311H 
NB311K 
NB331L 


NB312E 


NB312F 
NB312H 
NB312K 
NB312L 
: NB312M 


NB312X 
NB312Y 
NB312Z 
NB313E 
NB313F 


N8313H 
NB313K 
NB313L 
NB313M 
NB313X 


NB313Y 
N6313Z 
NB321E 
NB321F 
NB321H 


NB321K 
: NB321L 
NB321M 
NB321X 
NB321Y 


UTUTTUTT 
a Où U NN 
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TT TUT 
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lc 
max 


S00MA 
500MA 
S00MA 
S00MA 
S00MA 


500MA 
500MA 
500MA 
500MA 
500MA 


500MA 
500MA 
500MA 
500MA 
500MA 


500MA 
500MA 
500MA 
500MA 
S00MA 


500MA 
500MA 
S00MA 
500MA 
500MA 


500MA 
500MA 
500MA 
500MA 
500MA 


500MA 
500MA 
500MA 
5S00MA 
S00MA 


S00MA 
500MA 
500MA 
500MA 
5S00MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


1500MA 
1500MA 
1500MA 
1500MA 


sv| 1500MA 


P.T0T 
max 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600OMWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
6OOMWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600OMWF 


600MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
600MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
750MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
10WC 
1750MWF 


10WC 
750MWF 
750MWF 
750MWF 
600MWF 


6O0OMWF 
600MWF 
10WC 
1750MWF 
10WC 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
1750MWF 
1750MWF 
1750MWF 
750MWF 


750MWF 
750MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


10WC 
1750MWF 
10WC 
750MWF 
750MWF 
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JS BOSS SELS COLLE CESSE SESES seULS SSSS 88888 


AMG 


AMH 
AMH 


AMH 


AMH 


AMH 
AMH 
AMH 
AMH 
AMH 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMH 


AMH 
AMH 
AMH 
AMH 
AMH 


AMH 
AMH 
AMG 
AMG 
AMG 


AMG 
AMG 
AMG 
AMG 
AMG 


: | 


NB321Z 
N8322E 
NB322F 
NB322H 
NB322K 


NB322L 
NB322M 
NB322X 
NB322Y 
NB323E 


NB323F 
NB323H 
NB323K 
NB323L 
NB323M 


NB323X 
N8323Y 
NB323Z 
NCBT13 
NCBV14 


NKT4 
NKTS5 
NKT11 
NKT12 
NKT24 


NKT25 
NKTO0028 
NKT32 
NKT33 
NKT42 


NKT43 
NKT52 
NKT53 
NKT54 
NKT62 


NKT63 
NKT64 
NKT72 
NKT73 
NKT74 


NKT102 
NKT103 
NKT104 
NKT105 
NKT106 


NKT107 
NKT108 
NKT109 
NKT121 
NKT122 


NKT123 
NKT124 
NKT125 
NKT126 
NKT127 


NKT128 
NKT129 
NKT131 
NKT132 
NKT133 


NKT135 , 
NKT137 
NKT139 
NKTi41 
NKT142 


NKT143 
NKT144 
NKT151 
NKT152 
NKT154-25 


NKT162 
NKT163 
NKT163-25 
NKT164 
NKT164-25 


VcE 
max 


VEB 
max 


222 22222 22222 22222 


ic 
max 


To 
max 


P.T0T 
max 


750MWF 
6G00MWF 
600MWF 
600MWF 

10WC 


1750MWF 
10WC 
750MWF 
750MWF 
GOOMWF 


600MWF 
6O0OMWF 
10WC 
1750MWF 
10WC 


750MWF 
750MWF 
750MWF 
GOOMWF 
600MWF 


SOMWF 
90MWF 
75MWF 
75MWF 
90MWF 


9S0OMWF 
800MWF 
6GOMWF 
60MWF 
G6GMWF 


66MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 

75MWF 
125MWF 
125MWF 
150MWF 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
125MWF 
125MWF 


125MWF 
125MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 


75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
75MWF 
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ic 
pour 
FE 


FCT | FAB | 


NAT 
NAT 
NAT 
NAT 
NAT 


NAT 
NAT 
NAT 
NAT 
NAT 


NAT 
NAT 
NAT 
NAT 
NAT 


NAT 
NAT 
NAT 
NAT 
NAT 


OBS 
OBS 
NEM 
NEM 
OBS 


OBS 
NEM 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


0BS 
oBs 
NEM 
NEM 
NEM 


OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OBS 
OBS 
OBS 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
OBS 
OBS 
NEM 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


NEM 
NEM 
OBS 
OBS 
OBS 


NEM 
NEM 
NEM 
NEM 
NEM 


Equ. 
EUR. 


Equ. 
USA 


VEB ic fr Cos 


max |max| max min | max 


NKT202 P G |TO22 |L39 30V 18V] 10V| 125MA! 75C| 180MWF 500K| 60P 150TP 25MA| AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT203 P G |TO22 |L39 30V 18V] 10V| 125MA| 75C| 180MWF 500K|  60P 45TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT204 P G |TO22 |L39 30V 18V] 10V| 125MA| 75C| 180MWF 500K|  60P 35TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT205 P G |TO22 |L39 30V 18V] 10V| 125MA] 75C| 180MWF 500K|  60P 30TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT206 P G |TO22 |L39 30V 18V] 10V| 125MA| 75C| 180MWF S00K|  60P 100TP 1MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT207 P G |TO22 |L39 60V 45V| 10V] 125MA| 75C| 180MWF 500K| 60P 150TP 25MA | AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT208 P G |TO22 |L39 30V 18V, 10V] 500MA| 75C| 300MWF 500K|  60P 70TP| 500MA| AMG | OBS | AC128 2N2706 
NKT210 P G.|TO1 LO2 45V 30V]| 10V] 500MA| 90C| 200MWF 500K|  60P S0OMN 25MA| ALG | NEM | AC125 2N406 
NKT211 P G |TO1 LO2 32V 30V| 10V 1A| 90C| 200MWF 500K|  60P SOMN]| 300MA| AMA | NEM | AC128 2N2706 
NKT212 P G |TOi LO2 32V 18V| 10V] 500MA| 90C| 200MWF 500K|  60P S0MN 50MA | AMG | NEM | AC128 2N2706 
NKT213 P G |TO1 LO2 32V 18V| 10V] 250MA| 90C| 200MWF 500K|  60P S0MN 1MA | ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT214 P G |TOi LO2 32V 18V| 10V] 250MA] 90C| 200MWF 500K|  60P 30MN 1MA| ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT215 P G |TOi LO2 32V 18V| 10V] 250MA]| 90C| 200MWF 500K| 60P 15MN 1MA| ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT216 P G |TO1 Lo2 32V 18V| 10V] 250MA]| 90C| 200MWF 500K|  60P SOMN 1MA! ALN | NEM | AC107N ‘ 
NKT217 P G |TOt Lo2 60V 40V| 10V] 500MA]| 90C| 200MWF 500K|  60P 50MN 25MA| ALS | NEM |OC77N 2N1176B 
NKT218 P G |TO1 Lo2 32V 18V]| 10V 1A| 90C! 200MWF 500K|  60P SOMN]| 300MA! AMS | NEM | AC128 2N2706 
NKT219 P G |TO1 LO2 32V 18V]| 10V] 250MA]| 90C| 200MWF S00K|  60P 85MN 1MA}! ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT221 P G |TO5 |LO4 30V 30V} 10V 1A| 85C] 300MWF 500K|  90P 30MN|  500MA| AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT222 P G |TOi Lo2 30V 30V] 10V] 500MA]| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN 25MA| AMG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT223 P G |TOS |LO4 30V 30V! 10V|] 500MA]| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN 1MA| ALA | NEM | ACY17 2N1176 
NKT224 P G |TO5 LO4 30V 30V}| 10V] 500MA]| 85C| 300MWF 500K|  90P 30MN 1MA| ALA | NEM |ACY17 2N1176 
NKT225 P G |TO5 LO4 30V 30V! 10V] 500MA]| 85C| 300MWF 5S00K|  90P 15MN 1MA! ALA | NEM | ACY17 2N1176 
NKT226 P G |TOS5 LO4 30V 30V| 10V] 500MA| 85C| 300MWF 500K|  90P 50MN 1MA! ALN | NEM | AC107N ; 
NKT227 P G |TO5 LO4 60V 45V| 10V] 500MA! 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN 2MA| ALA | NEM | ACY17 2N1176 
NKT228 P G |TO5 LO4 30V 20V| 10V 1A! 85C| 300MWF 500K|  90P 30MN|  500MA| AMG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT229 P G ITO5 |LO4 30V 20V]| 10V| 500MA| 85C| 300MWF 500K|  90P 85MN 1MA| ALA | NEM |ACY17 2N1176 
NKT237 P G |TO5 LO4 70V 32V| 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 50MN| 300MA| AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT238 P G |TO5  |LO4 50V 30V | 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 40MN|  300MA| AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT239 P G |TO5 |LO4 50V 30V | 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN]| 300MA| AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT240 P G |TO5 |LO4 40V 20V | 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN 50MA| ALS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT241 P G |TO5 |LO4 40V 20V | 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 9SOMN 50MA | AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT242 P G |TO5 |LO4 20V 15V| 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 3OMN| 300MA! AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT242H P G |TO5 |LO4 20V 15V} 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 150MN 5S0MA| ALG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT242L P G |TO5 |LO4 20V 15V] 12V 1A| 85C| 300MWF 5S00K|  50P 30MN 50MA! ALS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT243 P G |TO5 |LO4 110V 40V| 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN| 300MA| AMS | NEM | ACY17 2N1176 
NKT244 P G |TO5 |LO4 32V 18V| 12V 1A| 85C| 300MWF 500K|  90P 30MN] 300MA| AMG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT245 P G |TO5 |LO4 32V 15V] 12V 1A! 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN] 300MA | AMG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT261 P G |TO5 |LO4 15V 12V] 5V] 500MA| 85C| 300MWF 500K|  90P SOMN 50MA| ALG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT262 P G |TO5 |LO4 15V 12V] 5V] 250MA| 85C| 300MWF 500K|  90P 35MN 1MA| ALA | NEM | ACY17 2N1176 
NKT263 P G |TOS |LO4 15V 12V|] 5V] 500MA| 85C| 300MWF 500K|  90P 25MN| 200MA| AMG | NEM | ACY17 2N1176 
NKT264 P G |TO5 |LO4 15V 12V| 5V] 250MA| 85C| 300MWF S00K|  90P 85MN 1MA| ALA | NEM | ACY17 2N1176 
NKT265 P G |TO5 |LO4 15V 12V] 5V] 250MA]| 85C| 300MWF 500K|  90P 30MN 1MA! ALA | NEM |ACY17 2N1176 
NKT270 P G |TO1 LO2 15V 15V! 5V] 125MA]| 90C! 200MWF 500K|  60P 35MN 1MA| ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT271 P G |TO1 LO2 15V 15V!] 5V] 500MA]| 90C! 200MWF 500K|  60P SOMN 50MA | AMG | NEM | AC128 2N2706 
NKT272 P G |TO1 LO2 15V 15V| 5V} 250MA| 90C! 200MWF 500K|  60P 35MN MA! ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT273 P G |TO1 LO2 15V 15V} 5V| 500MA]| 90C| 200MWF 5S00K|  60P 25MN| 200MA | AMG | NEM | AC 128 2N2706 
NKT274 P G |TO1 Lo2 15V 15V] 5V| 250MA]| 90C| 200MWF 500K|  60P 85MN 1MA| ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT275 P G |TO1 LO2 15V 15V] 5V| 250MA| 90C| 200MWF 500K|  60P 30MN 1MA| ALA | NEM | AC125 2N406 
NKT275J P G |TOi LO2 15V 15V] 5V| 125MA| 90C| 200MWF 500K} 70P SOMN 1MA| ALG | NEM | AC126 2N2431 
NKT278 P G |TOi LO2 15V 15V| 5V] 125MA| 90C| 200MWF 500K|  70P 45MN 1MA | ALG | NEM | AC126 2N2431 
NKT281 P G |TOi LO2 32V 16V| 10V 1A! 90C| 220MWF 600K|  90P 6OMN| 300MA| AMG | NEM | AC128 2N2706 
NKT302 P G |TO8 |L12 60V 40V| 15V| 2500MA] 85C| 750MWF 400K SOMN S0MA| AHG | OBS | AD136 2N1184B 
NKT304 P G |TO8 Y|L12 30V 20V]| 15V] 2500MA| 85C| 750MWF 400K SOMN 50MA| AHG | OBS | AD136 2N1184B 
NKT351 P G |TO8B |L12 30V 5V | 2500MA| 85C| 700MWF 400K . 3OMN 1A| AHG | OBS | AD136 2N1184B 
NKT401 P G |TO3 LOS 90v 60V | 40V 10A| 90C 50WC 200K| 250P 25/75 1A| AHH | NEM | AS2Z15 2N1533 
NKT402 P G |TO3 }LO5 60V 32V | 20V 10A| 90C 50WC 200K| 250P 60/180 1A| AMG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT403 P G |TO3 |LO5 80V 32V | 40V 10A| 90C 50WC 200K | 250P 50/150 1A| AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT404 P G |TO3 LOS 60V 32V | 20V 10A| 90C 5S0WC 200K | 250P 50/150 A! AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT405 P G |TO3 LO5 60V 32V | 20V SA| 90C 50WC 200K | 250P 100MN 1A! AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT406 P G |TO3 LOS 60V 32V | 20V 10A| 90C 5S0WC 200K | 250P 30/50 1A! AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT420 P G |TO3 |LO5 120V 50V SA| 90C 43WC 200K | 250P 30/90 1A| AHH | NEM | ASZ15 2N1533 
NKT450 P G |ITO3 |LO5 36V 36V| 10V 3A| 90C 43WC 200K| 250P 30MN 1A| AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT451 P G |TO3 LO5 36V 32V} 10V 3A| 90C 43WC 200K| 250P 50/150 1A| AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT452 P G |TO3 LO5 36V 32V! 10V 3A | 90C 43WC 200K | 250P 30/90 1A! AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT453 P G |TO3 LOS 36V 32V| 10V 3A| 90C 43WC 200K | 250P 15/45 1A! AHG | NEM | ASZ16 2N1536 
NKT603F P G |TO7 LO7 40V 20V| 1V] 50MA| 75C | 80MWF 60M| 3P5 SOMN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT613F P G |TO7 LO7 40V 20V] 1V|] 10MA]! 75C 80MWF 40M 2P 40MN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT654 P G |TO72 |LO6 20V 142VI 1V 10MA | 75C 65MWF 35M 3P 6OMN 1MA| RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT655 P G |TO72 |LO6 20V 12VI 1V] 10MA! 75C 65MWF 40M 3P 6OMN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT656 P G |TO72 |L06 20V 12V| 1V 10MA | 75C 65MWF 40M 3P 60MN 1MA| RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT657 P G |TO72 |LO6 20V 12V] 1V] 10MA! 75C 65MWF 40M 3P 60MN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT674F P G |TO7 LO7 20V 42VI 1V] 10MA) 75C 80MWF 40M 3P 60MN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT677F P G |TO7 LO7 20V 12V! 1V] 10MA| 75C 80MWF 40M 3P 60OMN 1MA | RLA | NEM | AF124 2N990 
NKT713 N G |TO1 Lo? 30V 15V! 15V| 500MA| 85C| 160MWF 1M|  90P 50MN 50MA | AMA | NEM | AC176 2N2430 
NKT717 N G |TO1 LO2 45V 30V| 10V| 150MA| 80C| 150MWF 500K| ‘70P 40/150 50MA | AMG | NEM | AC176 2N2430 
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TYPE | 


NKT732 
NKT734 
NKT736 
NKT738 
NKT773 


NKT781 
NKT782 
NKT3702 
NKT3703 
NKT3704 


NKT3705 
NKT3706 
NKT3707 
NKT3708 
NKT3709 


NKT3710 
NKT3711 
NKT10339 
NKT10419 
NKT10439 


NKT10518 
NKT10519 
NKT12329 
NKT12429 
NKT13329 


NKT13429 
NKT16229 
NKT20329 
NKT20339 
NKT35219 


 NRO4IE 


NRO41F 
NRO41H 
NR421DE 
NR421DF 


NR421DG 
NR421DH 
NR421DR 
NR421DS 
NR421DT 


NRA421FE 
NR421FF 
NR421FG 
NR421FH 
NR421FR 


NR421FS 
NR42FT 
NRAS1EE 
NRAS1EF 
NR43S1EG 


NR4S1ER 
NRA4SIES 
NR4S1FE 
NR4S1FF 
NR431FG 


NR431FR 
NR431FS 
NR4S1HE 
NR43S1HF 
NR431HG 


NR4S1HR 
NR431HS 
NR4GIEE 
NR4GTEF 
NR461EG 


NR461EH 
NRAGIER 
NRA46IES 
NRAGIET 
NR4GIFE 


NR461FF 
NR461FG 
NR461FH 
NR461FR 
NR461FS 


Pol. 


Mat. 


Z2ZZZZ ZZZ2ZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZLZZ2ZZ ZLZZZZ  ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZUVZZ ZZZZZ ZZZZZ  ZZZZZ ZUVZZ ZZZZZz 
OUnun nm UC UUM OU UC OU OU 0 UD Un OU M  U NN AU A WW Hnnon nn nn non nOBDB DOC 


Boît. 


Broch. 


Vce 
max 


30vV 


VeB 
max 


22222 22222 


299 Lu2eu J22IY JuLeS 


IC 
max 


TJ 
max 


150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 
150MWF 


215MWF 
300MWF 
300MWF 
300MWF 
360MWF 


360MWF 
360MWF 
250MWF 
250MWF 
250MWF 


250MWF 
250MWF 
500MWF 
300MWF 
500MWF 


300MWF 
300MWF 
S00MWF 
500MWF 
S60MWF 


3S60MWF 
200MWF 
300MWF 
400MWF 
200MWF 


500MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
6G00OMWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
6O0OMWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
6G00MWF 
6GOOMWF 


600MWF 
6GO0OMWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
GO0OMWF 


600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 


600MWF 
6GOOMWF 
600MWF 
600MWF 
600MWF 
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FCT | FAB 


RLS | NEM 
RLS | NEM 
RLS | NEM 
RLS | NEM 
ALA | NEM 


AMG | NEM 
AMG | NEM 
ALG |NEM 
ALG |NEM 
AMG | NEM 


AMG | NEM 
AMG | NEM 
ALN | NEM 
ALG | NEM 
ALG | NEM 


ALG | NEM 
ALN | NEM 
AMG | NEM 
ALG | NEM 
AMG | NEM 


ALN | NEM 


RMG | NEM 
RMG | NEM 
RLS | NEM 


RLS | NEM 
VLA | NEM 
ALA | NEM 
RMG | NEM 
VLA | NEM 


ALH | NAT 
ALS | NAT 
ALS | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 
FVG | NAT 


ALN | NEM, 


Equ. 


EUR. 


ASY29 
ASY29 
ASY29 
ASY29 
AC176 


AC176 
AC176 
BC177 
BC177 
BSX33 


BSX33 
BSX33 
BC109 
BC107 
BC107 


BC107 
BC109 
BSX33 
BC107 
BSX33 


BC109 
BC109 
BSW64 
BSW64 
BSX20 


BSX20 
BFX73 
BCY71 
BSW24 
BFX73 


BF371 
BF371 


BF373 
BF369K 
BF368K 
BF375 
BF374 


BF368 
BF368 
BF369 
BF369 
BF368 


BF369 
BF369 
BF366 
BF366 
BF369 


BF366 
BF369 
BF368 
BF368 
BF369 


BF368 
BF369 
BF377 
BF377 


BF377 
BF377 
BF368 
BF369 
BF369 


BF369 
BF368 
BF368 
BF369 
BF368 


BF368 
BF369 
BF369 
BF368 
BF368 


Vce |Vesl lc P.T0T fT | Cos ect |agl Eu. | Equ. 
max |max max min | max EUR. USA 
NR451FT N S |[TO92 |L21 35V| 30V| 4V| 30MA]150C| 600MWF 180M| 1P7 100MN 1MA| FVG | NAT | BF369 
NR4SIHE N S |TO92 |L15 35V| 30V| 4V| 30MA]|150C| 600MWF 180M|  1P7 30/50 1MA! FVG | NAT |BF310 
NR4GS1HF NS |TO92 |L15 35V| 30V| 4V| 30MA]|150C| 600MWF 180M|  1P7 45/75 1MA| FVG | NAT |BF310 
NR461HG NS |[TO92 |L15 35V] 30V| 4V| 30MA|:150C| 600MWF 180M|  1P7 68/110 1MA| FVG | NAT |BF310 
NR461HH N S [TO92 |L15 85VI 30V| 4V| 30MA|150C| 600MWF 180M|  1P7 100MN 1MA| FVG | NAT ; 
NR4G1HR N S |TO92 |L15 35V| 30V| 4V| 30MA]150C| 600MWF 180M|  1P7 20/50 1MA| FVG | NAT |BF310 
NR461HS NS |TO92 |L15 35V| 30V! 4V| 30MA]|150C| 600MWF 180M|  1P7 45/110 1MA! FVG | NAT |BF310 
NR461HT NS [TO9 |L15 35V| 30V| 4V| 30MA]|150C| 600MWF 180M|  1P7 100MN 1MA| FVG | NAT 
NS3762 P S |[TO39 |LO4 40V| 40V| 5V|2500MA | 200€ ; 180M|  18P 30/120 1A| RHS | NAT 
NS3763 P S |TO39 |LO4 60V| 60V| 5V|2500MA | 200€ | 180M|  18P 20/80 1A| RHS | NAT 
NS3903 N S |[TOI8 |LO1 60V| 40V| 6v| 200MA| 200€ , 250M| 4P 50/150| 10MA| RMG | NAT 
NS3904 NS |TO18 |Lo1 60V] 40V| 6V| 200MA| 200€ ; 300M| 4P 100MN | 10MA| RMG | NAT 
NS3905 NS [TO18 |LO1 40V|  40V| 5V| 200MA | 200€ ; 200M|  4P5 50/150|  10MA| RMG | NAT 
NS3906 NS |[TO18 |Lo1 40V| 40V! 5V| 200MA| 200€ . 250M| 4P5 100MN | 10MA| RMG | NAT 
NS4234 P S |TO39 |LO4 . 4v| . 2A | 200C ; 300M| 100P 30/150| 250MA| RHG | NAT 
NSD36 N S |TO202 | L35 175V| 150V| 6V 1A | 150C 10WC 10M| 15P 30/300| 100MA| AMG | NAT 
NSD36A N S |TO202 | L35 225V| 200V| 6v 1A| 150C 10WC 10M| 15P 30/300|  100MA| AMG | NAT 
NSD36B N S |TO202 | L35 275V| 250V| 6v 1A| 150C 10WC 10M| 15P 30/300| 100MA| AMG | NAT 
NSD36C N S |TO202 | L35 325V| 300V| 6v 1A! 150C| 1750MWF 10M| 15P 30/300| 100MA| AMG | NAT 
NSD102 NS IX17 |M12 60V| 45V| 5V|1500MA| 150C| 1750MWF 60M| 30P 5S0MN| 100MA| AHG | NAT 
NSD103 NS:IX17 |M12 60V| 45V| 5V|1500MA| 150C| 1750MWF 60M| 30P 120MN| 100MA| AHG | NAT 
NSD104 NS IxX17 |M12 100V|  80V| 7v 1A| 150C| 1750MWF 60M|  30P 50MN|  100MA| AMH | NAT 
NSD105 NS |xX17 |M12 100V| 80ov| 7v 1A| 150C| 1750MWF 60M|  30P 120MN|  100MA! AMH | NAT 
NSD106 NS |X17 |M12 140V{* 100V| 7V 1A| 150C| 1750MWF 60M| 30P 50MN|  100MA| AMH | NAT 
NSD123 N S |TO202 | L35 120V| 120V| 6V| 500MA| 150C| 1750MWF 10M| 15P 40/300|  150MA| AMG | NAT 
NSD127 N S |TO202 | L35 120V| 120V| 5V| 250MA| 150C| 1750MWF : ; 50/500|  10MA| AMH | NAT 
NSD128 N S |TO202 | L35 180V| 180V| 5V| 250MA| 150C| 1750MWF ; ; 50/500| 10MA]| AMH | NAT 
NSD129 N S |TO202 | L35 225V| 225V| 5V| 250MA| 150C| 1750MWF | . 50/500| 10MA]| AMH | NAT 
NSD131 NS |X17 |L35 250V| 250V| 7V| 100MA| 150C| 1750MWC : 3P 30MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD132 NS IX17 |L35 250V| 250V| 7V| 100MA| 150C| 1750MWC ; 3P 60MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD133 NS IX17 |L35 300V| 300V| 7V| 100MA| 150C| 1750MWC 3 3P 30MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD134 NS |X17 |L35 300V| 300V| 7V| 100MA| 150C| 1750MWC ; 3P 60MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD135 NS IxX17 |L35 375V| 375V| 7V| 100MA| 150C| 1750MWC : 3P 30MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD151 N S |TO202 | L35 30V] 30vV| 12V 1A| 150C 10WC 50M| . 5KMN]|  100MA| AMD | NAT 
NSD152 N S |TO202 | L35 40V| 40V| 12V 1A| 150C 10WC 50M| . 5KMN|  100MA| AMD | NAT 
NSD153 N S |TO202 | L35 30V|  30V| 12V 5A | 150C 10WC 100M| . 20KMN| 10MA! AHD | NAT 
NSD154 N S |TO202 | L35 40V|  40V| 12V 5A | 150C 10WC 100M| . 20KMN| 10MA| AHD | NAT 
NSD202 PS |xi7 |M12 60V| 45V| 5V|1500MA| 150C| 1750MWC 60M|  30P 50MN|  100MA| AMG | NAT 
NSD203 PS |x17 |M12 60V| 45V| 5V|1500MA | 150C| 1750MWC 60M| 30P 120MN|  100MA| AMG | NAT 
NSD204 PS |x17 |M12 100V|  8ov| 7v 1A| 150C| 1750MWC 60M|  30P 5S0MN|  100MA| AMH | NAT 
NSD205 PS |x17 |M12 100V|  80V| 7V 1A| 150C| 1750MWC 60M| 30P 120MN|  100MA| AMH | NAT 
NSD206 PS |x17 |M12 140V| 100V| 7V 1A| 150C| 1750MWC 60M|  30P 50MN|  100MA| AMH | NAT 
NSD457 NS IX17 |L35 160V| 160V| 5V| 100MA| 150€ 10WC 40M|  10P 25MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD458 NS |IxX17 |L35 250V| 250V| 5V| 100MA| 150C 10WC 40M|  10P 25MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD459 NS |X17 |L35 300V| 300V| 5V| 100MA | 150C 10WC 40M|  10P 25MN|  30MA| ALE | NAT 
NSD3439 NS IX17 |L35 450V| 350V| 7V 1A | 150C 10WC 15M|  20P 40MN| 20MA| AME | NAT 
NSD3440 NS |X17 |L35 300V| 250V| 7v 1A | 150C 10WC 15M| 20P 40MN| 20MA| AME | NAT 
NSD6178 NS |xX17 |L35 100V| 75V| 5V 2A | 150C 10WC 50M|  30P 40MN|  500MA| AHH | NAT 
NSD6179 NS |x17 |L35 75V| 50V| 5v 2A | 150C 10WC 50M| 36P 40MN|  500MA| AHG | NAT 
NSD6180 PS |X17 |L35 100V| 75V| 5V 2A | 150C 10WC 50M|  30P 40MN| 500MA| AHH | NAT 
NSD6181 PS |x17 |L35 75V| 50V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  30P 40MN|  500MA| AHG | NAT 
NSDU01 NS IX17 |L35 40V|  30V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  30P 60MN| 100MA! AHG | NAT | . 
NSDUO1A N S |TO202 | L35 50V| 40V| 5V|1500MA | 135C ETe 50M|  30P 50MN 1A| AMG | NAT |BD169  |MPSUO1A 
NSDU02 N S |TO202 | L35 6oV| 40V| 5V| 800MA | 135C 6WC 150M| 8P 50/300| 150MA| AMG | NAT |BD169 | MPSUO2 
NSDU05 N S |TO202 | L35 60ov|  60V| 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 80/125| 50MA| AHG | NAT |BD237  |MPSU05 
NSDU06 N S |TO202 | L35 80V| 80V! 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 80/125| 50MA]| AHT | NAT |BD237 | MPSU06 
NSDU07 N S |TO202 | L35 100V| 100V| 4v 2A | 135C 10WC 75M| . 60/110| 50MA| AMH | NAT |BD237 | MPSU07 
NSDU10 N S |TO202 | L35 300V| 300V| 8V| 500MA! 135C 1WF 60M| . 25MN 1MA| AMH | NAT |BD232  |MPSU10 
NSDU45 N S |TO202 | L35 50V| 40V]| 12V 2A | 150C 1WF 100M| 6P| 25KMN| 200MA| AGD | NAT | MPSU45 
NSDU45A N S |TO202 | L35 6ov|  50V| 12V 2A | 135C 1WF 100M|  6P|  25KMN| 200MA| AHD | NAT x MPSU45 
NSDU51 PS |x17 |L35 50oV|  40V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  30P 60MN| 100MA| AHG | NAT ; ; 
NSDUS1A P S |TO202 |L35 50V| 40V| 5V]|1500MA| 135C 8WC 50M|  30P 50MN 1A| AHG | NAT |BD140 |MPSU51A 
NSDU52 P S |TO202 |L35 60V| 40V| 5V| 800MA| 135C 6WC 150M|  8P 50/300| 50MA| AMG | NAT |BD140 | MPSU52 
NSDU55 P S |TO202 |L35 60V| 60V| 4v 2A | 135C 1WF 50M| . 80/160| 50MA| AMG | NAT |BD238  |MPSU55 
NSDU56 P S |TO202 |L35 80V| 80V| 4V 2A | 135C 1WF 50M| . 80/160| 50MA| AMH | NAT | BD238 . 
NSDUS57 P S |TO202 |L35 100V| 100V| 4v 2A | 135C 1WF 50M| . 60/140| 50MA| AMH | NAT |BD238 | MPSU57 
NSDU95 P S |TO202 | L35 50oV|  40v| 12V 2A | 135C 1WF 150M| . 25KMN| 200MA| AMD | NAT : MPSU95 
NSDU95A P S |TO202 | L35 60V| 50V| 12V 2A | 135C 1WF 150M| . 25KMN]| 200MA| AMD | NAT ; MPSU95 
NSE170 PS |x17 |L32 40V| 40V| 5V}|1500MA| 150C| 1800MWF 50M| 20P 50/250| 100MA| AMG | NAT | 
NSE171 PS |xi7 |L32 60V| 60V| 5V|1500MA| 150C| 1800MWF 50M|  15P 50/250| 100MA| AMH | NAT 
NSE180 NS |XxX17 |L32 40V| 40V| 5v 1A| 150C| 1800MWF 150M|  20P 50/250| 100MA| AMG | NAT 
NSE181 NS IX17 |L32 6ov| 60ov| 5v 1A| 150C| 1800MWF 125M| 15P 50/250| 100MA| AMH | NAT 
NSE457 NS X17 |L32 160V| 160V| 5V| 100MA| 150€ 10WC 50M| . 25MN|  30MA| TVM | NAT 
NSE458 NS IXxX17 |L32 250V| 250V| 5V| 100MA | 150C 10WC 50M| . 25MN|  30MA| TVH | NAT 
NSE459 NS |X17 |L32 300V| 300V| 5V| 100MA | 150C 10WC 50M| . 25MN|  30MA| TVE | NAT 
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NSE871 NS |To2o2 |M14 |  300v ev| 100MA | 150c| 1800MwF|  6oM| . 50MN| 25MA| TVM | NAT 

NSES72 p S |TO202 |M14 |  30ov| 300v| 6v| 100MA| 150C| 1800MWF|  60M| . 50MN| 25MA| TVM | NAT 

NSP595 N S |To220 | L32 45V| 45v| 5v 8A| 150C|  50WC IE 40MN 1A| AHS | GES 

NSP596 p S | TO220 | L32 4svl 45vV| 5v 8A| 150C|  50WC 3M| | 40MN 1A| AHS | GES 

NPS597 N S |TO220 | L32 6ov| eov| 5v 8A|150C|  50WC 3M| 40MN 1A| AHS | GES 

NSP598 p s |To220 | L32 eov| 6ov| 5v 8A|150c|  sowc 3M| . 40MN| . | AHS | GES 

NSP599 N S |TO220 | L32 gov| 6ov| 5v 8A| 150C|  50WC 3M| . 30MN 1A| AHS | GES 

NSP600 p S |TO220 |L32 gov| 6ov| 5v 8A|150C|  SOWC 3M| 30MN 1A| AHS | GES 

NSP601 N S |TO220 |L32 100V| eov| 5v 8A| 150C|  50WC 3M| 30MN 1A| AHS | GES 

NSP602 p S |TO220 |L32 100v| 6ov| 5v 8A| 150C|  50WC 3M| . 30MN 1A| AHS | GES 

NSP2955 p s |To220 | L32 soov| eovl rvl 15Al150c| 115Wc| 2500k| . 20/70 4A| AHG | GES 

NSP3055 NS |To220 |L32 10ov| 6ovl 7vl 15A1150C| 115WC| 2500k| . 20/70 4A| AHG | GES . 

OC20 p G |TO3 |LO5 10ov| 75v| 4ovl  10A| 100€!  3owH|  250K| 250P|  25MN 1A| AHH | MUL | NKT420 

OC22 pG|To3 |L05 arvl s2v| 12V iA| 80C|  16WH 2M| . 50MN 1A| RHG | oBs | AL103 

OC23 PG |TO3 |LO5 5sv| 24v| 12V 1A| 80C|  16wH M| . 5OMN 1A| RAHG | OBS | AL108 

OC24 P&@lros |Los arv| 32v| 12v A! 80c|  1ewn 2M| . 50MN 1A| RHG | oBs | AL103 . 

OC25 pG|To3 |L05 40v|  40v| 10v 4A| 100€!  30WwH| 200kK| . 15MN 1A| AHG | MUL |ASZ16  |2N1536 
OC28 pG|ro3 |L05 gov| 6ov| 40v 8A| 100€! 30wH| 200k| 200P|  20MN 1A| AHH | MUL |ASZ15  |2N1533 
OC29 PG|To3 |L05 gov| 32v| 20v 8A|100C| 30WH|  200K| 200P| 45MN 1A| AHG | MUL |ASZ16 |2N1536 
OC35 PG|To3 |Lo5 eov| 32V| 20v 8A| 100C!  3owH| 200k| 200P|  25MN 1A| AHG | MUL |ASZ16  |2N1536 
OC36 pG |rTo3 |Lo5 gov|  32v| 40v 8A| 100! 30wH|  200k| 200P|  30MN 1Al AG |MuL |ASz16  |2N1536 
OC41 PG |xo1 |LO3 16v| 15V| 10v| 5omAl 80c|  50MWF 4M| 12P 35TP|  50MA| RLS | MUL [OC44N  |2N2614 
OCAIN PG [roi |Lo2 s6v| 15V| 12V| 50MA| 80C|  83MWF am| 12P| 20MN| 50MA| RLS | VAL [OC44N  |2N2614 
OC42 PG|xo1 |Lo3 16V| 15V| 10V| 50MA| 80c| 50MWF 7M| 12P 70TP| 50MA| RLS | MUL |OC44N  |2N2614 
OC42N P&@ [rot |Lo2 16v| 15v| 12V| 50MAl| 80C| 83MWF sM| 12P| 40MN| 50MA| RLS | VAL [OC44N  |2N2614 
OC43 PG |xo1 |Los asvl svt 1ovl somal soc! gomwr! 15M| 12P|  1007P| 50oMA| RLS | MUL |OC4N  |2N2614 
OC43N PG [Toi |Lo2 15vl 15V| 12Vl 5oMAl goc| gsmwrl  12M! 12P|  SoMN|  50MA| RLS | VAL OC44N |2N2614 
OC44 PG|xo1 |Lo3 15v| 12v/ 12vl 10MAl s0c|  83MWF gM| 12P| 100TP|  1MA| RLA | MUL |OC44N | 2N2614 
OC4AN PG |Tot |Lo2 15V| 15Vli2vl s5MAl 75c| 83MWF gM| 12P| 45MN|  1MAÏ RLA [NEM|OC44N  |2N2614 
OC45 pG |xo1 |L03 15v| 15V| 12V|] 10MA| 80C|  83MWF aM| 12 50TP| 1MAl RLA | MUL [OC44N  |2N2614 
OC45N p& [rot |Lo2 15v| 15Vl 12vl smAl soc! 8sMWF al 12P| 25MN| 1MA| RLA | VAL |oc4an  |2N2614 
OC46 PG!xot !|L03 2ov!  20v| 15V| 125MA! 80C|  83MWF 2M| 12 80TP|  3MA| RLA | VAL [OC44N  |2N2614 
OC47 p &G |xo1 |Lo3 2ov| 2ov| 15v| 125MA| 80c|  83MWF aml 12P|  2007P| 15MA| RLG | VAL [OC44N  |2N2614 
OCESN PG |ro1 |Lo sovl 1ovl 10v| 10oMAl 65scl 25MwF!  100Kk| 40P|  30MN|  4MA] ALA |NEM|AC125 | 2N406 

OC66N PG [rot |Lo2 sovl  10v| 10V| 10MAl 65C| 25Mwr| 100k| 40P|  50MN| 2MA| ALA INEM|AC:25  |2N406 

oc70 pG |xo1 |Lo3 2ov| 2ovl 1ov| 10MAl 8ocl 125MWwF| 200K| 30P|  15MN| s5MA| ALG | oBs |AG107  |2N406 

OC7ON pG [Toi |Lo2 aovl 1ov! 1ovl 10MAl 75C| 125MwF| 200K| 40P|  20MN] soouA| ALA |NEM|AC125  |2N406 

OC71 pG |xo1 |LO3 2ov| 2ovl 1ov| 10MA| goc| 125MWF|  300Kk| 30P|  30MN| 5MA! ALG |oBs |AC107  |2N406 

OC7IN PG |Tot |Lo aov| 10ov| 1ov| 10MAl 75c| 125MWwF|  200Kk| 40P|  30MN| 1MA] ALA |NEM|AC125  |2N406 

OC72 p G |xo2 |Lo3 16v| 16v| 1ov| 125MAl 8oc| 165Mwr|  250k| 40P|  30MN! gomA| AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OC72N PG |Tot |Lo2 gevl 16vl 10v| 125MA| 75c| 125MwF|  200K| 40P|  45MN|  ioMAl ALA |NEM|AC125  |2N406 

OC73 p G |xo1 |Los 3ov| aovl 2ovl 10MAl 8oc| 125MWwF| 300k| 30P|  25MN|  10MA| ALG | oBs |AC125  |2N406 

OC73N pG roi |Lo2 govl 1evl 1ovl 10MAl 75C| 125MWwF|  200Kk| 40P|  30MN| 5oouA| ALA [NEM|AC125  |2N406 

OC74 p @ |x02 |LO3 2ov| 2ov| 6vl 300MAl 75C| 550MwH!  100K| sopl  40MN|  50MA| AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OC74N PG [Trot |Lo2 20ov| 10v| evl 300MAl 75c| 550MwH|  100K| 50P|  6oMN| 50MA! AMG |NEM|AC128  |2N2706 
oc75 PG |xo1 |Los 2ovl 2ovl 1ov| 10omal 75c| 125MWwF]  100K| 50P|  55MN|  1oMA| ALG | MUL |AC125  |2N406 

OC75N PG [rot |Lo2 3ov| 10v| 10V| 10MA! 75C| 125MWF| 200K| 40P!  6oMN|  3MAÏ ALA |NEM|AC125  |2N406 

OC76 pG |xo2 |Lo3 zovl sovl 1ov| 125MA| 75C| 125MWF| :100K| 40P|  30MN|  soMA! AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OC76N pG roi |Lo2 govl 6vl 1ov| 125MAl 75C| 125MWwF| 200K| 40P|  45MN|  10MA| ALG |NEM|AC125  |2N406 

OC77 pG |xo2 |Los gov| 6ov! 10v| 250MAl 80c| 125MWwr|  250Kk| 40P|  45MN| 10MA| AMH | OBS |oc77N  |2N1176B 
OC77M pG |rTos |Lo4 eovl eov| 1ov| 125MA| soc! 180mMwF|  200K| 40P|  25MN| 125MA| AMH |oBs |oc77N  |2N11768 
OC7IN P G TOI |LO2 govl 4svl 1ov| 125MAl 8oc! 180MwF!  200K| 50p|  25MN| 125MA| ALS |NEM|OC77N |2N11768 
oc78 p G |xo2 |LO3 15v| 10v| evl 7omAl 80c| 500MwH| 200k|] 40P|  15MN| 70MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
OC78D p G |xo2 |Lo3 wvl ovl 6vl 10MAl 8oc! 125MWF| 200k| 40P|  30MN| 3MA| ALG | oBs |AC125 |2N406 

OC78N pG [Toi |Lo2 2ov| 12v| 10V| 200MA! 90c| 200MwF| 500Kk| 50p|  25MN| 2MAÏ ALA [NEM|AC125  |2N406 

OC79 P& |xo2 |Los 2evl 13v| evl 300MA| aoc| 55omwH| 200k| 50p|  5omN| s5mAl AMG |oBs |AC128  |2N2706 
OC79N pG [Toi |Lo2 20v| 12v| 2V| 200MA| 90C| 200MWF|  500k| 6op|  25MN| 125MA| ALA | NEM|AC125  |2N406 

ocs81. pG |xo2 |LO3 gov| 10v| 3v| 200MA| 90c| 600MWH 1Ml 70P| 50MN| 100MA| AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OC81D p G |xo2 !|LO3 16v| 16v| av! 10MAl goc| 150MwF|  200Kk| 40P|  20MN| 5MA! ALG | OBS |AC125 | 2N406 

OCS1N pPG |Tot |Lo2 gev| 18v| 10v| 500MA| 85C| 200MWF| . | 50MN|  50MA! AMG |[NEM|AC128  |2N2706 
ocs1z P&@ |xo2 |Los sov| 4ov! 10v| 200MA| coc| 600MwH 1Ml 7oPl  5omMN| 100MA| AMH | oBs . 

OC81DM pG [roi |Lo2 6vl 16v| avl 10MA| goc| 125MWF| 200k| 40P|  20MN| 5MA| ALG | OBS |AC125 |2N406 

oc82 p G |xo2 |LO3 6v| 16vl ev! 200mMA| 8oc| eoomwx|  400k| 40P|  15MN|  3MA| ALG |oBs |AC125  |2N406 

OC82D p G |xo2 |Los sevl 16v| 6vl 10MAl soc! 150MWF|  200k| 40P|  30MN| 3MA| ALG | OBS |AC125 |2N406 

OC82DM PG roi |Lo 6vl 16v| 6vl 10MAl soc! 170MwF|  200k| 40P|  30MN| 3MA| ALG | OBS |AC125 |2N406 

oc83 PG [roi |Lo2 gov| 2ov| 3vl 500mA| 100c| 600MwH 1M) 100P|  40MN| 300MA! AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OCS3N PG rot |Lo2 3ev|  20v| 10V 1a| 90C! 220MWwF|  4ook| 8opl  40MN| 300MA| AMG |NEM |AC128 | 2N2706 
OC84 p G rot |Lo2 3v| 20v| 3v| 500mA 100C| 600MWF 1M| 100P|  50MN| 300MA| AMG | oBs |AC128  |2N2706 
OC84N PG [Toi |Lo2 3ev| 20V| 10V 1Al oc! 220MWF|  5o0k| 8opl  5oMN| 300MA| AMG |NEM|AC128  |2N2706 
OC170 pG |To7 !|LO7 2ovl 2ov| iv! 10MAl soc seomwr|  60M| 5p| 1507P| 1mA| RLA | OBS |AF124 |2N000 

oc171 PG |ro7 |Lo7 2ovl 2ovl 1v| 10MAl 8ocl somwrl 6oM| spl 1507P| 1MA| RLA | oBs |AF124  |2N990 

OC200 Ps |xo2 |Los 3ov| 25v| 2ov| 100MAl 150C| 250MWwF)  450k| 6oP!  15MN! 1MAÏ ALA | MUL |BCY32 |2N1475 
OC201 ps |xo2 |Los 25v| 2ovl 20ov| 100MA! 150C| 250MWF oMl 50P! 20MN|  1MAÏ ALA | MUL|BCY32 |2N1475 
OC202 Ps |xo2 |Los 15V| 10V| 10V| 100MA| 150C| 250MWF 1Ml 50P|  40MN| 1MA| ALA | MUL |BCY32  |2N1475 
OC203 ps |xo2 |Lo3 govl sov| 3ov| 100MA | 150C| 250MwF| 390K| 50Pl  10MN|] 1MAÏ ALA | MUL |BCY32 |2N1475 
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OC204 PS |X02 |LO3 32V| 32V| 12V] 250MA| 150C| 300MWF 450K|  50P MUL |BCY32  |2N1475 
OC205 PS |X02 |LO3 60V| 60V| 12V| 250MA| 150C| 300MWF 450K| 50P MUL |BCY32 |2N1475 
OC206 ps |X02 |LO3 32V| 32V| 12V] 250MA| 150C| 300MWF 850K| 50P MUL |BCY32 |2N1475 
OC303 PG |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V] 50MA| 75C| 110MWF 300K MIS |AC125  |2N406 
OC304 PG |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V|] 50MA| 75C| 110MWF 400K MIS |AC125  |2N406 
OC304-1 P G |TO1 |LOo2 32V| 15V| 10V|] 50MA| 75C| 110MWF 300K MIS |AC125  |2N406 
OC304-2 P G |TO1 |L02 32V| 15V| 10V| 50MA| 75C| 110MWF 400K MIS |AC125  |2N406 
OC304-3 P G |ITO1 |LO2 32V| 15V| 10V| 50MA| 75C| 110MWF 500K MIS |AC125 | 2N406 
OC305 P G [TOI |LO2 32V 8V| 10V| 50MA| 75C| 110MWF 600K MIS |AC125 | 2N406 
OC305-1 P G |TO1 |LO2 32V 8v| 10V| 50MA| 75C| 110MWF 600K MIS |AC125  |2N406 
OC305-2 P G [TOY |LO2 32V 8v| 10V] 50MA| 75C| 110MWF 1M MIS | AC125 | 2N406 
OC306 PG |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V| 50MA| 75C| 110MWF 300K MIS |AC125  |2N406 
OC306-1 P G |[TO1 |LOo2 32V| 15V| 10V] 50MA| 75C| 110MWF 300K MIS |AC125 | 2N406 
OC306-2 P G |TO1 |LO2 32V| 15V| 10V| 50OMA| 75C| 110MWF 400K MIS |AC125 | 2N406 
OC306-3 P G [TOI |LO2 32V| 15V| 10V|] 50MA| 75C| 110MWF 500K MIS |AC125  |2N406 
OC307 P G |[TO1 |LO2 32V| 18V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS | AC128 | 2N2706 
OC307-1 P G [TOI |LO2 32V| 18V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS |AC128  |2N2706 
OC307-2 P G [TOY |LO2 32V| 18V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS | AC128  |2N2706 
OC307-3 P G |TOi |LOo2 32V| 18V] 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS |AC128 | 2N2706 
OC308 P G |TO1 |LO2 32V| 18V| 10V| 250MA| 75C|  75MWF 500K MIS | AC128  |2N2706 
OC309 P G |TOi |LO2 60V| 30V| 10V] 250MA| 75C) 110MWF 200K MIS |AC128 | 2N2706 
OC309-1 P G |ITO1 |LOo2 60V| 30V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS |AC128 | 2N2706 
OC309-2 P G |[TO1 |LO2 60V| 30V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS |AC128 | 2N2706 
OC309-3 P G |TO1 |LO2 60V|* 30V| 10V| 250MA| 75C| 110MWF 200K MIS |AC128 | 2N2706 
OC318 P G |[TO1 |LO2 24V| 20V| 10V| 300MA| . 330MWF 500K MIS |AC128  |2N2706 
OC330 P G [TOi |LO2 15V| 15V) . 35MA| 75C|  75MWF 300K MIS | AC107N 

OC331 P G |OBS |0BS TV N| . 30MA| 75C| 40MWF 400K OBS | AC107N J 

OC340 P G [OBS |OBS 15V)  15V| . 35MA| 75C| 6OMWF 400K OBS |AC125  |2N406 
OC341 P G [OBS |0BS TV nl. 30MA| 75C|  45MWF 400K OBS | AC107N : 

OC342 P G |OBS |0BS TV ml . 30MA| 75C|  45MWF 400K OBS | AC107N 

OC343 P G |0BS |0BS TV | . 30MA| 75C| 45MWF 400K OBS | AC107N : 

OC350 P G [OBS |0BS 15V 8v| . 35MA| 75C|  60MWF 600K OBS |AC125  |2N406 
OC351 P G |OBS |0BS 5V 5V| . 30MA| 75C|  45MWF|  400K OBS | AC107N : 

OC360 pP G [OBS |0BS : 15V| . 35MA| 75C|  60MWF 300K OBS |AC125 | 2N406 
OC361 P G|OBS |0BS TV nl. 30MA| 75C| 45MWF 400K OBS | AC107N 

OC362 P G [OBS |0BS TV TV 30MA| 75C| 45MWF 400K OBS | AC107N 

OC363 P G |OBS |0BS TV ml. 30MA| 75C| 45MWF 400K OBS | AC107N 

OC364 P G|OBS |0BS TV |. 30MA| 75C|  45MWF 1M| . OBS | AC107N : 

0C390 P G |TOT |LO2 10V 5V 40MA| 75C| 110MWF 2M| 15P OBS |OC44N | 2N2614 
OC400 P G |TO1 |LO2 10V 5V 40MA| 75C| 110MWF 3M| 15P OBS |OC44N  |2N2614 
OC410 P G |TO1 |LO2 10V 5v| . 40MA| 75C| 110MWF 5M|  15P OBS |OC44N | 2N2614 
OC430 PS [TO1 |Lo2 10V} 10V| 10V] 50MA| 150C| 200MWF 200K|  30P oBs |BCY32  |2N1475 
OC430K PS [TOI |LO2 10V| 10V| 10V| 50MA]| 150C|  250MWF 200K| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC440 PS |TO1 |LO2 30V| 30V| 10V| 50MA| 150C| 200MWF 200K|  30P OBS |BCY32  |2N1475 
OC443 PS [TO1 |LO2 25V| 25V| 20V| 50MA| 150C| 200MWF 400K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC445 PS [TOI |LO2 50V| 50V| 10V| 50MA!| 150C! 200MWF 200K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC445K PS [TO1 |LO2 50V| 50V| 10V| 50MA| 150C| 250MWF 200K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC449 PS |TO1 |LO2 60V| 60V| 30V|] 50MA| 150C| 200MWF 400K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC449K PS |TO1 |LO2 60V| 60V| 30V| 50MA| 150C| 250MWF 400K| 30P TFK |BCY32 |2N1475 
OC450 PS |[TO1 |Lo2 75V| 75V| 10V| 50MA| 150C| 200MWF 300K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC450K PS |TO1 |LO2 75V| 75V| 10V| 50MA|150C| 250MWF 300K| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC460 PS |TO1 |LO2 10V| 10V| 10V| 50MA]| 150C|  200MWF 500K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC460K PS |TO1 |Lo2 10V| 10V| 10V] 50MA]| 150C| 250MWF 500K|  30P oBs |8CY32 |2N1475 
0C463 PS [TO1 |LO2 10V| 10V| . 50MA| 150C| 250MWF 2M| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC463K PS |TO1 |LO2 1oV| 1ov| . 50MA | 150C|  250MWF 2M| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC465 PS ITO1 |LO2 20V| 20V! 10V] 50MA| 150C! 200MWF 400K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC465K PS |[TO1 |Lo2 20V| 20V| 10V] 50MA| 150C| 200MWF 400K| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC466 PS |[TO1 |Lo2 10V| 10V| 10V] 50MA| 150C| 200MWF 500K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC466K PS |[TOT |LO2 10V| 10V| 10V] 50MA! 150C| 250MWF 500K|  30P OBS |BCY32 | 2N1475 
OC467 pP S'ITOIi |L102 25V 25 20V| 50MA| 150C| 200MWF 600K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC467K PS |TO1 |LO2 25V| 26V| 20V| 50MA|150C| 250MWF 600K| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC468 PS |TO1 |LO2 10V] 10V| 10V] 50MA]| 150C| 200MWF 1M| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC468K PS [TO1 |Lo2 10V| 10V| 10V] 50MA! 150C| 250MWF 1M| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC469 PS |ITO1 |Lo2 32V| 32V| 10V| 50MA| 150C! 200MWF 400K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC469K | PS |To1t |Lo2 32V| 32V| 10V| 50MA| 150C! 250MWF 400K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC470 PS [TO1 |LO? 30V| 30V| 10V| 50MA| 150C| 200MWF 500K| 30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC470K PS [TOI |LO2 30V! 30V| 10V| 50MA| 150C| 250MWF 500K|  30P OBS |BCY32 |2N1475 
OC480 PS |TO1 |LO2 125V| 125V| . 50MA | 150C|  240MWF 400K| 40P OBS |BSV68 |2N3497 
OC480K PS |[TO1 |Lo2 125V| 125V| . 50MA | 150C|  240MWF 400K|  40P OBS |BSV68 | 2N3497 
OC602 P G |X01 |LO3 22V| 12V| 10V] 50MA| 75C| 80MWF 300K OBS |AC125 | 2N406 
OC602-SP P G |OBS |OBS 40V| 12V| 10V| 500MA| 75C| 175MWF 200K OBS |AC128 |2N2705 
OC603 P G |X01 |LO3 22V| 12V| 10V| 50MA| 75C|  80MWF 250K OBS |AC125 |2N406 
OC604 PG |X01 |LO3 22V] 12V| 10V| 50MA| 75C|  80MWF 300K OBS |AC125  |2N406 
OC604-SP PG |OBS |OBS 40V 10V] 500MA| 75C| 175MWF 200K OBS |AC128 | 2N2706 
0C612 P G |xo1 |LO3 15V| 15V| 10V] 100MA| 75C|  50MWF 2M OBS | AC107N 
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OC1070 
OC1071t 
OC1075 


.0C4405 


TTVUUT VUVUUVT UTVUVUUV VVTZUU ZZVUUU VUUUUU VUUUU VUUUUU UVUUUU UUUTOUU VUUUUV VUUUUU UVUUU UTUUUTU 
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Vce 


max 


Ves 
max 


223: 


Îc 
max 


Ty 
max 


125MWF 
125MWF 
125MWF 
250MWF 
250MWF 


8wcC 
8wcC 
8Wwc 
625MWF 
625MWF 


625MWF 
625MWF 
1WF 
1WF 
30MWF 


30MWF 
S0OMWF 
30MWF 
30MWF 
30MWF 


45WC 
45WC 
11WC 
10WC 
10WC 


10WC 
11WC 
10WC 
10WC 
10WC 


30WC 
24WC 
24NC 
30WC 
24WC 
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OBS 


AC107N 
AF124 
AF124 
AC107N 
AC107N 


AC107N 
BCY32 
BCY32 
BCY32 
BSV68 


BCY32 
BCY32 
BCY32 
BSV68 
BSV68 


BCY32 
AC125 
AC125 
AC125 
AC125 


AC125 
AC125 
AC125 
AC125 
AC128 


AC128 
AC128 
AC128 
AC125 
OC77N 


ASZ16 
ASZ16 
ASZ16 
OC44N 
OC44N 


AC107N 
ASY27 
AF124 
AF124 
AF124 


AC125 
AC125 
AC125 
BCY32 
BCY32 


ASZ16. 
ASZ15 
ASZ16 


AC125 


AC125 
AC125 
ASY27 
ASY27 
ASY27 


2N1475 
2N1475 
2N1475 
2N3497 


2N1475 
2N1475 
2N1475 
2N3497 
2N3497 


2N1475 
2N406 
2N406 
2N406 
2N406 


2N406 
2N406 
2N406 
2N406 
2N2706 


2N2706 
2N2706 
2N2706 
2N406 
2N1176B 


2N1536 
2N1536 
2N1536 
2N2614 
2N2614 


2N2614 
2N1305 
2N990 
2N990 


2N1475 


2N1536 
2N1533 
2N1536 


PBC182 


PBC182 
PBC183 
PBC184 
PBF259 
PBF259R 


PBF259RS 
PBF259S 
PBF493 
PBF493R 
PBF493RS 


PBF493S 
PE3100 
PE4010 
PE5025 
PE5029 


PE5030B 
PE5031 
PH2222 
PH2222A 
PH2369 


Mat. 
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Boît. 


X71 
X71 
X71 
X71 
X71 


X71 
X72 
X72 
X72 
X72 


X72 
X72 
TOS5 
TO05 
TO5 


TO5 
TO5 
TO5 
TO5 
TO5 


TOS5 
TOS 
TO5 
TO5 
TO5 


TO5 
TO5 
TOS5 
X69 
X69 


X69 
X69 
X69 
X69 
X69 


X69 
X69 
X69 
X69 
X69 


X69 
X69 
X69 
X72 
X72 


X72 
X73 
X73 
TO126 
TO126 


TO126 
TO98 
TO98 
TO98 
TO98 


TO98 
TO98 
TO98 
TO92 
TO92 


TO92 
TO92 
TO92 
TO92 
TO92 


TO92 
TO92 
TO92 
TO92 
TO92 


TOog2 
TO92 
TO92 
TO92 
TO92 


Broch. 


Vce |Ves 
max |max 
15V 
15V 
15V 
15V 
15V 
15V 
3v 
3v 
3av 
av 
3v 
3v 
; 3v 
10V| 1V 
10V| 1V 
10V| 1V 
10V! 1V 
12V| 3V 
12V| 3V 
12V| 3V 
10V 
10V 
1V 
1V 
1V 
1V 
1V 
1V 
1V 
1V 
2V 
2V 
2v 
av 
; 3v 
20V| 10V 
20V| 10V 
300V| 5V 
45V| 6V 
20V| 5V 
20V| 5V 
50V| 5V 
50V| 6V 
30V| 6v 
30v| 6v 
300V 
300V| 5V 
300V| 5V 
300V 
300V 
300V| 5V 
300V| 5V 
300V 
30V| 3V 
25V| 6V 
30v| 3v 
30V| 3V 
40V| 4v 
30V| 4v 
30V| 5v 
40V| 6V 
15V| 4V 


IC 
max 


TJ 
max 


P.T0T 
max 


625MWF 


625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 
625MWF 


625MWF 
1WF 
600MWF 
WF 
1WF 


1WF 
1WF 
625MWF 
625MWF 
500MWF 
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fT 
min 


Cos 
max 


3GS 3388 


8 $ 


CE 


Equ. 
EUR. 


BSW66 
BSW66 
BSW66 


BSW66 
BSW66 
BF257 
8F257 


BD159 

PBC107 
PBC107 
PBC109 
PBC107 


PBC107 
PBC107 
PBC109 


BF375 
BC349B 
BF375 
BF375 


BF375 
BF375 


Equ. 
USA 


2N1893 
2N1893 
2N1893 


2N1893 
2N1893 
2N5682 
2N5682 


2N5656 
2N5309 
2N5309 
2N6008 
2N5309 


2N5309 
2N5309 
2N6008 


2N5222 
2N5210 
2N5222 
2N5222 


2N5222 
2N5222 


1 


ESS 


PH2369A 
PH2907 
PH2907A 
PH5415 
PH5416 


PMBT3903 
PMBT3904 
PMBT3906 
PMBTAOS 
PMBTAOS 


PMBTA13 
PMBTAïi4 
PMBTA42 
PMBTA43 
PMBTA55 


PMBTAS56 
PMBTA63 
PMBTA64 
PMBTA92 
PMBTA93 


PMD10K40 
PMD10K60 
PMD10K80 
PMD10K100 
PMD11K40 


PMD11K60 
PMD11K80 
PMD11K100 
PMD12K49 
PMD12K60 


PMD12K80 
PMD12K100 
PMD13K40 
PMD13K60 
PMD13K80 


PMD13K100 
PMD16K40 
PMD16K60 
PMD16K80 
PMD16K100 


PMD17K40 
PMD17K60 
PMD17K80 
PMD17K100 
PMD18K40 


PMD18K60 
PMD1i8K80 
PMD18K100 
PMD19K40 
PMD19K60 


PMD19K80 

PMD19K100 
PMD20K120 
PMD20K150 
PMD20K200 


PMD25K120 
PMD25K150 
PMD25K200 
PMD1600K 
PMD1601K 


PMD1602K 
PMD1603K 
PMD1700K 
PMD1701K 
PMD1702K 


PMD1703K 
PN918 
PN929 
PN930 
PN1613 


PN1711 
PN1893 
PN2218 
PN2218A 
PN2219 


LO5 


VCcE 
max 


Ves 
max 


22222 22222 22222 


ic 


max 
200MA | 150C|  360MWF 
600MA | 150C|  625MWF 
600MA | 150C| 625MWF 
1A|150C| 625MWF 
1A|150C| 625MWF 
200MA 300MWF 
200MA 300MWF 
200MA 300MWF 
500MA | 150C| 300MWF 
500MA | 150C| 300MWF 
300MA 300MWF 
300MA 300MWF 
500MA | 150C| 310MWF 
500MA | 150C| 310MWF 
500MA | 150C| 350MWF 
S00MA | 150C|  350MWF 
500MA 500MWF 
500MA 500MWF 
500MA | 150C| 350MWF 
500MA | 150C| 350MWF 
12A| 200C|  150wc 
12A | 200C|  150WC 
12A| 200C|  150Wc 
12A| 200C|  150WC 
12A| 200C|  150Wc 
12A| 200C|  150WC 
12A| 200C|  150WC 
12A| 200C| 150WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C| 100WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C|  100WC 
8A| 200C!  100WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A | 200C|  220WC 
20A| 200C|  220WC 
30A| 200C|  240WC 
30A | 200C|  240Wc 
30A | 200C|  240WC 
30A| 200C|  240WC 
30A | 200C|  240WC 
30A | 200C|  240WC 
30A | 200C| 240WC 
30A | 200C|  240WC 
14A| 150C|  150WC 
14A| 150C|  150WC 
14A| 150C|  150WC 
9A| 150C|  150WC 
9A| 150C|  150WC 
9A| 150C|  150WC 
20A | 200C|  180WC 
20A| 200C| 180Wc 
20A | 200C|  180wc 
20A | 200C|  180WC 
20A | 200C|  180WC 
20A | 200C|  180WC 
20A | 200C|  180WC 
20A | 200C|  180WC 
100MA | 150C|  600MWF 
100MA | 150C|  360MWF 
100MA | 150C|  600MWF 
500MA | 150C| 800MWF 
500MA | 150C|  800MWF 
500MA | 150C|  800MWF 
800MA | 150C| 625MWF 
800MA | 150C| 625MWF 
800MA | 150C| 625MWF 
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1P7 


8P 


8P 


2 ————_——_—_—————— 


aa aZ ee‘ 


1K/20K 
1K/20K 
1K/20K 
1K/20K 
800MN 


800MN 
800MN 
800MN 
1K/20K 
1K/20K 


1K/20K 
1K/20K 
800MN 
800MN 
800MN 


800MN 
1K/20K 
tK/20K 
1K/20K 
1K/20K 


800MN 
800MN 


FCT | FAB 


Equ. 
EUR. 


BFX73 


BC3498 


BSW54 
BSW54 
BSW54 


Equ. 
USA 


2N918 
2N929 
2N5210 
2N1613 


2N1711 
2N1893 
2N2218 
2N2218A 
2N2219 


PN2219A 
PN2221 
PN2221A 
PN2222 
PN2222A 


PN2369 
PN2369A 
PN2484 
PN2904 
PN2904A 


PN2905 
PN2905A 
PN2906 
PN2906A 
PN2907 


PN2907A 
PN3053 
PN3250 
PN3250A 
PN3251 


PN3251A 
PN3563 
PN3564 
PN3565 
PN3566 


PN3567 
PN3568 
PN3569 
PN3638 
PN3638A 


PN3639 
PN3640 
PN3641 
PN3642 
PN3643 


PN3644 
PN3645 
PN3646 
PN3691 
PN3692 


PN3693 
PN3694 
PN3742 
PN3743 
PN3962 


PN4121 
PN4122 
PN4140 
PN4141 
PN4142 


PN4143 
PN4146 
PN4248 
PN4249 
PN4250 


PN4258 
PN4258A 
PN4274 
PN4275 


PN4354 
PN4355 
PN4356 
PN4888 
PN4889 


PN4890 
PN4916 
PN4917 
PN4964 
PN4965 


PN5127 
PN5128 
PN5129 
PN5130 
PN5131 


TYPE | 


22229 929 
8 SSI 9283938 599255 38398 


222 22222 22222 


PN4250A 


2N5127 
2N5128 
2N5129 
2N5130 
2N5131 


à 


hrs 


SRE 


PN5132 
PN5133 
PN5134 
PN5135 
PN5136 


PN5137 
PN5138 
PN5139 
PN5140 
PN5142 


PN5143 
PN5172 
PN5179 
PN5447 
PN5449 


PN5816 
PN5855 
PN5856 
PN5857 
PN5858 


PN5910 
PN6076 
PN7055 
PNP3054 
PNP3055 


PPC3055 
PPC5038 
PPC5038P 
PPC5671 
PPC5671P 


PPD6385 
PPR1007 
RC5683 
RCA1A01 
RCA1A02 


RCA1A03 
RCA1A04 
RCA1A05 
RCA1A06 
RCA1A07 


RCA1TA08 
RCA1A09 
RCA1A10 
RCAIA11 
RCAIA15 


RCA1A16 
RCAÏA17 
RCA1A18 
RCA1A19 
RCA1B01 


RCA1B04 
RCA1B05 
RCA1C03 
RCA1C04 
RCAÏCO5 


RCA1C06 
RCA1E02 
RCA1E03 
RCA29 
RCA29A 


RCA29B 
RCA29C 
RCA29SDH 
RCA30 
RCA30A 


RCA30B 
RCA30C 
RCA31 
RCA31SDH 
RCA32 


RCA41 
RCA41SDH 
RCA42 
RCA120 
RCA121 
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| os 


Vcs 
max 


g5v 


225V 
275V 
120V 
120V 
140V 


140V 
200V 
200V 


60V 
80v 


Vce 
max 


VEB 
max 


32222 


222 22222 


max 


T 

max i FCT | FAB 
150C| 600MWF 30/400!  10MA| RLS | NAT 
150C| 600MWF 60MN 1MA| ALN | NAT 
150C| 600MWF 20/150|  10MA| ULS | NAT 
150C| 600MWF 50MN|  10MA! AMG | NAT 
150C| 600MWF 20/400| 150MA| AMG | NAT 
150C| 600MWF 20/400|  150MA| AMG | NAT 
150C| 600MWF 50/800|  100UA! ALG | NAT 
150C| 600MWF 40MN 1MA| ALG | NAT 
150C| 600MWF 20/40] 10MA| ULS | NAT 
150C| 600MWF 30MN| 50MA| RMS | NAT 
150C| 600MWF 30MN|  50MA| RMS | NAT 
150C| 360MWF 100MN| 100MA| ALG | GES 
150C| 600MWF 25/250 3MA| ULA | NAT 
150C|  600MWF 60/300! 50MA| AMN | NAT 
150C| 600MWF 100MN|  50MA]| AMG | NAT 
150C| 600MWF 100MN 2MA | AMG | NAT 
150C| 500MWF 50/300|  150MA| AMG | GES 
150C| 500MWF 50/300!  150MA| AMG | GES 
150C| 500MWF 50/300| 150MA| AMG | GES 
150C|  500MWF 50/300|  150MA | AMG | GES 
150C| 600MWF 30/120| 10MA| ULS | NAT 
150C| 360MWF 100MN| 10MA| ALG | GES 
150C| 600MWF 40MN] 10MA| TVE | NAT 
200C 25WC . 25MN| 500MA| AHG | RSC 
200C 1I5WC : 20MN 4A| AHG | RSC 
200C 90WC : , 20MN 4A| AKG | PPC 
200C 175WC : 20MN 12A| AHH | PPC 
200C 175WC ; 20MN 12A| AHH | PPC 
200C 175WC : 20MN 15A| AHH | PPC 
200C 175WC . 20MN 15A| AHH | PPC 
200C 100WC ; 1KMN 5A| AHD | PPC 
| 35WC ; . 15MN 3A| AHG | PPC 
150C 10WC 1KMN 2A| AHD | RCA 
200C SWC : 40MN|  10MA| ALG | MOT 
200C 7WC : 30MN| 100UA| ALN | MOT 
200C 10WC , 7OMN| 300MA! AMH | MOT 
200€ 10WC . 7OMN| 300MA| AMH | MOT 
200C 5WC : 50MN| 150MA| AMG | MOT 
200C 5WC : 50MN|  150MA| AMG | MOT 
200C 5WC : 50MN 3MA| ALG | MOT 
200C TWC : 70OMN| 50MA| AMG | MOT 
200C 10WC : 20MN| 10MA| AME | MOT 
200C 10WC : 40MN| 10MA| AME | MOT 
200C 10WC ; 40MN 1MA | AME | MOT 
200C 10WC . 20MN| 10MA| AMH | MOT 
200C 10WC . 40MN| 10MA| AMH | MOT 
200C SWC ; 40MN|  10MA| AMH | MOT 
200C 7WC . 40MN| 10MA| AMG | MOT 
200C TWC ; 40MN| 10MA| AMG | MOT 
200€ 115WC : 20MN 4A| AHG | MOT 
150C 150WC ; 15/75 2A| AHA | RCA 
150C 150WC ; 15/75 2A| AHA | RCA 
150C 40WC . S0MN 1A| AHH | MOT 
150C 40WC ! 50MN 1A| AHH | MOT 
150C 40WC P 40MN 1A| AHH | MOT 
150C 40WC | 40MN 1A| AHH | MOT 
200C 35WC ! . 30MN| 300MA| AHE | MOT 
200C 35WC ! : 30MN| 300MA| AHE | MOT 
150C 30WC | 15MN 1A| AHG | RCA 
150C 30WC ; 15MN 1A| AHG | RCA 
150C 30WC ; 15MN 1A| AHH | RCA 
150C 30WC : 15MN 1A! AHH | RCA 
150C| : 36WwC | 40MN| 200MA| AHG | RCA 
150C 30WC À 15MN 1A| AHG | RCA 
150C 30WC : 15MN 1A| AHG | RCA 
150C 30WC ; 15MN 1A| AHH | RCA 
150C 30WC : 15MN 1A! AHH | RCA 
150C 40WC ; 10MN 3A| AHG | RCA 
150C 36WC : 25MN| 800MA| AHG | RCA 
150C 40WC ; 10MN 3A| AHG | RCA 
150C 65WC | 15MN 3A| AHG | RCA 
150C 75WC ; 30MN| 300MA! AHG | RCA 
150C 65WC | 15MN 3A| AHG | RCA 
150C 65WC 1KMN 3A| AHD | RCA 
150C 65WC 1KMN 3A! AHD | RCA 
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Equ. 
EUR. 


BD241C 
BD244C 
BU409 


BUX67A 
BUX66C 
TIP29 
TIP29A 


TIP29B 
TIP28C 
TIP29 
TIP30 
TIP30A 


TIP30B 
TIP30C 
TIP31 
TIP31 
TIP32 


TiP41 
TIP41 
TIP42 
TIP120 
TIP121 


Equ. 
USA 


2N5132 
2N5133 
2N5134 
2N5135 
2N5136 


2N5137 
2N5138 
2N5139 
2N5140 
2N5142 


2N5143 
2N5172 
2N5179 


2N5855 
2N5856 
2N5857 
2N5858 


2N5910 
2N6076 


2N5954 
2N6029 


2N6101 
2N5629 
2N6331 


2N1132 
2N3772 


2N3738 
2N6214 


TYPE 


RCA122 
RCA125 
RCA126 
RCA410 
RCA411 


RCA413 
RCA423 
RCA431 
RCA1000 
RCA1001 


RCA3054 
RCA3055 
RCA3441 
RCA3773 
RCA6263 


RCA6340 
RCA6341 
RCA8203 
RCA8203A 
RCA8203B 


RCA8350 

RCA8350A 
RCA8350B 
RCA8638C 
RCA8638D 


RCAB8638E 
RCA8766 

RCA8766A 
RCA8766B 
RCA8766C 


RCA8766D 
RCA8766E 
RCA8767 
RCA9113 
RCA9113A 


RCA9113B 
RCA9116C 
RCA9116D 
RCA9116E 
RCA9166A 


RCA9166B 
RCA9201A 
RCA9201B 
RCA9201C 
RCA9202A 


RCA9202B 
RCA9202C 
RCA9203A 
RCA92038 
RCA9203C 


RCA9228A 
RCA9228B 
RCA9228C 
RCA9229A 
RCA9229B 


RCA9229C 
RCP111A 
RCP1118 
RCP111C 
RCP111D 


RCP113A 
RCP1138 
RCP113C 
RCP113D 
RCP115A 


RCP115 
RCP115B 
RCP117A 
RCP117 
RCP117B 


RCP131A 
RCP131B 
RCP131C 
RCP133A 
RCP1338 


Mat. 


Boît. 


Broch. 


a —  ———__— 


Vce 
max 


VEB 
max 


222333 22222 22222 


23222323 23233 22223 2222 


ic 
max 


Ty 
max 


150C 
200C 
200C 


P.TOT 
max 


6250MWC 
6250MWC 


6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 


6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 
6250MWC 


10WC 
10WC 
10WC 
10WC 
10WC 
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fT 
min 


Cos 
max 


200P 


NFE 


ic 
pour 
hFE 


FCT | FAB 


Equ. 
USA 


Equ. 
EUR. 


RCA |TIP122 


2N5157 
2N5157 


2N6101 
2N6101 


2N3773 


2N6052 


2N3773 


Bux17C |2N6251 
Bux17C |2N6251 


2N6609 


2N6593 


2N6593 
2N6553 
2N6553 


2N6593 


2N6593 


ic 


P.TOT fT 


: Ve | Vce | Ves ic Equ. Equ. 

| Boît. |Broch. max | max |max| max |max| max min | max Fee FCT (re EUR. USA 
RCP133C NS |X17 |M13 300V! 7V| 500MA| 150€ 10WC 30M|  8Pp 30/150|  50MA| AME | GES . : 
RCP135 NS |x17 |L35 100V| 5V| 500MA| 150€ 10WC 30M|  aæP S0OMN| 50MA| AHH | RCA |BD529  |2N6593 
RCP135B NS IXI7 |M13 250V| 5V| 500MA| 150C 10WC 30M|  a8P 50MN| 50MA| AMH | GES | ; 
RCP137 NS |x17 |L35 100V| 5V| 500MA| 150C 10WC 30M|  &Pp 20MN| 50MA| AHH | RCA |BD529  |2N6593 
RCP137B NS IXI7 |M13 250V| 5V| 500MA| 150€ 10WC 30M| agp 20MN| 50MA| AMH | GES . ; 
RCP700A PS |IX17 |L35 55V| 40V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN|  500MA| RHG | RCA 
RCP700B PS IX17 |M13 60v| 6ov| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50/250| 500MA| RHG | GES 
RCP701A NS |x17 |L35 55V|  40V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN| 500MA| RHG | RCA 
RCP7018 NS |x17 |M13 6ov| 60V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50/250| 500MA| RHG | GES 
RCP702A PS |X17 |L35 55V| 40v| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 30MN| 500MA| RHG | RCA 
RCP702B PS Ix17 |Mi3 6oV| 60v| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 5S0MN|  500MA | RHG | GES 
RCP703A NS IxX17 |L35 55V| 40V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 30MN] 500MA| RHG | RCA 
RCP703B NS IX17 !M13 6ov| 6ov| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P S0MN|  500MA| RHG | GES 
RCP704 PS |x17 |L35 45V| 30V) 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN| 500MA| RHG | RCA 
RCP704B PS |x17 |M13 6oV| 60v| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P S0MN|  500MA| RHG | GES 
RCP705 NS |X17 |L35 45V| 30V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN| 500MA | RHG-| RCA 
RCP705B NS IXI7 |M13 60V| 60v| 5v 2A | 150C 10WC 50M| 40P 5S0MN| 500MA| RHG | GES 
RCP706 PS |X17 |L35 45V| 30V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 20MN| 500MA| RHG | RCA 
RCP706B PS Ix17 |M13 6ov| 60V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN| 500MA| RHG | GES 
RCP707 NS IX17 |L35 45V| 30V| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 20MN| 500MA| RHG | RCA 
RCP707B NS |xi7 |M13 6ov| 6ov| 5v 2A | 150C 10WC 50M|  40P 50MN| 500MA| RHG | GES , 
RCS29 N S |[TO66 |L43 40V 3A | 200C 30WC 3M 15MN 1A| AHG | RCA | TIP29 
RCS30 P S |TO66 |L43 40V 3A | 200€ 30WC 3M 15MN 1A| AHG | RCA |TIP30 
RCS31 NS |TO66 |L43 40V 5A | 200C 40WC 3M 10MN 3A! AHG | RCA | TIP31 
RCS32 P S |TO66 |L43 40V 5A | 200C 40WC 3M 10MN 3A| AHG | RCA | TIP32 
RCS258 NS |TO3 |L05 100V| 6ov| 7v 30A| 200C|  250WC 200K| . 15MN 10A| AHG | RCA |BDX40 | 2N3772 
RCS579 NS |[TO3 |LO5 500V| 250V| gv 16A | 200C 125WC 5M| 250P 12MN 3A| RHE | RCA |BUX14 | 2N6307 
RCS617 NS |[TO3 |LO5 100V| 8ov| 7v 15A| 200C| 115WC : 20MN 5A| AHG | RCA |BDY90  |2N3448 
RCS618 PS |TO3 |Lo5 100V| gov| 7v 15A | 200C 115WC 20MN 5A| AHG | RCA BLX84 | 2N6248 
RCS880 P S |[TO39 |LO4 150V 1A | 200C| 7500MWC 15M 20MN| 50MA| AME | RCA |BFT19 | 2N5416 
RCS881 P S |TO39 |Lo4 250V| 250V| 4v 1A| 200C| 7500MWC 15M|  15P 20MN|  35MA| AME | RCA |BFT19A |2N5416 
RCS882 P S |TO39 |LO4 350V| 350V! 6v 1A | 200C | 7500MWC 15M|  15P 20MN|  35MA| AME | RCA |BFT19B | 2N3637 
RJH6674 N S |TOP3 |L32 300V| 7V 15A | 150C 175WC 15M| 500P 8/20 10A| IHS | RCA : 
RJH6675 N S |TOP3 |L32 400V| 7V 15A | 150C 175WC 15M| 500P 8/20 10A| IHS | RCA 
RJH6676 N S |TOP3 |L32 300V| av 15A| 150C|  175WC 15M| 500P 8MN 15A| IHS | RCA 
RJH6677 N S |TOP3 |L32 350V| av 15A | 350C!  175WC 15M| 500P 8MN 15A| IHS | RCA 
RJH6678 NS |TOP3 |L32 400V| 8v 15A | 350C 175WC 15M| 500P 8MN 15A| IHS | RCA ; | 
RN10XX N S |TO92 50V 100MA 400MWF | 250MTP| 3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN12XX NS |x11 50V 100MA 300MWF| 250MTP|  3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN13XX NS |x12 50v 100MA 100MWF| 250MTP|  3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN14XX NS !/x12 50V 100MA 200MWF| 250MTP|  3P ALS | TOS fes RES. 
RN20XX P S |To92 50V 100MA 400MWF | 200MTP| 3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN22XX PS |x11 50V 100MA 300MWF | 200MTP|  3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN23XX PS |x12 50V 100MA 100MWF| 200MTP| 3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RN24XX Ps |x11 50V 100MA 200MWF | 200MTP| 3P ALS | TOS | INT.BASE RES. 
RTINXXXC | NS |x12 50V| 50V| . | 100MA|150C| 150MWF ALS | MIT INT.BASÉ RES. 
RTINXXXL | NS |Tog2 40V| 40V| 6v 1A! 150C| 900MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 
RTINXXXM | NS |x12 50V| 50V| . | 100MA| 150C| 150MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 
RTINXXXP | NS |xg0 40V|  40V| 6v 1A|150C| 500MWF AMS | MIT | INT.BASE RES. 
RTINXXXS | NS |x11 50V|  50v 100MA | 150C|  300MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 

| 

RTIPXXXC | PS | x12 50V| 50V| . | 100MA|150C| 150MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 
RTIPXXXL P S |TO92 40V| 40V| 6v 1A| 150C| 900MWF AMS | MIT | INT.BASE RES. 
RTIPXXXM | PS |x12 50V| 50V| . | 100MA| 150C| 150MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 
RT1PXXXP PS |x90 40V] 40V| 6v 1A|150C| 500MWF AMS | MIT | INT.BASE RES. 
RTIPXXXS PS |x11 50V|  50V 100MA | 150C|  300MWF ALS | MIT | INT.BASE RES. 
S416T PS Ix12 |L29 26V| 25V| 4V| 25MA|125C| 110MWwF| 550MTP| oR42 50MN 1MA| VLA | TFK 
SA83T N S |TO92 |L53 25V] 15V| 2V| 25MA]150C| 450MWF|1600MTP| oP7 20MN|  25MA| ULA | TFK 
S518T : NS |TO3 |Lo5 1500V| 700V 5A| 115C 12WE|  7MTP| 125P 4MN | 3200MA| IHS | TFK 
S601T NS |xg99 |Log | 400V| . 15A | 175C 62WE 150MN 7AÏ IHS | TFK 
S627T N S |TO92 |L72 300V| 250V| av] 500MA| 150€ 1WF 30MN| 50MA| AMH | TFK 
S628T NS [TO92 |L72 350V| 300V| s8v| 500MA| 150c 1WF 30MN| 50MA| AMH | TFK 
S629T N S |TO92 |L72 400V| 350V| 8V| 500MA!| 150C 1WF : | 30MN|  50MA| AMH | TFK 
S630T NS [TO3 |LO5 1400V| 800v SA | 115C 12WE| 7MTP| 125P L IHS | TFK 
S637T N S |TOP3 |L32 .. | 4ovl . | 15A | 150C|  100WC : 100MN 7A | IHD | TFK 
S662T NS |TO92 |L53 |  30V| 20V| 3V] 20MA|125C| 450MWF| 800MTP 20MN 3MA| TUG | TFK | 
S671T N S |TO202 |L31 300V| 275V| 5V| 50MA| 150€ TWNC 60M| 1R8 50MN| 25MA| TVH | TFK 
S673T N S |TO202 |L31 350V| 300V| 5V| 50MA| 150€ 7WC 60M| 1R8 50MN|  25MA| TVH | TFK . 
S679T NS !X37 |L82 35V] 30V] 3V|] 30MA|150C| 160MWF| 930MTP| 0p45 25MN 3MA| TUG | TFK | BF679T 
S690T NS [TO92 |L53 20V| 15V| 2V| 30MA!150C| 450MWF|  5GTP| ops5 25MN| 14MA| ULN | TFK 
S691T N S |TO9 |L53 20V| 12V| 2V| 50MA|1500| 450MWwF|  5GTP| op7 25MN| 30MA| ULN | TFK 
S730T N S |TOP3 |L32 . 400V 10A | 150C 90WC . . 150MN 5A| IHD | TFK 
S763T N S [TO® |L16 25VI 15V] 2V! 25MA|150C| 500MWF 1GTP|  op7 20MN 2MA} ULN | TFK 
S779T PS |x12 |L27 20V] 20V| 3V| 50MA!|150C| 160MWwF |2800MTP| op6 20MN| 10MA| ULA | TFK 
S790T NS [TO |L16 20V| 15V) 2V| 30MA|150C| 480MwF| 5GTP| 0op5 25MN| 14MA| ULN | TFK 
S791T N S |[TO92 |L16 20V| 12V| 2V| 50MA|150C! 450MWF|  5GTP| oPp7 25MN]  30MA| ULN | TFK 
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à ic T P.TOT fT Co Equ. Equ. 
_[ Boit. max |max| max max FCT |rag EUR. USA 
1 

S876T NS |To220 |L32 | 1200V| 53ov| 7v| 12Al150c| 11owc| 7MTP| 150P 10MN 2A| IHD | TFK 
SB79T ps |xi2 |L29 2ov| 20ov| 3v! 50MA!150C| 160MWF|2800MTP| oP6|  20MN|  10MA| ULA | TFK 
S920TS NS |Tos2 |L14 300v| 300V| 5v| 25MA|150C| 460MWF 60M| 1R6 5OMN| 25MA| RLH | TFK 
S921TS p S |TO9 |L14 300V|. 300v! 5V| 25MA!150C| 460MWF 60M| 1R6 SOMN| 25MA| RLH | TFK 
S922TS NS |[TOS2 |L14 250V| 250V| 5v| 25MA!150C| 460MWF 60M| 1R6 SOMN|  25MA| RLH | TFK 
S923TS ps |[Tog2 |L14 25ov| 250v| sv| 25MA|150C| 460MWF 60M| 1R6/  5OMN|  25MA| RLH | TFK 
S979T ps |xs7 |L82 20vV| 20v| 3v| 50MA|150C| 550MWF|2800MTP| oP6|  20MN|  10MA| ULG | TFK 
51168 NS |xoo |xoo 300V 400A | | AHD | TOS k 
S1202 N S |TO126 | L31 goov| 300v| 5v| 150MA| 150€ 20WC 20M) 11P|  40/170| 50MA| AME | TOS |BD159  |2N5656 
S1234 NSIx17 |L35 250V| 180V| 6v| 50MA| 150€ 1WF 60M| 4P| 50/200| 10MA| TvH | Tos . |2N6593 
S1236 N S |ToP66 | L32 10ov|  oov| 5v 4A | 150€ 40WC sM| 17P|  40/200| 500MA| AHH | TOS |BD537 | 2N6292 
S1237 P S |TOP66 | L32 100ov| gov| 5v 4A | 150€ 40WC 3M| 300P|  40/200| 500MA| AHH | TOS |BD242C |2N6134 
S1238 NSIx17 |L35 éov| sov| 5v|1500MA | 150C 1WF soM| 40P| 70/400| 150MA| AMG | TOS |BD519 |2N6553 
S1239 PS Ix17 |La5 éov| sov! 5v|1500MA | 150C 1WF 50M| 60P| 70/400| 150MA| AMG | TOS [BD510 |2N6556 
S1298 NSIx7 |L35 300v| 300V| 5v| 100MA| 150C| 1500MWF 75M| 3P 20MN|  4MA| TE | TOs | 2N6559 
S1299 NS |ros |Los | 2200V| goov| 5v 5A | 150€ 12WC M| . : , TLE | TOS | BU225 : 
S1350 N S |TOP66 | L32 gov| 8ov| 5v 6A | 150€ S0WC 2M| 200P| 40/240 1A| AHH | TOS |BD589 | 2N6292 
S1351 P S |TOP66 | L32 gov| gov| 5v 6A | 150C SOWC 2M| 360P| 40/240 1A| AHH | TOS |BD242C |2N6134 
S1375 NS|x17 |L35 8ov| gov| 5v| 750MAl 150C|  1500WF 50M| 30P| 70/240| 150MA| AMH | TOS |BD519 |2N6553 
S1376 ps |xi7 |L35 gov| gov| 5v| 750MA| 150C| 1500MWF 50M| 40P|  70/240| 150MA| AMH | TOS |BD520 | 2N6556 
1377 NS|xi7 |L35 2sov| 250v| 7v| 500MA| 150c| 6250MWwc 20M| 12P|  40/200| 100MA| TLM | TOS .… |2N6593 
S1381 NS |TOG |L43 100v|  oov| 5v 4A | 150€ 40WC aM| 170P|  40/200| 500MA| AHH | TOS |BDy79  |2N6372 
S1382 p S |TO66 |L43 10ov|  gov| 5v 4A | 150C 40WC 3M| 300P|  40/200| 500MA| AHH | TOS |BDx16 | 2N6468 
S1383 P S |TO39 |Lo4 gov| g8ov| 5v| 750MA| 150C| 800MWF 50M| 40P| 70/240! 150MA| AMG | TOS |BFR23  |2N4033 
S1420 NS |TO92 |L14 6ov| 6ov| 7v| 200MA! 150C| 500MWF|  150M| . 120MN]  2MA| ALG | Tos |BCX29 |2N4410 
51423 ps [Tos |L14 éov| 6ov| 7v| 200MA|150C| 500MWwF|  150M| 4P5|  70/250|  2MA| ALG | ros |Bcx30  |2N5401 
S1732 N S |TO202 | L35 200v| 120V| 6v| 800MA| 150C| 6250MWwC 30M| 30P|  60/250| 100MA| TLH | TOS : 
S1805 NS |[TO92 |L14 4ov| 3ov| 5v| 500MA|150C| 625MWF|  . k 70/240|  50MA| ALG | TOS |BC337  |2N4400 
S1806 ps [TO® |L14 4ov| 3ov| 5v| 500MA|150C| 625MWF|  . . 70/240|  50MA| ALG | TOS |BC327  |2N4402 
S1807 p S |TO92 |L14 35v| 30v| s5v| 800MA|150C! 625MWF| 120MTP| 13P]  100/320| 100MA| AMG | TOS |BC337 | 2N4400 
S1808 ps |[Tog |L14 3sv| sov| 5v| 800MA|150c| 625MWF| 120MTP| 19P|  100/320| 100MA| AMG | Tos |Bc327 | 2N4402 
S1836 NS |TO92 |L14 300V| 300V| 6v| 100MA!150C| 625MWF 50M| 4P| 30/150| 20MA| TVH | TOs . i 
S1837 p S |TO92 |L14 300V| 300V| 8V| 100MA|150C| 625MWF 40M| 8P| 30/150| 20MA| TVH | TOS 
S1838 NS |[TO92 |L14 gov| gov| 5v| 300MA]|150C| 625MWF| 100MTP|  8P| 70/240| 50MA| ALP | ToS 
S1839 p S |[TO92 |L14 8ov| 8ov| 5v| 300MA]|150C| 625MWF 70M| 14P|  70/240|  50MA| ALG | TOS 
S1840 NS |[Tos2 |L14 150) 150V| 5v| 30MA|150C| 625MWF 50M| 4P|  40/240|  10MA| TVH | Tos 
S1954 N S |To202 | L35 60V| 50V| 5V|1500MA| 150C| 1500MWF 50M| 20P| 70/240| 150MA| AMG | TOS 
S1955 p S |TO202 | L35 6ov| 5ov| 5V|1500MA| 150C| 1500MWF 50M| 30P| 70/240| 150MA| AMG | TOS 
S2000 N S |TOP3 |L32 1600V! 5V 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN| 4500MA| TLE | TOS 
S2000A N S |[TOP3 |L32 1500V| 5V 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN| 4500MA| TLE | TOS 
S2054 NS |Top3 |L32 1500V| 5v| 3500MA | 115C 10WE| 7MTP| 95P 8MN| 500MA| TLE | TOS 
S2055 .N S |TOP3 |L32 1500V| 5v 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN| 4500MA| TLE | TOS 
S2055A NS |ToPp3 |L32 1500V| 5V 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN| 4500MA| TLE | TOS 
S2056 N S |TOP3 |L32 700V| . | 2500MA| 115C 10WE| 3MTP| 95P 2MN 2A| TLE | TOS 
S2515 NS |x87 |LOs 450V %A| . . . .._ | AHD | Tos 
S2517 NS |xeo |xoo 60ov| 45ov| s5v| s5oal150c|  40owc| . iN| 150MN s0A| AHD | TOS 
S2544 N S |TOP66 | L32 . | . . | | VHF | TOS 
S2549 NS |X55E |X55 | . . | , | . , .. | vp | ros | 
S2801 NS |TO3 |Los | 1300V| 500v! g8v!  10A|200€|  100wc 3M| 250P 15MN| 2500MA| TLE | TOS | BU225 k 
S2802 NS |Tos |Lo5 | 1000v| 400v| av| 124! 200c|  100wc 3M| 250P 5MN 5A| TLE | TOS |BU142 |2N6547 
S2803 NS |x87 |Los 200V 30A AHD | TOS 
S2804 NS |xso |xog 450V| . %A| . . | À . .._ | AHD | TOS 
S2818 NS |TO3 |Lo5 1500V| 5v 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN 5A| TLE | TOS 
S2818A NS [TO3 |Los 1500V| 5Vv 5A | 115C 12WE| 7MTP| 125P| 225MN 5A| TLE | TOS 
S2824 NS |TO3 |Lo5 1500V| _sv| 2500MA | 115C 10WE| 7MTP| 95P 2MN 2A| TLE | TOS 
sBc119 NS |To10s | Lo4 6ov| 3ov| 5v| 500MA|125C| 750MWF 40M| 25P|  40/120| 150MA! AMG | FCD |BFY50  |2N2297 
SC107 NS |x13 |LS5 5oV| 45V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 120MN|  2MA| ALH | PIH |Bc1821 |2N38594 
SC107A NS |x13 |L55 50V| 45V| 5V| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 110MN|  2MA| ALH | PIH |[BC182L |2N38594 
SC107B NS |x13 |LS55 5ov| 45V| 5v| 100MA!125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALH | PIH |BC182L |2N38594 
SC108 NS Ix13 |L55 3ov| 20v| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 120MN]  2MA| ALG | PIH |BC635  |2N38594 
SC108A Ns|x3 |L55 3ov| 2ov| s5v| 100MA|:125C| 250MWF|  165M| . 110MN|  2MA| ALG | PIH |BC635 | 2N38594 
SC1088 NS Ix13 |L55 30oV| 20V! 5V| 100MA| 125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALG | PIH |BC635  |2N3859A 
SC108C NS Ix3 |L55 30V| 20V| 5V| 100MA| 125C| 250MWF|  165M| . 420MN|  2MA| ALG | PIH |BC635 |2N38594 
sc109 NS |x13 |L55 3ov| 20V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 220MN|  2MA| ALN | PIH |BC184L |2N5089 
SC109B NS x13 |L55 30ovV| 20V| 5v| 100MA!125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALN | PIH |BC184L |2N5089 
sC109C NS |x13 |LS5 3ov| 2ov| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 420MN|  2MA| ALN | PIH |BC184L |2N5089 
SC147 NS |x13 |L88 5ovV| 45V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 120MN|  2MA| ALH | PIH |BC347A |2N3904 
SC147A NS |x13 |L88 50V| 45V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 110MN|  2MA| ALH | PIH |BC347A |2N3904 
SC147B NS |x13 |Lss 5ovV| 45v| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALH | PiH |BC347A |2N3904 
SC 148 NS |Ix13 |Les 3ov| 20ov| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 120MN|  2MA| ALG | PIH |BC347A |2N3904 
SC148A Ns|x3 |Lss 3ov| 2ov| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 110MN|  2MA| ALG | PIH |BC347A |2N3904 
SC148B NS |x13 |Lss 30v| 20V| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALG | PIH |BC347A |2N3904 
SC148C NS |x13 |L88 3ov| 20v| 5v| 100MA!125C| 250MWF|  165M| . 420MN|  2MA| ALG | PIH |BC347A |2N3904 
SC 149 NS |Ix13 |L88 3ov| 20v| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 220MN|  2MA| ALN | PIH |BC349B |2N5210 
SC149B NS Ix13 |Las 3ov| 20v| 5v| 100MA|125C| 250MWF|  165M| . 200MN|  2MA| ALN | PIH |8C349B |2N5210 
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SC149C NS |X13 L88 30V 20V| 5V] 100MA]125C| 250MWF 165M ; 420MN 2MA]| ALN | PIH |BC349B |2N5210 
SC157 PS |x13 L38 50V 45V| 5V] 100MA!125C| 250MWF 75M . 75/250 2MA]| ALH | PIH | BC350A |2N3906 
SC157A PS |X13 L88 5S0V 45V| SV] 100MA]|125C| 250MWF 75M j 110MN 2MA]| ALH | PIH | BC350A |2N3906 
| SC157VI PS |X13 L88 50V 45V| 5V]| 100MA] 125C| 250MWF 75M . 75/120 2MA]| ALH | PIH |BC350A |2N3906 
| SC158 PS :X13 L88 30V 25V, 5V, 100MA), 125C, 250MWF 75M à 75/500 2MA), ALG | PIH |BC350A | 2N3906 
SC158A PS |X13 L88 30V 20V| 5V] 100MA] 125C| 250MWF 75M : 110MN 2MA| ALG | PIH | BC350A | 2N3906 
SC158B PS |X13 L88 30V 20V! 5V] 100MA] 125C| 250MWF 75M . 240MN|  2MA| ALG | PIH |BC350A | 2N3906 
SC158vI PS |X13 L88 30V 20V] 5V! 100MA]| 125C| 250MWF 75M : 75/120 2MA| ALG | PIH | BC350A |2N3906 
SC159 PS |X13 L88 25V 20V! 5V] 100MA]| 125C| 250MWF 75M ; 110MN 2MA]| ALN | PIH |BC352B |2N5087 
SC159A PS |X13 L88 25V 20V! 5V] 100MA]125C| 250MWF 75M : 110MN 2MA]| ALN | PIH |BC352B |2N5087 
SC159B PS |x13 L88 25V 20V| 5V] 100MA]|125C| 250MWF 75M : 240MN 2MA]) ALN | PIH |BC352B |2N5087 
SC257 PS |x13 L55 50V 45V| 5V]| 100MA]| 125C| 250MWF 75M ; 75/250 2MA]| ALH | PIH |BC212L | 2N4061 
SC257A PS |X13 L55 50V 45V! 5V| 100MA| 125C| 250MWF 75M : 110MN 2MA| ALH | PIH |BC212L |2N4061 
| SC257VI PS |X13 L55 50V 45V] 5V| 100MA]| 125C| 250MWF 75M . 75/120 2MA]| ALH | PIH |BC212L |2N4061 
| SC258 PS |X13 L55 30V 25V] 5V! 100MA] 125C| 250MWF 75M 5 75/500 2MA]| ALG | PIH |BC212L | 2N4061 
SC258A PS |x13 L55 30V 25V| 5V] 100MA] 125C| 250MWF 75M : 110MN 2MA]| ALG | PIH |BC212L |2N4061 
SC258B PS |X13 L55 30V 25V! 5V| 100MA] 125C| 250MWF 75M : 240MN 2MA)| ALG | PIH |BC212L |2N4061 
SC258VI PS |X13 L55 30V 25V] 5V| 100MA] 125C| 250MWF 75M | 75/120 2MA]| ALG | PIH |BC212L |2N4061 
SC259 PS |X13 L55 25V 20V] 5V]| 100MA]| 125C| 250MWF 75M : 110MN 2MA! ALN | PIH | BC214LC | 2N4062 
SC259A PS |X13 LS5 25V 25V| 5V]| 100MA] 125C| 250MWF 75M - 110MN 2MA]| ALN | PIH | BC214LC | 2N4062 
SC259B PS |X13 L55 25V 25V] 5V] 100MA] 125C| 250MWF 75M : 240MN 2MA} ALN | PIH | BC214LC | 2N4062 
SD SERIES NS |X99 L99 £ : É : ; | RF & UWAVE DEVICES ; : SES : : 
A SE1001 N S |TO106 |L17 45V 45V| 4V] 100MA| 125C| 200MWF 200M 4P 40/160 10MA| ALN | FCD | BC209 2N4967 
SE1002 N S |TO106 |L17 45V 45V] 4V] 100MA] 125C| 200MWF 200M 4P 100MN 10MA! ALG | FCD | BC207 2N4966 
SE2001 N S |TO106 | L17 35V 20V| 4V] 100MA| 125C| 200MWF 200M 6P 40/160 10MA| ALG | FCD | BC237 2N5825 
SE2002 N S |TO106 |L17 35V 20V] 4V]| 100MA]| 125C| 200MWF 200M 6P 100MN 10MA| ALG | FCD | BC237 2N5825 
SE3001 NS | TO106 |L17 35V 12V) 2V] S50OMA;125C! 200MWF 600M) 1P7 20MN 8MA! VLA | FCD | BFX73 2N918 
SE3002 N S |T0106 |L17 30V 12V!I 2V] SOMA]|125C; 200MWF 600M])  1P7 20MN 8MA| VLA | FCD | BFX73 2N918 
| SE3005 N S | TO106 |L17 30V 15V} 4V] 50MA}; 125C) 200MWF 800M|  OP9 45MN 5MA| ULA | FCD | BFY90 2N2857 
| SE4001 N S | TO106 |L17 30V 25V} 6V]| 100MA]| 125C| 200MWF 40M 4P 60/300 1MA| ALG | FCD | BC237 2N5825 
| SE4002 N S | TO106 |L17 30V 25V| 6V] 100MA!125C| 200MWF 60M 4P 200MN 1MA| ALN | FCD | BC239 2N5827 
| SE4010 N S | TO106 |L17 30V 25V! 6V] 100MA] 125C| 200MWF 60M 4 200MN 1MA| ALN | FCD | BC239 2N5827 
! SE5020 N S |TO72 |LO6 20V 20V] 3V] 50MA] 200C ; 375M|  OP5 20/200 4MA]| VLA | NAT 
| SE5021 N S |TO72 |LO6 20V 20V] 3V]  50MA]| 200C 375M|  OP5 20/200 4MA) VLA | NAT 
SE5022 N S |TO72 |LO6 20V 20V| 3V]  50MA]| 200C 300M| OP5 20/200 4MA| VLA | NAT 
SE5023 N S |TO72 |LO6 20V 20V] 3V] 50MA]| 200€ 300M|  OP5 20/200 4MA| VLA | NAT 
SE5024 N S |TO72 |LO6 20V 20V| 3V] 50MA] 200C 300M| OP5 20/200 4MA| VLA | NAT 
| SE5050 NS TO72 |LO6 20V 20V] 3V] 50MA]| 200C 300M|  OP5 20/200 4MA| VLA | NAT 
SE5051 N S |TO72 |LO6 20V 20V] 3V] 50MA) 200€ 300M!  OP5 20/200 4MA| VLA | NAT 
SE5052 N S |TO72 |LO6 20V 20V] 3V| 50MA! 200C 375M 20/200 4MA| VLA | NAT 
| SE5055 N S |TO72 |LO6 20V 20V! 3V| 50MA]| 200C - 300M}|  OP4 20/220 2MA| VLA | NAT : | 
SE6001 N S |TO106 | LO4 40V 30V] 5V]| 100MA]| 125C| 300MWF 100M)  25P 50/200 10MA| ALG | FCD | BC107 A157 
| SE6002 N S | TO106 |LO4 40V 30V! 5V]| 100MA]|125C|  300MWF 100M|  25P 150MN 10MA| ALG | FCD | BC107 A157 
SE6010 N S | TO106 | LO4 30V 30V| . 400MA | 125C| 350MWF 250M 8P 40MN 10MA | AMG | FCD | BFY50 2N2297 
SE6020 N S |TO106 | LO4 60v 60V} 6V 1A| 125C|  300MWF 250M| 15P 100MN|  150MA}! AMG | FCD | BFY50 2N2297 
SE6021 N S | TO106 | LO4 80v 80V] 6V 141 125C|  300MWF 250M|  15P 100MN|  150MA! AMH | FCD |BSW66 | 2N1893 
{ SE6022 N S | TO106 :L17 60V 6OV, 6V 1A1125C! 220MWF 250M) 15P! 100MN |  150MA } AMG | FCD | BC337 2N5818 
| SE6023 N S |TO106 |L17 80V 80V] 6V 1A| 125C| 220MWF 250M| 15P 100MN| 150MA! AMH | FCD |BSW66 | 2N3700 
{ SE6062 N S |TO106 | LO4 : 25V| . 1A| 125C| 750MWF 60M| 30P 50/200|  500MA | AMG | FCD | BFY50 2N2297 
SE6063 N S | TO106 | LO4 l 20V| . 1A1125C| 750MWF 60M| 30P 50/200!  350MA| AMG | FCD | BFY50 2N2297 
SE6562 P S :TO106 |L14 25V 25V| 4V] 600MA]| 125C| 750MWF 30M| 60P 50/200|  500MA | AMG | FCD | BFS95 2N4036 
SE6563 P S |TO106 | LO4 20V 20V| 4V] 600MA]|125C| 750MWF 30M| 60P 50/200|  350MA | AMG | FCD | BFS95 2N4036 
SE7055 N S | TO39 |LO4 220V] 220V|] 7V] 50MA]| 200€ 50M| 3P5 40MN 10MA | TVM | NAT LR 
SE7056 NS |TO39 |LO4 300V]| 300V] 7V| 50MA]| 200C ; 50M} 3P5 40MN 10MA| TVM | NAT . : 
SE8001 NS |TO5 |LO4 60V 30V' 5V 1A| 200C|  800MWF 40M) 25P 20MN|  150MA| AMG | FCD | BFY50 2N2297 
| SE8002 NS |TOS |LO4 80Vv 40V| 5V 1A! 200C| 800MWF 40M| 25P 40/120| 150MA | AMG | FCD | BFY50 2N2297 
| SE8041 N S |TO39 |LO4 30V 30V| 6V 1A| 200C| 800MWF 130M|  12P 40/540| 150MA} AMG | FCD | BFY50 2N2297 
| SE8042 N S | TO39 |LO4 30V 30VI 6V 1A | 200C 1WF 130M|  12P 40/540|  150MA| AMG | FCD | BFY50 2N2297 
1 SE8510 P S |TOS LO4 60V 60V| 6V] 600MA]| 125C] 800MWF 100M|  20P 40/200| 100MA| AMG | FCD | BFS93 2N4037 
| SE8520 P S |TO105 |LO4 60V 60V| 6V| 600MA!125C| 300MWF 100M|  20P 40/200 10MA| AMG | FCD | BFS93 2N4037 
| SE8521 P S |TO105 | LO4 60V 60V| 6V| 600MA]| 125C] 200MWF 100M| 20P 100MN 10MA | AMG | FCD | BFS93 2N4037 
| SE8541 P S ITOS |LO4 30V 30V] 5V 1A| 200C| 800MWF 100M) 35P 49/150! 150MA| AMG | FCD | BFS93 2N4037 
SE8542 PS | TO39 |LO4 30V 30V] 5V 1A | 200C 1WF 100M! 35P 40/150!  150MA| AMG | FCD | BFS93 2N4037 
SE9300 N S | TO220 60V 6OVI 5V 10A | 150C 7OWC 1KMN 4MA]| AHD | NAT 
SE9301 NS | TO220 80v 80V! 5V 10A | 150C 70OWC 1KMN 4MA| AHD | NAT 
SE9302 N S | TO220 ; 100V] 100V| 5V 10A | 150C 70OWC 1KMN 4MA | AHD | NAT 
SE9400 P S |TO220 : 60V 6OV| 5V 10A | 150C 70WC 1KMN 4MA| AHD | NAT 
SE9401 P S |TO220 : 80V 80V| 5V 10A | 150C 70WC 1KMN 4MA | AHD | NAT 
SE9402 P S |TO220 : 100V] 100V]| 5V 10A | 150C 7OWC . Pi 1KMN 4MA | AHD | NAT : | 
SF115 NS |X13 L55 50V 30V!I 5V| 30MA! 125C| 150MWF 200M 3P 50/300 1MA | FVG | PIH | BF369 2N3983 
SF115A NS |X13 L55 50V 30VI 5V| 30MA]125C! 150MWF 200M 3P 50/75 1MA| FVG | PIH ; BF369 2N3983 
SF115B NS |X13 | L55 50V 30V] 5V| 30MA|125C| 150MWF 200M| 3P 75/100 1MA| FVG | PIH | BF369 2N3983 
SF115C NS |x13 L55 50V 30V! 5V| 30MA]|125C| 150MWF 200M | 3P 100MN 1MA| FVG | PIH | BF369 2N3983 
SF115D NSIx13 |L55 50V 30V) 5V! 30MA|125C| 150MWF 200M 3P 135MN 1MA| FVG | PIH | BF369 2N3983 
SF115E NS |x18 | L55 50V 30V] 5V| 30MA]|125C| 150MWF 200M | | 180MN MA] FVG | PIH | BF369 2N3983 
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SF194 | sov | 20 | sv| soma | 1250 | 150MWF 200M PIH |'BFa6o 2N3983 


N | 3P 
SF194B NS |XI3 |L55 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P| 110MN 1MA| FVG | PIH |BF369  |2N3983 
SF195 NS IX13 |L55 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P|  36/125 1MA| FVG | PIH |BF369  |2N3983 
SF195C NS.|IX13 |L55 3ov| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P|  72/110 1MA| FVG | PIH |BF369  |2N3983 
SF195D NS IX13 |L55 3ov| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M|  3P 38/72 1MA| FVG | PIH |BF369 | 2N3983 
SF294 NS |x13 |L89 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P|  67/220 1MA| FVG | PIH |BF374 | 2N5222 
SF294B NS |X13 |Leg 3oV| 20V! 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P|  110MN 1MA| FVG | PIH |BF374 | 2N5222 
SF295 NS |x13 |L89 30V| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P|  36/125 1MA| FVG | PIH |BF374 | 2N5222 
SF295C NS |X13 |La9 3oV| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M| 3P| 72/110 1MA| FVG | PIH |BF374 | 2N5222 
SF295D NS |x13 |L8o 3oV| 20V| 5V| 30MA|125C| 150MWF|  200M|  3P 38/72 1MA! FVG | PIH |BF374 | 2N5222 
SF310 NS |xX13 |Les 40V| 30v| 5V| 25MA|125C| 150MWF|  400M| oR2 35MN 4MA| VLA | PIH |BF366  |2N5770 
SF314 NS |x13 |Les 4oV| 30V| 5V| 25MA|125C| 150MWF| 400M| oR2 35MN 4MA| VLA | PIH |BF366  |2N5770 
SF334 NS IX13 |Lao 40V| 30V| 5V| 25MA|125C| 200MWF|  150M| OR4|  67/220 1MA| RLA | PiH |BF373  |2N5222 
SF334B NS |xX13 |L89 40V] 30V! 5V| 25MA|125C| 200MWF|  150M| O4]  110MN 1MA| RLA | PIH |BF373  |2N5222 
SF335 NS |x13 |L89 40V] 30V| 5V| 25MA|125C| 200MWF|  150M| OR4|  36/125 1MA| RLA | PIH |BF373  |2N5222 
SF335C NS |x13 |Lao 40V| 30V| 5V| 25MA|125C| 200MWF|  :150M| oR4|  72/110 1MA| RLA | PIH |BF373  |2N5222 
SF335D NS |X13 |L89 4oV| 30ov| 5V| 25MA|125C| 200MWF|  150M| OR4 38/72 1MA| RLA | PIH |BF373  |2N5222 
SF367 PG |TO1 |Lo2 16V| 16V| 10v 1A| 85C| 250MWF 1M| . 75TP 1MA | AMG | MIS |AC128 |2N2706 
SFT106 P G [TOI |Lo2 12V| 12V} 12V| 50MA| 75C|  80MWF 2M| 20P 40TP 1MA| RALG | MIS |OC44N | 2N2614 
SFT107 PG |TO1 |LO2 12V| 12V} 12V| 50MA| 75C|  80MWF 4M! 15P 50TP 1MA| RLG | MIS |OC44N | 2N2614 
SFT108 PG [TOI |Lo 12V| 12V| 12V| 50MA| 75C|  80MWF 7M| 12P 607TP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
SFT115 PG |o8s |oBs av) . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 20M| . 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT116 P G |o8s |o8s 25V| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 20M| . 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT119 P G |oBs |0Bs 25h . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 20M| . 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT120 P G |o8s |o8s 25V| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 20M| . 607TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT121 PG |xo1 |Los | 24V| 12V| 12V| 250MA| 75C| 150MWF|  200k| . 30TP| 100MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
SFT122 PG |xo1t |Lo3 24V| 12V| 12V| 250MA| 75C| 150MWF|  200kK| . 50TP| 100MA| AMG | OBS |AG128 | 2N2706 
SFT123 P G |X01 |Los 24V| 12V| 12V] 250MA| 75C| 150MWF| 200K| . 80TP| 100MA| AMG | OBS |AC128  |2N2706 
SFT124 P G |ITO5 |LO4 24V| 30V| 12V}] 500MA! 75C| 350MWF|  500k| . 30TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT125 PG |TO5 |LO4 24V| 20V| 12V| 500MA! 75C| 350MWF 1M| . 70TP| 250MA| AMG | OBS |ACYI7 | 2N1176 
SFT125P P G [TO5 |LO4 30V| 15V| 15V| 500MA| 75C| 350MWF 1M| . 70TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT126 P G |TOS |LO4 24V| 15V| 12V] 250MA| 85C| 150MWF 3M| 14P 40TP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
SFT127 P G ITO5 |LO4 24V| 15V| 12V| 250MA| 85C| 150MWF 5M|  12P 50TP 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
SFT128 PG |TO5 |LO4 24V| 15V| 12V| 250MA| 85C| 150MWF 7M| 10P 60TP 1MA| RLG | OBS |OC44N | 2N2614 
SFT130 P G |oBs |08s 24V| 30V| 12V}] 500MA| 75C| 550MWF|  500K| . 30TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT131 P Gloss |o8s 24V| 20V| 12V| 500MA| 75C| 550MWF| 750k| . 70TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT131P PG|08s |08s 30V| 15V| 15V| 500MA| 75C| 550MWF 1M| . 70TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT141 P G |o8s |08s 45V| . |25V| 250MA| 85C| 200MWF|  500k| . 32TP 1MA| AMG | OBS |AC128 |2N2706 
SFT 142 PG|o8s |o8s 45V| . |25V| 250MA| 85C| 200MWF|  600k| . 50TP 1MA| AMG | OBS |AC128 | 2N2706 
SFT143 P G|TO5 |LO4 45V| 20V| 25V| 500MA! 100C| 350MWF|  200k| . 30TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT144 P G |TO5 |LO4 45V| 20V| 25V| 500MA| 100C| 350MWF|  300k| . 60TP| 250MA| AMG | OBS |ACYI7  |2N1176 
SFT145 p G |o8s |o8s 45V| 20V| 25V| 500MA| 100C| 550MWF|  200K| . 30TP| 250MA| AMG | OBS |ACYI7  |2N1176 
SFT146 PG |o8s |08s 45V| 20V| 25V| 500MA| 100C| 550MWF|  300k| . 60TP| 250MA| AMG | OBS |ACY17  |2N1176 
SFT150 P G |OBS |0Bs 8ov| 40V| 40V 3A| 85C 35wc| 200k| . 50TP 1A| AHG | OBS |ASZ16 |2N1536 
SFT151 P G |X01 |LO3 24V| 12V| 12V| 150MA| 75C| 150MWF|  300K| . 30TP 1MA| ALG | OBS |AC125 | 2N406 
SFT152 P G |x01 |LO3 24V] 12V| 12V| 150MA| 75C| 150MWF|  300K| . 50TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
SFT153 p G|xo1 |Lo3 24V| 12V} 12V| 150MA| 75C| 150MWF|  300K| . 80TP 1MA| ALG | OBS |AC125  |2N406 
SFT155 PG|xo1 |LOos 35V 1V| 10MA| 85C| 120MWF 40M| . 60TP 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT162 P G |TO4 |L36 70V 1V| 10MA| . | 240MWF 30M|  3P 50MN 6MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
SFT163 P G |TO4 |L36 15V 1V| 10MA| 85C| 120MWF|  120M|  3P 7OMN 5MA| RLG | OBS |AFI24  |2N990 
SFT171 P G |o8s |oBs 3oV| 20V| 1V| 25MA| 85C| 100MWF|  125M|  4P 50TP 2MA| VLA | OBS |AFI24  |2N990 
SFT172 PG |o8s |oBs 30V| 20V| 1V| 25MA| 85C| 100MWF|  125M|  4p 50TP 2MA| VLA | OBS |AF124  |2N990 
SFT173 P G |o8s |oB8s 30V| 20V| 1V| 25MA| 85C| 100MWF|  125M|  4P 7OTP 2MA| VLA | OBS |AF124  |2N990 
SFT174 PG|o8s |o8s 3oV| 20V| 1V| 25MA| 85C| 100MWF|  125M| 4P 60TP 2MA| VLA | OBS |AF124 | 2N990 
SFT184 NG TO5 |LO4 15V| 15V| 6V| 100MA| 85C| 150MWF 5M| 30P 60MN 1MA| ALS | MIS |ASY29  |2N1304 
SFT186 NS |TO5S |LO4 140V| 140V| 3v| . |200C| 800MWF 90M| 3P 40TP|  30MA| ALH | OBS |BFY65 | 2N1990 
SFT211 PG |TO3 |Lo5 gov| 6ov| 40v 6A| 85C 45WC|  200K| . 30/100 2A| AHH | MIS |ASZ15 | 2N1533 
SFT212 P G |TO3 |LO5 3ov| . TV 8A| 85C 30WC . 10/20| 200MA| AHG | MIS |ASZ16 | 2N1536 
SFT213 P G |TO3 |LOs 4ov| 30v| 20v 3A| 85C 45WC|  200kK| . 20/150 2A| AHG | MIS |ASZ16  |2N1536 
SFT214 P G |TO3 [LOS 6ov| 40V| 30V sa 85C 45WC| 200k| . 20/150 2A| AHG | MIS |ASZI6 | 2N1536 
SFT221 |PG Le |Lo4 30v| 24v a 250MA| 85C| 225MWF|  500K| . 30TP| 100MA| AMG | MIS |ACY17  |2N1176 
SFT222 | PG |TO5 |LO4 30V| 24V| 15V] 250MA| 85C| 225MWF|  800K| . 50TP| 100MA| AMG | MIS |ACYI7  |2N1176 
SFT223 | PG |To39 |Lo4 30V| 20V| 15V| 250MA| 85C| 225MWF 1M| 50P|  60/160| 150MA| AHG | SES |ACYI7  |2N1188 
SFT226 P G ITO5 |LO4 4ov| 32V| 24V| 250MA| 85C| 150MWF 3M| . 25MN| 10MA| RLS | MIS |ASY27  |2N1305 
SFT227 P G |TO5 |LO4 3ov| 24V| 18V| 250MA| 85C| 150MWF 4M| . 35MN| 10MA| RLS | MIS |ASY27 | 2N1305 
SFT228 P G |TO5 |LO4 24V| 20V| 12V| 250MA| 85C| 150MWF 6M| . 50MN| 10MA| RLS | MIS |ASY27  |2N1305 
SFT229 P G |TO5 |LO4 18V) 15V| 12V| 250MA| 85C| 150MWF 12M| . 75MN| 10MA| RLS | MIS |ASY27  |2N1305 
SFT232 P G |TO5 |Lo4 4ov|  3ov| 20v 1A| 85C| 450MWF| 200K| . 40TP 1A| AMG | MIS |ACY17  |2N1176 
SFT233 P G |TO5 |LO4 6ov| 4ov| 20v 1A| 85C| 450MWF|  200Kk| . 40TP 1A| AMG | MIS |ACY17 | 2N1176 
SFT234 P G |[TO5 |LO4 8ov| 5o0v| 20v 1A! 85C| 450MWF|  200K| . 40TP 1A! AMG | MIS |ACYI7  |2N1176 
SFT234A | P G |TO5 |LO4 8ov| 60v| 20v 1A| 85C| 450MWF|  200K| . 30MN| 50MA| AMG | MIS |ACY17 | 2N1176 
SFT237 | P G |TO5 |Lo4 15V] 15V| 9ov| 100MA| 85C| 150MWF 3M| . 100TP 1MA| RLS | MIS |ASY27  |2N1305 
SFT238 P G |TO3 |LO5 4ov|  30ov| 20v 6A| 85C 45Wc|  200k| . 20/30 5A| AHG | MIS |ASZ16 | 2N1536 
SFT239 PG |TO3 |Los 6ov|  40v| 30v 6A| 85C 45wc|  200k| . 20/30 5A| AHG | MIS |ASZ16 | 2N1536 
SFT240 PG|TO3 |Los gov| 6ov| 40v 6A| 85C 45WC|  200kK| . 20/30 5A| AHH | MIS |ASZ15  |2N1533 
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SFT241 Dh @lros |Lo av! asvl »svl soomal escl smwr!  sookl . |  4srpl i0oual ame | ms lacvir Eee 
SFT242 p G |[TO5 |104 4sv| 3ov| 25V| 500MA| 85C| 225MWF 1M| . 70TP| 100MA| AMG | MIS [ACY17  |2N1176 
SFT243 P G |[TO5 |LO4 gov| 35v| 25V| 500MA| 85c| 225MWF| sook| 40P 6oTP| 100MA| AMG | MIS [ASZ16 |2N1176 
SFT250 p G|TO3 |Lo5 gov|  6ov| 40v 3A| 85c 45WC| 200k| . 20/150 2A| AHH | MIS |ASZ15 |2N1533 
SFT251 P G |TO5 |LO4 3ov| 24V| 15V| 150MA! 85C| 225MWF| 500K| 40P 30TP| 1MA| AMG | MIS [ACY17  |2N1176 
SFT252 pG |TO5 |Lo4 3ov| 24v| 15V| 150MA| 85c| 225MWF|  800k| 40P 50TP| MA! AMG | MIS [ACY17  |2N1176 
SFT253 p G |TOs |LO4 30v| 20v| 15V| 150MA| 85C| 225MWF iM| . 80TP|  1MA| AMG | MIS |ACYI7  |2N1176 
SFT264 P G |[TO% |L13 gov| 15V| 15V| 15A! 85scl  grwc|  200Kk| . 25/100 5A| AHG | MIS |ADZ12 |2N1100 
SFT265 P G |TO3% |L13 4ov| a4ov| 20V| 15A| 85 87WC| 200K| . 25/45 5A| AHG | MIS |ADZ12  |2N1100 
SFT266 P G |TO36 |L13 éov| sov| 4ov| 15A| 85c 8IWC| 200K| . 25/45 5A| AHG | MIS |ADZ12  |2N1100 

| SFT267 P G |roz |L13 gov| 6ov| éov| 15A| 85c| arwc|  200k| . 25/45 5A| AHG | MIS |ADZ12  |2N1100 

| SFT268 p G |TO3% |L13 100v| 7ov| 8ov|  15A| 85c BNC 3M| . 25/45 5A| AHG | MIS |ADZ12 |2N7100 
SFT288 P G |TO39 |L04 24V| 12V| 12V| 500MA| 85C| 150MWF 6M! 20P| 40/100| 400MA| RMS | MIS |ASY27  |2N1305 
SFT298 p G [TOS |LO4 3ov| 20v] 20ov| 500MA| 85C| 150MWF 6M| 25P 35MN| 350MA| AMS | MIS |ASY27 | 2N1305 
SFT306 p G |TO1i |Lo2 18v| 12V| 12V| 100MA| 85C| 150MWF 2M| 12P 28TP| 1MA| RLS | MIS |OC44N  |2N2614 
SFT307 PG |To1i |Loz i8v| 12V| 12V| 100MA| 85C| 150MWF 3M| 12P 40TP| 1MA| RLS | MIS |[OC44N  |2N2614 
SFT308 p G [TOI |Lo2 18V! 12V| 12V| 100MA! 85C| 150MWF 6M| 12P 70TP| 1MA| RLS | MIS |OC44N  |2N2614 
SFT315 p G [TO4 |L36 4ov| 24vV| 1V| 10MA| 85C| 120MWF 12M|  3P 80TP| 1MA| RLA | MIS |AF124 |2N990 
SFT316 P G [TO44 |L36 20v| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 35M] 3P| 1207P| 1MA! RLA | MIS |AF124 | 2N900 
SFT317 pPG|TO1 |Lo? 20V| . 1V| 10MA| 85C| 150MWF 20M| 4P|  1007TP| 1MA| RLA | MIS |AFI24  |2N990 
SFT319 p G [Toi |Lo2 2ov) . 1V| 10MA| 85c| 150MWF 15M| 4 soTP| 1MA| RLG | Mis |AF124 | 2N990 
SFT320 pG |Tot |Lo2 20v| . 1V| 10MA| 85C| 150MWF 20M| 5P 80TP| 1MA| RLG | MIS |AF124  |2N990 
SFT321 PG |TO1 |Lo2 2aV| 18v| 12V| 250MA| 85c| 200MWF|  700Kk| 45P 30TP| 100MA| AMG | MIS |AC125  |2N406 
SFT322 PG|Tot |Lo2 24aV| 18v| 12V| 250MA| 85C| 200MWF| 700K| 50P 50TP| 100MA| AMG | MIS |AC128 | 2N2706 

| SFT323 PGITot |Lo2 24aV| 18V| 12V| 250MA! 85C| 200MWF 1M| . 85TP| 100MA| AMG | MIS |AC128  |2N2706 

| SFT325 pPG|To1i |Lo2 2av| iev| 12V| 500MA| 85c| 500MWF 1M| . 7o7P| 250MA| AMG | Mis |AC128  |2N2706 
SFT335 PG|Tot |Lo2 3v| . . | 150MA| 85C| 200MWF 1M| 60/150| 1MA| ALG | MIS |AC125 | 2N406 
SFT337 p G |TOt |Lo2 15V| 15v| ov| 100MA| 85C| 150MWF IM| . 100TP|  1MA| ALG | MIS |AC125  |2N406 
SFT351 PG|TO1 |Lo2 24aV| . |:12V| 150MA| 85C| 200MWF|  500K| 50p 30TP| 1MA| ALG | MIS |AC125 |2N406 
SFT352 PG|rTot |Lo2 24V| . |12V| 150MA| 85c| 200MWF|  500k| 50P 50TP|  1MA! ALG | MIS [AC125  |2N406 
SFT353 p G |TO1t |Lo2 24aV| . |12v| 150MA| 85c| 200MWF 1M| 50P 8oTP| 1MA| ALG | Mis |AC125  |2N406 
SFT354 P G [TO4 |L36 20v| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 40M| 3P| 120TP| 1MA| RLA | MIS |AF124  |2N990 
SFT357 P G |TO44 |L36 20v| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF 40M| 3P 120TP|  1MA| ALA | MIS |AF124 | 2N990 
SFT357P p G [TO44 |L36 3ov| 10V| 1V| 10MA| 85C| 120MWF 40M| 4P 180TP| 1MA| ALA | MIS |AF124 | 2N990 
SFT358 p G [TO4 |L36 20v| . 1V| 10MA| 85c| 120MWF|  40M|  3P 120TP| 1MA| RLA | MIS |AF124  |2N000 

| SFT377 NG|Toi |Lo2 16v| _16V| 10V| 600MA! 85C| 250MWF 1M| . 50TP| 300MA| AMG | MIS |AC176  |2N2430 
SFT445 NS |TOS |LO4 gov| 6ov| 5v| 500MA|175C| 800MWwF|  100M| ap 40TP| 20MA| RMG | MIS |BSWs4 |2N22194A 
.25D8070D | NS |x240 |Loo | 1000V| 7oov| . 37A| . 300WC| . | | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
25D80800 | NS [|x240 |Lao | :1200v| 8o0v 37A 300WC| . . ; . IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
30DA060D | NS |x240 |Log | 1000V| 600v 45A 300WC| . IHD | SGS D sas 
30DA070D | NS |x240 |uag | 1200V| 700v! 45A zowc| . . IHD | SGs | NO.PREFIXED SGS 
30DB040D | NS |x240 |Loo 500V| 400V 45A æowc| . | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
30DB045D | NS |x240 |Lo9 600V|  450V 45A 300WC| . . | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
35DB070D |NS !x240 [Log | 1000V| 700v 50A 300WC| . ; . | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
35DB080D |NS |X240 |L9o | 1200V| 800v 50A 300WC| . | | IHD | SGS re sGs 
40TA045 NS |x240 |Loo 85ov| 450V 60A 300wc| . : . iHS | SGS | NO.PREFIXED SGS 
40TA045D | NS |X240 |Lo9 850V|  450V 60A 300WC| . . IHS | SGS | NO.PREFIXED SGS 
S0DA045D | NS |X240 |Lo9 850V|  450V 75A 300WC| . . à IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
50DB040D | NS |x240 |L99 500V|  400V 75A 300WC| . . IHD | SGs | NO.PREFIXED SGS 
50DB045D | NS |X240 |L99 600V|  450V 75A 300WC| . . | | IHD | SGS IE sGs 
60DA060D | NS |x240 |Lag | 1000V| 600v g0A 300WC| . IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
60DA070D | NS |x240 [Log | 1200V| 700v 90A 300WC| . | . | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
80DA020D | NS |xX240 |Lo9 300V| 200V 120A 300WC| . . | IHD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
100DA025D | NS |xX240 |L99 300V| 250V 150A 300WC| . : É . HD | SGS | NO.PREFIXED SGS 
sGs110 N S |TO126 | L31 6ov| 60v 2A 5OWC| . | 1KMN 1A| AMD | sGs 
sGs111 N S |To126 |L31 gov|  8ov 2A sowc| . . 1KMN 1A| AMD | sGs 
s&s112 N S |TO126 | L31 100V| 100v 2A sowc| . . 1KMN 1A| AMD | SGS 
SGS115 P S |TO126 | La1 6ov| 60v 2A sowc| . 1KMN 1A| AMD | SGs 
sGs116 P S |TO126 |L31 8ov| 80v 2A 5oWC| . , 1KMN 1A| AMD | SGS 
sGs117 P S |TO126 |L31 100V| 100 2A 5OWC| . 1KMN 1A| AMD | SGs 
sGS120 NS |TO126 |L31 6ov| 60v 5A eswc| . . 1KMN 3A| AHD | SGs 
sGs121 N S |TO126 |L31 gov|  8ov 5A eswc| . 1KMN 3A| AHD | SGS 
sGs122 N S |TO126 | L31 100V| 100 5A 6swc| . | 1KMN 3A| AHD | SGS 
sGS125 P S |To126 | Ls1 6ov| 60v 5A eswc| . , 1KMN 3A| AHD | SGS 
SGS126 P S |To126 | L31 gov| 80v 5A 6sWC| . 1KMN 3A| AHD | SGS | 
SGS127 PS |Toi26 | L31 100v| 100v 5A eswc| . , 1KMN 3A| AHD | sGs 
SGS130 N S |TO126 | Lai 6ov| 6ov| 8A eswc| . : 1KMN 4A| AHD | SGS 
sGS131 N S |TO126 |L31 gov|  80v 8A esWC| . . 1KMN 4A| AHD | SGS 
sGs132 N S | TO126 |L31 100V| 100 8A EsWC| . 1KMN 4A| AHD | SGS 
SGS135 | PS Le |L31 6ov|  60v 8A 65WC DE 1KMN 4a| AHD | sGs 
sas136 P s |To126 |La1 gov| 80v 8A eswc| . . 1KMN 4a| AHD | sGs 

| SGS137 | PS |Tot26 | La1 100V| 100v 8A &sWC| . 1KMN 4A| AHD | SGS 

| SGS911 Î NS |Tot26 |L31 450V|  400V 6A sowWC| . . 20MN 4Al IHD | SGS 

SGS912 N S |To126 |L31 500V| 450V 6A gowc| . : 20MN 4Al IHD | SGs 

| SGS3055 NS |TO3 |Los 100V| 60v 15A 150NC| . 20MN 4A| AHG | SGS 


372 


Ves | Vce | Ves / Equ. 


| Boît. |Broch} max | max [max] max i EUR. | USA 
SGS6386 NS |To126 |L31 4ov| _40v 8A| . 6sWC 1KMN sa | AHD | sGs 
SGS6387 NS |To126 |L31 6ov| 60v 104! . 65WC 1KMN 5A| AHD | SGS 
SGS6388 NS |TO126 |L31 8ov| 8ov 10A| . 6SWC 1KMN 5sA | AHD | SGS 
SGSD00020 | NS |TO220 |L32 | 65ov| 400v 8A| . 70WC 7KMN 1A| HD | SG 
SGSD9SE | NS |TO220 | L32 160v| 140V 2A| | 8oWC 1KMN 3A| AHD | SGS 
s@snssF | NS |To220 | L32 180v| 160v A! . 8oWC 1KMN sA| AHD | sas 
SGSD93G | NS |To220 | L32 200v | 180v 12A| | 80WC 1KMN 3A| AHD | SGS 
sGsD100 |NS |TOP3 |L32 gov|  80v 25A| | 130WC 300MN 20A | AHD | SGS 
sGsD110  |NS |TOP3 |L32 gov|  80v 25A| | 130WC 15MN sA | AHG | SGS 
SGSD200 ps |ToP3 |L32 gov|  80v 25A| | 130WC 300MN 20A | AHD | SGS 
SGSD210 Ps |rors |L32 gov| 8ov 25A| . 130WC 15MN sA| AHG | sGs 
SGSF321 N S |TO220 |L32 850v|  400v 5sA| . 7OWC| . HS | sGS 
SGSF323 N S |To220 |L32 850V| _450V 5sA| | 7oWc| | HS | SGS 
SGSF324 NS |TO220 |L32 | 1200V| 600v 4 | | 7owC| | IHS | SGS 
SGSF341 N S |TO220 | L32 850V|  400V t0A| . BSWC| . | | IHS | SGS 
SGSF343 NS |To220 |L32 | 1000v| 450v 8A| . sswc| . HS | sGs 
SGSF344 NS |To220 132 | 1200V| 600v 7A| 8swc| . : | Hs | SGS 
SGSF421 NS |ToPs |L32 850V|  400V sA| . gowc| . | | Hs | SGSs 
SGSF423 NS [Tops |L32 | 1000V| 450v sA| | gowc| . k | HS | sGS 
SGSF424 NS Tops |L32 | 1200V| 600v 4A| | gowc| | Hs | SGs 
SGSF425 NS [Tops |L32 | 1300V| 60ov 4! . gwc| . Hs | ss 
SGSF441 NS [Tops |L32 850V | _400V wA! | gswc| | | | IHS | SGS 
SGSF443 NS |ToP3 |L32 | 1000V| 450v 8A| | gSWC| À . HS | sas 
SGSF444 NS [Tops |L32 | 1200V|. 600v 7A| | gsWwc| | | Hs | sGs 
SGSF445 NS [Tops |L32 | 1300V| 60ov 7A| sswc| L | Hs | SGS 
SGSF461 Ns |Tors |L32 a5ov| 35ov 15A| . 125MWC| . Hs | sas 
SGSF483 NS [Tops |L32 | 1000V| 450v #A| | 125wc| | Hs | ss 
SGSF464 NS [Top |L32 | 1200V| 600v 10A| 125WC| HS | SGS 
SGSF465 NS [TOP |L32 | 1300V| 600v 10A| 12swc| HS | sGS 
SGSF541 NS |TO3 |Los 850V|  400V 10A| | nswc| L IHS | SGS 
SGSF543 Ns |ros |Los | 1000v| 450v sA| . nsmc| . | Hs | sas 
SGSF544 NS |ros |Los | 1200V| 60ov 7A| nswc| . HS | SGS 
SGSF545 NS |ros |Los | 1300v| 600v 7A| . 125Wc| | HS | SGS 
SGSF561 NS |Tos |Los 850V| 350V 15A| | 150WC| À HS | SGs 
SGSF563 NS |To3 |Los | 1000vV| 450v 12A| | 1S0WC| : HS | SGS 
SGSF564 ns |roz |Los | 1200vV| 600v 104! . 150WC| . ; Hs | ss 
SGSF565 NS |To3 |Lo5 | 1300V| 600v 104! 150WC| | HS | SGs 
SGSF661 NS |TO3 |Los 850V|  400V æA! . 250WC| . Hs | sGs 
SGSF663 NS |To3 |Los | 1000V| 450v 24A| 250NC| . . | | HS | ss 
SGSF664 NS |ro3 |Los | 1200V| 600v 2A| . 250NC| . IHS | SGS 
SGSF665 Ns |ros |Los | 1300v| 600v za| . 250NC| . Hs | sas 
sGsiF321 | NS |TO220 |M16 |  850V| 400v sA| . 3sWC| . | . IHS | SGs 
SGSIF323 | NS |TO220 |M16 | 1000V| 450v sA| . sswc| . : IHS | ss 
SGSIF324 | NS |TO220 |M16 | 1200V| 600v 4A| 3SWC| . k | HS | SGS 
SGSIF325 | NS |TO220 |M16 | 1300V| 600v 4| . SsWc| . | HS | SGS 
sGsiF341 | NS |To220 |Mi6 |  asov| 400v wa! . 4wc| . . | Hs | ss 
SGSIF343 | N S |TO220 |M16 | 1000V| 400v 8A| . 40WC| . | IHS | SGS 
SGSIF344 | NS |TO220 |M16 | 1200V| 600v 7A| . 4wWc| | HS | SGS 
SGSIF345 | NS |TO220 |M16 | 1300V| 600v 7A| 4WC| . | HS | SGs 
SGsiF421 | NS [Tops |M16 | asov| 400v sA| . 4swc| | HS | SGS 
sGsir423 | NS |rops |M16 | 1000V| 450v sA| | aswc| . . , Hs | ss 
SGSIF424 | NS |ToP3 |M16 | 1200V| 600v 4| 4Wc| | Hs | sGS 
SGsir425 | NS |ToP3 |M16 | 1300V| 600v 4 | 4WC| | . Hs | sGs 
SGSIF441 | NS |ToP3 |M16 |  a5oV| 400v 10A| . sswc| . . | HS | SGs 
SGStF443 | NS |ToP3 |M16 | 1000V| 450v 8A| . 55WC| , | HS | SGS 
sGsir444 | NS |rops |Mm16 | 1200] 600v 7A| . sswc| . . . Hs | ss 
SGSIF445 | NS |TOP3 |M16 | 1300V| 600v 7A| 5sWC| . | HS | SGS 
sGsir461 | NS |ToP3 |M16 |  850v| 350v 15A| | &swc| . . | | IHS | SGS 
SGSIF463 | NS |TOPs |M16 | 1000V| 450v 12A| . 6swc| . | | Hs | ss 
SGSIF464 | NS [Tops |[M16 | :1200V| 600v 104! . eswc| . | . Hs | sas 
SGSiF465 | NS [Tops |M16 | 1300V| 6oov| . 10A| . eswc| . : . Hs | sGs | 
SK3003 p G [Tot |Lo2 2ov| 18V| 2v| 500MA| a5c| 150MWF|  500k| | eoTP|  somA| ALG | RCA |AC125  |2N406 
SK3012 | p G |TO% |L13 sov| 3ov| 2ov| 15A| a85c|  150wc 5ok| 50TP 5sA | AHG | RCA = [22075 
SK3026 NS |TO66 |L43 gov| 6ov| rv aAl 85c| 2owc|  500k| . 70TP| 100MA| AHG | RCA |BU214  |2N6372 
SK3040 INs|rTos |Lo4 200v| 200v| 6v| 100MA | 200€ WF  75M| | 55TP| 50MA| TVH | RCA |BF258  |2N3439 
SK3054 NS |ToP66 | L32 gov| 7ov| 5v 7A|150C|  5owc 1M| . 70TP 1A| AHH | RCA |BDx73  |2N6101 
SK3114 ps [To |L21 gov| sov| 5v| 500mA|125c| 400MwF|  100M| | 175TP| 150MA | AMG | RCA |BC345 | 2N4033 
SK3137 N S | TOg2H | L40 gov| sov| 5v 1A|150C| 600MwF|  500K| . 150TP|  150MA | AMG | RCA |BD371D 
SK3182 | NS |To3 |Los gov| gov| 5v| 10A| 200€!  100wc| 10M| . 35KTP 3sA| AHD | RCA |BDyso |2N3446 
SK3194 NS |To6s |L43 30ov| 250v| 6v 2A| 200€! 25Wc|  10M| 50TP| 100MA| TLH | RCA |BUX67A |2N3584 
SK3218 | NS |Tos |Lo4 4ov| 2ovl 3v| 400MA| 200c| 2500MWwc|  650M| . 8oTP| soma! vmp | RCA |BFs10  |2N3866 
SK3247 ps [Tos |L21 6ov| 5ov| 5v| 100MA|150c| 150MWF| 125M| . 500TP|  2MA| ALG | RCA | 
SK3260 NS |To3 |Los 16ov| 140v| 7v|  30A|200€| 150wc!  a00k| 75TP| 1500MA| AHH | RCA |BDx50  |2N3773 
SK3270 NS |To3 |L05 sov| 4ov| 5v| 15A|200c|  125Wc 5M| . 100TP 4A| AHG | RCA |BDX40 |2N3772 
SK3356 NS |Tog2 |L40 3ov| 25V| 4v| 3omAl150c| 200MwF|  100M| | 1007P| 1MA| FRM | RCA |BF369  |2N38564 


373 


Ves | Vce |Vesl lc T 


| | max | max |max| max | max i FCT (ns 
{ 
| SK3441 PS |TO3 |LO5 130V| 120V] 5v 4A | 200C 40WC 5M| . 80TP | 1500MA| AHH | RCA |BDX20  |2N6248 
SK3511 NS |[TO3 |LO5 190V|  80v| 5v 30A | 200C 150WC 800K| . 40TP 8A| AHG | RCA |BDY29  |2N5629 
SK3538 N S |TO66 |L43 160V] 140V| 7V 4A | 200C 40WC 500K| . 30TP| 500MA| RHH | RCA |BLY50A |2N3441 
SK3623 PS [TO6S |L43 450V] 400V| 6v 2A | 200C 35WC 15M| . 50TP 1A| AHE | RCA | . 
; SM1258 NS |TO3 |LOS 400V 50A 250WC 20M| . 20/100 10A! IHS | SML | 
| SM1259 NS |TO3 |LOS 400V 10A 150WC 3M| . 8MN 3A| IHS | SML . 
SM2159 NS |[TO3 |LO5 200V 20A 200WC 10M| . 10/30 15A! IHS | SML : 
SM2160 PS [TO3 |LO5 180V 25A 150WC 5M| . 100/320 1AÏIHS | SML , 
| SM2160P PS [TO3 |LO5 180V 25A 150WC 50M| . 50/320 1A| IHS | SML ; 
SM2164 NS |TO3 |LOs 400V 15A 125WC 20M| . 10/50 5A| IHS | SML ; 
| SM2165 | PS [|TO3 |L05 400V 10A 125WC 20M| . 20MN| 2500MA| IHS | SML . 
SM2174 N S | TO220 | L32 80v 15A 80WC 20M| . 1K/20K 3A| AHD | SML : 
| SM2175 N S | TO220 | L32 400V 15A 60WC 20M| . 200/2K 5SA| IHS | SML | 
SM2176 N S |TO220 | L32 80V 15A 90WC 3M| . 10MN 10A| AHP | SML : 
{ SM2177 P S |TO220 | L32 200V 4A 30WC 100M| . 20MN 1A! IHH | SML 3 
| SM2178 N S |TO220 | L32 200V 4A 30WC 100M| . 20MN 1AÏ IHH | SME . 
SM2179 N S |TO126 200V 3A 25WC 50M| . 30/200 1A! AHH | SML 
SM2180 NS [TO126 | . 15V 8A 20WC 50M| . 50MN 5A| AHP | SML 
SM2183 P S |TO220 |L32 80V 15A 90WC 3M| . 10MN 10A! AHP | SML 
SM2184 P S |TO220 |L32 80V 15A 80WC 20M| . 1K/20K 15A| AHD | SML 
SM2283 N S |TO® 75V| 25V| . 8A! . 1WE 100M| . 100/500 3A| IHS | SML 
SM2284 N S | TO9 25V 1200MA 1WF| 220M| . 800/3200| 500MA! IHS | SML 
SM2285 N S | TO92 100V 200MA 1WF 150M| . 600MN| 100MA| IHS | SML 
SM315t N S [TOP3 |L32 800V 2A 60WC 15M| . 8MN| 500MA| IHS | SML 
SM3153 NS |TOP3 |L32 800V 8A 100WC 15M| . 8MN 2A| IHS | SML 
SM3159 NS |[TO3 |LO5 400V| 200V| . 20A| . 200WC 10M| . 10/30 15A| AHP | SML 
SM3160 PS |TO3 |LO5 400V| 200V| . 20A| . 200WC 10M| . 10/30 15A| AHP | SML 
SM3174 N S |TOP3 |L32 . 80v 20A 60WC 20M| . 1KMN 10A| IHD | SML : 
SM3176 N S | TO220 | L32 . 150V| . 20A| . 100WC 20M| . 20MN 20A | AHH | SML , 
| SM3180 NS |TO® |L21 40V| 15V| . 5A| . 1WF 150M| . 100MN 8A| IHS | SML ; 
| SM3181 N S |TO92 |L21 40V| 15V| . SA| . 1WF 150M| . 100MN 3A| IHS | SML | 
Ï SM3184 P S |TO220 |L32 ; 80V 20A 60WC 20M| . 1KMN 10A| AHD | SML . 
SM3186 NS |[TOP3 |L32 200V 40A 175WC 20M| . 10MN 25A| HS | SML . 
SM3281 N S |TO92 20V 8A 1WF 120M| . 100/500 5A| IHS | SML ; 
SM3893 P S | TO9 10V 5A 1WF 250M| . 100/500 3A| 1HS | SML ; 
SM6181 P S | TO® ; 10V 2500MA 750MWF 250M| . 100/560| 500MA| IHS | SML . 
SM6259 NS |[TO3 |LO5 200V 15A 275WC 10M| . 10/30 15A| IHS | SML ; 
SML2166 PS |TO3 |LO5 400V 15A 175WC 20M| . 20/100 1A| IHS | SML , 
SML2167 NS |TO3 |LOo5 400V 15A 125WC 20M| . 200MN 5A| IHS | SML . 
SML2168 N S |TO66 |LO5 150V 10A 40WC 100M| . 20/100 5A| AHH | SML . 
SML2169 N S |[TO39 |L04 150V 7A 10WC 100M| . 20/100 5A| IHS | SML ; 
SML2170 N S |TO39 |LO4 200V 3A 10WC 70M| . 20/100 2A| IHS | SML , 
SML2171 NS |TO39 |LO4 60v 10A 10WC 100M| . 20/100 1A| IHS | SML | 
SML2181 NS |TO92 8v 5A 1WF 150M| . 50MN 3A| IHS | SML | 
SML2182 N S |TO92 120V 5A 360MWF 200M| . 400/2K| 10MA| IHS | SML | 
SML4005 NS [TO3 |LO5 250V 40A 250WC 10M| . 15/80 20A| IHS | SML : 
SML4007 NS |TO3 |LO5 125V 70A 350WC 10M| . 15MN 50A| 1HS | SML : 
SML4009 NS |ITO3 |LO5 60v 50A 250WC 50M| . 1KMN 10A| IHD | SML : 
SML4014 NS TO3 |LOS 6ov 100A 250WC 40M| . 1KMN 100A!| IHD | SML . 
SML4015 NS |TOS59 80V 10A 40WC 4M| . 20/120 3A| AHA | SML : 
SML4016 P S |TO59 80V 10A 40WC 4M 20/120 3A| AHA | SML . 
SML5001 P S |TO59 80V 2A 35WC 60M 70/200 1A! AHA | SML . 
SML5502 NS [TO39 |LO4 700V 1A 6eWC 10M 10/45| 500MA| IHH | SML ; 
SML5503 N S |[TO39 |L04 800V 1A 6eWC 10M 10/45] 500MA| IHH | SML ; 
SML12303 NS |[TO3 |LOo5 300V 10A 220WC 10M 20MN 20A| AHH | SML | 
SMBT2222 NS |x12 |L29 60V| 30V| 5V| 600MA | 150C| 330MWF 250M|  8P|  100/300| 150MA| AMG | SIE . 
SMBT2222A | NS |X12 |L29 75V| 40V| 6V| 600MA| 150C| 330MWF 250M| 8P|  100/300| 150MA| AMG | SIE : 
SMBT2907 PS |x12 |L29 60V| 40V| 5V| 600MA | 150C| 330MWF 200M|  8P|  100/300| 150MA| RMG | SIE : 
SMBT2907A | PS [X12  |L29 60V| 60V| 5V| 600MA| 150C| 330MWF 200M| 8P|  100/300| 150MA| AMG | SIE : 
SMBT3904 NS IX12 |L29 6oV| 40V| 6V| 200MA|150C| 330MWF| 300M|  4P|  100/300|  10MA| ALN | SIE . 
SMBT3906 PS |xi2 |L29 40V| 40V| 5V| 200MA|150C| 330MWF|  250M| 4P5|  100/300|  10MA| ALG | SIE ; 
SMBTAO5 NS |X12 |L29 6ov| 60V| 4V| 500MA| 150C| 330MWF| 100MTP| 12P 50MN|  10MA| AMG | SIE : 
SMBTA06 NS Ix12 |L29 80V| 80V| 4V| 500MA! 150C! 330MWF| 100MTP|  12P 50MN |  10MA| AMG | SIE . 
SMBTA13 NS Ix12 |L29 30V| 30V! 10V| 300MA | 150C| 330MWF 125M 10KMN| 100MA| ALD | SIE . 
SMBTA14 NS |X12 |L29 30V| 30V| 10V| 300MA | 150C| 330MWF 125M 20KMN| 100MA| ALD | SIE | 
SMBTA20 NS |x12 |L29 40V| 4V| 100MA!| 150C| 330MWF 125M|  4P 40/400 5MA| ALG | SIE : 
SMBTA42 NS |X12 |L29 300V| 300V| 6V| 500MA|150C| 380MWF 50M| 3P 40MN|  30MA| ALE | SIE 1 
SMBTA43 NS Ix12 |L29 200V| 200V| 6V! 500MA|150C| 360MWF 50M| 3P 40MN| 30MA| ALH | SIE , 
SMBTAS55 PS |x12 |L29 60V| 60V| 4V| 500MA|150C| 330MWF| 100MTP|  12P 50MN| 100MA| ALG | SIE | 
SMBTA56 PS Ix12 |L29 80V| 80V| 4V| 500MA]|150C| 330MWF| 100MTP|  12P 50MN! 100MA| ALG | SIE . 
SMBTA63 PS |Ix12 |L29 30V| 30V| 10V| 500MA | 150C| 360MWF 125M 10KMN!  100MA| AMD | SIE : 
SMBTA64 PS |x12 |L29 30V| 30V| 10V| 500MA | 150C| 360MWF 125M 20KMN] 100MA| AMD | SIE ; 
SMBTA92 PS Ix12 |L29 300V| 300V| 5V| 500MA|150C| 360MWF 50M|  6P 25MN| 30MA| AMH | SIE . 
SMBTA93 PS IX12 |L29 200V| 200V| 5V| 500MA| 150C| 360MWF 50M| 8&P 25MN|  30MA| AMH | SIE | 
SMS932 NS |[TO3 |LO5 450V 20A 150WC 10M 700MN 2A| IHD | SML : 
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max| max |max| max min | max | MFE EUR. USA 
SO SERIES | xa2 æl . | | | | [ SMT VERSION 200% | . | | ses | 
SOR SER. .… [x12 L27| . SMT VERSION 2NXXXX . | SES 
SS8050 Ns |To® | . 25V| . |1500MA 100M| . 85/300| 100MA| AMG | SAM 
SS8550 PS |TO® | . . 25V| . |1500MA | 100M| 85/300| 100MA | AMG | SAM 
sS9011 NS |TO® | . | 30V| . | 30MA . ! | 28/198|  1MA| ALN | SAM 
sS9012 Ps [To® | . 20vV| . | 500MA , | : 64/202| 50MA| AMG | SAM 
SS9013 NS |[TO® | . . 20V| . | 500MA . À 64/202| 50MA| AMG | SAM 
SS9014 NS |[TO® | . 45V| . | 100MA , 150M| . 60/1000!  1MA| ALN | SAM 
SS9015 ps [TO® | . | 45V| . | 100MA | 150M| . 60/1000!  1MA| ALN | SAM 
SS9016 NS |[TO® | . 20V| . | 400M| 1P6|  28/198/  1MAÏ VLN | SAM 
SS9018 NS |Tos | . . 15] . . 700M| 1P7| 28/1988]  1MA| ULA | SAM 
ST3904 NS |TOs2 |L14 6ov| 4ov| 6v! 100MA|150C| 600MWF|  300M|  4P| 100MN|  10MA| RLA | NAT 
ST3906 p s |[Tos2 |L14 4ov| 4ov| 5v| 100MAl150c| 600MWF|  250M| 4P5|  100MN|  10MA| RLA | NAT 
ST5771-1 PS |TO92 |Li4 15V| 15V| 4V| 100MA|150C| 600MWF|  700M| . 30/150|  10MA| RLS | NAT 
ST5771-2 p S [TO92 |L14 15V|  15V| 4V| 100MA| 150C| 600MWF|  700M|, . 40/150|  10MA| RLS | NAT 
SV7056 NS |To2o2 |M13 |  30ov| 300v| 7v| 100MA| 150€ 50M| . 40MN| 30MA| AME | NAT 
SX3707 NS |Ixt0 |L20 gov| 3ov| 6v| 200MA|150C| 360MWwF|  100M| 10P| 100MN| 1oouA| AN | ris 
SX3708 NS |x10 |L20 3ov| 30v| 6v| 200MA| 150C| 360MWF|  100M| 10P|  45/660|  1MA| ALG | ris 
SX3709 NS |x10 |L20 3ov| 3ov| 6v| 200MA|150C| 360MWF|  100M| 10P|  45/165|  1MA| ALG | ris 
SX3710 NS |xt0 |L20 3ov| 3ov| 6v| 200MA!150C| 360MWF|  100M| 10P|  90/330|  1MA| ALG | ris 
Sx3711 NSs|x10 |L20 3ov| 3ov| 6v! 200MA|150c| 360MwF|  100M| 10P| 180MN|  1MAÏ ALN | ris 
SX4058 PS |x10 |L20 gov| 3ov| 6v| 200MA|150C| 360MWF|  100M| :10P|  100MN| 10oouA! AN | Tis 
SX4059 PS !X10 |L20 30V! 30V! 6V! 200MA!150C! 360MWF|  100M! 10P| 45/660!  1MA! ALG | TIS 
SX4060 Ps |x10 |L20 3ov| 3ov| 6v| 200MA|150C| 360MWF|  100M| 10P|  45/165|  1MA| ALG | ris 
SX4061 PS Ixi0 |L20 3ov| 30V| 6v| 200MA|150C| 360MWF|  100M| 10P|  90/330|  1MA| ALG | ris 
SX4062 Ps |xio |L20 3ov| 30ov| 6v| 200MA| 150c| 360MWwF|  100M| 10P| 180MN|  1mAÏ ALN | ris 
T3M36 NS |TO66 |L43 450V| 360v| 4v 3A | 150C 30WC 5M| 120P 8MN| 1500MA| AHE | SH1 |BUX65  |2N5469 
T3M40 N S |[TO66 |L43 500V| 400V| 4V 3A | 150C 30WC 5M| 120P 8MN| 1500MA| AHE | SHi |BUX65  |2N5469 
T7H N S |TOP66 | L32 100V| 100V| 4v 7A | 150C 5OWC| . . 1500MN 5A| AHD | SHI |BDX53C 
T7D8 NS |[TO66 |L43 gov| 8ov| 4v 7A | 150C 3OWC| . 1500MN 5A | AHD | SHI 2N6537 
T7D10 NS |TO66 |L43 10ov| 100v| 4v 7A | 150C 3owc| . | 1500MN 5A| AHD | SHi 
T10M36 NS |TO3 |Los 45ov| 360v| 4v| 104|150C| 100Wc 5M| 600P 8MN sA| AHE | SHi |[Bux17C |2N6251 
T10M40 NS |TO3 |Los soov| 400V| 4v| 104|150C|  100wC 5M| 600P 8MN 5A| AHE | SHI |BUX14 | 2N6547 
T30M36 NS |x87 |LOs 45ov| 360v| 4v| 30A|150C| 200Wc 5M| 14 8MN 10A| AHE | SHi 
T30M40 NS |x87 |Los soov| 400v| 4v|  30A|150C| 200WC 5M| 14 8MN 10A| AHE | SHi . 
T40U-150 Ns |xog |xoo 200v| 100v| av  4oa|175c| 200wc| . | 20MN 20A | AHH | MED | 
T4OU-250 NS |xoo |xoo 250V| 150V| 8v| 40A|175C| 200WC| . | 20MN 20A | AHH | MED . 
T40U-300 NS |xo9 |xoo 325V| 250v| g8v|  40A1175c| 200WC| . | 20MN 20A | AHH | MED . 
TA8007 NS |x4g |x49 gov| 6ov| . 200C 85WC|  100M| . 20MN 12A| VHP | RCA | 
TA8007B NS [|x4o |xa9 100ov| 80ov| . 200C 8sWC|  100M| . 20MN 12A| VHP | RCA 
TAB100 Ns |xa |xao gov| 6ov| . 200C 8swc| 100M| . 20MN 12A| VHP | RCA . 
TA8100B NS |xag |xa9 100v| gov| . 200C 8sWC|  100M| . 20MN 12A| VHP | RCA . 
TAB203 p S |Too6s | L33 8ov| 8ov 150C 40WC 50M| . 1KMN SA | RHD | RCA 
TAB204 P S |TOQ66 | L33 40v|  40V 150C 40WC 50M| . 1KMN 3A| RHD | RCA 
TA8323 N S |TOQ66 | L33 gov| 80v 150C 75WC 5M| . 30/150 4A| RHH | RCA |BDx72  |2N6100 
TAB324 NS |Toa6|L33 7oV| 60v 150C 75WNC 5M| . 30/150 5A| RHH | RCA |BDx72  |2N6100 
TAB325 N S |TOQ66 | L33 5ov| 40V 150C 75WC 5M| . 30/150 6A| RHH | RCA |BDX72  |2N6100 
TAB326 P S |TOQ66 | L33 gov| 80v 150C 75WC 5M| . 30/150 4A | RHH | RCA [26489 
TA8327 p S |TO066 | L33 7OV| 60V 150C 75WC 5M| . 30/150 5A | RHH | RCA . | 2N6489 
TA8328 P S |TOQ66 | L33 sov|  40V 150C 75WC 5M| . 30/150 6A | RHH | RCA .  |2N6489 
TA8350 ps |To3 |Los gov| gov 200C|  100WC 50M| . 1KMN 5A| RHD | RCA ; 
TA8351 PS [TO3 |LOs 40v| 40v| . .. [200c|  100wc 50M| . 1KMN 5A| RHD | RCA 
TAB441 NS |TO3 |Los iov| 100v| sv| 15A|200C|  125WC 5M| . 20/100 5sA| RHH | RCA |BDx50 |2N3773 
TAB444 N S |TOQ66 | L33 110V| 100v| . 3A | 150C 40WC 4M| . 30/150| 1500MA| RHH | RCA |BD241C |2N6293 
TAB445 PS |[TO66 |L43 110V| 100 200C 40WC sM| . 30/150| 1500MA| RHE | RCA 2N6468 
TA8487 P s |Too66 | L33 6ov| 6ov 150C 40WC 50M| . 1KMN 5A| RHD | ACA 
TAB488 PS [TO3 |Los 6ov|  6ov 200C|  100WC 50M| . 1KMN 5A | RHD | RCA 
TAB698A NS |TOS |Lo4 8ov| 80v 200C 10WC 20M| . 1KMN 2A | RHD | RCA 
TA8698B | NS |TOS |Lo4 6ov| 6ov 200€ 10WC 20M| . 1KMN 2A | RHD | RCA 
TAB698C NS |TO5 |Los 40v|  40V 200C 10WC 20M| . |  1KMN 2A | RHD | RCA 
TA8706 NS |To66 |L43 130V|  120V 3A 200c | 40WC | . 20/100 1A| RHH | RCA | BLY50A 
TA8707 NS |TO66 |L43 110V| 100v 3A | 200C 40WC 4 . 20/100 1A| RHH | RCA | BLY50A 
TA8722 ps |[TO66 |L43 130V|  120V | 200€ 40WC 5M| . 30/150 1A| RHE | RCA 2N6468 
TAB723 N S |Toa66 | L33 130V|  120V 3A | 150C 40WC 4) . 30/150 1A| RHH | RCA |BD241C | 2N6293 
TAB725 PS |TO3 |Los 130V| 120V 125WC 10M| 20/100 4A| RHE | RCA 2N6031 
TAB727 NS |To3 |Los 130V a sv| 15A|200C|  125WC 5M| . 20/100 4A| RHH | RCA |BDX50  |2N3773 
TA8764A NS |TO3 |Los 750V| 250V| . .. L20oc| 10owc| . 4.25MN| 8500MA| AHE | RCA 
TA8764B NS |[TO3 |Los 90ov| 250v| . .  |200c| 10owc| . | 4.25MN| 8500MA| AHE | RCA 
TAB764C NS |To3 |Los | 1000v| 250v | 200€ 100WC| . | 46MN| 5500MA| AHE | RCA 
TAB790A N S |TOQ6s6 | L33 | 80V 150C 40WC 20M| . 1KMN 2A| RHD | RCA 
TA8790B N S |TOQ66 | L33 : gov| . .…. | 1500 40WC 20M| . 1KMN 1A| RHD | RCA 
TA8790C N S |ToQ66 | L33 ; éov| . | 150C 40WC 20M| . 1KMN 2A| RHD | RCA 
TA8790D N S |TOQ66 | L33 . 4ov| . .… | 150€ 40WC 20M| . 1KMN 2A| RHD | RCA 
TAB900A NS |TO3 |Los 45ov| 300v| . ..  [200c| 120wc| . ; 12MN 3A| AHE | RCA 
TA8900B NS |TO3 |Los 425V| 275V| . .  [200c! 120wc| . | 12MN 3A| AHE | RCA 
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50M| 40P|  100MN 
50M| 40P|  100MN 
50M| 20P|  100MN 
50M| 20P|  100MN 
150M| 7P|  200MN 
150M| 7P|  200MN 
150M| 7P| 200MN 
150M| 7P|  200MN 
150M| 7P|  200MN 
150M) op 75/250 
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150M|  9P|  125MN 
150M!  9P| 125MN 
300MTP! 4P5|  125/475 
60M| 1R8 50MN 
60M| 2R 50MN 
60M| 1R8 50MN 
60M|  2R 50MN 
20MN 
20MN 
: : 20MN 
SMT VERSION 2NXXXX 
SMT VERSION 2NXXXX 
4M| . 8/40 
4M 8/40 
4M 10MN 
4M 10MN 
4M 10MN 
4M| . 10MN 
4M| 150P 6MN 
4M| 150P 6MN 
150M| 7P 64/202 
150M| 7P 64/91 
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150M| 7P|  118/166 
150M| 7P| 144/202 
140M| 7P|  64/202 
140M! 7P 64191 
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100M| 1P5|  39/198 
100M|  1P5 39/60 
100M|  1P5 58/80 
100M| 1P5|  72/108 
100M| 1P5|  97/146 
100M| 1P5|  132/198 
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VEB lc 


: Equ. 
max| max : hFE pour | FCT nel 


hé EUR. 


TED1402 N S |TO92 |L74 60V 50V| 5V! 150MA| 125C| 400MWF| 175MTP|  1P9 110/810 2MA| ALG | TOS |BC547 : 
TED1402A N S |TO92 |L74 60V 50V| 5V] 150MA! 125C| 400MWF| 175MTP|  1P9 110/165 2MA | ALG | TOS | BC547 : 
TED1402B N S |TO92 |L74 60V 50V| 5V] 150MA! 125C| 400MWF| 175MTP|  1P9 150/225 2MA| ALG | TOS | BC547 ; 
TED1402C N S FTO92 !L74 60V 50V! 5V! 150MA:125C! 400MWF! 175MTP!  1P9 202/318 2MA | ALG | TOS | BC547 : 
TED1402D NS |TO92 |L74 60Vv 50V| 5V] 150MA]|125C| 400MWF| 175MTP]  1P9 290/450 2MA| ALG | TOS | BC547 | 
TED1402E N S |TO92 |L74 60V 50V|] 5V| 150MA|125C| 400MWF| 175MTP|  1P9 414/810 2MA| ALG | TOS |BC547 : 
TED1502 NS |TO92 |L74 40V 30V| 4V] 30MA]|125C| 250MWF| 550MTP|  OP7 36/210 1MA| VLN | TOS ‘ ; 
TÉD1502A NS |TO92 |L74 40V 30V|] 4V| 30MA|125C| 250MWF| 550MTP]|  OP7 36/55 1MA| VLN | TOS 4 ; 
TED1502B N S |TO92 |L74 40V 30V] 4V| 30MA]125C| 250MWF]| 550MTP|  0P7 48/75 1MA| VLN | TOS : : 
TED1502C NS |TO92 |L74 40V 30V| 4V| 30MA]|125C| 250MWF| 550MTP|  0P7 66/100 1MA| VLN | TOS ; . 
TED1502D N S |TO92 |L74 40v 30V| 4V] 30MA]|125C| 250MWF]| 550MTP|  0P7 84/127 1MA| VEN | TOS : ; 
TÉD1502E NS |TO92 |L74 40V 30V| 4V] 30MA|125C| 250MWF]| 550MTP|  O0P7 105/210 1MA] VEN | TOS | c 
TED1602 P S |TO92 |L74 50V 50V| 5V| 150MA]|125C| 400MWF| 150MTP|  3P5 70/475 2MA| ALG | TOS |BC557 ; 
TED1602A P S |TO92 |L74 50V 50V] 5V| 150MA]|125C| 400MWF| 150MTP| 3P5 70/105 2MA| ALG | TOS | BC557 ; 
TE01602B P S |TO92 |L74 50V 50V| 5V| 150MA| 125C| 400MWF]| 150MTP|  3P5 90/140 2MA| ALG | TOS | BC557 : 
TED1602C PS |TO92 |L74 50V 50V|] 5V] 150MA]|125C| 400MWF]| 150MTP]|  3P5 125/190 2MA| ALG | TOS | BC557 : 
TED1602D P S |TO92 |L74 50V 50V| 5V]| 150MA]125C| 400MWF]| 150MTP| 3PS5 176/260 2MA| ALG | TOS |BC557 : 
TED1602E P S |TO92 |L74 50V 50V] 5V| 150MA|125C| 400MWF| 150MTP|  3P5 223/475 2MA| ALG | TOS | BC557 5 
TED1702 NS [TO92 |L74 35V 30V| 5V] 800MA]| 150C| 600MWF]| 120MTP|  13P 106/300| 100MA| AMP | TOS ; ; 
TED1702K NS |TO92 |L74 35V 30V| 5V]| 800MA| 150C| 600MWF]| 120MTP|  13P 106/150| 100MA| AMP | TOS . | 
TED1702L NS |TO92 |L74 35V 30V] 5V] 800MA} 150C| 600MWF]| 120MTP|  13P 132/188| 100MA | AMP | TOS . ; 
TED1702M NS |TO92 |L74 35V 30V| 5V]| 800MA] 150C| 600MWF]| 120MTP|  13P 170/230| 100MA| AMP | TOS ; | 
TED1702N N S |TO92 |L74 35V 30V| 5V] 800MA]|150C| 600MWF]| 120MTP|  13P 213/300| 100MA| AMP | TOS ; à 
TED1802 P S |TO92 |L74 35V 30V] 5V]| 800MA]| 150C| 600OMWF]| 120MTP|  19P 106/300|  100MA | AMP | TOS ; 5 
TED1802K PS [TO92 |L74 35V 30V] 5V]| 800MA | 150C| 60O0MWF]| 120MTP|  19P 106/150| 100MA| AMP | TOS : : 
TED1802L P S |TO92 |L74 35V 30V] 5V| 800MA]| 150C| 600MWF]| 120MTP|  19P 132/188| 100MA| AMP | TOS ; ; 
TED1802M P S |TO92 |L74 35V 30V| 5V]| 800MA|150C| 600MWF]| 120MTP}  19P 170/230| 100MA| AMP | TOS , . 
TED1802N PS |TO92 |L74 35V 30V] 5V] 800MA | 150C| 600MWF| 120MTP|  19P 213/300| 100MA| AMP | TOS ; : 
TF49 P G |TO1 LO2 9v 9V| 6V]| 300MA| 75C 75MWF 4M| 25P 45MN 1MA| REG | SIE | OC44N 2N2614 
TF65 P G |X01 LO3 16V 12V| 16V 15MA| 75C 25MWF 400K| 35P 45TP 2MA| ALG | SIE | AC125 2N406 
TF65-30 P G |X01 LO3 32V 24V| 32V 15MA| 75C 25MWF 400K|  35P 45TP 2MA| ALG | SIE | AC125 2N406 
TF66 P G |TOi LO2 16V 12V] 10V| 300MA| 75C| 150MWF 800K|  65P 45TP SMA | AMG | SIE | AC128 2N2706 
TF66-30 P G |TO1 LO2 32V 24V| 10V] 300MA| 75C| 150MWF 800K| 65P 45TP 5MA | AMG | SIE | AC128 2N2706 
TF66-60 P G |TO1 LO2 64V 45V| 16V| 300MA| 75C|] 150MWF 800K|  65P 45TP 5MA | AMG | SIE | AC128 2N2706 
TF70 N G |TO22 |L37 60V 30V| 6V| 25MA| 75C| 200MWF 200K É 10MN MA! ALG | SIE | AC176 2N2430 
TF71 N G |TO22 |L37 60V 30V| 6V| 25MA| 75C| 200MWF 200K 16MN 1MA| ALG | SIE | AC176 2N2430 
TF72 N G |TO22 |L37 60V 30V| . 25MA]| 75C| 200MWF 200K 50MN 1MA| ALG | SIE | AC176 2N2430 
TF75 P G |OBS |0BS : 13V| . 250MA| 75C| 250MWH 30TP 20MA | AMG | SIE | AC128 2N2706 
TF77 P G |OBS |OBS 16V 16V| 5V| 600MA]| 75C| 500MWF 23TP 50MA | AMG | SIE | AD162 2N2835 
TF77-30 P G |OBS |OBS 32V 32V] 5V] 600MA| 75C| 500MWF 32TP 50MA | AMG | SIE | AD162 2N2835 
TF78 P G |TO8 L12 16V 16V] 5V] 600MA| 75C| 500MWF 300K 22TP| 250MA| AMG | SIE | AD162 2N2835 
TF78-30 P G |TO8 L12 32V 24V] 5V] 600MA| 75C| 500MWF 300K 22TP| 250MA| AMG | SIE | AD162 2N2835 
TF78-60 P G |TO8 L12 64V 45V| 5V| 600MA| 75C| 500MWF 300K 22TP| 250MA| AMG | SIE | AD162 2N2835 
TF80-30 P G OBS |OBS 32V 30V}| 10V| 2500MA! 75C 12WC 250K 45MN]| 300MA| AHG | SIE | AD162 2N2835 
TF80-60 P G |0BS |OBS 64V 45V | 20V | 2500MA| 75C 12WC 250K 45MN| 300MA| AHG | SIE | AD162 2N2835 
TF80-80 P G |OBS |OBS 80v 80V | 20V 3A| 75C 12WC 250K 15MN]| 1500MA| AHG | SIE | AD162 2N2835 
TF90-30 P G |OBS |OBS 32V 32V| . 15A| 75C 25WC 25TP 15A! AHG | SIE | ASZ16 2N1536 
TF90-60 P G |OBS |OBS 64V 64V| . 15A| 75C 25WC 25TP 15A| AHG | SIE | ASZ16 2N1536 
TF100-800 NS |X99 L99 800V| 750V| . 200A | 150C| 2000WC 10MN 100A| IHS | MED ; : 
TF 100-900 NS |X99 L99 900V| 800V| . 200A | 150C| 2000WC 9MN 100A| 1HS | MED - ! 
TF 100-1000 NS |X99 L99 1000V| 850V| . 200A | 150C| 2000WC 8MN 100A! IHS | MED : . 
TF100-1100 N S |X99 L99 1100V| SO0V| . 200A | 150C| 2000WC 7MN 100A| IHS | MED ; ù 
TF100-1200 NS |X99 L99 1200V | 1000V| . 200A | 150C| 2000WC 5SMN 100A| IHS | MED ; ; 
TF200-700 NS |X99 L99 700V| 600V| . 300A | 150C| 2000WC SMN 200A| IHS | MED ; | 
TF200-800 NS :x99 L99 800V, 650V, . 300A | 150C, 2000WC 8MN 200A | IHS | MED : : 
TF200-900 NS |X99 L99 900V| 700V| . 300A | 150C| 2000WC 7MN 200A | IHS | MED : : 
TF400-300 NS |X99 L99 300V! 300V| . 500A | 150C|  2000WC 11MN 400A | IHS | MED | : 
TF400-400 N S |X99 L99 400V| 350V| . 500A | 150C| 2000WC 10MN 400A | IHS | MED . : 
TF400-500 NS |X99 L99 S00V | 400V| . 500A | 150C| 2000WC 8MN 400A| IHS | MED : ; 
TFK3070D NS |X99 L99 1000V] 700V! 7V 20A | 150C 125WC 3SMN 12A| IHD | TFK ; . 
TFK3070DA NS |X99 L99 1000V |  700V] 7V 20A | 150C 125WC : : 35MN 12A| IHD | TFK 

TFK3080D NS |X99 L99 1000V | 1000V] 8V 30A | 150C 275WC : : : . {HD | TFK 

TFK3080DA NS |X99 L99 1000V | 1000V] 8V 30A | 150C 275WC : : : : IHD | TFK 

TFK5070D N S |X99 L99 1000V| 700V] 7V 30A | 150C 150WC : : 17MN 25A| IHD | TFK 

TFK5070DA NS |X99 L99 1000V} 700V] 7V 30A | 150C 150WC . À 17MN 25A | IHD | TFK 

TH SERIES NS |X99 L99 : : | : SPEC UWAVE DEVICES : ; SES 

T1407 N S |TO92 |L21 30V 12V| 3V! 30MA1!125C| 200MWF 400M ; 30OMN 4MA| VLA : TIS 

TI408 N S |TO92 |L21 30V 12V| 3V| 30MA)125C| 200MWF 300M : 20MN 4MA| VLA | TIS 

TI409 N S |TO92 |L21 30V 12VI 3V! 30MA}! 125C| 200MWF 300M - 20MN 4MA| VLA | TIS 

TI486 NS |TO5 |L04 80v 60V| 6V 1A | 200C WF 25M}! 60P 20/80] 200MA| RMG | TIS 

TI487 NS |X26 L59 80V 60V| 6V 1A } 200C 2WF 25M] 60P 20/80| 200MA | RMG | TIS - | 
TI3027 P G ITO3 |LOs5 45V 45V | 20V 7A| 100C 150WC 200K À 40/250 3A| AHG | TIS | ASZ16 2N1536 
TI3028 P G |TO3 V|LO5 60V 50V | 20V 7A | 100C 150WC 200K : 40/250 3A| AHG | TIS | ASZ16 2N1536 
TI3029 P G |TO3 |LOS 80v 55V | 20V 7A| 100C 150WC 200K : 40/250 3A| AHH | TIS | ASZ15 2N1533 
TI3030 P G |TO3 V|LOS 100V 6OV | 20V 7A | 100C 150WC 200K : 40/250 3A| AHH | TIS | ASZ15 2N1533 
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TIPS1 N s |ToPps |L32 250V 3A|150c|  100wcC . 30/150| 300MA| AHE | TIS 

TIP52 N S |TOP3 |L32 300V 3A| 150C|  100WC k | 30/150| 300MA| AHE | TIS 

TIPS53 N S |TOP3 |L32 350V 3A| 150C|  100WC . . 30/150| 300MA| AHE | TIS 

TIP54 NS |ToP3 |L32 400V 3A| 150C|  100WC . . 30/150| 300MA| AHE | TIS 

TIP55 N S |TOP3 |L32 35ov| 250V| 5v 10A| 150C|  125WC 10M| . 20MN 5A| RHE | TIS 
TIPS5A NS |roPp3 |L32 350V| 250V| 5v 104 | 150€ 50WC 10M| . 10/100 1A| RHE | TIS 

TIP56 NS |TOP3 |L32 400V| 300v| 5v 10A| 150C| 125WC 10M| . 20MN 5A| RHE | TIS 
TIP56A N S |[TOP3 |L32 400V| 300V| 5v 10A | 150C 5OWC 10M| . 10/100 1A| RHE | TIS 

TIPS7 NS |TOP3 |L32 450V| 350V| 5v 10A| 150C|  125WC 10M| . 15MN sA| RHE | TIS 
TIPS7A N S |TOP3 |L32 450v| 350V| 5v 10A | 150C 50WC 10M| . 10/100 1A| RHE | TIS 

TIPS8 NS |ToPp3 |L32 500V| 400v| sv 10A | 150C|  125WC 10M| . 15MN 5A| RHE | TIS 
TIP58A NS |[TOP3 |L32 500V| 400V| 5v 10 | 150C 50WC 10M| . 10/100 1A! RHE | TIS 

TIP61 N S |TO220 | L32 40V|  40V| 5V 2A | 150C 40WC 3M| . 15/00! 500MA| AHG | NAT 
TIP61A N S |TO220 | L32 6ov| 6ov| 5v 2A | 150C 40WC sM| . 15/100|  500MA| AHG | NAT 
TIP61B N S |TO220 | L32 gov| gov| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15/100| 500MA| AHH | NAT 
TIP61C N S |TO220 | L32 10ov| 100ov| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15/100|  500MA| AHH | NAT 

TIP62 P S |TO220 | L32 4ov| 40v| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15/100| 500MA| AHG | NAT 
TIP62A P S |TO220 | L32 éov| 6ov| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15/100|  500MA| AHG | NAT 
TIP62B P S |To220 | L32 gov| 80ov| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15/100! 500MA| AHH | NAT 
TIP62C P S |TO220 | L32 100V| 100V| 5v 2A | 150C 40WC 3M| . 15100!  500MA| AHH | NAT 

TIP63 N S |TOP66 | L32 | 30ov| . | 500MA| 150c 20WC 15M| . 30MN|  50MA| RME | MOT 

TIP64 N S |TOP66 | L32 ; 350v| . | 500MA| 150€ 20WC 15M| . 30MN|  50MA| RME | MOT 

TIP65 NS [Tops |L32 | 1200V| 6oov| 5v 2A | 150C 4WC| . | | TLE | TIS 

TIP66 NS |Top3 |L32 | 1400V| 600v| sv 2A | 150C 40WC ; . ! TLE | TS 

TIP73 N S |TO220 | L32 50V| 40V| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP73A N S |To220 | L32 7ov| 6ov| . 15A | 150C 32WC sM| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP73B N S |TO220 | L32 gov| gov| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP73C N S |TO220 | L32 110V| 100V| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHH | TIS 

TIP74 p S |TO220 | L32 5ov| 40v| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP74A P S |TO220 | L32 70ov| 6ov| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP74B p S |TO220 | L32 gov| æov| . 15A | 150C 32WC 5M| . 20/150 5A| AHG | TIS 
TIP74C P S |TO220 | L32 110V| 100v | 15A| 150€ 32WC 5M| . 20/150 5A| AHH | TIS 

TIP75 N S |TO220 | L32 350V|  200V 3A | 150C 26WC 10M 30/250| 500MA| AHE | TIS 
TIP75A N S |TO220 | L32 400V| _250V 3A | 150C 26WC 10M 30/250| 500MA! AHE | TIS 
TIP758 N S |TO220 | L32 450V|  300V 3A | 150€ 26WC 10M 30/250| 500MA| AHE | TIS 
TIP75C NS |To220 | L32 500V|  400V 3A | 150C 26WC 10M 30/250| 500MA| AHE | TIS . 
TIP100 N S |TOP66 | L32 | 6ov| . gA | 150C g0WC 4M| . 1KMN 3A| AHD | MOT | BD65: 
TIP101 N S |TOP66 | L32 . gov| . 8A | 150C 80WC 4M| . 1KMN 3A| AHD | MOT | BD651 
TIP102 N S |TOP66 | L32 S 100V| . gA | 150C 80WC 4M| . 1KMN 3A| AHD | MOT | BD651 
TIP105 P S |TOP66 | L32 . 6ov| . 8A | 150C 80WC M . 1KMN 8A| AHD | MOT | BD652 
TIP106 P S |TOP66 | L32 | gov| . ga | 150C 80WwC ml . 1KMN 3A| AHD | MOT | BD652 
TIP107 P S |TOP66 | L32 100V| . 8A | 150C 80WC 4M| . 1KMN 3A| AHD | MOT | BD652 
TIPH0 N S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 2A | 150C 50WC ; 750MN 2A| AHD | TIS 
TIP111 N S |TOP66 | L32 gov| gov| 5v 2A | 150C 50WC . 750MN 2A| AHD | TIS 
TIP112 N S |TOP66 | L32 100V| 100v| 5v 2A | 150C SOWC | 750MN 2A| AHD | TIS 
TIP115 P S |TOP66 | L32 éov| eov| 5v 2A | 150€ 50WC : 750MN 2A| AHD | TIS 
TIP116 P S |TOP66 | L32 gov| 8ov| 5v 2A | 150C 5OWC . | 750MN 2A| AHD | TIS 

TIP117 P S |ToP66 | L32 100V| 100v| 5v 2A | 150C 50WC | 750MN 2A| AHD | TIS 
TIP120 N S | TOP6S | L32 6ov| 6ov| 5v 5A | 150C 60WC k | 1KMN 3A| AHD | TIS 

TIP121 N S |TOP66 | L32 gov| 8ov| 5v 5A | 150C 60WC . . 1KMN 3A| AHD | TIS 
TIP122 NS |ToP66 | L32 10ov| 100V| 5v 5A | 150C 60WC . | 1KMN 3A| AHD | TiS 
TIP125 P S |TOP66 | L32 éov| 6ov| 5v 5A | 150C 60WC . 1KMN 3A| AHD | TIS 
TIP126 PS |TOP66 | L32 gov| 8ov| 5v 5A | 150C 60WC | | 1KMN 3A| AHD | TIS 
TIP127 P S |TOP66 | L32 100V| 100v| 5v 5A | 150C 60WC . . 1KMN 3A| AHD | TIS 
TIP130 N S |TOP66 | L32 60V| 6OV| 5V 12A | 150C 7OWC | 200P 1KMN 4A| AHD | TIS 

TIP131 N S |TOP66 | L32 gov| gov| 5v 12A | 150C 70WC . 200P 1KMN 4A| AHD | TS 
TIP132 N S |TOP66 | L32 10ov| 100V! 5v 12A | 150C 7OWC 200P 1KMN 4A| AHD | TIS 
TIP135 P S |TOP66 | L32 6ov| 6ov| 5v 12A | 150C 7OWC . 200P 1KMN 4A| AHD | TIS 
TIP136 PS, | TOP66 | L32 gov| gov| 5v|  12A! 150€ 7OWC . 200P 1KMN 4A| AHD | TIS 

TIP137 P s’|ToP66 | L32 100v| 100v| 5v|  12A| 150€ 7OWC | 200P 1KMN 4A| AHD | TiS 
TIP140 NS | Tops L32 éov| 6ov| 5v 10A| 150c| 125WC | 500MN 10A| AHD | TS 

TIP141 N S |ToP3 |L32 gov| 8ov| 5v 10A| 150C|  125WC | 500MN 10A| AHD | TIS 
TIP142 NS |TOPs L32 10ov| 100v| 5v 10A| 150C|  125WC . . 500MN 10A| AHD | TIS 
TIP145 p s Tops |L32 éov| 6ov| 5v 10A| 150C|  125WC . . 500MN 10A| AHD | TiS 
TIP146 Ps |TOP3 |L32 gov| gov| 5v 10A | 150C|  125WC , | 500MN 10A| AHD | TiS 
TIP147 ps |TOP3 |L32 10ov| 100v| 5v| 104! 1500!  125Wc | | 500MN 10A| AHD | Tis 
TIP150 N S |TOP66 | L32 200V| 200V| 5v 3A | 150C 6sWC| . . 500MN| 1500MA| AHD | TIS 

TIP151 N S |TOP66 | L32 300V| 300v| 5v 3A | 150€ 65WC . 500MN| 1500MA| AHD | TIS 

TIP152 N S |TOP66 | L32 400V| 400v| 5v 3A | 150C 65WC | k 500MN| 1500MA| AHD | TIS 

TIP160 N S |TOP3 |L32 200V| 200v| sv|7500MA| 150C|  125WC | | 200MN 5A| AHD | TIS 

TIP161 Ns |ToPs |L32 300v| 300v| sv|7500MA| 1500!  125WC . . 200MN 5A| AHD ! TS 
TIP162 NS |TOP3 |L32 400v| 400V| 5v|7500MA| 150C|  125WC | | 200MN 5A| AHD | TIS | 
TIPSO1 NS |TO39 |LO4 40V 3A | 200€ ewc : 25/180 1A| AHG | TIS |BSV64 |2N4877 
TIP502 NS |TO39 |L04 60v 3A | 200€ eWC . . 25/180 1A| AHG | TIS |BSV64  |2N4877 
TIP503 NS |[TO66 |L43 120V 2A| 200c | 20WC . . 40/200 1A| AHH | TIS | 2N3854 
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TIP526 
TIP527 
TIP528 
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400V 
450V 
500V 


max 


22: 


2 
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ic 


max 


max 


P.TOT 
max 


100WC 
100WC 
100WC 
100WC 
100WC 


100WC 
100WC 
100WC 
100WC 
100WC 


100WC 
100WC 
100WC 
65WC 
65WC 


65WC 
65WC 
65WC 
65WC 
175WC 


175WC 
175WC 
175WC 
175WC 
175WC 


80WC 
80WC 
80wC 
100WC 
100WC 
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40/200 
40/200 
40/200 
30/120 
30/120 


40/200 
40/200 
40/200 
40/200 
30/150 


30/150 
40/200 
40/200 
40/200 
40/200 


30/150 
30/150 
20/100 
20/100 
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20/100 
30/150 
30/150 
20/100 
20/100 


25/125 
25/125 
20/120 
20/120 
20/120 


20/120 
20/100 
20/100 
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20/120 


20/120 
20/20 
40/200 
40/200 
40/200 


25/100 
20/80 
15/60 

30/150 

30/150 


30/150 
6MN 
6MN 
6MN 
6MN 


8MN 
8MN 
1K/20K 
1K/20K 
1K/20K 


1K/20K 
1K/20K 
1K/20K 
1KMN 
1KMN 


1KMN 
1KMN 
1KMN 
1KMN 
1KMN 


1KMN 
1KMN 
1KMN 
1KMN 
1KMN 


5MN 
5MN 
5MN 
S0OMN 
50MN 


TIS 


BDY74 
BU120 


BDX50 
BDX50 


BDX20 


BFT19 


BUX11 


BUX23 
BUX24 


BUX12 
BUX23 
BUX24 
BUX23 


BUX23 
BUX23 
BSS42 


BDX20 
BDX20 
BDX20 


2N3442 
2N3442 


2N3773 
2N3773 


2N6055 
2N6056 


2N6053 
2N6054 


Vel lc Ts P.ToT fT Co Equ. Equ. 


max max! max | max max min | max EUR. USA 
TIP665 NS |[TO3 |LO5 380V| . 10A | 200C 100WC 5S0MN 7A| AHE | TIS , 
TIP2955 P S |TOP3 |L32 100V| 60V| 7V 15A | 150C 90WC 3M 20MN 8A| AHH | TIS | BD214-80 
TIP3054 N S | TOP66 | L32 90V! gov| 7V 4A | 150C 40WC 3M 25/100! 500MA| AHH | TIS |BD589  |2N6123 
TIP3055 NS |[TOP3 |L32 100V| 70V! 7v 15A | 150C 90WC 3M 20/70 4A! AHH | TIS | BD213-80 
TIP5433 N S |[TO59 |L63 65V 10A | 200C 70WC 40/200 SA | AHG | TIS 
TIPK110 N S |TO92 |L15 60V| 60V| 5V 2A| 150C| 800MWF 1KMN 1A! AMD | TIS 
TIPK111 NS |TO92 |L15 80V|  80V| 5v 2A| 150C| 800MWF 1KMN 1A| AMD | TIS 
TIPK112 NS [TO92 |L15 100V| 100V| 5v 2A|150C| 800MWF 1KMN 1A| AMD | TIS 
TIPK115 P S |TO92 |L15 60V|  60V| 5v 2A| 150C| 800MWF 1KMN 1A| AMD | TIS 
TIPK116 P S |TO9 |L15 80V| 80V| 5v 2A | 150C| \800MWF 1KMN 1A| AMD | TIS 
TIPK117 P S |TO92 |L15 100V| 100V| 5v 2A| 150C! 800MWF 1KMN 1A| AMD | TIS 
TIPL751 NS [TO3 |LOS 800V] 375V| 10V 4A | 200C 120WC 6M| 220P 20/60] 500MA| AHE | TIS 
TIPL751A NS |[TO3 |LO5 1000V| 420V]| 10V 4A | 200C 120WC 6M| 220P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL752 N S [TO3 |LO5 800V| 350V| 10V 6A | 200C 150WC 3M| 210P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL752A NS |[TO3 |LO5 1000V| 400V]| 10V 6A | 200C 150WC 3M| 210P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL753 NS [TO3 |LO5 800V| 350V| 10V 8A | 200C 150WC 4M} 210P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL753A NS [TO3 |LO5 1000V| 400V]| 10V 8A | 200C 150WC 4M| 210P 15/60| S500MA| AHE | TIS 
TIPL755 N S [TO3 |LOS 800V| 375V| 10V 10A | 200C 180WC 5M| 300P 15/60| 500MA!| AHE | TIS 
TIPL755A NS ITO3 |LO5 1000V] 420V] 10V 10A | 200C 180WC SM] 300P 15/60) 500MA| AHE | TIS 
TIPL757 NS [TO3 |LOS 800V| 375V| 10V 15A | 200C 200WC 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL757A NS [TO3 |LO5 1000V| 420V| 10V 15A | 200C 200WC 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL760 N S |TO220 | L32 800V| 375V| 10V 4A | 150C 80WC 6M}| 220P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL760A N S |TO220 | L32 1000V] 420V| 10V 4A | 150C 80WC 6M| 220P 20/60| S500MA| AHE | TIS 
TIPL760B N S |TO220 |L32 1100V| 500V| 10V 4A | 150C 80WC| 12MTP| 110P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL760C N S |TO220 | L32 1200V] 550V]| 10V 4A | 150C 80WC| 12MTP| 110P 20/60! S00MA! AHE | TIS 
TIPL761 NS |[TOP3 |L32 800V| 375V| 10V 4A | 150C 100WC 6M| 220P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL761A N S |TOP3 |L32 1000V| 420V| 10V 4A | 150C 100WC 6M| 220P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL761B N S |TOP3 |L32 1100V! 500V| 10V 4A | 150C 100WC| 12MTP| 110P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL761C N S |TOP3 |L32 1200V| 550V| 10V 4A | 150C 100WC| 12MTP| 110P 20/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL762 N S |TOP3 |L32 800V| 350V| 10V 6A | 150C 120WC 3M| 210P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL762A NS |TOP3 |L32 1000V| 400V| 10V 6A | 150C 120WC 3M| 210P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL763 N S |TOP3 |L32 800V| 350V| 10V 8A | 150C 120WC 4M| 300P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL763A N S |TOP3 |L32 1000V| 400V| 10V 8A | 150C 120WC 4M| 300P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL765 NS |TOP3 |L32 800V| 375V| 10V 10A | 150C 125WC 5M| 300P 15/60! 500MA| AHE | TIS 
TIPL765A NS |TOP3 |L32 1000V| 420V| 10V 10A | 150C 125WC 5M| 300P 15/60| 500MA| AHE | TIS 
TIPL770 N S | TO220 |L32 850V| 400V| . |2500MA | 150C 50WC ; ; IHS | TIS 
TIPL773 NS |ITO3 |LOS 950V| 600V| 6V 20A | 200C 180WC 370P 50MN| 500MA| AHD | TIS 
TIPL773A N S [TO3 |LO5 1050V| 700V| 6V 20A | 200C 180WC 370P S0OMN| 500MA! AHD | TIS 
TIPL773B NS |TO3 |LOS 1150V| 800V| 6v 20A | 200C 180WC 370P SOMN| 500MA| AHD | TIS 
TIPL774 N S [TO3 |LO5 550V| 450V| 8V 20A | 200C 150WC 240P 300MN! 500MA! AHD | TIS 
TIPL775 NS |TO3 |LO5 150V| 120V| 8V 10A | 200C 100WC 5M| 180P 60/500| 500MA| AHD | TIS 
TIPL775A NS |TO3 |LO5 200V| 150V| 8v 10A | 200C 100WC 5M| 180P 60/500| 500MA| AHD | TIS 
TIPL777 NS |[TO3 |LO5 950V| 600V| 6V 20A | 200C 180WC 200P : IHD | TIS 
TIPL777A N S |TO3 |LO5 1050V| 700V| 6V 20A | 200C 180WC 200P IHD | TIS 
TIPL777B NS |TO3 |LO5 1150V| 800V| 6Vv 20A | 200C 180WC 200P IHO | TIS 
TIPL784 N S |TOP3 |L32 550V! 450V| 8Vv 20A | 150C 120WC 240P 300MN|  500MA| AHD | TIS 
TIPL785 N S |TOP3 |L32 150V| 120V| 8v 10A | 150C 80WC 5M| 180P 60/500| 500MA!| AHD | TIS 
TIPL785A N S |TOP3 |L32 200V| 150V| 8v 10A | 150C 80WC 5M! 180P 60/500| 500MA| AHD | TIS 
TIPL790 N S |TO220 | L32 150V] 120V| 8v 10A | 150C 70WC 5M}| 180P 60/500| 500MA| AHD | TIS 
TIPL790A N S |TO220 | L32 200V| 150V| 8v 10A | 150C 70WC 5M} 180P 60/500| 500MA| AHD | TIS 
TIPL791 N S |TO220 | L32 850V| 400V 4A | 150C 75WC IHS | TIS 
TIPL791A N S |TO220 |L32 1000V| 450V 4A | 150C 75WC | IHS | TIS 
TIPL13004 N S |TO220 | L32 700V| 300V 4A | 150C 75WC 4M HS | TIS 
TIPL13005 N S |TO220 |L32 850V| 400V| . 4A | 150C 75WC 4M| . : IHS | TIS 
TIPP31 N S [TO92 |L21 40V|  40V| 5V 2A|150C| 800MWF | , 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP31A N S |[TO92 |L21 60V|  60V| 5Vv 2A| 150C| 800MWF £ : 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP31B N S |[TO92 |L21 80V|  80V| 5v 2A| 150C| 800MWF . . 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP31C N S [TO92 |L21 100V! 100V| 5V 2A|150C| 800MWF | : 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP32 P S [TO92 |L21 40V| 40V| 5Vv 2A|150C| 800MWF | . 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP32A P S [TO92 |L21 60V| 60V| 5v 2A| 150C| 800MWF . . 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP328 P S |TO92 |L21 80V| 8ov| 5v 2A| 150C| 800MWF : . 20TP 1A| AMG | TIS 
TIPP32C P S |[TO92 |L21 100V| 100V| 5v 2A| 150C| 800MWF | . 20TP 1A| AHG | TIS 
TIPP110 N S |[TO92 |L21 60V|  60V| 5V 2A| 150C| 800MWF . ; 1KMN 1A| AHD | TIS 
TIPP111 N S |TO92 |L21 80V| 80v| 5v 2A| 150C| 800MWF . . 1KMN 1A| AHD | TIS 
TIPP112 N S |TO92 |L21 100V| 100V| 5v 2A|150C|  800MWF | | 1KMN 1A| AHD | TIS 
TIPP115 P S |TO92 |L21 60V|  60V| 5v 2A! 150C| 800MWF è : 1KMN 1A| AHD | TIS 
TIPP116 P S |TO92 |L21 80V|  80V| 5v 2A! 150C|  800MWF . : 1KMN 1A| AHD | TIS 
TIPP117 P S |TO92 |L21 100V| 100V| 5v 2A|150C| 800MWF . . 1KMN 1A| AHD | TIS | . 
TIS18 N S [TO92 |L21 25V| 13V| 3V| 30MA!125C| 200MWF 600M|  1P7 20MN 10MA| ULA | TIS |BFX73 |2N918 
TIS37 P S [TO92 |L21 35V| 32V| 6V| 50MA|125C| 200MWF 50M|  1P7 45MN 1MA| FRH | TIS 
TIS38 P S [TO92 |L21 35V| 32V| 4V| 50MA|125C| :200MWF 80M| 1P7 25MN 1MA| FRM | TIS . . 
TIS44 N S |TO92 |L21 25V| . 3V| 50MA| 125C| ° 250MWF 200M| 6P 20MN 10MA| VLS | TIS . 2N706 
TIS45 N S |[TO92 |L21 40V|  15V| 5V| 200MA| 125C| 250MWF 300M|  6P 30/120|  10MA| RMS | TIS ; 2N708 
TIS46 N S |TO92 |L21 40V|  15V! 5V| 200MA| 125C| 250MWF 300M| 6P 30/120|  10MA| RMS | TIS ; 2N914 
TIS47 N S [TO |L21 40V|  15V] 4V| 200MA| 125C| 250MWF 400M| 4P 20/60|  10MA| VMS | TIS |BSX20  |2N2368 
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150C 
150C 
150C 
150C 


P.TOT 
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200MWF 
200MWF 
200MWF 
200MWF 
150MWF 


100MWF 
325MWF 
325MWF 
325MWF 
325MWF 


325MWF 
325MWF 
750MWF 
2500MWF 
2500MWF 


2500MWF 
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2500MWF 
2500MWF 

500MWF 


5S00MWF 
600MWF 
‘600MWF 
600MWF 
300MWF 


300MWF 
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24WC 
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750MWF 


1200MWH 
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600MWF 
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1200MWH 
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170M 
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1400WC 
1600WC 
300WC 
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TRR75-10 
TRR100-10 


TRR100-12 
TRR150-10 
TSB140 
TSB141 
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TSB145 
TSB146 
TSB147 
TSB3055 
TV105 
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U2T305 
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U2T451 
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U2T605 
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U2TA406 
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U2TA410 
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U2TB408 
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U2TD430 
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UMT1006 
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UMT1008 
UMT1009 
UMT1011 
UMT1032 
UMT1203 


UMT1204 
UMT2000 
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UMT3584 
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UMT13005 
UMT13006 
UMT13007 
UMT13008 
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LOS 


L32 


L32 
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L32 
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Vc8 


max 


600V 
1000V 
1200V 
1000V 
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1000V 


Vce 
max 


Ves 
max 


323 323233 
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. Vce |! Vce [Vel lc Ts P.TOT fT Co Equ. Equ. 
| .[ Boît. (Broch} 3x | max [max| max |max| max min | max FCT ae EUR. USA 
UMT13009 | NS |To220 | L32 700V| 400ov| ov| 12A|150c|  10owc 4M| 350P 6/30 8A| AHE | UTD 
UPT111 NS |TO5 |Lo4 gov| 4ov| 5v 1A | 200C aWC 25M| 40P|  3OMN| 500MA| AHG | UTD 
UPT112 NS |TOS |Lo4 8ov| 6ov| 5v 1A | 200€ 4WC|  25M| 40P| 30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT113 NS |TOS |Lo4 100V| gov| 5v 1A | 200€ aWc| 25M| 40P|  30OMN| 500MA| AHG | UTD 
UPT114 NS |TOS |Lo4 120V| 100V| 5v 1A | 200C aWC 25M| 40P|  30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT115 NS |TOS LO4 150V 100V 5V 1A| 200C 4WC 25M 40P 20MN 500MA | AHG | UTD 
UPT211 NS |TO5 |Lo4 6ov| 40v| 5v 2A | 200€ aWC| 35M| 40P|  30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT212 NS |TOS |Lo4 8ov| 6ov| 5v 2A | 200€ aWC 35M| 40P|  30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT213 NS |TOS |Lo4 100V| sov| 5v 2A | 200C AWC 35M| 40P|  30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT214 NS |TO5 |Lo4 120V| 100V| 5v 2A | 200C 4WC|  35M}| 40P|  30MN| 500MA| AHG | UTD 
UPT215 NS |TOS |Lo4 150V| 100V| 5v 2A | 200€ awc 35M| 40P|  30MN| 500MA| AHG | urD 
UPT311 NS |TO5 |Lo4 200V| 150vV| 5v 2A | 200€ 10WC|  20M| 50P!  30MN| 560MA| AHH | UTD 
UPT312 NS [TOS |LO4 250V| 200V| 5v 2A | 200€ 10WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA| AHE | UTD 
UPT313 N S |TOS LO4 300V 250V 5V 2A | 200C 10WC 20M 50P 30MN 500MA | AHE | UTD 
UPT314 NS [TOS |LO4 35ov| 300v| 5v 2A | 200C 10WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA! AHE | UTD 
UPT315 NS |TOs |Lo4 400v| 30ov| 5v 2A | 200€ 10WC|  20M| 50P|.  30MN| 500MA| AHE | UTD 
UPT321 NS |TO66 |LO5 200V| 150V| sv 2A | 200C 16WC 20M| 50P|  3OMN| 500MA| AHH | UTD 
UPT322 NS |TO66 |LO5 250V| 200V| 5v 2A | 200€ 16WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA| AHH | UTD 
UPT323 NS |TO66 |LO5 300v| 250v| sv 2A | 200€ 16WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA! AHH | UTD 
UPT324 NS |[TO66 |LO5 35ov| 300v|. 5v 2A | 200€ 16WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA| AHE | UTD 
UPT325 NS |To6s |Los 40ov| 300ov| sv 2A| 200€ 16WC|  20M| 50P|  30MN| 500MA| AHE | uTD 
UPT521 NS |TO66 |LO5 200vV| 150v| 5v 3A | 200€ 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHH | UTD 
UPT522 NS |TO66 |LOS 250V| 200V| 5v 3A | 200C 25WC 15M| 120P|  25MN 1A! AHH | UTD 
UPT523 NS |TO66 |LO5 300v| 250V| 5v 3A | 200C 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHH | UTD 
UPT524 NS |TO66 |LO5 35ov| 3oov| 5v 3A | 200€ 25WC 15M| 120P 25MN 1A| AHE | UTD 
UPT525 NS |ro66 |Lo5 400v| 300v| 5v 3A| 200€ 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHE | UTD 
UPT611 NS |TO5 |Lo4 6ov| 4ov| 5v 5A | 200C 5WC|  20M| 120P|  30MN 1A| AHG | UTD 
UPT612 NS |TOS |Lo4 gov| 6ov| 5v 5A | 200€ 5WC|  20M| 120P|  30MN 1A| AHG | UTD 
UPT613 NS |TOSs |Lo4 100V| sov| 5v 5A | 200€ 5WC|  20M| 120P|  30MN 1A| AHG | UTD 
UPT614 NS |TOS |Lo4 120V| 100V| 5v 5A | 200€ 5WC|  20M| 120P|  30MN 1A| AHH | UTD 
UPT615 NS |Tos |Lo4 150V| 100v| 5v 5A | 200C 5Wwc| 20M| 120P|  30MN 1A| AHH | UTD 
UPT721 NS |TO66 |LO5 200v| 150v| sv 5A | 200C 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHH | UTD 
UPT722 NS |TO66 |Los 250V| 200v| sv 5A | 200€ 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHH | UTD 
UPT723 NS |TO66 |LO5 300V| 250v| 5v 5A | 200C 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHH | UTD 
UPT724 NS |TO6 |LO5 350V| 300v| 5v 5A | 200C 25WC 15M| 120P|  25MN 1A| AHE | UTD 
UPT725 NS [To |Los 400v| 300v| 5v 5A | 200€ 25WC 15M| 120P| 25MN 1A| AHE | UTD 
UPTA510 NS |TO® |L14 150V| 100V| 5V| 500MA| 175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN| 100MA| AMH | UTD 
UPTA520 NS |TO92 |L14 250V| 200V| 5v| 500MA|175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN| 100MA | AMH | UTD 
UPTA530 NS |TO92 |L14 350v| 300v| 5v| 500MA| 175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN| 100MA| AME | UTD 
UPTB520 NS [TO |L14 250V| 200V| 5V| 100MA|175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN|  25MA| ALH | UTD 
UPTB530 NS |TO® |L14 350V| 300vV| sv] 100MA| 175C| 750MWF 15M| 50P|]  20MN| 25MA| ALE | UTD 
UPTB540 NS |TO9 |L14 450V| 400V| 5V| 100MA| 175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN|  25MA| ALE | UTD 
UPTB550 NS |TO92 |L14 550v| 500V| 5V| 100MA| 175C| 750MWF 15M| 50P|  20MN|  25MA| ALE | UTD 
V405A p S [TO18 |LO4 12V 50MA| . 300MW| _400M 25MN| 25MA| RLA | SML 
V410A PS |[TO39 |Lo4 35V 300MA 700MW|  100M 40MN|  50MA| ALG | SML 
V741 ps |[TO18 |Lo4 30V 10MA 360MW|  60M 5OMN| 100UA| ALN | SML 
V765 p S |TO39 |Lo4 120V 50MA| . 700MW|  40M 40MN| 10MA! ALH | SML 
WT4301-06 |NSs |xoo |L99 140vV| 7v| 1004! 150c 1KW 10MN| _100A| AHH | WES 
WT4311-16 | NS |xoo |L99 140V| 7V| 1504! 150€ 1KW 10MN| _150A| AHH | WES 
WT4321-25 | NS |xoo |L9o 140V| 7v| 2004 | 150€ 1KW 10MN|  200A| AHH | WES 
WT4331-34 | NS |xeo |Loo 100v| 7v| 2504! 150€ 1KW 10MN|  250A| AHH | WES 
WT5101-09 |NS |To3 |L05 550V| 7V 5A | 150C 150W 10MN 5A| AHH | WES 
WT5201-15 | NS |TO3 |L05 550V 10A | 150C 175W 10MN 5A| AHH | WES 
WT5301 NS |TO3 |Los 500V| 350V 25A| 150C|  300wc 10MN 25A| AHH | WES 
WT5501-05 | NS |TO3 |105 500V 60A | 150C 10MN 60A| AHH | WES 
WT5601-06 | NS |To3 1|L05 500v| . 100A | 150C | 10MN| _100A| AHH | WES 
WT5701-05 | NS |TO3 |L05 500v| 10V| 3004! 150C| 1500wc| | 10MN|  200A| AHH | WES | . 
XA101 P G los |Lo3 20V| . |12V| 10MAl 65c| 120MWF 2M| 14 35TP| 1MA| RALG | OBS |OC4N  |2N2614 
XA102 P G|oBS |LO3 20v| 16V| 6v| 50oMA! 65c|  60MwF 4M| 12 60TP|  1MA| ALG | OBS [OC44N  |2N2614 
XA111 PG |TO1 |Lo2 20V| . |:12V| 10MA| 65C| 120MWF 2M| 14 35TP|  1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
XA112 PG Toit |Lo 20V| 16V| 6v| 5omA| 65c|  60MwF 4M| 12 60TP| 1MA| ALG | OBS [OC44N  |2N2614 
XA121 PG |TO7 |Lo7 2SV| . 1V] 10MA| 85sc| 80oMWF| 20m! 3p 607P| 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
XA122 PG |TO7 |Lo7 25V| . 1V| 10MA| 85C| 80MWF| 20M|  3P 60TP, 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N090 
XA123 PG|To7 |Lo7 25V 1V| 10MA| 85C| 80MWF|  20M| 3P 6oTP|  1MA| ALG | OBS |AF124  |2N990 
XA124 PG|To7 |Lo7 25V 1V| 10MA| 85C| 80MWF| 20M| 3p 6oTP| 1MA| RALG | OBS |AF124  |2N990 
XA126 pG |To7 |Lo7 25V 1V| 10MA| 85c| gomwr|  2om| 3P 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
XA131 P G |TO4 |L36 zov| . 1V| 10MA| 85C| 120MWF|  50M|  3p 60TP| 1MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
XA141 P G |TO5 |Lo4 30V| 1V| . | 10MA| 8sc| 120oMwF|  20M|  3P 45TP|  5MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
XA142 PG |TOs |Lo4 30V| 1V| . | 10MA| 85c| 120MwF| 30M| 3P 45TP|  5MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
XA143 P G |TO5 |L04 30V| 1V| . | 10MA| 85c| 120MwF|  50oM| 3 45TP|  5MA| RLG | OBS |AF124 | 2N990 
XA151 P G loss loss 2ov| 16vl 12vl . 65C| 6omwr| . | goTP| 1MA| RLG | oBs locæn  |2N2614 
XA152 P G loss |o8s 2ov| 16v| 12vl | 65C| 60MWF| | 407P| 1MA| RLG | OBS |OC44N  |2N2614 
XA161 PG |TO5 |LO4 1av| 12V] 4v| 20MA! 85c| 150MwF 20M| 2 50TP|  10MA| RLG | oBs |AF124 | 2N990 
XA162 PGITOs |Lo4 13V| 12V| 4V| 20MA| 85c| 150MwF| 30M| 2 50TP|  10MA| RLG | OBS |AF124  |2N990 
XB102 PG|oBs |Lo3 tev| 12vltvl | 55C| 90MWF| . : 20/44|  1MA| ALG | o8S AC125  |2N406 
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ZT190 N S |TO18 |LO1 20V| 15V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 300M|  10P 50/200| 10MA| RLG | FER |BSW64  |2N2222A 
ZT191 NS |TO18 |Lo1 20V] 20V| 5V| 200MA| 175C| 300MWF 300M|  10P 35TP| 10MA| RLG | FER |BSW64 | 2N2222A 
ZT192 N S |TO18 |LO1 40V| 20V| 5V| 200MA| 175C! 300MWF 300M|  10P 38/120| 10MA| RLG | FER |BSW64  |2N2222A 
ZT193 N S |[TO18 |Lo1 40V| 20V| 5V| 200MA| 175C! 300MWF 300M| 10P 75/200| 10MA| RLG | FER |BSW64  |2N2222A 
ZT202 NS |TO5 |LO4 80V| 20V| 5V| S5S0OMA]|175C| 300MWF 70M|  8P 18MN| 10MA| ALG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT202P NS |[TO5 |LO4 30V! 20V| 4V| 500MA| 175C| 300MWF 70M 8P 18MN 10MA | AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT203 NS [TO5 |LO4 80V| 20V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 70M|  8P 38MN 10MA| ALG | FER |BFY50  |2N2297 
ZT203P N S [TOS |LO4 30V| 20V| 4V]| 500MA| 175C| 300MWF 70M|  &8P 38MN 10MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT204 N S |TO5 |LO4 30V| 20V| 5V| 50MA|175C| 300MWF 70M|  &P 78MN 10MA| ALG | FER |BFY50  |2N2297 
ZT204P N S [TO5 |LO4 30V| 20V| 4V| 500MA| 175C| 300MWF 70M|  &P 78MN 10MA | AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT210 PS |TOS |LO4 60V| 40V| 7 1A| 175C 1WF 60M|  20P 20/100| 150MA| AMG | FER |BFS95 | 2N4036 
ZT211 P S |TOS5 |LO4 90V| 65V| 7v 1A| 175C 1WF 60M|  20P 40/120| 150MA| AMG | FER |BFS95 | 2N4036 
ZT280 P S |[TO46 |Lo1 25V| 25V| 4V| 500MA! 175C| 300MWF 150M|  15P 38/162 10MA | AMG | FER |BSW24 |2N2907A 
ZT281 P S |TO46 |LO1 45V| 35V] 4V] 500MA] 175C| 300MWF 150M]  15P 83/1621]  10MA| AMG | FER |BSW24 | 2N2907A 
ZT282 P S |TO46 |LO1 45V| 35V| 4V| 500MA| 175C! 300MWF 150M|  15P 75/250|  10MA| AMG | FER |BSW24 | 2N2907A 
ZT283 P S |TO46 |Lo1 45V| 45V] 4V| 500MA| 175C| 300MWF 150M| 15P 38/85| 10MA| AMG | FER |BSW24  |2N2907A 
ZT284 P S |TO46 |Lo1 45V|  45V| 4V] 500MA| 175C| 300MWF 150M|  15P 75/170| 10MA| AMG | FER |BSW24  |2N2907A 
ZT287 P S | TO46 |LO1 25V| 25V| 4V| 500MA| 175C| 300MWF 150M| 15P 75/250|  10MA| AMG | FER |BSW24  |2N2907A 
2T402 NS |[TO18 |Loi 30V| 20V| 5V| 50MA!175C| 300MWF 70M|  &P 18MN| 10MA| ALG | FER |BC107  |A157 

ZT402P N S [TO18 |L01 30V| 20V] 4V| 500MA! 175C| 300MWF 70M|  &P 18MN| 10MA| AMG | FER |BSX33  |2N731 

ZT403 N S |[TO18 |LO4 30V| 20V| 5V| 50MA]|175C| 300MWF 70M|  8P 38MN 10MA| ALG | FER |BC107  |A157 

ZT403P NS |[TO18 |LO1 30V!| 20V| 4V| 500MA! 175C| 300MWF 70M|  8P 38MN 10MA | AMG | FER |BSX33 |2N731 

ZT404 N S |TO18 |LO4 30V| 20V] 5V| 50MA!|175C| 300MWF 70M|  &P 78MN|  10MA| ALG | FER |BC107  |A157 

ZT404P N S |TO18 |LO4 30V| 20V| 4V| 500MA| 175C| 300MWF 70M|  &P 78MN| 10MA| AMG | FER |BSX33  |2N731 

ZT600 NS |[TO5 |Loi 24V|  20V| 5v 1A|175C| 800MWF 250M|  12P 50/150| 150MA| RMG | FER |BSW54  |2N2219A 
ZT696 N S |TOS |LO4 60V| 40V| 5V| 500MA| 175C| 600MWF 40M| 30P 20/60! 150MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT697 NS |[TO5 |LO4 60V| 40V| 5V]| 500MA| 175C| 500MWF 50M|. 30P 40/120! 150MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT706 NS |[TOi8 |LO1 25V| 20V| 3V| 200MA| 175C| 300MWF 200M|  10P 20MN| 10MA| ALG | FER |BSX33  |2N731 

ZT706A N S |TO18 |Lo1 25V| 20V| 5V| 200MA]|175C| 300MWF 200M|  10P 20/60| 10MA| ALG | FER |BSX33  |2N731 

ZT708 NS |TOi8 |LO1t 40V| 20V| 5V| 200MA|175C| 360MWF 300M|  10P 30/120|  10MA| ALG | FER |BSX33  |2N731 

ZT709 N S |TO18 |LO1 15V 6V| 4V] 200MA|175C| 300MWF 600M 3P 20/120|  10MA| VLS | FER |BSX20  |2N2369 
ZT1479 N S |TO5 |LO4 60V| 40V| 12V| 1500MA | 200€ SWC 1M| . 20/60| 200MA| AMG | FER |BFY50  |2N2297 
ZT1480 NS [TO5 |LO4 100V]  55V| 12V]| 1500MA | 200€ 5WC 1M| . 20/60| 200MA| AMH | FER |BSW66  |2N1893 
2ZT1481 NS |[TO5 |LO4 60V| 40V} 12V| 1500MA | 200C 5WC 1M| . 35/100| 200MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT1482 N S |TO5 |LO4 100V|  55V| 12V| 1500MA | 200€ 5WC 1M| . 35/100| 200MA| AMH | FER |BSW66 | 2N1893 
ZT1483 NS [TO5 |L04 60V| 40V]| 12V 3A | 200C 25WC 1M| . 20/60| 750MA| AHG | FER |BSV64  |2N4877 
ZT1484 NS |[TO5 |LO4 100V|  55V| 12V 3A | 200C 25WC 1M| . 20/60| 750MA}! AHG | FER |BSV64 | 2N4877 
ZT1485 NS [TO5 |LO4 60V| 40V| 12V 3A | 200C 25WC 1M| . 35/100! 750MA| AHG | FER |BSV64 | 2N4877 
ZT1486 NS |[TO5 |LO4 100V|  55V| 12V 3A | 200C 25WC 1M| . 35/100| 750MA| AHG | FER |BSV64  |2N4877 
ZT1487 NS [TO5 |LO4 60V| 40V| 12V 6A | 200C 70WC 1M| . 15/45| 1500MA| AHG | FER |BSV64 |2N4877 
ZT1488 NS |[TO5 |LO4 100V|  55V| 12V 6A | 200C 7OWC 1M| . 15/45] 1500MA| AHG | FER |BSV64  |2N4877 
ZT1489 NS [TO5 |LO4 60V| 40V| 12V 6A | 200C 70OWC 1M| . 25/75| 1500MA| AHG | FER |BSV64 | 2N4877 
ZT1490 NS |TO5 |LO4 100V|  55V| 12V 6A | 200C 70WC 1M| . 25/75| 1500MA| AHG | FER |BSV64 |2N4877 
271613 NS [TO5 |LO4 75V]  30V| 7V| 500MA]|200C| 800MWF 60M|  25P 40/120| 150MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT1700 N S [TO5 |LO4 60V|  40V| 6v 1A | 200C 5WC 40M| 20P 20/80| 100MA| AMG | FER |BFY50  |2N2297 
ZT1701 NS [TO8 |L12 60V| 40V| . |2500MA | 200€ 25WC 500K| . 20/80| 300MA| AHG | FER |ZT1486 |2N1486 
ZT1702 NS |[TO3 |LO5 60V|  40V| 6v SA | 200C 75WC 300K| . 15/60| 800MA| AHG | FER |BDY20  |2N3055 
ZT1708 N S |TO4 |Lo1 25V| 20V| 3V| 200MA]| 175C| 300MWF 200M 6P 40/120|  10MA]| VLS | FER |BSX20 | 2N2369 
ZT1711 N S |TO5 |LO4 75V| 30ov| . 1A| 200C| 800MWF 70M| 25P 100MN|  150MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
ZT2015 NS |TO36 |L13 100V|  50V]| 10V 10A | 200C 150WC 500K| . 15/50 5A| AHG | FER |ZT2016  |2N2016 
ZT2016 N S [TO3%6 |L13 130V|  65V| 10V 10A | 200C 150WC 500K| . 15/50 5A| AHG | FER |ZT2016  |2N2016 
ZT2102 N S |TO5 |LO4 120V| 60V| 7V 1A| 175C 1WC 60M| . 40/120|  10MA| AMH | FER |BSW66  |2N1893 
ZT2205 NS |TO18 |Lo1 25V| 12V| 3V| 200MA|175C!| 300MWF 200M 6P 40/120| 10MA! RLS | FER |BSX20 | 2N2369 
ZT2206 N S [TO46 |L01 25V] 12V] 3V| 200MA|175C| 300MWF 200M 6P 40/120| 10MA| RLS | FER |BSX20  |2N2369 
ZT2270 NS |TO5 |LO4 60V|  45V| 7v 1A | 200C 1WF 60M| . 50/200| 150MA| AMG | FER |BFY50 | 2N2297 
2ZT2368 NS |TO18 |Lo1 40V| 15V| 4V| 500MA| . 360MWF 400M 4 20/60|  10MA| VLS | FER |BSX20  |2N2369 
ZT2369 N S |TO18 |LO1 40V| 15V] 4V| 500MA| . 360MWF 400M|  4P 40/120| 10MA! VLS | FER |BSX20 |2N2369 
ZT2369A NS |TO18 |Lot 40V| 15V| 4V] 500MA| . 360MWF 500M 4P 40/120|  10MA| VLS | FER |BSX20  |2N2369 
ZT2475 N S [TO18 |LO1 15V 6V| 4V] 200MA| 175C| 500MWF 600M 3P 30/150| 20MA| ULS | FER |BSX20 |2N2369 
ZT2476 NS |[TO5 |LO1 60V| 20V| 5V| 500MA!175C| 600MWF 250M|  10P 20MN| 150MA| RMS | FER |BSW54  |2N2219A 
ZT2477 N S |TO5 |LO4 60V| 20V| 5V| 500MA|175C| 600MWF 250M|  10P 40MN|  150MA| RMS | FER |BSW54 | 2N2219A 
ZT2708 NS |[TO72 |LO6 35V| 20V| 3V| 50MA!175C| 200MWF 700M 1P 30/200 2MA| VLA | FER |BFX73 | 2N918 

ZT2857 NS |TO72 |LO6 30V! 15V] 2V] 40MA]|175C| 200MWF 1G 1P 50MN 2MA| ULA | FER |BFY90  |2N2857 
ZT2938 N S |TO18 |LO1 25V| 13V] 5V]| 500MA|175C| 300MWF 500M 4P 10/60| 200MA| VLS-| FER |BSX20  |2N2369 
ZT3420 NS |[TO5 |LO4 85V| 60V| 8v 3A | 200C 1WF 40M| 20P 40/120 1A| AHG | FER |BSV64 | 2N4877 
ZT3421 N S |TO5 |LO4 125V|  80V| 8v 3A | 200C 1WF 40M|  20P 40/120 1A| AHG | FER |BSV64 | 2N4877 
ZT3440 N S |[TO5 |LO4 300V| 250V| 7V 1A | 200C 1WF 20M| . 40/160| 20MA]| AME | FER |BF259 : 

ZT3441 N S |TO66 |L43 160V| 140V| 7V 3A | 200C 25WC 200K| . 20/80| 500MA| AHH | FER |BDY72  |2N3441 
ZT3442 N S |TO3 |LO5 160V| 140V| 7V 10A | 200C 1I7WC | è 20/70 3A| AHH | FER |BDX11 | 2N3442 
ZTX107 NS IX11 |L23 60V| 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER |BC347A |-2N3903 
ZTX107A NS IX11 |L23 60V| 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX107B NS IX11 |L23 60V|  45V] 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX107C NS |X11 |L23 60V| 45V| 5V| 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX107K NS IX11 |L24 60V|  45V| 5V| 100MA]! 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER |BC237  |2N5825 
ZTX107L NS |X11 |L25 60V| 45V] 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER |BC237  |2N5825 
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ZTX107M NS |X11 L26 60V 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX107AK NS |xX11 L24 60V 45V| 5V| 100MA| 125C|  300MWF 150M SP 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTXi07AL NS |X11 L25 60V 45V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX107AM NS |x11 L26 60V 45V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M sP 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX107BK NS |X11 L24 60V 45V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | FER 
ZTX107BL NS |x11 L25 60v 45V| 5V| 100MA]125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | FER 
ZTX1078M NS |x11 L26 60V 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | FER 
ZTX107CK NS |X11 L24 60V 45V| 5V| 100MA]125C| 300MWF 150M sP 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX107CL NS |X11 L25 60V 45V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX107CM NS |X11 L26 60Vv 45V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX108 NS |x11 L23 45V 30V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108A NS |X11 L23 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108B NS !Xx11 L23 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN': 2MA | ALG | FER 
ZTX108C NS |X11 L23 45V 30V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX108K NS |x11 L24 45V 30V! 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108L NS |X11 L25 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108M NS :X10 L22 45V 30V| 5V| 100MA]|125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108AK NS |X1i L24 45V 30V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108AL NS |X11 L26 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108BK NS |x11 L24 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108BL NS |X11 L25 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M SP 240MN 2MA| ALG | FER 
ZTX108BM NS |X11 L26 45V 30V| 5V] 100MA| 125C! 300MWF 150M 5P 240MN 2MA | ALG | FER 
ZTX108CK NS !x11 L24 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX108CL NS |X11 L25 45V 30V| 5V| 100MA| 125C! 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX108CM NS |x11 L26 45V 30V| 5V| 100MA|125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109 NS |Xx11 L23 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
2ZTX109B NS |X11 L23 45V 30V| 5V]| 100MA| 125C! 300MWF 150M 5P 240MN 2MA]| ALN | FER 
ZTX109C NS |X11 L23 45V 30V| 5V|] 100MA]125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109K NS |X11 L24 45V 30V] 5V] 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109L NS |x11 L25 45V 30V| 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109M NS |X1i1 L26 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA]| ALN | FER 
ZTX109BK NS |Xx11 L24 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109BL NS :x11 L25 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
ZTX1098M NS |X11 L26 45V 30V| 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 240MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109CK NS |Xx11 L24 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109CL NS !X11 L25 45V 30V! 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA| ALN | FER 
ZTX109CM NS |x11 L26 45V 30V| 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 450MN 2MA | ALN | FER 
ZTX114 NS !X1i1 L23 30V 25V| 6V] 100MA|125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| AEN | FER 
ZTX114K NS |xX1i L24 30V 25V] 6V] 100MA|125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | FER 
ZTX114L NS |Xt1 L25 30V 25V| 6V] 100MA! 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA | ALN | FER 
ZTX114M NS |x11 L26 30v 25V| 6V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | FER 
ZTX196 NS |x11 L53 30V 20V| 4V|] 25MA|150C)  300MNF 200M|  OP6 ; . TIG | FER 
ZTX197 NS |X11 L53 30V 20V| 4V| 25MA|150C| 300MWF 275M]  OP6 | . TIG | FER 
ZTX212 PS |Xx11 L23 60V 50V| 5V] 200MA]| 175C| 500MWF 200M|  10P 60/400 2MA]| ALG | FER 
ZTX212A PS !X11 L23 60V 50V! 5V! 200MA!175C! 500MWF 200M!  10P 125MN 2MA| ALG |! FER 
ZTX212B PS |Xx11 L23 60V 50V| 5V| 200MA| 175C| 500MWF 200M}!  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX212K PS |X11 L24 60V 50V] 5V| 200MA]|175C| 500MWF 200M|  10P 60/400 2MA| ALG | FER 
ZTX212L PS !xi1 L25 60V 50V| 5V] 200MA]|175C| 500MWF 200M|  10P 60/400 2MA| ALG | FER 
ZTX212M PS |Xx11 L26 60V 50V| 5V| 200MA\175C| 500MWF 200M]  10P 60/400 2MA| ALG | FER 
ZTX212AK PS |Xxi1 L24 60V 50V| 5V] 200MA]| 175C| 500MWF 200M|  10P 125MN 2MA | ALG | FER 
ZTX212AL PS |xi1i L25 60V 50V| 5V] 200MA| 175C|  500MWF 200M|  10P 125MN 2MA | ALG | FER 
ZTX212AM PS |x11 L26 60V 50V| 5V| 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX212BK PS |x11 L24 60V 50V| 5V| 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX212BL PS |xii L25 60V 50V| 5V] 200MA]| 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX212BM PS |x11 L26 60V 50V| 5V| 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX213 PS |xi1 L23 45V 30V| 5V| 200MA}175C| 500MWF 200M|  10P 80/550 2MA| ALG | FER 
ZTX213A PS |Xx11 L23 45V 30V! 5V| 200MA)175C| 500MWF 200M| 10P 125MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213B PS |X11 L23 45V 30V| 5V] 200MA|175C! 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213C PS |x11 L23 45V 30V| 5V| 200MA]|175C| 500MWF 200M)  10P 350MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213K PS |x11 L24 45V 30V! 5V| 200MA! 175C| 500MWF 200M|  10P 80/550 2MA| ALG | FER 
ZTX213L PS |x11 L25 45V 30V| 5V] 200MA|175C| 500MWF 200M|  10P 80/550 2MA| ALG | FER 
ZTX213M PS |x11 L26 45V 30V| 5V] 200MA)175C| 500MWF 200M|  10P 80/550 2MA| ALG | FER 
ZTX213AK PS !Xxii L24 45V 30V| 5V| 200MA]175C| 500MWF 200M|  10P 125MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213AL PS |X11 L25 45V 30V| 5V] 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 125MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213AM PS |Xx11 L26 45V 30V| 5V| 200MA)175C| 500MWF 200M|  10P 125MN 2MA| ALG | FER 
ZTX213BK PS |x11 L24 45V 30V| 5V| 200MA!175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX213BL PS |xii L26 45V 30V| 5V! 200MA|175C| 500MWF 200M| 10P 200MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213BM PS |x11 L25 A5V 30V| 5V] 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALG | FER 
ZTX213CK PS |Xx11 L24 45V 30V! 5V| 200MA]175C| 500MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALG | FER 
ZTX213CL PS |x11 L25 45V 30V| 5V] 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 350MN 2MA | ALG | FER 
ZTX213CM PS |xi1 L26 45V 30V| 5V| 200MA|175C| 500MWF 200M|  10P 3S50MN 2MA| ALG | FER 
ZTX214 PS !x11 L23 45V 30V| 5V| 200MA| :175C| 500MWF 200M|  10P 140MN 2MA| ALN | FER 
ZTX214B PS |x11 L23 45V 30V| 5V| 200MA!| 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | FER 
ZTX214C PS |x11 L23 45V 30V| 5V] 200MA| 175C|  500MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALN | FER 
ZTX214K PS |x11 L24 45V 30V| 5V]| 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 140MN 2MA| ALN | FER 
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ZTX214L PS |xi1 L25 45V 30V] 5V] 200MA] 175C| 500MWF 200M|  10P 140MN 2MA| ALN | FER | BC309 2N6003 
ZTX214M PS |Xx11 L26 45V 30V| 5V] 200MA|175C] 500MWF 200M|  10P 140MN 2MA| ALN | FER |BC352B | 2N3906 
ZTX214BK PS |xi1i L24 45V 30V! 5V] 200MA]175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | FER |BC309 2N6003 
ZTX2148L PS !X11 L25 45V 30V| 5V] 200MA] 175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | FER |BC309 2N6003 
ZTX214BM PS |Xx11 L26 45V 30V| 5V]| 200MA}175C| 500MWF 200M|  10P 200MN 2MA| ALN | FER |BC352B | 2N3906 
ZTX214CK PS |x11 L24 45V 30V] 5V] 200MA|175C| 500MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALN | FER | BC309 2N6003 
ZTX214CL PS |Xxi1 L25 45V 30V] 5V] 200MA| 175C| 500MWF 200M|  10P 350MN 2MA| ALN | FER | BC309 2N6003 
ZTX214CM PS |X11 L26 45V 30V] 5V] 200MA]175C| 500MWF 200M|  10P 350MN 2MA}| ALN | FER |BC352B |2N3906 
ZTX223 NS }X11 L23 S0V 30V] 5V] 400MA]| 175C| 500MWF 100M|  12P 100MN 50MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX223A NS |X11 L23 50V 30V} 5V]| 400MA)175C| 500MWF 100M|  12P 100MN 50MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX223B NS |X11 L23 50V 30V}] 5V| 400MA| 175C| 500MWF 100M|  12P 200MN SOMA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX223K NS |X11 L24 50V 30V] 5V| 400MA]| 175C| 500MWF 100M|  12P 100MN 50MA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX223L NS |X11 L25 50V 30V] 5V] 400MA| 175C| 500MWF 100M|  12P 100MN SOMA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX223M NS |X11 126 S0V 30V] 5V| 400MA|175C| 500MWF 100M]|  12P 100MN 50MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX223AK NS |X11 L24 50V 30V] 5V] 400MA]| 175C| 500MWF 100M}|  12P 100MN 50MA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX233AL NS |X11 L25 50V 30V| 5V] 400MA|175C| 500MWF 100M| 12P 100MN 5S0MA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX223AM NS |X11 L26 S0V 30V, 5V] 400MA) 175C| 500MWF 100M|  12P 100MN 50MA ; AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX223B8K NS |X11 L24 50V 30V| 5V]| 400MA! 175C| 500MWF 100M| 12P 200MN S0OMA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX2238L NS |X11 L25 50V 30V] 5V] 400MA] 175C| 500MWF 100M|  12P 200MN S0MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX223BM NS |X11 L26 50V 30V] 5V| 400MA]| 175C| 500MWF 100M|  12P 200MN 50MA | AMG | FER | BC338 2N5818 
ZTX237 NS |X11 L23 50V 45V| 6V] 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX237A NS |X11 L23 50V 45V] 6V]| 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX237B NS |X11 L23 50V 45V| 6V| 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX237L NS |X11 L25 50V 45V| 6V]| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER | BC237 2N5825 
ZTX237AL NS |X11 L25 50V 45V| 6V| 100MA] 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER | BC237 2N5825 
ZTX2378L NS |X11 L25 50V 45V] 6V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALG | FER |BC237 2N5825 
ZTX238 NS |X11 L23 30vV 20V] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX238A NS |x11 L23 30V 20V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX238B NS }x11 L23 30vV 20V| 5V] 100MA)] 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA | ALG | FER |BC347A |2N3903 
ZTX238C NS |x11 L23 30V 20V}] 5V] 100MA]125C| 300MWF 150M 5P 420MN 2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX238L NS |x11 L25 30V 20V] 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M sp 110MN 2MA| ALG | FER |BC237 2N5825 
ZTX238AL NS |X11 L25 30v 20V] 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 110MN 2MA| ALG | FER | BC237 2N5825 
ZTX238BL NS |x11 L25 30V 20V] 5V| 100MA]| 125C| 300MWF 150M SP 200MN 2MA| ALG | FER | BC237 2N5825 
ZTX238CL NS :x11 L25 30V 20V] 5V} 100MA]125C| 300MWF 150M 5P 420MN 2MA]| ALG | FER | BC239 2N5827 
ZTX239 NS |x11 L23 30V 20V| 5V] 100MA]| 125C] 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | FER | BC349B |2N3904 
ZTX239B NS |x11 L23 30V 20V| 5V] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | FER | BC349B |2N3904 
ZTX239C NS |Xx11 L23 30V 20V] 5V] 100MA] 125C| 300MWF 150M sP 420MN 2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX239L NS |Xx11 L25 30v 20V] SV] 100MA]| 125C| 300MWF 150M 5P 200MN 2MA| ALN | FER | BC239 2N5827 
ZTX239BL NS |Xx11 L25 30V 20V] 5V| 100MA| 125C| 300MWF 150M SP 200MN 2MA| ALN | FER | BC239 2N5827 
ZTX239CL NS |Xx11 L25 30V 20V|] 5V] 100MA| 125C| 300MWF 150M 5P 420MN 2MA| ALN | FER |BC239 2N5827 
ZTX300 NS |x11 L23 25V 25V] 5V}| 500MA|125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX300K NS |Xx11 L24 25V 25V| 5V] 500MA! 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX300L NS |Xx11 L25 25V 25V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX300M NS |Xx11 L26 25V 25V| 5V] 500MA| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX301 NS |x11 L23 35V 35V! 5V] 500MA|125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX301K NS |X11 L24 35V 35V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M]  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX301L NS |x11 L25 35V 35V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX301M NS |x11 L26 35V 85V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX302 NS |x11 L23 35V 35V| 5V] 500MA]|125C] 300MWF 150M|  12P 100MN 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX302K NS !Xx11 L24 35V 35V| 5V] 500MA|125C| 300MWF 150M|  12P 100MN 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX302L NS |Xx11 L25 35V 35V| 5V] 500MA!125C| 300MWF 150M|  12P 100MN 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX302M NS |Xx11 L26 35V 35V| 5V]| 500MA)| 125C|  300MWF 150M}  12P 100MN 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX303 NS |x11 L23 45V 45V| 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX303K NS |x11 L24 45V 45V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M}!  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX308L NS |X11 L25 45V 45V] 5V] 500MA! 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER | BC387 2N4401 
ZTX303M NS |X11 L26 45V 45V] 5V] 500MA] 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMG | FER |BC387 2N4401 
ZTX304 NS |X11 L23 70V 70V| 5V] 500MA] 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMH | FER |BC387 2N4401 
ZTX304K NS |X11 L24 70V 70V] 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMH | FER | BC387 2N4401 
ZTX304L NS |X11 L25 7OV 70V! 5V] 500MA]| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 10MA | AMH | FER | BC387 2N4401 
ZTX304M N S°!Xx11 L26 70V 70V| 5V] 500MA| 125C| 300MWF 150M|  12P 50/300 OMA| AMH | FER | BC387 2N4401 
ZTX310 NS |X11 L23 20V 20V| 3V] 200MA} 125C| 300MWF 200M 6P 20MN 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX310K NS |Xx11 L24 20V 20V| 3V] 200MA]| 125C| 300MWF 200M 6P 20MN 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX310L NS |X11 L25 20V 20V| 3V] 200MA]| 125C| 300MWF 200M 6P 20MN 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX310M NS |X11 L26 20V 20V| 3V! 200MA1! 125C! 300MWF 200M 6P 20MN 10MA| RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX311 NS |X11 L23 20V 15V] 5V] 200MA) 125C| 300MWF 200M 6P 50/200 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX3T1K NS |X11 L24 20V 15V] 5V] 200MA| 125C| 300MWF 200M 6P 50/200 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX311L NS |Xx11 L25 20V 15V| 5V| 200MA| 125C| 300MWF 200M 6P 50/200 10MA | RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX311M NS |X11 L26 20V 15V| 5V] 200MA] 125C| 300MWF 200M 6P 50/200 10MA| RLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX312 NS |X11 L23 30V 12V! 5V] 200MA| 125C| 300MWF 400M 4P 40MN 10MA| VLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX312K NS |X11 L24 30V 12V} 5V] 200MA| 125C| 300MWF 400M 4P 40MN 10MA| VLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX312L NS |X11 L25 30V 12V| SV! 200MA] 125C| 300MWF 400M 4P 40MN 10MA! VLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX312M NS |X11 L26 30V 12V| 5V] 200MA| 125C| 300MWF 400M 4P 40MN 10MA| VES | FER | BSX20 2N2369 
ZTX313 NS |X11 L23 40V 15V] 5V] 200MA| 125C| 300MWF 500M 4P 40/120 10MA| VLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX313K NS |Xx11 L24 40V 15V] 5V] 200MA| 125C|  300MWF 500M 4P 40/120 10MA| VLS | FER | BSX20 2N2369 
ZTX3138L NS !|X11 L25 40V 15V] 5V| 200MA]| 125C| 300MWF 500M 4P 40/120 10MA| VLS | FER | BSX20 2N2369 


389 


| Pol. Vce |VEs P.ToT fr | Cos IC 


Mat. | Boît. max |max max max | MFE pour 
DFE 

ZTX313M Nsxi1 |L26 aovl 15v| 5v| 200mAl 125c| 300mMwr|  500M| 4P|  40/120|  10MA| Vis | FER |BSx20 |2N2369 
ZTX314 NS|xi1 |L23 aovl 15V| 5v| 200MA | 125C| 300MWF|  500M| 4P|  40/120|  10MA| VLS | FER |BSxX20 |2N2369 
ZTXS14K NS Ixi1 |L24 aovl 15V| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  500M| 4P|  40/120|  10MA| VLS | FER |BSxX20 | 2N2369 
ZTX314L NSsxi1 |L2s 4ovl 15V| 5v! 200MA! 125C! 300MWF!  500M! 4P| 40/120) 10MA! VLS | FER |BSX20 | 2N2369 
ZTX314M NS Ixt1 |L26 aovl 15V| 5v| 200MA|125C| 300MWF|  500M| 4P|  40/120|  10MA| VLS | FER | BSx20 | 2N2369 
ZTX320 Nsxit |L23 3ov| 15v| 3v| 50MAl125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN| 3MA! VLA | FER |BFX73  |2N918 
ZTX320K NSIxi1 |L24 3ov| 15V| 3V| 5oMAl125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN| 3MA| VLA | FER [BFX73  |2N918 
ZTX320L NS xi1 |L25 3ov| 15V| 3v| 50MAl125C| 250MWF|  600M| 1p7 20MN| GMA! VLA | FER |BFX73 | 2N918 
ZTX320M NS xi1 |L26 3ov| 15V! 3v| 50oMAl125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN| 3MA| VLA | FER [BFX73  |2N918 
ZTX321 NSIxi1 |L23 aov| 15V| 3v| 50MAl125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN|  3MA! VLA | FER |BFX73  |2N918 
ZTX321K NS Ixi1 |L24 3ov| 15V| 3v| 5omMAl125C| 250MWF|  600M| :1P7 20MN| 3MA! VLA | FER |BFX73  |2N018 
ZTX821L NSIx11 |L25 3ov| 15V| 3V! 50MA|:125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN| 3MA| VLA | FER [BFX73  |2N918 
ZTX321M NS |x11 |L26 gov| 15V| 3v| 50MA|125C| 250MWF|  600M| 1P7 20MN| 3MAl VLA | FER |BFX73  |2N918 
ZTX322 NS|xi1 |L23 L 15V| . | 500MA|150C| 300MWF|  600M| 1P7 ULA | FER 

ZTX323 NS xi1 |L23 . 15V| . | 500MA|150C| 300MWF|  600M| 1P7 L | ULA | FER 

ZTX325 Nsixi1 |L23 sov| 15v| 2v| 50MA|125C| 200MWF 1Gl 1P5| 257150] 2MAÏ ULA | FER |BFyY90 |2N2857 
ZTX325K NS X11 |L24 3ov| 15V| 2V| 50MA|125C| 200MWF 1G| 1P5| 25/50]  2MA| ULA | FER |BFY90  |2N2857 
ZTX325L NS Ix1i1 |L25 3ov| 15V| 2v| 50MA|125C| 200MWF 1Gl 1P5| 257150! 2MA| ULA | FER |BFY90 |2N2857 
ZTX325M NS Ix11 |L26 3ov| 15V| 2V| 50MA|125C| 200MWF 1G| 1P5| 257150] 2MA| ULA | FER |BFY90 |2N2857 
ZTX326 NS|xi1 |L23 3ov| 15V| 2v| 5oMAl125C| 200MWF 1G| 1P5|  25/150|  2MAÏ ULA | FER |BFY90 |2N2857 
ZTX326K Nsxi1 |L24 3ov! 15V! 2v| 50MA|125C| 200MWF 1G| 1P5| 257150] 2MA| ULA | FER |BFyY90 |2N2857 
ZTX326L NSxi1 |L25 3ov| 15V| 2V| 5oMA|125C| 200MWF 1G| 1P5|  25/150| 2MA| ULA | FER |BFY90 |2N2857 
ZTX326M NSIxi1 ]|126 sov| 15V| 2v| 50MA!125C| 200MWF 1G| 1P5l 25/1501  2MAl ULA | FER |BFYS0 |2N2857 
ZTX327 Ps |xi1 |L23 50v| 45V| 5v| 800MA| 150C| 500MWF 60M| 18P 63MN| 100MA| AMG | FER |BC388  |2N4403 
ZTX327K ps |x11 |L24 5ov| 45V| 5v| 800MA|150C| 500MWF 60M| 18P 63MN| 100MA| AMG | FER |BC328  |2N5819 
ZTX827L Ps |xit |L25 5ov| 45v| 5v| 800MA|150C| 500MWF 60M|  18P 6aMN| 100MA| AMG | FER |BC328  |2N5819 
ZTX327M Ps |x11 |L26 5ov! 45V| 5v| 800MA|150C| 500MWF|  60M| 18P 6aMN| 100MA| AMG | FER |BC388  |2N4403 
ZTX330 Nsxi1 |L23 3ov| 30v| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 30M| 8P| 100MN| 10oUA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX330K NS |x11 |L24 3ov| 3ov| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 30M| 8P|  100MN| 100UA| ALN | FER |BC239 |2N5827 
ZTX330L NS|xit |L25 3ov| 3ov| 5v| s00MA| 125C| 300MWF 30M| 8P! 100MN| 100UA| ALN | FER |BC239  |2N5827 
ZTX330M Nsixi1 |L26 sov| 3ovl 5v| 500MAl 125C| 300MWF 3oM| æpl  100MN| 1oouA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX331 NS|x11 |L23 asvl 4svl 5vl 500MA|125C| 300MWF|  30M| 8P|  40/120| 1OUA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX331K NS xi1 |L24 45v| 45v| 5v| 500MA|125C| 300MWF 3oM| gpl 40/120|  1OUA| ALN | FER |BC239 |2N5827 
ZTX331L NS |xi1 |L25 45V| 45V| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 3oM| gpl 40/120|  1oUA| ALN | FER [BC239 |2N5827 
ZTX331M NS Ix11 |L26 45v| 45v| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 30M| agp! 40/120|  1OUA! ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX337 NS |xi1 |L23 5ov| 45sv| 5v| 800MA| 150C| 360MWF 6om| 20p|  100MN| 100MA| AMG | FER |BC387  |2N4401 
ZTX338 NS|xi1 |L23 3ov| 20v| 5v| 800MA|150C| 360MWF 6oM| 20P|  100MN| 100MA| AMG | FER |BC387  |2N4401 
ZTX341 NS Ixi1 |L23 10ov| 100v| 5v| 100MA| 125C| 300MWF soM|  10P 3OMN| 2MA| ALH | FER |BSX21  |2N1990R 
ZTX341K NS |xi1 |L24 100v| 100v| 5v| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P 30MN| 2MA| ALH | FER |BSX21 |2N1990R 
ZTX341L NSsIxi1 |L2s 100v| 100v| 5v| 100MA|125C| 300MWF 50M|  10P 30MN| 2MA| ALH | FER [BSX21 |2N1990R 
ZTX341M Ns|xi1 |L26 100v| 100v| 5v| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P 30MN|  2MA| ALH | FER [BSx21  |2N1990R 
ZTX342 NS Ixit |L23 120V| 120V| 5V| 100MA|125C| 300MWF 50M|  10P 30MN| 2MA| ALH | FER |BSx21  |2N1990R 
ZTX342K NS xi1 |L24 120v| 120V| 5v| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P 3OMN| 2MA| ALH | FER |BSX21 |2N1990R 
ZTX342L NSxi1 |L25 120V| 120V| 5v| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P 30MN| 2MA| ALH | FER |BSX21 |2N1990R 
ZTX342M NS |xi1 |L26 120v| 120V! 5v| 100MA| 125C| 300MWF 50M|  10P 30MN| 2MA| ALH | FER |BSx21  |2N1990R 
ZTX350 ps x |L23 sov| 45sv| 5v! 100MA|135c| 300MWwF|  125M|  4P 40MN|  2MA| ALG | FER |BC3504A |2N3005 
ZTX350K PS |xi1 |L24 5ov| 45v| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P 40MN| 2MA| ALG | FER |BC307 |2N6015 
ZTX350L Ps |xi1 |L25 sov| 45V| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P 40MN| 2MA| ALG | FER |BC307  |2N6015 
ZTX350M Ps xi1 |L26 5ov| 45v| 5v| 100MA|135C| 300MWF|  125M|  4P 40MN|  2MA| ALG | FER |BC350A |2N3905 
ZTX360 NS |xi1 |L23 6ov| 40v| 5v 1A1125C| 500MWF| 250M| 20P| 25/150| 500MA| VMS | FER |BSX59 |2N3725 
ZTX360K NSsxi1 |L24 éov| 4ov| 5v 1Al125c| 500mMwF|  250M| 20P|  25/150| 500MA| VMS | FER |Bsx59 |2N3725 
ZTX360L NS Ix11 |L25 éov| 4ov| sv 1A1125C) 500MWF|  250M| 20P| 25/150| 500MA| VMS | FER |BSX59 |2N3725 
ZTX360M NSs|xi1 |L26 6ov| 40v| 5v 1Al125C| 500MWwF|  250M| 20P| 25/150| 500MA| VMS | FER |BSX59 |2N3725 
ZTX382 Ns|xi1 |L23 sv! 45v| e6vl 100MA!125C| 450MWF|  150M| 10P| 100MN|  1OUA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX382B NS |xi1 |L23 5ovl 45svl 6vl 100MAl 125C| 450MWF|  150M| :10P| 240MN]  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX382C NSxi1 |L23 sov| 4svl evl 100MAl125Cc| 450MWF|  150M| 10P| 450MN]  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX383 NS |x11 |L23 4sv) 30v| 6v| 100MA|125C| 450MWF|  150M| 10P| 100MN| 1OUA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX383B NS.Ixi1 |L23 asvl 3ov| 6v| 100MA|125C! 450MWF|  150M| 10P|  240MN|  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX383C NS |x10 |L20 asvl 3ovl 6vl 100MAl125C| 450MWwF|  150M| 10P|  450MN|  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
2ZTX384 NS Ixi1 |L23 4sv| so] ev| 100MA| 125C| 450MWF| 150M) 10P]  100MN|  TOUA| ALN | FER BC349B | 2N3904 
ZTX384B NS pt L23 asvl 3ovl 6vl 100Ma|125c| 450MWwF|  150M| 10P] 240MN|]  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX384C Nsixi1 |L23 asvl 3ovl 6vl 100MAl125C| 450MWF|  150Ml 10P|  450MN]  2MA| ALN | FER |BC349B |2N3904 
ZTX449 NSIxi1 |L23 5ov| 3ov| 5v 1A | 200€ 1WF| 150M!| 15P| 100MN| 500MA| AMG | FER 

ZTX450 NSxi1 |L23 éov| 45v| . 1A | 150C 1WF|  150M| . 100MN | 150MA| AMG | FER 

ZTX451 NS ixit |L23 gov| eov| . | 1A | 150C 1WF|  150M| . 50MN| _150MA | AMG | FER 

ZTX452 | Nsxi1 |L23 100v| sov| . 1A | 150€ 1WF|  150M| . 40MN| 150MA| AMG | FER 

ZTX453 NS xi1 |L23 120V| 100V| . 1A | 150C 1WF|  150M| . 40MN|  150MA| AMH | FER 

ZTX454 NS Ixi1 |L23 140V] 120V| 5v 1A | 200€ iwrl 100M| 15P|  100MN| 150MA| RMG | FER 

ZTX455 NS Ixi1 |L23 160V| 140V| 5v 1A | 200C 1WF| 100M| 15P|  100MN| 150MA| RMG | FER | | 
ZTX500 PS |xi1 |L23 2svl 25v| 5vl 500MAl125C| 300MWF|  150M| 6pl  50/300!  10MA| AMG | FER |BC327  |2N4403 
ZTX500K ps |xi1 |L24 2sv| 25v| svl 500MA|125C| 300MWF|  150M|  6p|  50/300| 10MA| AMG | FER |BC328 |2N5819 
ZTXS00L Ps |xi1 |L25 25v| 25vl 5v| 500MAl125C! 300MWF|  150M| 6p|  50/300|  10MA| AMG | FER |BC328  |2N5819 
ZTX500M Ps |xi1 |L26 2svl 25v| 5v| 500MAl125C| 300MWwF|  150M| 6pl 50/300. 10MA| AMG | FER |BC327  |2N4403 
ZTXS01 PS Ixi1 |L23 asvl 3svl 5vl s500MAl125c| 300MWwF|  150M| 6p|  50/300|  10MA| AMG | FER |BC327  |2N4403 
ZTXS01K ps |xit |L24 3svl 3svl svl 500MA|125C| 300MWwF|  150M| 6p|  50/300|  10MA| AMG | FER |BC328  |2N5819 
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| max | max max max min | max 
ZTX501L Ps |x11 |L25 35v| 35V| 5v| 500MA|125c| 300MWF|  150M| 6P! 50/300!  10MA| AMG | FER |Bc328  |2N5819 
ZTX501M PS Ixit |L26 35V| 35V| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M|  6P! 50/300|  10MA| AMG | FER |BC327 | 2N4403 
ZTX502 PS |x11 |L23 35V| 35V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M|  6P|  100MN|  10MA| AMG | FER |BC327 | 2N4403 
ZTX502K PS |x11 |L24 35V| 35V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P|  100MN|  10MA| AMG | FER |Bc328  |2N5819 
ZTX502L PS |x11 |L25 35V| 35V| .5V| 500MA!125C| 300MWF|  150M|  6P!  100MN|  10MA| AMG | FER |Bc328  |2N5819 
ZTX502M PS Ix11 |L26 35V| a35v| 5v| 500MA|125c| 300MWF|  150M| 6P|  100MN|  10MA| AMG | FER |c327 | 2N4403 
ZTX503 PS Ix11 |L23 45V| 45V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P|  50/300|  10MA| AMG | FER |BC327  |2N4403 
ZTX503K PS |x11 |L24 45V| 45V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P| 50/300|  10MA| AMG | FER |BC328  |2N5819 
ZTX503L PS |x11 |L25 45V| 45V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P| 50/3200!  10MA| AMG | FER |Bc328  |2N5s19 
ZTX503M PS |x11 |L26 45V| 45V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P| 50/300|  10MA| AMG | FER |BC327  |2N4403 
ZTX504 PS x11 |L23 70V| 70V| 5v| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6p| 50/300|  10oMA| AMH | FER |Bcw19  |2N29054 
ZTX504K PS |x11 |L24 70V| 70V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P|  50/300|  10MA| AMH | FER |BCW19 | 2N2905A 
ZTX504L PS Ixit |L25 70V| 70V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M| 6P|  50/300|  10MA| AMH | FER |BCW19  |2N2905A 
ZTX504M PS Ix1t |L26 70V| 70V| 5V| 500MA|125C| 300MWF|  150M|  6P|  50/300|  10MA| AMH | FER |BCW19 | 2N2905A 
ZTX510 PS |x11 |L23 12V| 12V| 4V| 200MA| 125C| 300MWF|  400M| 6P|  40/150|  30MA| vLS | FER |Bsw25 |2N3546 
ZTX510K PS |x11 |L24 12V/ 12V| 4V] 200MA| 125C| 300MWF|  400M| 6Pl  40/150|  30MA| vis | FER |Bsw25s |2N3546 
ZTX510L PS Ix11 |L25 12V| 12V| 4V| 200MA| 125C| 300MWF|  400M| 6P|  40/150!  30MA| VLS | FER |BSW25  |2N3546 
ZTX510M PS Ix11 |L26 t2V| 12V| 4V| 200MA| 125C| 300MWF|  400M| 6P|  40/150! 30MA| vus | FER |Bsw25 |2N3546 
ZTX530 PS Ix11 |L23 3ov| 30ov| 5v| 500MA| i25C| 300MWF 30M| 8P! 100MN| 100UA| ALN | FER |BC309 | 2N6003 
ZTX530K PS |x11 |L24 3ov| 30v| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 30M| 8P! 100MN| 100UA| ALN | FER |BC309  |2N6003 
ZTX530L PS Ix11 |L25 3ov| 3ov| 5v| 500MA| 125C| 300MwF 30M| 8P|  100MN| 1oouA| ALN | FER |BC309  |2N6003 
ZTX530M PS |x11 |L26 3ov| 30ov| 5v| 500MA| 125C! 300MWF 30M| 8P| 100MN| 10oUA| ALN | FER |BC309  |2N6003 
ZTX531 PS |x11 |L23 45V| 45v| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 30M| 8P|  40/120| 100UA| ALN | FER |BC309 |2N6003 
ZTX531K PS |x11 |L24 45V| 45V| 5V| 500MA| 125C| 300MWF 30M| &P|  40/120| 100UA| ALN | FER |BC309  |2N6003 
ZTX531L Ps |xit |L25 45V| 45V| 5v| 500MA| 125C| 300MWF 30M| &8P|  40/120| 100UA| ALN | FER |BC309  |2N6003 
ZTX531M Ps Îxi1 |L26 asv| 4sv| sv| 500MA| 125C| 300MwF 30M| &P|  40/120| 1oouA| ALN | FER |Bc309  |2N6003 
ZTX537 PS Ixi1 |L23 5ov| 45v| . 1A| 150C| 750MWF|  100M 100MN| _100MA | AMG | FER 
2TX538 ps Ixi1 |L23 30oV| 25V| . 1A| 150C| 750MWF|  100M 100MN | _100MA | AMG | FER 
ZTX541 PS Ix11 |L23 100V| . 5v| 100MA| 175C|  500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68 | 2N3497 
ZTX541K PS |x11 |L24 100v| . 5V| 100MA| 175C| 500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68 | 2N3497 
ZTXS41L PS Ix11 |L25 100V| . 5V| 100MA| 175C|  500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BsVés  |2N3407 
ZTX541M PS Ix11 |L26 100V| . 5V| 100MA| 175C| 500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68  |2N3497 
ZTX542 PS IX11 |L23 100) . 5V| 100MA! 175C|  500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68 | 2N3497 
ZTX542K PS Ix11 |L24 100V| . 5V| 100MA! 175C| 500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68 | 2N3407 
ZTX542L PS Ix11 |L25 100V| . 5V| 100MA!| 175C|  500MWF 30MN 2MA| ALH | FER |BSV68  |2N3497 
‘ZTX542M Ps |x11 |L26 100v| . 5V| 100MA| 175C| 500MWF . k 30MN 2MA| ALH | FER |BSves  |2N3497 
ZTX549 PS Ix11 |L23 35V| 25V| sv 1A | 200C 1WF| 100M| 25P|  100MN| 500MA!| RMS | FER 
ZTX550 PS |x11 |L23 6ov| 4sv| . 1A| 150C 1WF| 150M 300MN| _ 150MA| AMG | FER 
ZTX551 Ps |x11 |L23 8ov| 60v| . 1A| 150C 1WF| 150M| . 150M|  150MA| AMH | FER 
ZTX552 Ps |x11 |L23 100V| 8ov| 5v 1A| 200€ 1WF| 150M| 25P|  40/150| 150MA| AMH | FER 
ZTX553 Ps |x11 |L23 120V| 100V| 5v 1A| 200€ 1WF| 150MTP| 12P|  40/200| 150MA| AMH | FER 
ZTX554 PS |x11 |L23 140V| 125V| 5V 1A| 200C 1WF| 100M| 10P| 50/300| 300MA| AMH | FER 
ZTX555 PS |x11 |L23 160V| 150V| 5v 1A| 200C 1WF| 100M! 10P| 50/300| 300MA| AMH | FER 
ZTX556 Ps |x11 |L23 200V| 200v| 5V| 500MA| 200€ 1WF 75M| 10P| 50/300| 50MA| AMH | FER 
ZTX557 Ps |x11 |L23 300V| 300v! 5V| 500MA| 200€ 1WF 75M| 10P| 50/300|  50MA| AMH | FER 
ZTX600 NS |xi1 |L23 160V| 140V| 10V 1A| 200€ 1WF| 150M| 15P| 2K/100K| 500MA| AMD | FER 
ZTX600A NS |x11 |L23 160V| 140V| 10V 1A| 200€ 1WF| 150M| 15P|  2K/20K| 500MA| AMD | FER 
ZTX6008 NS !x11 |L23 160V| 140V! 10V 1A! 200€ 1WF! 150M! 15P| 100KMN| 500MA! AMD | FER 
ZTX601 NS |xi1 |L23 180V| 160V| 10V 1A | 200C 1WF| 150M| 15P| 2K/100K| 500MA| AMD | FER 
ZTX601A NS IX11 |L23 180v| 160ov| 10v 1A| 200C 1WF| 150M| 15P|  2K/20K| 500MA| AMD | FER 
ZTX601B NS xi1 |L23 18ov| 160V| 10V 1A| 200€ 1WF| 150M| 15P| 100KMN| 500MA| AMD | FER 
ZTX602 NS Ix11 |L23 8ovV| 60V| 10V 1A | 200C 1WF|  150M| . 2K/100K 1A| AMD | FER 
ZTX603 NS Ix11 |L23 100V| 8ov| 10V 1A| 200C 1WF|  150M| . 2K/100K 1A| AMD | FER 
ZTX604 NS Ixi1 |L23 120V| 100V| 10V 1A | 200C 1WF|  150M| . 2K/100K 1A| AMD | FER 
ZTX605 NS Ix11 |L23 140V| 120V| 10V 1A| 200C 1WF|  150M| . 2K/100K 1A| AMD | FER 
ZTX649 NSIxi1 |L23 3sv| 25V| 5v 2A | 200C 1WF| 150M| 50P| 100MN 1A| AHG | FER 
ZTX650 NS Ixi1 |L23 6oV| 45V| 5v 2A | 200C 1WF| 140M| . 100MN| 500MA| AHG | FER 
ZTX651 NS Ixi1 |L23 govl 60ov! 5v 2A | 200C 1WF| 140M/: . 100MN|  500MA| AHG | FER 
ZTX652 NS Ixi1 (L23 | 100V| aov| . 2A | 200C 1WF| 140M| . 100MN | 500MA| AHG | FER 
ZTX653 NS |x11 |L28 120V| 100v| sv! 2A | 200€ WF] 140M) . 100MN | 500MA| AHH | FER 

Il 

ZTX654 NS jrs L23 tesv | r2sv| 5v 1A | 200c 1WF 3oM| 20P 50MN|  500MA| AMH | FER 
ZTX655 NS xi1 |L23 150V| 150V| 5v 1A | 200C 1WF 30M|  20P 50OMN| 500MA| AMH | FER 
ZTX656 NS Ixt1 |L23 200v| 200v| 5vl 1A | 200€ 1WF! 3oM| 20P!  50MN| 100MA| AMH | FER | 
ZTX657 | NS IXx11 |L23 300V| 300v| 5vi 1A! 200C | 1WF 30M|  20P 50MN|  100MA| AMH | FER 
ZTX749 PS Ixi1 |L23 35v| 25v| sv 2A | 200€ 1WF|  100M| . 100MN|  500MA | AHG | FER 
ZTX750 | PS Le L23 éov| 4sv| 5v 2A | 200€ 1WF| 100M| . 100MN| _500MA | AHG | FER 
ZTX751 PS |xi1 |L23 gov| 6ov| sv! 2A | 200€ 1WF| 100M| . 100MN | 500MA | AHG | FER 
ZTX752 l ps lxi1 [|L23 | 100v| 8ov # 2A | 200€ 1WF| 100M| . 100MN | 500MA | AHG | FER 
ZTX753 | ps Ix11 |L23 | 120ov| 100v| 5v 2A | 200€ | 1WF|  100M| . 100MN| 500MA| AHH | FER 
ZTX754 ps Ix11 |L23 125V| 125V| 5v 1A| 200c | 1WF 30M| 20P 50MN|  500MA! AMH | FER 
ZTX755 | Ps Ixi1 |L23 150V| 150v| 5v " 200C 1WF 30oM| 20P 50OMN| 500MA| AMH | FER 
ZTX756 |Ps [xt L23 | 200v| 200v| 5v So0MA | 200C 1WF 30M| 20P 50MN|  100MA| AMH | FER 
ZTX757 PS |xi1 |L23 300v| 300ov| 5v| 500MaA| 200€ 1WF 30M| 20P 50MN|  100MA| AMH | FER . 
ZTX3702L PS xi1 |L25 |  4ov! 2sv| 5v| 200MA|150c| 360MWwF|  100M| 12P 60MN|  50MA| ALG | FER |BC307 |2N6015 
ZTX3708L PS Ix11 |L25 | sov 30V| 5v| 200MA 180 | 360MWF |  100M| 12P 30MN|  50MA!| ALG | FER |BC307  |2N6015 
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ZTX37041 
ZTX3705L 
ZTX3706L 
ZTX3707 

ZTX3707K 


ZTX3707L 
ZTX3707M 
ZTX3708 

ZTX3708K 
ZTX3708L 


ZTX3708M 
ZTX3709 

ZTX3709K 
ZTX3709L 
ZTX3709M 


ZTX3710 
ZTX3710K 
ZTX3710L 
ZTX3710M 
ZTX3711 


ZTX3711K 
ZTX3711L 
ZTX3711M 
ZTX3903 
ZTX3904 


ZTX3904K 
ZTX3904L 
ZTX3904M 
ZTX3905 
ZTX3906 


ZTX3906K 
ZTX3906L 
ZTX3906M 
ZTX4400 

ZTX4400K 


ZTX4400L 
ZTX4400M 
ZTX4401 

ZTX4401K 
ZTX4401L 


ZTX4401M 
ZTX4402 
ZTX4402K 
ZTX4402L 
ZTX4402M 


ZTX4403 
ZTX4403K 
ZTX4403L 
ZTX4403M 


Pol. 


Mat. 


DUTUT VUVUZ ZZZ22Z ZZUVUUU VUVUZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ 
nn non mn nn mn nom mu non nDomm nn 


Boît. 


x11 


xX11 


x11 


x11 


x11 


X11 


x11 


x11 


x1i 
X11 


x11 


x11 


x11 


x11 


x11 


X11 


x11 


Broch. 


Vcs 
max 


VcE 
max 


VE8 
max 


22222 22222 22222 22222 22222 


22222 


22222 


2222 22222 22222 


P.TOT 
max 


360MWF 
625MWF 
625MWF 
500MWF 
500MWF 


500MWF 
500MWF 
5S00MWF 
500MWF 
500MWF 


500MWF 
500MWF 
500MWF 
500MWF 
5S00MWF 


5S00MWF 
500MWF 
500MWF 
500MWF 
500MWF 


500MWF 
S00MWF 
500MWF 
310MWF 
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fT 
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100M 
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12P 
12P 
12P 


300MN 
150MN 
600MN 
100MN 
100MN 
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45/660 
45/660 


45/660 
45/165 
45/165 
45/165 
45/165 
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Obsotete 


Boîtiers 


Composants à montage en surface 
Index croisés 


En raison de leurs faibles dimensions, les 
composants à montage en surface (CMS) 
ne peuvent recevoir de marquage complet ; 
c'est pourquoi les fabricants leur appliquent 
un code sur quatre caractères alphanuméri- 
ques au maximum. Ces CMS peuvent être des 
transistors bipolaires ou d'autres types de 
composants présentés de la même façon que 
les transistors, aussi les avons-nous tous 
listés en précisant leur type. 


Les caractéristiques des transistors bipolaires 
référencés ici pourront être retrouvées dans 
les tableaux de ce livre ; pour les autre types 
de composants, on se référera aux notes 
techniques des fabricants. 


Attention : le même code de marquage peut 
être appliqué par divers fabricants à des 
composants différents ; aussi devra-t-on exa- 
miner l'origine des équipements ou des 
schémas pour déterminer si le type corres- 
pond au marquage relevé. D'autre part, le 
même marquage peut être affecté à plusieurs 
styles de boîtiers; il conviendra donc de 
déterminer également le type d'encapsula- 
tion. 


Trois index figurent dans cette section : 


e L'index 1 a pour entrée le code de mar- 
quage. 

e L'index 2 respecte l'ordre des numéros des 
types. 

e L'index 3 convertit les boîtiers standard en 
composants CMS. 


Les boîtiers sont désignés par leurs réfé- 
rences standard et non par les références 
utilisées dans ce livre et renvoyant aux pages 
de dessins. Les correspondances sont les 
suivantes : 


SOT23 = X12 
SOT89 = X90 
SOT143 = X143 


Enfin et pour lister tous les fabricants, on a 
fait appel aux codes abrégés suivants : 


A TFK Telefunken 

C SGS SGS-Thomson 

F FER Ferranti 

VU [TT ITT Semiconductors 
K SAM Samsung 

M MOT Motorola 

P PHI Philips 

S SIE Siemens 

T TOS Toshiba 


Appendix D 
Index 1 


Vaquage| Boïier | TypeCMS | Fonction [Tipestandard] Fabricant Meruage] Boitier | TypeCMS | Foncion [Type standard] Fabricant 


A SOT89 2SA1200 PNP TRANS DIODE x2 M 

AA SOT23 BCW60A NPN TRANS  |BC548A DIODE C,P 

AA SOT89 BCX51 PNP TRANS  |BC636 DIODE F 

AB SOT23 BCW60B NPN TRANS  |BC548B DIODE x2 M 

AB SOT23 2SA1312 NPN TRANS DIODE x2 C,M,P 

AB SOT89 BCX51-6 PNP TRANS  |BC636-6 DIODE x2 F 

AC SOT23 BCW60C NPN TRANS  }BC548B SCR P 

AC SOT23 2SA1313 NPN TRANS DIODE x2 M 

AC SOT89 BCX51-10 PNP TRANS  |BC636-10 DIODE C,M,P,S 
AD SOT23 BCW60D NPN TRANS  |BC548C DIODE x2 M 

AD SOT89 BCX51-16 PNP TRANS  |BC636-16 DIODE x2 C,M,F,P 
AE SOT23 2SA1362 NPN TRANS DIODE CP 

AE SOT89 BCX52 PNP TRANS  |BC638 SCR P 

AF SOT23 BCW60-FF NPN TRANS DIODE x2 P 

AF SOT89 BCX52-6 PNP TRANS  |BC638-6 DIODE C,P 

AG SOT23 BCX70G NPN TRANS  |BC547A DIODE C,P 

AG SOT89 BCX52-10 PNP TRANS  |BC638-10 DIODE P 

AH SOT23 BCX70H NPN TRANS  |BC547B NPN TRANS T 

AH SOT89 BCX53 PNP TRANS  |BC640 PNP TRANS C,F,I,K,P,S 
AJ SOT23 BCX70J NPN TRANS  |BC547B NPN TRANS P 

AJ SOT89 BCX53-6 PNP TRANS  |BC640-6 PNP TRANS C,FI,K,M,P,S 
AK SOT23 BCX70K NPN TRANS  |BC547C NPN TRANS P,S 

AK SOT89 BCX53-10 PNP TRANS  |BC640-10 PNP TRANS C,F,LK,M,P,S 
AL SOT23 MMBTD55 PNP TRANS NPN TRANS P,S 

AL SOT89 BCX52-16 PNP TRANS  |BC638-16 PNP TRANS C,F,LK,P,S 
AM  [SOT23 BSS64 NPN TRANS  |BSS38 NPN TRANS P,S 

AM  |SOT23 MMBT3638 PNP TRANS NPN TRANS P 

AM  ISOT89 BCX53-16 PNP TRANS  |BC640-16 PNP TRANS S 

AN SOT23 BCW60OFN NPN TRANS NPN TRANS P,S 

AN SOT23 2SC2532 NPN TRANS PNP TRANS C,FI,K,P,S 
AO SOT23 BCW60RA NPN TRANS  |BC548A NPN TRANS P,S 

AP SOT23 BCW60RB NPN TRANS  |BC548B PNP TRANS C,F.LK,M,P,S 
AR SOT23 BCW60RC NPN TRANS  |BC548B NPN TRANS P 

AR1  |SOT89 BSR40 NPN TRANS  |BSX46-6 PNP TRANS C,F,LK,M,P,S 
AR2  |SOT89 BSR41 NPN TRANS  |BSX46-16 NPN TRANS P,S 

AR3  |SOT89 BSR42 NPN TRANS  |2N3020 PNP TRANS C,F.LK,P,S 
AR4  |SOT89 BSR43 NPN TRANS  |2N3019 NPN TRANS P,S 

AS SOT23 BCW60RD NPN TRANS  |BC548C NPN TRANS P,S 

AST |[SOT89 BST50 NPN TRANS  IBSR50 PNP TRANS MS 

AS2 |SOT89 BST51 NPN TRANS  |BSR51 NPN TRANS P,S 

AS3 |SOT89 BST52 NPN TRANS  IBSR52 PNP TRANS S 

AT1 |SOT89 BST39 NPN TRANS PNP TRANS M 

AT2 [SOT89 BST40 NPN TRANS PNP TRANS C,! 

AU SOT23 BCX70RG NPN TRANS  |BC547A PNP TRANS CI 

AW ISOT23 BCX70RH NPN TRANS  |BC547B PNP TRANS Cl 

AX SOT23 BCX70RJ NPN TRANS  |BC547B PNP TRANS P 

AY SOT23 BCX70RK NPN TRANS  |BC547C PNP TRANS P 

A1 SOT23 BAW56 DIODE x2 BAW62 x2 PNP TRANS P 

A2 SOT23 BATI8 DIODE BA482 PNP TRANS P 

A2 SOT23 ZC833 VCAP DIODE PNP TRANS CI 


[una] Bo | Tweous | Font [pesant] Far ] Boîtier | Type CMS | Fonction [Type [una] Bo | Tweous | Font [pesant] Far ] Fabricant fes] soir | Tnecus | foin [pesé] Fran | Boîtier | Type CMS fes] soir | Tnecus | foin [pesé] Fran | Fonction [pe standard | Fabricant 


BS1 |SOT89 BST60 PNP TRANS  IBSR60 P C11 }SOD80 |BZV55-C11 ZENER BZX79-C11 [P 
BS2 |SOT89 BST61 . PNP TRANS  |BSR61 P C12 JSOD80 |BZV55-C12 ZENER BZX79-C12 [|P 
BS3 |SOT89 BST62 PNP TRANS  |BSR62 P C13 ISOD80 |BZV55-C13 ZENER BZX79-C13 |P 
BT1 |SOT8s BST15 PNP TRANS  |2N5414 P C15 JSOD80 {BZV55-C15 ZENER B2ZX79-C15 |P 
BT2 |SOT89 BST16 PNP TRANS  |2N5416 P C16 |SOD80 BZV55-C16 ZENER BZX79-C16 |P 

BU SOT23 BCX71RG PNP TRANS  |BC557A C,l C18 |SOD80 |BZV55-C18 ZENER BZX79-C18 |P 
BW  [SOT23 BCX71RH PNP TRANS  |BC557B (oA| C20 |SOD80 |BZV55-C20 ZENER BZX79-C20 |P 

BX SOT23 BCX71RJ PNP TRANS  |BC557B CI C22 ISOD80 |8ZV55-C22 ZENER BZX79-C22 |P 

BY SOT23 BCX71RK PNP TRANS  |BC557C Cl C24 |SOD80 BZV55-C24 ZENER BZX79-C24 |P 

B2 SOT23 BSV52 NPN TRANS  |BSX20 C,F,M C27 |SOD80 BZV55-C27 ZENER B2ZX79-C27 [P 

B2 SOT23 MMB8C1621B2 |NPN TRANS M C30 |SOD80 |BZV55-C30 ZENER BZX79-C30 {IP 

B3 SOT23 MMB8C1621B3 [NPN TRANS M C33 |SOD80 |BZV55-C33 ZENER BZX79-C33 |P 

B4 SOT23 BSV52R NPN TRANS  IBSX20 C.F C36 [SOD80 |BZV55-C36 ZENER BZX79-C36 |P 

B4 SOT23 MMBC1621B4 |INPN TRANS M C33 |SOD80 |BZV55-C39 ZENER B2ZX79-C39 |P 

C SOT23 2SA1163 NPN TRANS T C43 |SOD80 |BZV55-C43 ZENER BZX79-C43 |P 

C SOT89 2SA1201 PNP TRANS T C47 |SOD80 |BZV55-C47 ZENER BZX79-C47 |P 
CA SOT23 BCW61RA PNP TRANS  |BC558A F C51 |SOD80 |BZV55-C51 ZENER BZX79-C51 |P 

CA SOT89 BCX68 NPN TRANS  |BC368 P C56 JSOD80 |BZV55-C56 ZENER BZX79-C56  {P 
CAC  ISOT89 BC868 NPN TRANS  ]BC368 P C62 ISOD80 |BZV55-C62 ZENER B2X79-C62 |P 

CB SOT23 BCW61RB PNP TRANS IBC558B F C68 |SOD80 |BZV55-C68 ZENER BZX79-C68 |P 

CB SOT23 2SC3324 NPN TRANS T C75 |SOD80 [BZV55-C75 ZENER BZX79-C75 |P 

CB SOT89 BCX68-10 NPN TRANS  1BC368 S C77  ISOT23 BCF29R PNP TRANS  [BC559A C 

cc SOT23 BF554 NPN TRANS  |BF254 C,S C91 |SOT143 |BCV62 PNP TRANS  [BC557 x2 P 

CC SOT23 BCW61RC PNP TRANS  |IBC558B F D SOT23 2SC2713 NPN TRANS T 

CC SOT23 2SC3326 NPN TRANS T D SOT83 2SC2881 NPN TRANS T 

CC SOT83 BCX68-16 NPN TRANS  |BC368 S DA SOT23 BCW67A PNP TRANS C,F,S 
CD SOT23 BSS818 NPN TRANS  |2N2222 S DA SOT89 BF622 NPN TRANS  ]BF422 P,S 
CD SOT23 BCW61RD PNP TRANS  [BC558C F DA2 |SOT23 SD BAX12 DIODE BAX12 C 

CD SOT89 BCX68-25 NPN TRANS  |BC368 S DA5  |SOT23 BAR43S DIODE C 

CE SOT23 BSS79B NPN TRANS  |2N2222 FS DA6 |SOT23 BZV53A VREF DIODE C 

CE SOT23 2SC3325 NPN TRANS T DA7 |SOT23 BZV53B VREF DIODE C 

CE SOT89 BCX69 PNP TRANS  |BC369 P DA8 |SOT23 BZV54A VREF DIODE C 
CEC |SOT89 BC869 PNP TRANS  |BC369 P DAS |SOT23 BZV54B VREF DIODE C 

CF SOT23 BSS79C NPN TRANS  !2N2222A FS DB SOT23 BCW67B PNP TRANS C,F,MS 
CF SOT89 BCX69-10 PNP TRANS  |BC369 S DB SOT893 BF623 PNP TRANS  |[BF423 P,S 
CF1 ]SOT143 |CF910 MOSFET A DB1 ISOT23 BAR43A DIODE C 
CF3 [SOT143 |CF912 MOSFET A DB2 |SOT23 BAR43C DIODE C 
CF4 |SOT143 |CF922 MOSFET A DB6 |SOT23 BAY85S DIODE C 
CF5 ISOT143 |CF930 MOSFET A DC SOT23 BCW67C PNP TRANS C,F,S 
CF6 |SOT143 |CF940 MOSFET A DC SOT89 BFN20 NPN TRANS  |BF420 S 

CG SOT23 BSS81C NPN TRANS  |2N2222 S DC SOT89 BF620 NPN TRANS  |BF420 P 

CG SOT23 BCX71RG PNP TRANS  |BC557A F DD SOT89 BFN16 NPN TRANS  |BF422A S 

CG SOT23 2SC3426 . NPN TRANS T DE SOT89 BFN18 NPN TRANS  |BF420A S 
CG SOT89 BCX69-16 PNP TRANS  |BC369 S DF SOT23 BCW68F PNP TRANS C,F,S 
CH SOT23 BSS80B PNP TRANS  |2N2907 S DF SOT89 BF621 PNP TRANS  |BF421 P 

CH SOT23 2SC3437 NPN TRANS T DF SOT89 BFN21 PNP TRANS  |BF421 S 

CH SOT89 BCX69-25 PNP TRANS  1BC369 S DG SOT23 BCW68G PNP TRANS C,F,S 
CJ SOT23 BSS80C PNP TRANS  |2N2907 S DG SOT89 BFN17 PNP TRANS  |BF423A S 

CK SOT23 BCX71RK PNP TRANS  |BC557C F DH SOT23 BCW68H PNP TRANS C,F,S 
CL SOT23 BSS82B PNP TRANS  }2N2907A FS DH SOT89 BFN19 PNP TRANS  |BF421A S 
CM SOT23 BSS82C PNP TRANS  |2N2907A F,S DK SOT23 BCX42 PNP TRANS  |BCX23 S 

C1 SOT23 BCW29 PNP TRANS  |BC558A “ F,K,M,P DT SOT23 BCW67RA PNP TRANS C 
C1X  |SOT23 KSC1623 NPN TRANS DU SOT23 BCW67RB PNP TRANS C 

C2 SOT23 BCW30 PNP TRANS  |BC558B c. F,K.M,P DW |SOT23 BCW67RC PNP TRANS C 
C2V4 |SOD80 BZV55-C2V4  IZENER BZX79-C2V4 |P DX SOT23 BCW68RF PNP TRANS C 
C2V7 |SOD80 BZV55-C2V7  IZENER BZX79-C2V7 |P DY SOT23 BCW68RG PNP TRANS C 

C3 SOT23 MMBT4126 PNP TRANS  |2N4126 KM DZ SOT23 BCW68RH PNP TRANS C 
C3VO ]SOD80 BZV55-C3VO  IZENER BZX79-C3VO |P D01 |SOT23 SD914 DIODE 1iN914 C 
C3V3 |SOD80 BZV55-C3V3  IZENER 82X79-C3V3 IP Di SOT23 BCW31 NPN TRANS  |BC548A C,F,K,P 
C3V6 |SOD80 BZV55-C3V6  |ZENER BZX79-C3V6 |P D1X |SOT23 KSA812 PNP TRANS K 
C3V9 |SOD80 |8ZV55-C3V9  ÎZENER 82ZX79-C3V9 |P D2 SOT23 BCW32 NPN TRANS  |BC548B C,F,K,M,P 
Ca SOT23 BCW29R PNP TRANS  |BC558A CF D3 SOT23 BCW33 NPN TRANS  |BC548C C,F,K,P 
C4V3 |SOD80 |BZV55-C4V3  |ZENER BZX79-C4V3 |P D4 SOT23 BCW31R NPN TRANS  |BC548A C,F 
C4V7 |SOD80 BZV55-C4V7  |2ENER BZX79-C4V7 1P D5 SOT23 BCW32R NPN TRANS  |BC548B C,F 
C5 SOT23 BCW30R PNP TRANS  |BC558B C,F D6 SOT23 BCWS33R NPN TRANS -|BC548C C,F 
C5 SOT23 MMBA811C5  |PNP TRANS KM D6 SOT23 MMBC1622D6 INPN TRANS K 
C5V1 |SOD80 1|BZV55-C5V1  IZENER 82ZX79-C5V1 |P D7 SOT23 BCF32 NPN TRANS  |[BC549B C,P 
C5V6 ISOD80 ]BZV55-C5V6  IZENER BZX79-C5V6 |P D7 SOT23 MMBC1622D7 INPN TRANS K 

C6 SOT23 MMBA811C6  |PNP TRANS K,M D8 SOT23 BCF33 NPN TRANS  |BC549C C,P 
C6V2 |SOD80 |BZV55-C6V2  ÎZENER BZX79-C6V2 !P D8 SOT23 MMBC1622D8 INPN TRANS K 
C6V8 |SOD80 |BZV55-C6V8  |ZENER BZX79-C6V8 |P D49  |SOT23 BAY84 DIODE C 

C7 SOT23 BCF29 PNP TRANS  IBC559A C,P D52  ISOT23 BRY55-30 SCR C 

C7 SOT23 MMBA811C7  IPNP TRANS KM D53 |SOT23 BAY85 DIODE C 
C7V5 |SOD80 |BZV55-C7V5  |IZENER 82X79-C7V5 |P D62 |SOT23 BAR53 DIODE C 

c8 SOT23 BCF30 PNP TRANS  |BC559B C,P D65  |SOT23 BRY55-30R SCR C 

c8 SOT23 MMBA811C8 |PNP TRANS KM D66 |SOT23 BRY55-60 SCR C 
C8V2 |SOD80 ]BZV55-C8V2  ÎZENER BZX79-C8V2 |P D67  ISOT23 BRY55-60R SCR C 

cg SOT23 BCF30R PNP TRANS  |BC559B C D73  [SOT23 BA579A DIODE C 
C9Vt |SOD80 |BZV55-C9Vv1 ZENER BZX79-C9V1 |P D74 |SOT23 BA579C DIODE (os 
C10 [SOD80 |BZV55-C10 ZENER B2ZX79-C10 |P D75 JSOT23 BA579S DIODE C 
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S0O517 NPN TRANS C SMBT3906 PNP TRANS  |2N3906 
2SA1255 NPN TRANS T SMBT2907 PNP TRANS  |2N2907 
SO2484R NPN TRANS  |2N2484 C SMBTA92 PNP TRANS  |MPSA92 
SO930R NPN TRANS  |2N930 C SMBTAS3 PNP TRANS  IMPSA93 
BST82 FET BST72A P SMBT2907A |PNP TRANS  |2N2907A 


DS nuvuun ouununuw 


SO918R NPN TRANS  |2N918 C SMBTA56 PNP TRANS  |MPSA56 
SO2369R NPN TRANS  |2N2369 C SMBTA55 PNP TRANS  |MPSA55 
SO2221R NPN TRANS  J2N2221 C SMBTA63 PNP TRANS _ IMPSA63 
SO2222R NPN TRANS  }2N2222 C SMBTA64 PNP TRANS  |MPSA64 
SO2222AR NPN TRANS  |2N2222A C BFO31R NPN TRANS F 
S01893R NPN TRANS  |2N1893 C MMBA813S3  |PNP TRANS 

SO02221AR NPN TRANS  I2N2221A C BFQ31A NPN TRANS F 
S03904R NPN TRANS  |2N3904 C MMBA813S4  |PNP TRANS M 
S03903R NPN TRANS  |2N3903 C BFQ31RA NPN TRANS C,F 
SO5550R NPN TRANS  |2N5550 C SMBD914 DIODE 1N914 S 
SO5551R NPN TRANS  |2N5551 C BF510 FET BF410A 

SO642 NPN TRANS C BF511 FET BF410B 

2SC3295 NPN TRANS T BF512 FET BF410C 

2SC2884 NPN TRANS T BF513 FET BF4100 

BAB885 DIODE BA389 S KSY13 HALL EFFECT [KSY10 


zzoa OU OU 1 OO D D DU VU 


S02906 PNP TRANS  |2N2906 C 2SK302 MOSFET 

S02907A PNP TRANS  !2N2907A C 2SA1314 PNP TRANS 

SO2907 PNP TRANS  |2N2907 C KTY13A TEMP.SENSE |KTY10 

S02894 PNP TRANS  |2N2894 C KTY13B TEMP.SENSE IKTY10 

BFR92 NPN TRANS  |BFR90 A,C.M,P KTY13C TEMP.SENSE |KTY10 

PMBTA42 NPN TRANS  |MPSA42 P KTY13D TEMP.SENSE [KTY10 

PMBTA43 NPN TRANS  |MPSA43 P BAL99 DIODE 

PMBTA06 NPN TRANS  |MPSA06 P MMBF112 FET 

PMBTAO5 NPN TRANS  |MPSA05 P BCX17 PNP TRANS  |BC327 C,F,M,P 
BFR92A NPN TRANS  ]BFR90 A,M,P BCX18 PNP TRANS  |BC338 C,F,M,P 
PMBTA92 PNP TRANS  |MPSA92 P BSS63 PNP TRANS  |BSS68 C,F,P 
PMBTA93 PNP TRANS  |MPSA93 P BCX17R PNP TRANS  |BC327 C,F 
PMBTA55 PNP TRANS  {MPSA55 P BCX18R PNP TRANS  |BC328 C,F 
PMBTA56 PNP TRANS |IMPSA56 P BSS63R PNP TRANS  |BSS68 CF 
BFR92R NPN TRANS  |BFR90 A,C BSR15 PNP TRANS  |2N2907 C,P 
BFR92AR NPN TRANS  |BFR90 A BSR16 PNP TRANS  |2N2907A C,P 
FMMT2369A  INPN TRANS  |2N2369A F BSR18 PNP TRANS  [2N3905 P 
BCX70RK NPN TRANS  |BC547C F MMBTS102 TEMP.SENSOR M 
S02906A PNP TRANS  |2N2906A C MMBTS103 TEMP.SENSOR M 
S0679 PNP TRANS  |2N279 C MMBTS105 TEMP.SENSOR M 
S03906 PNP TRANS  |2N3906 C BSR15R PNP TRANS  |2N2907 C 
S03905 PNP TRANS  |2N3905 C BSR16R PNP TRANS  [2N2907A C 
S0O5400 PNP TRANS  |2N5400 C BSR18A PNP TRANS  |2N3906 P 
S05401 PNP TRANS  |2N5401 C 3SK126 MOSFET T 
SO692 PNP TRANS  |2N692 C 3SK127 MOSFET T 
2SC2714 NPN TRANS T 3SK146 MOSFET T 
MMBC1321Q2 |NPN TRANS M BB801 VCAP DIODE |BB301 S 
MMBC132103 INPN TRANS M 3SK140 GAAS MESFET] LS 
MMBC132104 INPN TRANS M 3SK151 MOSFET T 
MMBC132105 INPN TRANS M 3SK153 MOSFET T 
2SC2715 NPN TRANS T 3SK195 MOSFET T 
2SA1204 PNP TRANS LE 3SK160 MOSFET T 
BFQ81 NPN TRANS  |BFQ69 S 3SK199 MOSFET T 
2SC3718 NPN TRANS T BCX19 NPN TRANS  |BC337 C,F,M,P 
2SK711 JFET T BGX50A DIODE x4 S 
BFR93 NPN TRANS  |BFR91 A,C,M,P BCX20 NPN TRANS  |BC338 C,F,M,P 
BFR93A NPN TRANS  |BFR91 A,M,P BSS64 NPN TRANS  |BSS38 C,F,P 
BFR93R NPN TRANS  |BFR91 A,C BCX19R NPN TRANS  |BC337 CF 
BFR93AR NPN TRANS  |BFR91 A BCX20R NPN TRANS  |BC338 C,F 
2SA1162 NPN TRANS T BSS64R NPN TRANS  |BSS38 C,F 
2SC2982 NPN TRANS T BSR13 NPN TRANS  |2N2222 C,P 
BSS123 NPN TRANS  |BSS100 S BSR14 NPN TRANS  I2N2222A C,P 
BB804 VCAP DIODE |BB304 S BSR17 NPN TRANS  |2N3903 P 
BSS84 PNP TRANS  |BSS110 S BSR13R NPN TRANS  |2N2222 C 
BSS131 NPN TRANS  1BSS101 S BSR14R NPN TRANS  [2N2222A C 
BSS138 NPN TRANS  |BSS98 S BSR17A NPN TRANS  |2N3904 P 
BBY31 DIODE BB405B P 2SJ106 JFET T 
SMBT3904 NPN TRANS  }2N3904 S 2SC3803 NPN TRANS T 
SMBT2222 NPN TRANS  |2N2222 S BFQ67 NPN TRANS  |BFQ65 P 
SMBTA20 NPN TRANS  |MPSA20 S BFG67 NPN TRANS  |BFG65 P 
SMBTA42 NPN TRANS  |MPSA42 S 2SC2859 NPN TRANS T 
SMBTA43 NPN TRANS  |MPSA43 S 2SA1483 PNP TRANS T 
SMBTA06 NPN TRANS  [MPSA06 S BFT92 PNP TRANS  [BFQ51 P,S 
SMBTAO5 NPN TRANS  |MPSA05 S BZX84-C2V7  |ZENER BZX79-C2V7 |F 
SMBTA13 NPN TRANS  |MPSA13 S BZX84-C3VO ÎZENER BZX79-C3VO |F 
SMBTA14 NPN TRANS  |MPSA14 S BZX84-C3V3  |ZENER BZX79-C3V3 IC,F 
SMBT2222A NPN TRANS  |2N2222A S BZX84-C3V6  |ZENER 8ZX79-C3V6 IC,F 
BFQ31 NPN TRANS C,F BZX84-C3V9  IZENER BZX79-C3V9 |C,F 
BBY40 DIODE BB809 P BZX84-C4V3  |ZENER BZX79-C4V3 IC,F.M 
MMBA813S2  |PNP TRANS M 2SK209 JFET T 
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Merquag | Boîtier | Type CMS | Fonction [Type standard | Fabricant |: Marquage | Boîtier | Type CMS | Fonction [pe standard | Fabricant 


XA SOT23 RN1401 NPN TRANS T 05 SOT143 }MRF9331 NPN TRANS M 

XB SOT23 RN1402 NPN TRANS T 1A SOT23 BC846A NPN TRANS CIM,P,S 
XC SOT23 RN1403 NPN TRANS T 1A SOT23 FMMT3904 NPN TRANS F 

XD SOT23 RN1404 NPN TRANS T 1A SOT23 MMBT3904 NPN TRANS K,M 

XE SOT23 RN1405 NPN TRANS T 1A SOT23 YTS3904 NPN TRANS T 

XF SOT23 RN1406 NPN TRANS T 18 SOT23 BC846B NPN TRANS CM,P,S 
XH SOT23 RN1407 NPN TRANS T 18 SOT23 FMMT2222 NPN TRANS F 

XI SOT23 RN1408 NPN TRANS T 18 SOT23 MMBT2222 NPN TRANS K,M 

XJ SOT23 RN1409 NPN TRANS T 18 SOT23 YTS2222 NPN TRANS T 

XK SOT23 RN1410 NPN TRANS T 1C SOT23 FMMT-A20 NPN TRANS F 

XM  |SOT23 RN1411 NPN TRANS T 1C SOT23 MMBTA20 NPN TRANS K 

XN SOT89 2SD1784 NPN TRANS T 10 SOT23 MMBTA42 NPN TRANS KM 

x1 SOT23 BFT93 PNP TRANS  |BFQ23 P,S 1E SOT23 BC847A NPN TRANS CLM,P,S 
x1 SOT23 82ZX84-C27 ZENER B2ZX79-C27 !|F 1E SOT23 FMMT-A43 NPN TRANS E 

X2 SOT23 B2ZX84-C30 ZENER BZX79-C30 |F 1€ SOT23 MMBTA43 NPN TRANS K,M 

X3 SOT23 BZX84-C33 ZENER BZX79-C33 |F 1F SOT23 BC847B NPN TRANS C,I.M,P,S 
X4 SOT23 BZX84-C36 ZENER BZX79-C36 |F 1F SOT23 MMBT5550 NPN TRANS K 

X5 SOT23 BZX84-C39 ZENER BZX79-C39 |F 1G SOT23 BC847C NPN TRANS C,I,M,P,S 
X6 SOT23 BZX84-C43 ZENER BZX79-C43 |F 1G SOT23 FMMT-A06 NPN TRANS F 

X7 SOT23 BZX84-C47 ZENER B2X79-C47 |F 1G SOT23 MMBTA06 NPN TRANS K,M 

Y SOT23 2SK210 JFET T 1GT |SOT23 SOA06 NPN TRANS C 

YA SOT23 RN2401 PNP TRANS T 1H SOT23 FMMT-A05 NPN TRANS KF 

YB SOT23 RN2402 PNP TRANS T 1H SOT23 MMBTAO5 NPN TRANS M 

Yc SOT23 RN2403 PNP TRANS T 1HT  [SOT23 SOA05 NPN TRANS C 

YD SOT23 RN2404 PNP TRANS T 1J SOT23 BC848A NPN TRANS CI,M,P,S 
YE SOT23 RN2405 PNP TRANS T 1J SOT23 FMMT2369 NPN TRANS F 

YF SOT23 RN2406 PNP TRANS T 1J SOT23 MMBT2369 NPN TRANS M 

YH SOT23 RN2407 PNP TRANS T 1K SOT23 BC848B NPN TRANS CIM,P,S 
Yt SOT23 RN2408 PNP TRANS T 1K SOT23 MMBT6428 NPN TRANS KM 

YJ SOT23 RN2409 PNP TRANS T LUS SOT23 BC848C NPN TRANS CI,M,P,S 
YK SOT23 RN2410 PNP TRANS T it SOT23 MMBT6429 NPN TRANS K,M 

YM SOT23 RN2411 PNP TRANS T 1M SOT23 FMMT-A13 NPN TRANS F 

Y1 SOT23 BZX84-C11 ZENER BZX79-C11 |C,F.M,P 1M SOT23 MMBTA13 NPN TRANS K,M 

Y2 SOT23 BZX84-C12 ZENER BZX79-C12 |IC,F,M,P 1N SOT23 FMMT-A14 NPN TRANS F 

Y3 SOT23 BZX84-C13 ZENER BZX79-C13 IC,F,.M,P 1N SOT23 MMBTAT4 NPN TRANS K,M 

Ya SOT23 BZX84-C15 ZENER BZX79-C15 |C,F,M,P 1P SOT23 FMMT2222A  INPN TRANS F 

Y5 SOT23 BZX84-C16 ZENER BZX79-C16 IC,F.M,P 1P SOT23 MMBT2222A  INPN TRANS K,M 

Y6 SOT23 BZX84-C18 ZENER B2ZX79-C18 |C,F,M,P 1P SOT23 YTS2222A NPN TRANS T 

Y7 SOT23 BZX84-C20 ZENER BZX79-C20 iC,F.M,P 1Q SOT23 MMBT5088 NPN TRANS K,M 

Y8 SOT23 BZX84-C22 ZENER BZX78-C22 |C,F,M,P 1R SOT23 MMBT5089 NPN TRANS KM 

Y9 SOT23 BZX84-C24 ZENER BZX79-C24 |C,F,M,P îT SOT23 MMBT39604  INPN TRANS M 

Y10 |SOT23 BZX84-C27 ZENER BZX79-C27 |C.M/P 1U SOT23 MMBT2484 NPN TRANS K,M 

Y11  |SOT23 BZX84-C30 ZENER BZX79-C30  IC.M,P 1V SOT23 BF820 NPN TRANS P 

Y12 JSOT23 BZX84-C33 ZENER BZX79-C33 |C.M,P 1V SOT23 MMBT6427 NPN TRANS KM 

Y13  |SOT23 BZX84-C36 ZENER BZX79-C36  |C,P 1W SOT23 BF821 PNP TRANS P 

Y14 |SOT23 BZX84-C39 ZENER BZX79-C39 |C,P 1W SOT23 FMMT3903 NPN TRANS F 

Y15 |SOT23 BZX84-C43 ZENER BZX79-C43 |C,P 1X SOT23 BF822 NPN TRANS P 

Y16  |SOT23 BZX84-C47 ZENER BZX79-C47 |C,P 1Y SOT23 BF823 PNP TRANS P 

Y17 ISOT23 BZX84-C51 ZENER B2ZX79-C51 |C,P 1Y SOT23 MMBT3903 NPN TRANS KM 

Y18  |SOT23 BZX84-C56 ZENER BZX79-C56 |C,P 1Y SOT23 YTS3903 NPN TRANS T 

Y19  ISOT23 BZX84-C62 ZENER BZX79-C62 |C,P L74 SOT23 MMBT6517 NPN TRANS M 

Y20 {SOT23 BZX84-C68 ZENER BZX79-C68 |C,P 2A SOT23 FMMT3906 PNP TRANS F 

Y21 |ISOT23 BZX84-C75 ZENER B2ZX78-C75 CP 2A SOT23 MMBT3906 PNP TRANS KM 

4 SOT23 2SA1182 NPN TRANS T 2A SOT23 YTS3906 PNP TRANS T 

ZC SOT23 FMMTA4124 NPN TRANS  |2N4124 F 28 SOT23 BC8498B NPN TRANS CI,M,P,S 
ZC SOT23 MMBT4124 NPN TRANS  |2N4124 K,M 2B SOT23 FMMT2907 PNP TRANS F 

ZC SOT23 YTS4124 NPN TRANS  |2N4124 T 2B SOT23 MMBT2907 PNP TRANS M 

ZD SOT23 FMMT4125 PNP TRANS  |2N4125 F 2B SOT23 YTS2907 PNP TRANS T 

ZD SOT23 MMBT4125 PNP TRANS  I2N4125 K,M 2C SOT23 BC849C NPN TRANS CI,M,P,S 
2ZD SOT23 YTS4125 PNP TRANS  |2N4125 T 2C SOT23 FMMT-A70 PNP TRANS F 

z1 SOT23 BZX84-C4V7  IZENER B2ZX79-C4V7 IC,F,M,P 2C SOT23 MMBTA70 PNP TRANS KM 

22 SOT23 BZX84-C5V1 IZENER B2ZX79-C5V1 |C,F,M,P 20 SOT23 MMBTA92 PNP TRANS ,M 

23 SOT23 BZX84-C5V6  IZENER BZX79-C5V6 |C,F,M,P 2E SOT23 FMMT-A93 PNP TRANS F 

Z4 SOT23 BZX84-C6V2  IZENER BZX79-C6V2 ÎC,FMP  . 2E SOT23 MMBTA93 PNP TRANS K,M 

25 SOT23 BZX84-C6V8  |ZENER BZX79-C6V8 |C,F,M,P 2F SOT23 BC850B NPN TRANS CI,M,P,S 
26 SOT23 BZX84-C7V5  IZENER BZX79-C7V5 IC,F,.M,P 2F SOT23 FMMT2907A  IPNP TRANS F 

27 SOT23 BZX84-C8V2 IZENER BZX79-C8V2 |C,F,M,P 2F SOT23 MMBT2907A  |PNP TRANS K,M 

Z8 SOT23 BZX84-C9V1  IZENER BZX79-C9V1 |C,F,M,P 2F SOT23 YTS2907A PNP TRANS T 

Z9 SOT23 BZX84-C10 ZENER BZX79-C10 [|C,F.M,P 2G SOT23 BC850C NPN TRANS Ci,M,P,S 
z11 SOT23 BZX84-C2V4  IZENER BZX79-C2V4 |P 2G SOT23 FMMT-A56 PNP TRANS F 

Z12  ISOT23 BZX84-C2V7  IZENER BZX79-C2V7 |P 2G SOT23 MMBTA56 PNP TRANS K,M 

Z13 |SOT23 BZX84-C3VO  IZENER BZX79-C3VO !P 2GT |SOT23 SOA56 PNP TRANS C 

Z14 ISOT23 BZX84-C3V3  IZENER BZX79-C3V3 |P 2H SOT23 FMMT-A55 PNP TRANS FE 

Z15  [SOT23 BZX84-C3V6  IZENER BZX79-C3V6 |P 2H SOT23 MMBTA55 PNP TRANS K,M 

Z16 |SOT23 BZX84-C3V9  IZENER BZX79-C3V9 IP 2HT  |ISOT23 SOA55 PNP TRANS C 

Z17  |SOT23 BZX84-C4V3  IZENER BZX79-C4V3 |P 21 SOT23 YTS4403 PNP TRANS T 

01 SOT143 |MRF9011 NPN TRANS M 2J SOT23 MMBT3640 PNP TRANS M 

02 SOT23 BSX39 NPN TRANS M 2K SOT23 MMBT8598 PNP TRANS M 

02 SOT143 |MRF5711 NPN TRANS M 2L SOT23 MMBT5401 PNP TRANS KM 

04 SOT143 JMRF5211 PNP TRANS M 2M SOT23 FMMT5087 PNP TRANS F 
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Appendix D 
Index 2 


Type CMS ]Maruage| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant Type CMS [Marquage| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant 
J 


2SA1162 S SOT23 NPN TRANS T 2SC3515 SOT89 NPN TRANS T 
2SA1163 C SOT23 NPN TRANS T 2SC3547A Hi SOT23 NPN TRANS T 
2SA1182 Z SOT23 NPN TRANS T 2SC3547B HM  ISOT23 NPN TRANS T 
2SA1200 A SOT89 PNP TRANS T 2SC3606 MH  ISOT23 NPN TRANS TE: 
2SA1201 C SOT89 PNP TRANS T 2SC3607 MH  |SOT89 NPN TRANS T 
2SA1202 E SOT89 PNP TRANS T 2SC3609 MH ISOTI43 INPN TRANS T 
2SA1203 H SOT89 PNP TRANS T 2SC3718 RA SOT23 NPN TRANS T 
2SA1204 R SOT89 PNP TRANS T 2SC3745 MI SOT143 |NPN TRANS T 
2SA1213 N SOT89 PNP TRANS T 2SC3803 V SOT89 NPN TRANS T 
2SA1245 MD |SOT23 PNP TRANS T 2SC3828 HK SOT143 |NPN TRANS T 
2SA1255 O SOT23 NPN TRANS T 2SC3862 HL SOT23 NPN TRANS T 
2SA1298 Û SOT23 NPN TRANS T 2SC4214 HN SOT143 |NPN TRANS T 
2SA1312 AB SOT23 NPN TRANS T 2SC4255 HC SOT23 NPN TRANS T 
2SA1313 AC SOT23 NPN TRANS T 2SC4315 MK |SOT143 INPN TRANS T 
2SA1314 T SOT89 PNP TRANS T 2SC4317 MN |SOT23 NPN TRANS T 
2SA1362 AE SOT23 NPN TRANS T 2SC4318 MN  |SOT89 NPN TRANS T 
2SA1384 0 SOT89 PNP TRANS IT 2SC4320 MN  ISOT143 |NPN TRANS T 
2SA1483 W SOT89 PNP TRANS T 2SC4322 MO  |SOT23 NPN TRANS T 
2SC2532 AN SOT23 NPN TRANS T: 2SC4324 MO  ISOT143 INPN TRANS T 
2SC2712 L SOT23 NPN TRANS T 2SD1784 XN SOT89 NPN TRANS T 
2SC2713 D SOT23 NPN TRANS T 2SJ106 V SOT23 JFET T 
2SC2714 Q SOT23 NPN TRANS T 2SK208 J SOT23 JFET T 
2SC2715 R SOT23 NPN TRANS T 2SK209 X SOT23 JFET T 
2SC2859 W SOT23 NPN TRANS T 2SK210 Y: SOT23 JFET T 
2SC2873 M SOT89 NPN TRANS T 2SK211 K SOT23 JFET T 
2SC2880 B SOT89 NPN TRANS T 2SK302 T SOT23 MOSFET T 
2SC2881 [n) SOT89 NPN TRANS T 2SK368 KA SOT23 JFET T 
2SC2882 F SOT89 NPN TRANS T 2SK625 KC SOT23 JFET T 
2SC2883 G SOT89 NPN TRANS T 2SK711 RB SOT23 JFET LE 
2SC2884 P SOT89 NPN TRANS T 3SK126 UC SOT143 |MOSFET T 
2SC2982 S SOT89 NPN TRANS T 3SK127- UD SOT143 ]MOSFET T 
2SC3011 MA  ISOT23 NPN TRANS T 3SK140 UG SOT143 |GAAS MESFET, T 
2503098 MB [SOT23 NPN TRANS T 3SK146 UE SOT143 JMOSFET T 
2503099 MC ISOT23 NPN TRANS T 3SK151 UH SOT143 [MOSFET T 
2SC3120 HB SOT23 NPN TRANS T 3SK153 UI SOT143 MOSFET T 
2SC3121 HC SOT23 NPN TRANS T 3SK160 UL SOT143 ]MOSFET T 
2SC3122 HD SOT23 NPN TRANS T 3SK195 UJ SOT143 |MOSFET T 
2SC3123 HE SOT23 NPN TRANS T 3SK199 UM Ï|SOT143 ]MOSFET T 
2SC3124 HF SOT23 NPN TRANS T BA579A D73 |SOT23 DIODE C 
2SC3125 HH SOT23 NPN TRANS T BA579C D74 ISOT23 DIODE C 
2SC3138 N SOT23 NPN TRANS T BA579S D75  |SOT23 DIODE C 
2SC3265 E SOT23 NPN TRANS T BA885 PA SOT23 DIODE BA389 S 
2SC3268 ME SOT89 NPN TRANS TT BAL74 JC SOT23 DIODE 1N4148 c,S 
2SC3295 P SOT23 NPN TRANS T BAL99 E2 SOT23 DIODE F 
2SC3324 CB SOT23 NPN TRANS T BAL99 JF SOT23 DIODE 1N4148 CS 
2SC3325 CE SOT23 NPN TRANS T BAL99 TF SOT23 DIODE M 
2SC3326 CC SOT23 NPN TRANS T BAR14-1 L7 SOT23 DIODE x2 S 
2SC3426 CG SOT23 NPN TRANS T BAR15-1 L8 SOT23 DIODE x2 S 
2SC3429 ME SOT23 NPN TRANS T BAR16-1 L9 SOT23 DIODE x2 S 
2SC3437 CH SOT23 NPN TRANS T BAR18 D76  |SOT23 DIODE C 
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Type CMS [Maruagel Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant - Type CMS [Marquage] Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant 


BAR42 D94 |SOT23 DIiODE C BC818-16 NPN TRANS 
BAR43 D95  |SOT23 DIODE C BC818-25 NPN TRANS 
BAR43A DB1 |SOT23 DIODE C BC818-40 NPN TRANS 
BAR43C DB2 |SOT23 DIODE C BC818-40 NPN TRANS 
BAR43S DAS  ISOT23 DIODE C BC846A NPN TRANS 
BAR53 D62  |SOT23 DIODE C BC846B NPN TRANS 
BAR74 JB SOT23 DIODE 1N4148 CS BC847A NPN TRANS 
BAR99 E3 SOT23 DIODE F BC847B NPN TRANS 
BAR99 JG SOT23 DIODE 1N4148 C,S BC847C NPN TRANS 
BAS16 A3 SOT23 DIODE F BC848A NPN TRANS 
BAS16 A6 SOT23 DIODE BAW62 C,M,P,S BC848B NPN TRANS 
BAS17 A91  [SOT23 DIODE BA314 P BC848C NPN TRANS 
BAS19 A8 SOT23 DIODE BAV19 CP BC849B NPN TRANS 
BAS19 JP SOT23 DIODE BAV19 S BC849C NPN TRANS 
BAS20 A81  |SOT23 DIODE BAV20 C,P BC850B NPN TRANS 
BAS20 JR SOT23 DIODE BAV20 S BC850C NPN TRANS 
BAS21 A82  |SOT23 DIODE BAV21 C,P BC856A PNP TRANS 
BAS21 JS SOT23 DIODE BAV21 S BC8568 PNP TRANS 
BAS28 A61 |SOT143 |DIODE x2 1N4148x2  |P BC856RA PNP TRANS 
BAS28 JT SOT143 {|DIODE x2 1IN4148x2 !S BC856RB PNP TRANS 
‘BAS29 L20 |SOT23 DIODE BAX12 P BC857A PNP TRANS 
BAS31 L21 SOT23 DIODE x2 BAX12 x2 P BC857B PNP TRANS 
BAS35 L22 SOT23 DIODE x2 BAX12 x2 P BC857C PNP TRANS 
BAS40 43 SOT23 DIiODE S BC857RA PNP TRANS 
BAS40-04 44 SOT23 DIODE x2 S BC857RB PNP TRANS 
BAS40-05 45 SOT23 DIODE x2 S BC858A PNP TRANS 
BAS40-06 46 SOT23 DIODE x2 S BC858B PNP TRANS 
BAS56 L51 SOT143 |DIODE x2 BAV10 x2 P BC858C PNP TRANS 
BAS70 73 SOT23 DIODE S BC858RA PNP TRANS 
BAS70-04 D96  ISOT23 DIODE C BC858RB PNP TRANS 
BAS70-04 74 SOT23 DIODE x2 S BC858RC PNP TRANS 
BAS70-05 D97  [SOT23 DIODE C BC859A PNP TRANS 
BAS70-05 75 SOT23 DIODE x2 S BC859B PNP TRANS 
BAS70-06 D98  |SOT23 DIODE C BC859C PNP TRANS 
BAS70-06 76 SOT23 DIODE x2 S BC859RA PNP TRANS 
BAT17 A3 SOT23 DIODE BA480 CP BC859RB PNP TRANS 
BAT17 53 SOT23 DIODE BA480 S BC859RC PNP TRANS 
BAT17-04 54 SOT23 DIODE x2 BA480 x2 S BC860A PNP TRANS 
BAT17-05 55 SOT23 DIODE x2 BA480 x2 S BC860B PNP TRANS 
BAT17-06 56 SOT23 DIODE x2 BA480 x2 S BC860C PNP TRANS 
BAT17DS D85  |SOT23 DIODE C BC860RA PNP TRANS 
BAT18 A2 SOT23 DIODE BA482 C,P BC860RB PNP TRANS 
BAT18DK D84 |SOT23 DIODE C BC868 NPN TRANS 
BAT54 La SOT23 DIODE BAT85 P BC869 PNP TRANS 
BAT74 L41 SOT143  |DIODE x2 BAT85 x2 P BCF29 PNP TRANS 
BAV23 L30 ISOTI43 |DIODE x2 BAV21 x2 P BCF29R PNP TRANS 
BAV70 A4 SOT23 DIODE x2 BAW62 x2 |C.M,P BCF30 PNP TRANS 
BAV70 A4 SOT23 DIODE x2 F BCF30R PNP TRANS 
BAV70 JJ SOT23 DIODE x2 1iN4148 x2  |S BCF32 NPN TRANS 
BAV74 JA SOT23 DIODEx2 1N4148 x2  IC,M,F,S BCF32R NPN TRANS 
BAV99 A7 SOT23 DIODE x2 BAW62 x2  IC,M,F,P BCF33 NPN TRANS 
BAV99 JE SOT23 DIODE x2 1N4148x2 !S BCF33R NPN TRANS 
BAW56 A1 SOT23 DIODE x2 BAW62 x2 IC,M,F,P BCF70 PNP TRANS 
BAW56 JD SOT23 DIODE x2 1N4148x2 |S BCF70R PNP TRANS 
BAW78A GA SOT83 DIODE S BCF81 NPN TRANS 
BAW78B GB SOT89 DIODE S BCF81R NPN TRANS 
BAW78C GC SOT89 DIODE S BCV26 PNP TRANS 
BAW78D GD SOT89 DIODE S BCV27 NPN TRANS 
BAW79A GE SOT89 DIODE x2 S BCV28 PNP TRANS 
BAW79B GF SOT89 DIODE x2 S BCV29 NPN TRANS 
BAW79C GG SOT89 DIODE x2 S BCV46 PNP TRANS 
BAW79D GH SOT89 DIODE x2 S BCV47 NPN TRANS 
BAW101 JP SOT143 |DIODE S BCV48 PNP TRANS 
BAY84 D49 [SOT23 DIODE C BCV49 NPN TRANS 
BAY85 D53  ISOT23 DIODE C BCV62 PNP TRANS 
BAY85S DB6  ISOT23 DIODE C BCV71 NPN TRANS 
BB801 UF SOT23 VCAP DIODE  |BB301 S BCV71R NPN TRANS 
BB804 SF SOT23 VCAP DIODE  |BB304 S BCV71R NPN TRANS 
BBY31 S1 SOT23 DIODE BB405B P BCV72 NPN TRANS 
BBY490 S2 SOT23 DIODE BB809 P BCV72R NPN TRANS 
BC807-16 5A SOT23 PNP TRANS  ]BC327-16 Ci,M,P,S BCV72R NPN TRANS 
BC807-25 5B SOT23 PNP TRANS  {BC327-25 Ci,M.P,S BCW29 PNP TRANS 
BC807-40 5C SOT23 PNP TRANS  |BC327-40 C.I,M.P,S BCW29R PNP TRANS 
BC808-16 5E SOT23 PNP TRANS  |BC328-16 C.I,M,P,S BCW30 PNP TRANS 
BC808-25 5F SOT23 PNP TRANS  |BC328-25 C.I.M,P,S BCW30R PNP TRANS 
BC808-40 5G SOT23 PNP TRANS  |BC328-40 . |Ci,M,P,S BcW31 NPN TRANS 
BC808-40 5H SOT23 PNP TRANS  |BC328-40 MS BCW31R NPN TRANS 
BC817-16 6A SOT23 NPN TRANS  !BC337-16 C.I,M,P,S BCW32 NPN TRANS 
BC817-25 6B SOT23 NPN TRANS  |BC337-25 C.I,M,P,S BCW32R NPN TRANS 
BC817-40 6c SOT23 NPN TRANS  IBC337-40 C.LM.P,S BCW33 NPN TRANS 
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Type CMS [Mauage| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant Type CMS [Marquage| Boîtier | Fonction [pe standard | Fabricant 


BCW33R D6 SOT23 NPN TRANS  |BC548C C,F BCX51-16 AD SOT89 PNP TRANS  |BC636-16 P,S 
BCW54-16 BD SOT89 NPN TRANS  |BC635-16 P,S BCX52 AE SOT89 PNP TRANS  |BC638 P 
BCW60A AA SOT23 NPN TRANS  |BC548A C.F,i,K,P,S BCX52-6 AF SOT89 PNP TRANS  |BC638-6 P,S 
BCW60B AB SOT23 NPN TRANS  |BC548B C,F.,IK,M,P,S BCX52-10 AG SOT89 PNP TRANS  |BC638-10 P,S 
BCW60C AC SOT23 NPN TRANS  |BC548B C,F,LK,M,P,S BCX52-16 AL SOT89 PNP TRANS  |BC638-16 S 
BCW60D AD SOT23 NPN TRANS  {[BC548C C,F,I,K,P,S BCX53 AH SOT89 PNP TRANS  |BC640 P 
BCW60FF AF SOT23 NPN TRANS S BCX53-6 AJ SOT89 PNP TRANS  {BC640-6 P,S 
BCW6OFN AN SOT23 NPN TRANS S BCX53-10 AK SOT89 PNP TRANS  |BC640-10 P,S 
BCW60RA AO SOT23 NPN TRANS  |BC548A Cl BCX53-16 AM  |SOT89 PNP TRANS  |BC640-16 S 
BCW60RB AP SOT23 NPN TRANS  |BC548B C.l BCX54 BA SOT89 NPN TRANS  |BC635 P 
BCW60RC AR SOT23 NPN TRANS  |BC548B CF, BCX54-6 BB SOT893 NPN TRANS  |BC635-6 P,S 
BCW60RD AS SOT23 NPN.TRANS  |BC548C C,I BCX54-10 BC SOT89 NPN TRANS  1BC635-10 P,S 
BCW61A BA SOT23 PNP TRANS  |BC558A C,F.,L,K,P,S BCX55 BE SOT89 NPN TRANS ,C637 P 
BCW618 BB SOT23 PNP TRANS  |BC558B C,F,I,K,M,P,S BCX55-6 BF SOT89 NPN TRANS  |3C637-6 P,S 
BCW61C BC SOT23 PNP TRANS  |BC558B C,F,I,K,M,P,S BCX55-10 BG SOT89 NPN TRANS  |BC637-10 P$ 
BCW61D BD SOT23 PNP TRANS  |BC558B C.F,I,K,P,S BCX55-16 BM SOT89 NPN TRANS  |BC637-16 P,S 
BCW61FF BF SOT23 PNP TRANS S BCX56 BH SOT89 NPN TRANS  IBC639 P 
BCW61FN BN SOT23 PNP TRANS S BCX56-6 BJ SOT89 NPN TRANS  IBC639.6 P,S 
BCW61RA BO SOT23 PNP TRANS  |BC558A C,I BCX56-10 BK SOT89 NPN TRANS  {BC639-10 P,S 
BCW61RA CA SOT23 PNP TRANS  |BC558A F BCX56-16 BL SOT89 NPN TRANS  IBC639-16 P,S 
BCW61RB BP SOT23 PNP TRANS  |BC558B Cl BCX68 CA SOT89 NPN TRANS  |BC368 P 
BCW61RB CB SOT23 PNP TRANS  |BC558B F BCX68-10 CB SOT89 NPN TRANS  |BC368 S 
BCW61RC BR SOT23 PNP TRANS  |BC558B Ci BCX68-16 cc SOT89 NPN TRANS  |BC368 S 
BCW61RC cc SOT23 PNP TRANS  |BC558B F BCX68-25 CD SOT89 NPN TRANS  |BC368 S 
BCW61RD Bs SOT23 PNP TRANS  |BC558C Ci BCX69 CE SOT89 PNP TRANS  |[BC369 P 
BCW61RD CD SOT23 PNP TRANS  |BC558C F BCX69-10 CF SOT89 PNP TRANS  |BC369 S 
BCW65A EA SOT23 NPN TRANS C,F,S BCX69-16 CG SOT89 PNP TRANS  |BC369 S 
BCW65B EB SOT23 NPN TRANS C,F,M,S BCX69-25 CH SOT89 PNP TRANS  |BC369 S 
BCW65C EC SOT23 NPN TRANS C,F,M,S BCX70G AG SOT23 NPN TRANS  |BC547A C,F,I,K,M,P,S 
BCW66F EF SOT23 NPN TRANS C,F,S BCX70H AH SOT23 NPN TRANS  |BC547B C,F,I,K,M,P,S 
BCW66G EG SOT23 NPN TRANS C,F,S BCX70J AJ SOT23 NPN TRANS  |BC547B C,F,LK,M,P,S 
BCW66H EH SOT23 NPN TRANS C,F,S BCX70K AK SOT23 NPN TRANS  |BC547C C,F,LK,P,S 
BCW66RA ET SOT23 NPN TRANS C BCX70RG AU SOT23 NPN TRANS  |BC547A C.I 
BCW66RB EU SOT23 NPN TRANS C BCX70RH AW |SOT23 NPN TRANS  |BC547B Cl 
BCW66RC EW  ISOT23 NPN TRANS C BCX70RJ AX SOT23 NPN TRANS  |BC547B C,F,l 
BCW66RF EX SOT23 NPN TRANS C BCX70RK AY SOT23 NPN TRANS  IBC547C Cl 
BCW66RF 7P SOT23 NPN TRANS F BCX70RK P9 SOT23 NPN TRANS  {BC547C F 
BCW66RG EY SOT23 NPN TRANS C BCX71G BG SOT23 PNP TRANS  IBC557A CFAK,P,S 
BCW66RG ST SOT23 NPN TRANS F BCX71H BH SOT23 PNP TRANS  |BC557B C,Fi,K,M,P,S 
BCW66RH EZ SOT23 NPN TRANS C BCX71J BJ SOT23 PNP TRANS  |BC557B C,F,I,K,M,P,S 
BCW67A DA SOT23 PNP TRANS C,F,S BCX71K BK SOT23 PNP TRANS  |BC557C C,F,I,K,P,S 
BCW67B DB SOT23 PNP TRANS C,F.M,S BCX71RG BU SOT23 PNP TRANS  |BC557A CA 
BCW67C DC SOT23 PNP TRANS C,F,S BCX71RG CG SOT23 PNP TRANS  |BC557A F 
BCW67C EC SOT23 PNP TRANS M BCX71RH BW  |SOT23 PNP TRANS  |BC557B Cl 
BCW67RA DT SOT23 PNP TRANS C BCX71RH 6P SOT23 PNP TRANS  |BC557B F 
BCW67RB DU SOT23 PNP TRANS C BCX71RJ BX SOT23 PNP TRANS  |BC557B CI 
BCW67RC DW  ISOT23 PNP TRANS C BCX71RJ J8 SOT23 PNP TRANS  |BC557B F 
BCW68F DF SOT23 PNP TRANS C,F,S BCX71RK BY SOT23 PNP TRANS  |BC557C CI 
BCW68G DG SOT23 PNP TRANS CF, BCX71RK CK SOT23 PNP TRANS  |BC557C F 
BCW68H DH SOT23 PNP TRANS C,F,S BF510 S6 SOT23 FET BF410A P 
BCW68RF DX SOT23 PNP TRANS C BF511 S7 SOT23 FET BF410B P 
BCW68RG DY SOT23 PNP TRANS C BF512 S8 SOT23 FET BF410C P 
BCW68RG 6T SOT23 PNP TRANS F BF513 Sg SOT23 FET BF410D P 
BCW68RH DZ SOT23 PNP TRANS C BF517 LR SOT23 NPN TRANS  |BF763 S 

BCW69 H1 SOT23 PNP TRANS  |BC557A C.F,K,P BF536 G3 SOT23 PNP TRANS  |BF936 P 
BCW69R H4 SOT23 PNP TRANS  |BC557A C,F BF550 G2 SOT23 PNP TRANS  |BF450 A,P 
BCW70 H2 SOT23 PNP TRANS  |BC557B C,F,K,M,P BF550 LA  |SOT23 PNP TRANS  |BF450 S 
BCW70R H5 SOT23 PNP TRANS  |BC557B C,F,P BF550R G5 SOT23 PNP TRANS  |BF450 A 

BCW71 K1 SOT23 NPN TRANS  |BC547A C.F,K,P BF554 CC SOT23 NPN TRANS  |BF254 C,S 
BCW71R Ka SOT23 NPN TRANS  |BC547A C,F BF569 G6 SOT23 PNP TRANS  !BF970 P 

BCW72 K2 SOT23 NPN TRANS  |BC547B C,F,K,M,P BF569 LH SOT23 PNP TRANS  [BF970 A,S 
BCW72R K5 SOT23 NPN TRANS  |BC547B C,F BF569R M SOT23 PNP TRANS  |BF970 A 

BCW81 K3 SOT23 NPN TRANS  |BC547C C,P BF579 G7 SOT23 PNP TRANS  |BF979 A,P 
BCWB81R K31 SOT23 NPN TRANS  |BC547C C BF579 LJ SOT23 PNP TRANS  |BF979 S 

BCW89 H3 SOT23 PNP TRANS  IBC556A C,F,P BF579R GG SOT23 PNP TRANS  |BF979 A 
BCW89R H6 SOT23 PNP TRANS  |BC556A F BF599 NB SOT23 NPN TRANS  |BF199 C,S 
BCW89R H31  |SOT23 PNP TRANS  |BC556A C BF620 DC SOT89 NPN TRANS  |BF420 P 

BCX17 T1 SOT23 PNP TRANS  |BC327 C,F,M,P BF621 DF SOT89 PNP TRANS  |BF421 P 

BCX17R T4 SOT23 PNP TRANS  |8C327 C,F BF622 DA SOT89 NPN TRANS  |BF422 P,S 
BCX18 T2 SOT23 PNP TRANS  {BC338 C,F,M,P BF623 DB SOT89 PNP TRANS  |BF423 P,S 
BCX18R T5 SOT23 PNP TRANS  |BC328 C,F BF660 G8 SOT23 PNP TRANS  |BF606A P 

BCX19 U1 SOT23 NPN TRANS  |BC337 C,F,M,P BF660 LE SOT23 PNP TRANS  |BF606A S 

BCX19R U4 SOT23 NPN TRANS  |BC337 C,F BF767 G9 SOT23 PNP TRANS  |BF967 P 

BCX20 U2 SOT23 NPN TRANS  |BC338 C.F.M,P BF770A LS SOT23 NPN TRANS S 
BCX20R U5 SOT23 NPN TRANS  |]BC338 C,F BF775 LO SOT23 NPN TRANS S 

BCX41 EK SOT23 NPN TRANS  |BCX22 S BF799 LK SOT23 NPN TRANS  {BF959 S 

BCX42 DK SOT23 PNP TRANS  |BCX23 S BF820 1V SOT23 NPN TRANS  |BF420 P 

BCX51 AA SOT89 PNP TRANS  |BC636 P BF821 1W SOT23 PNP TRANS  |BF421 P 
BCX51-6 AB SOT89 PNP TRANS  |BC636-6 P,S BF822 1X SOT23 NPN TRANS  [BF422 P 
BCX51-10 AC SOT89 PNP TRANS  |BC636-10 P,S BF823 1Y SOT23 PNP TRANS  |BF423 P 
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BF824 F8 SOT23 PNP TRANS  |BF324 P BRY55-60R D67  |SOT23 SCR C 
BF840 F3 SOT23 NPN TRANS  |BF240 P BRY55-100 D78 |SOT23 SCR C 
BF841 F31 SOT23 NPN TRANS  |BF241 P BRY55-100R D79 ISOT23 SCR C 
BF989 MA  ISOT143 |FET BF960 S BRY55-200 D87  ISOT23 SCR C 
BF989 M89 ISOTI143 |FET BF960 A,P BRY55-200R D82 ISOT23 SCR C 
BF990 M90 JSOT143 |FET BF980 P BRY61 A5 SOT23 SCR BRY39 P 
BF991 M91 ISOT143 |FET BF981 P BRY62 A51  ISOT23 SCR BRY39 P 
BF992 M92 ISOT143 |FET BF982 P BSD20 M31 |SOT89 FET P 
BF993 ME SOT143 |FET BF963 A,S BSD22 M32 ISOT89 FET P 
BF994 MS94 ISOT143 |FET BF964 A,P BSR13 U7 SOT23 NPN TRANS  |2N2222 CP 
BF994S MG  ISOT143 JFET BF964S S BSR13R U71 |SOT23 NPN TRANS  |2N2222 C 
BF995 MB SOT143 |FET BF961 A,S BSR14 U8 SOT23 NPN TRANS  |2N2222A C,P 
BF996 MD  ESOT 43 |FET BF966 S BSR14R U81  |SOT23 NPN TRANS  {2N2222A C 
BF996 M96 ISOT:43 ÎFET BF966 A,P BSR15 T7 SOT23 PNP TRANS  |2N2907 C,P 
BF996S MH  |SOTI43 |FET BF966S S BSR15R T7i SOT23 PNP TRANS  |2N2907 C 
BF997 MK SOT143 |FET BF965 S BSR16 T8 SOT23 PNP TRANS  [2N2907A C,P 
BFG67 V3 SOT143 INPN TRANS  !BFG65 P BSR16R T81 SOT23 PNP TRANS  |2N2907A C 
BFN16 DD SOT89 NPN TRANS  [BF422A S BSR17 U9 SOT23 NPN TRANS  |2N3903 P 
BFN17 DG SOT89 PNP TRANS  |BF423A S BSR17A U92 |SOT23 NPN TRANS  |2N3904 P 
BFN18 DE SOT89 NPN TRANS  {BF420A S BSR18 T9 SOT23 PNP TRANS  |2N3905 P 
BFN19 DH SOT89 PNP TRANS  |IBF421A S BSR18A T92 |SOT23 PNP TRANS  |2N3906 P 
BFN20 DC SOT89 NPN TRANS  |BF420 S BSR30 BR1  |SOT89 PNP TRANS  |2N4030 P 
BFN21 DF SOT89 PNP TRANS  !BF421 S BSR31 BR2 |SOT89 PNP TRANS  |2N4031 Lis 
BFN22 HB SOT23 NPN TRANS C,S BSR32 BR3  |SOT89 PNP TRANS  !2N4032 P 
BFN23 HC SOT23 PNP TRANS C,S BSR33 BR4  |SOT89 PNP TRANS  I2N4033 P 
BFN24 FH SOT23 NPN TRANS  |BFP22 S BSR40 AR1  |SOT89 NPN TRANS  |BSX46-6 P 
BFN25 FK SOT23 PNP TRANS  |BFP23 S BSR41 AR2  |SOT89 NPN TRANS  IBSX46-16 P 
BFN26 FJ SOT23 NPN TRANS  |BFP25 S BSR42 AR3  |SOT89 NPN TRANS  }I2N3020 P 
BFN27 FL SOT23 PNP TRANS  |BFP26 S BSR43 AR4  |SOT89 NPN TRANS  |2N3019 P 
BFO17 FA SOT89 NPN TRANS  IBFW16A P BSR56 M4 SOT23 FET 2N4856 C,P 
BFQ17P FD SOT83 NPN TRANS  |BFW16A S BSR57 M5 SOT23 FET 2N4857 C,P 
BFQ18A FF SOT89 NPN TRANS  |BFQ34 P BSR58 M6 SOT23 FET 2N4858 C,P 
BFQ19 FB SOT89 NPN TRANS  |BFR96 P BSS63 BM SOT23 PNP TRANS  |BSS68 MS 
BFQ19P FE SOT89 NPN TRANS  |BFR96 S BSS63 T3 SOT23 PNP TRANS  |BSS68 C.F,P 
BFQ19S F6 SOT89 NPN TRANS  |BFR96S S BSS63R T6 SOT23 PNP TRANS  |BSS68 C,F 
BFQ29P KC SOT23 NPN TRANS  IBFT66 S BSS64 AM SOT23 NPN TRANS  |BSS38 MS 
8FQ31 S2 SOT23 NPN TRANS C,F BSS64 U3 SOT23 NPN TRANS  |BSS38 C,F,P 
BFQ31A Sa SOT23 NPN TRANS C,F BSS64R U6 SOT23 NPN TRANS  |BSS38 CF 
BFQ31R S3 SOT23 NPN TRANS C,F BSS65 L1 SOT23 PNP TRANS F 
BFQ31RA S5 SOT23 NPN TRANS C,F BSS65R L5 SOT23 PNP TRANS F 
BFQ64 FC SOT89 NPN TRANS  IBFT98T S BSS66 M6 SOT23 NPN TRANS F 
BFQ67 v2 SOT23 NPN TRANS  |BFQ65 P BSS66R M8 SOT23 NPN TRANS F 
BFQ81 RA SOT23 NPN TRANS  |BFQ69 S BSS67 M7 SOT23 NPN TRANS F 
BFR30 Mi SOT23 FET BFW11 M,C,P BSS67R M9 SOT23 NPN TRANS F 
BFR30R F13  |SOT23 FET BFW11 C BSS69 L2 SOT23 PNP TRANS F 
BFR31 M2 SOT23 FET BFW12 M.C,P BSS69R L6 SOT23 PNP TRANS F 
BFR31R F14  |SOT23 FET BFW12 C BSS70 L3 SOT23 PNP TRANS F 
BFR35AP GE SOT23 NPN TRANS  ]BFR34A S BSS70R L7 SOT23 PNP TRANS F 
BFR53 N1 SOT23 NPN TRANS  |BFW30 P BSS79B CE SOT23 NPN TRANS  |2N2222 FS 
BFR92 P1 SOT23 NPN TRANS  |BFRSO A,C,M,P BSS79C CF SOT23 NPN TRANS  |2N2222A F,S 
BFR92A P2 SOT23 NPN TRANS  |BFR90 A,M,P BSS80B CH SOT23 PNP TRANS  |2N2907 S 
BFR92AR PS SOT23 NPN TRANS  |BFR90 A BSS80C CJ SOT23 PNP TRANS  |2N2907 S 
BFR92P GF SOT23 NPN TRANS  IBFR90 S BSS81B CD SOT23 NPN TRANS  |2N2222 S 
BFR92R P4 SOT23 NPN TRANS  IBFR90 A,C BSS81C CG SOT23 NPN TRANS  |2N2222 S 
BFR93 R1 SOT23 NPN TRANS  |BFR91 A,C,M,P BSS828 CL SOT23 PNP TRANS  |2N2907A F,S 
BFR93A R2 SOT23 NPN TRANS  |BFR91 A,M,P BSS82C CM SOT23 PNP TRANS  I2N2907A F,S 
BFR93AR R5 SOT23 NPN TRANS  |BFR91 A BSS83 M74 ISOT143 }FET P 
BFR93P GG SOT23 NPN TRANS  |BFR91 S BSS84 SP SOT23 PNP TRANS  [BSS110 S 
BFR93R R4 SOT23 NPN TRANS  |BFR91 A,C BSS87 KA SOT87 NPN TRANS  |BSS89 S 
BFR101A M97 ISOT143 |FET P BSS123 SA SOT23 NPN TRANS  |]BSS100 S 
BFR101B M98 |ISOT143 IFET P BSS131 SR SOT23 NPN TRANS  IBSS101 S 
BFS17 E1 SOT23  INPN TRANS  |BFY90 A,C.M,P BSS138 ss SOT23 NPN TRANS  |BSS98 S 
BFS17AR E5 SOT23 NPN TRANS  |BFR90 A BST15 BT1 |SOT89 PNP TRANS  I2N5414 P 
BFS17P MC SOT23 NPN TRANS  |BFY90 S BST16 BT2 |SOT89 PNP TRANS  |2N5416 P 
BFS17R E4 SOT23 NPN TRANS  |BFR90 A,C BST39 AT1  |SOT89 NPN TRANS P 
BFS17S E5 SOT23 NPN TRANS M BST40 AT2 |SOT89 NPN TRANS P 
BFS18 F1 SOT23 NPN TRANS  |BF495 C,P BST50 AS1 |SOT89 NPN TRANS  |BSR50 P 
BFS18R F4 SOT23 NPN TRANS C BST51 AS2 |SOT89 NPN TRANS  |BSR51 P 
BFS19 F2 SOT23 NPN TRANS  |BF494 A,C,P BST52 AS3  |SOT89 NPN TRANS  IBSR52 P 
BFS19R F5 SOT23 NPN TRANS  !BF494 A,C , |BST60 BS1 |SOT89 PNP TRANS  IBSR60 P 
BFS20 G1 SOT23 NPN TRANS  |BF199 C,F,P BST61 BS2 |SOT89 PNP TRANS  IBSR61 P: 
BFS20 NA SOT23 NPN TRANS  |BF199 A BST62 8BS3 |SOT89 PNP TRANS  |BSR62 P 
BFS20R G4 SOT23 NPN TRANS  |BF199 A,C,F BST80 KM SOT89 FET BST70A P 
BFT46 M3 SOT23 FET BFW13 P BST82 O2 SOT23 FET BST72A P 
BFT92 wi SOT23 PNP TRANS  |8FQ51 P,S BST84 KN SOT89 FET BST74A P 
BFT93 X1 SOT23 PNP TRANS  |BFQ23 P,S BST86 KO SOT89 FET BST76A P 
BGX50A U1 SOT143  ]|DIODE x4 S BST120 LM SOT89 FET P 
BRY55-30 D52 |SOT23 SCR C BST122 EN SOT89 FET P 
BRY55-30R D65 |SOT23 SCR C BSV52 82 SOT23 NPN TRANS  |BSX20 C,F,M 
BRY55-60 D66 |SOT23 SCR C BSV52R B4 SOT23 NPN TRANS  |BSX20 C,F 
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BSX39 02 SOT23 NPN TRANS M BZX84-C2V7 SOT23 ZENER BZX79-C2V7 |F 
BZV49-C2V4 |2Y4  [SOT89 ZENER B2ZV85-C2V4 |P BZX84-C2V7 SOT23 ZENER BZX79-C2V7 |P 
BZV49-C2V7 2Y7 ISOT89 .|ZENER BZV85-C2V7 |P BZX84-C3VO SOT23 ZENER BZX79-C3V0 |F 
B2ZV49-C3VO 13YO |SOT89 ZENER BZV85-C3VO [IP BZX84-C3VO SOT23 ZENER BZX79-C3VO |P 
B2V49-C3V3  13Y3  |SOT89 ZENER BZV85-C3V3 |P BZX84-C3V3 SOT23 ZENER BZX79-C3V3 IC,F 
BZV49-C3V6  |3Y6 |SOT89 ZENER BZV85-C3V6 |P B2ZX84-C3V3 SOT23 ZENER 8ZX79-C3V3 |P 
BZV49-C3V9  13Y9 ISOT89 ZENER BZV85-C3V9 |P BZX84-C3V6 SOT23 ZENER 82ZX79-C3V6 IC,F 
BZV49-C4V3  14Y3 ISOT89 ZENER BZV85-C4V3 |P BZX84-C3V6 SOT23 ZENER BZX79-C3V6 |P 
B2ZV49-C4V7  |4Y7  |ISOT89 ZENER BZV85-C4V7 |P BZX84-C3V9 SOT23 ZENER BZX79-C3V9 IC,F 
BZV49-C5V1 5Y1  |SOT89 ZENER BZV85-C5V1 |P BZX84-C3V9 SOT23 ZENER BZX79-C3V9 |P 
B2ZV49-C5V6  15Y6  |SOT89 ZENER BZV85-C5V6 |P BZX84-C4V3 SOT23 ZENER BZX79-C4V3 IC,F.M 
BZV49-C6V2  |6Y2 |SOT89 ZENER BZV85-C6V2 |P BZX84-C4V3 SOT23 ZENER BZX79-C4V3 IP 
B2ZV49-C6V8  16Y8  |SOT89 ZENER BZV85-C6V8 |P BZX84-C4V7 SOT23 ZENER BZX79-C4V7 IC,F,.M,P 
B2ZV49-C7V5  17Y5  |SOT89 ZENER 82ZV85-C7V5 [P BZX84-C5V1 SOT23 ZENER BZX79-C5V1 IC,F,.M,P 
BZV49-C8V2 |8Y2 ISOT89 ZENER B2ZV85-C8V2 [P BZX84-C5V6 SOT23 ZENER 8ZX79-C5V6 IC,F,M,P 
BZV49-c9v1 gYt  |SOT8g ZENER BZV85-C9v1 |P BZX84-C6V2 SOT23 ZENER BZX79-C6V2 |C,F,M,P 
BZV49-C10 10Y ISOT89 ZENER B2ZV85-C10 |P BZX84-C6V8 SOT23 ZENER 82X79-C6V8 IC,F,M,P 
B2ZV49-c11 11Y  [SOT89 ZENER B2V85-C11 |P BZX84-C7V5 SOT23 ZENER BZX79-C7V5 IC,F,M,P 
B2ZV49-c12 12Y ISOT89 ZENER BZV85-C12 |P BZX84-C8V2 SOT23 ZENER BZX79-C8V2 IC,F,M,P 
B2ZV49-c13 13Y {SOT89 ZENER BZV85-C13 |P BZX84-C9V1 SOT23 ZENER BZX79-C9V1 IC,F,M,P 
B2V49-C15 15Y  |SOT89 ZENER BZV85-C15 |P BZX84-C10 SOT23 ZENER BZX79-C10 IC,F,M,P 
B2V49-C16 16Y  |SOT89 ZENER BZV85-C16 {P BZX84-C11 SOT23 ZENER BZX79-C11 IC,F,.M,P 
B2ZV49-c18 18Y  |SOT89 ZENER B2ZV85-C18 |P BZX84-C12 SOT23 ZENER BZX79-C12 |C,F.M,P 
B2ZV49-C20 20Y  |SOT89 ZENER BZV85-C20 |P BZX84-C13 SOT23 ZENER BZX79-C13 |C,F,M,P 
BZV49-C22 22Y  |SOT89 ZENER BZV85-C22 {P BZX84-C15 SOT23 ZENER 8BZX79-C15 }C,F,M,P 
BZV49-C24 24Y |SOT89 ZENER BZV85-C24 |P BZX84-C16 SOT23 ZENER BZX79-C16 |C,F,M,P 
BZV49-C27 27Y ISOT89 ZENER BZV85-C27 |P BZX84-C18 SOT23 ZENER BZX79-C18 |C,F,M,P 
B2ZV49-C30 30Y ISOT89 ZENER BZV85-C30  |P BZX84-C20 SOT23 ZENER BZX79-C20 |C,F,M,P 
BZV49-C33 33Y |SOT89 ZENER BZV85-C33 |P BZX84-C22 SOT23 ZENER BZX79-C22 [C,F,M,P 
BZV49-C36 36Y |SOT89 ZENER BZV85-C36  |P BZX84-C24 SOT23 ZENER BZX79-C24 [C,F,M,P 
BZV49-C39 39Y  |SOT89 ZENER BZV85-C39  |P BZX84-C27 SOT23 ZENER BZX79-C27 |F 
B2V49-C43 43Y |SOT89 ZENER BZV85-C43 |P BZX84-C27 SOT23 ZENER BZX79-C27 |C,M,P 
BZV49-C47 47Y |SOT89 ZENER BZV85-C47 |P BZX84-C30 SOT23 ZENER BZX79-C30 |F 
B2ZV49-C51 51Y ISOT89 ZENER BZV85-C51 |P BZX84-C30 SOT23 ZENER BZX79-C30 |C,M,P 
BZV49-C56 56Y  ISOT89 ZENER BZV85-C56  |P BZX84-C33 SOT23 ZENER BZX79-C33 |F 
BZV49-C62 62Y  |SOT89 ZENER BZV85-C62 |P BZX84-C33 SOT23 ZENER BZX79-C33 |C,M,P 
BZV49-C68 68Y |SOT89 ZENER BZV85-C68 |P BZX84-C36 SOT23 ZENER BZX79-C36 |F 
BZV49-C75 75Y [SOT89 ZENER BZV85-C75 |P BZX84-C36 SOT23 ZENER BZX79-C36  |C,P 
BZV53A DA6  ISOT23 VREF DIODE C BZX84-C39 SOT23 ZENER BZX79-C39 |F 
BZV53B DA7 |SOT23 VREF DIODE C BZX84-C39 SOT23 ZENER BZX79-C39 |C,P 
BZV54A DA8 |[SOT23 VREF DIODE c BZX84-C43 SOT23 ZENER BZX79-C43 |F 
BZV54B DAS |SOT23 VREF DIODE C BZX84-C43 SOT23 ZENER BZX79-C43 |C,P 
BZV55-C2V4 |C2V4 |SOD80  {ZENER BZX79-C2V4 [IP BZX84-C47 SOT23 ZENER BZX79-C47 |F 
8BZV55-C2V7 C2V7 |SOD80  IZENER BZX79-C2V7 |P BZX84-C47 SOT23 ZENER BZX79-C47 |C,P 
BZV55-C3VO {C3VO ISOD80 IZENER BZX79-C3VO |P BZX84-C51 SOT23 ZENER BZX79-C51 |C,P 
B2V55-C3V3  |C3V3 ISOD80  IZENER BZX79-C3V3 |P BZX84-C56 SOT23 ZENER BZX79-C56  |C,P 
BZV55-C3V6  |C3V6 ISOD80  IZENER BZX79-C3V6 |P BZX84-C62 SOT23 ZENER BZX79-C62 |C,P 
B2ZV55-C3V9  |C3V9 [SOD80  IZENER BZX79-C3V9 |P B2ZX84-C68 SOT23 ZENER BZX79-C68 |C,P 
BZV55-C4V3  |C4V3 |[SOD80  |ZENER BZX79-C4V3 |P BZX84-C75 SOT23 ZENER BZX78-C75 IC,P 
BZV55-C4V7 C4V7 |ISOD80  |ZENER BZX79-C4V7 |P CF910 SOT143 JMOSFET A 
BZV55-C5V1 C5V1 |ISOD80  IZENER BZX79-C5V1 |P CF912 SOT143 JMOSFET A 
BZV55-C5V6  |C5V6 |SOD80  |ZENER BZX79-C5V6 IP CF922 SOT143 JMOSFET A 
BZV55-C6V2  |C6V2 |SOD80 |ZENER BZX79-C6V2 |P CF930 SOT143 |MOSFET A 
BZV55-C6V8  |C6V8 |SOD80 |ZENER BZX79-C6V8 |P CF940 SOT143 |MOSFET A 
B2ZV55-C7V5  |C7V5 |SOD80  !ZENER BZX79-C7V5 |P FMMD914 SOT23 DIODE 1N914 F 
BZV55-C8V2  |C8V2 [SOD80 |ZENER BZX79-C8V2 |P FMMD6050 SOT23 DIODE F 
B2ZV55-C9V1 C9V1 ISOD80  |ZENER 8ZX79-C9V1 |P FMMT-A05 SOT23 NPN TRANS  IMPSA05 K,F 
BZV55-C10 C10 |SOD80  IZENER BZX79-C10 |P FMMT-A06 SOT23 NPN TRANS  |IMPSA06 F 
8B2ZV55-C11 C11 ISOD80  IZENER BZX79-C11 |P FMMT-A12 SOT23 NPN TRANS  ]MPSA12 F 
BZV55-C12 C12 ISOD80 |ZENER BZX79-C12 |P FMMT-A13 SOT23 NPN TRANS  |MPSA13 F 
B2ZV55-C13 C13 ISOD80 |ZENER B2X79-C13 [P FMMT-A14 SOT23 NPN TRANS  |MPSA14 F 
BZV55-C15 C15 JSOD80 |IZENER 82X79-C15 |P FMMT-A20 SOT23 NPN TRANS  ]MPSA20 F 
BZV55-C16 C16 [SOD80 |ZENER BZX79-C16 |P FMMT-A42 SOT23 NPN TRANS  [MPSA42 F 
BZV55-C18 C18 |SOD80 |ZENER BZX79-C18 |P FMMT-A42R SOT23 NPN TRANS  ]MPSA42 F 
B2V55-C20 C20 SOD80 |ZENER BZX79-C20 |P FMMT-A43 SOT23 NPN TRANS  |MPSA43 F 
B2ZV55-C22 C22 ISOD80 |ZENER BZX79-C22 |P FMMT-A43R SOT23 NPN TRANS  ]MPSA43 F 
BZV55-C24 C24 ISOD80 IZENER BZX79-C24 |P FMMT-A55 SOT23 PNP TRANS  IMPSA55 F 
B2ZV55-C27 ©27 |SOD80 ]|ZENER BZX79-C27 (P FMMT-A56 SOT23 PNP TRANS  IMPSA56 F 
B2ZV55-C30 C30 |SOD80  |ZENER BZX79-C30 |P FMMT-A70 SOT23 PNP TRANS  |MPSA70 FE 
BZV55-C33 C33 |SOD80  |ZENER BZX79-C33 |P FMMT-A92 SOT23 PNP TRANS  |MPSA92 F 
B2V55-C36 C36 |SOD80  IZENER BZX79-C36 |P FMMT-A92R SOT23 PNP TRANS  {MPSA92 F 
B2V55-C39 C39 |SOD80  |ZENER BZX79-C39 |P FMMT-A93 SOT23 PNP TRANS  {MPSA93 F 
B2V55-C43 C43 |SOD80  |ZENER BZX79-C43 |P FMMT-AS3R SOT23 PNP TRANS  |MPSA93 F 
BZV55-C47 C47 |SOD80 |ZENER BZX79-C47 |P FMMT918 SOT23 NPN TRANS  |2N918 F 
BZV55-C51 C51 |SOD80 ZENER BZX79-C51 |P FMMT2222 SOT23 NPN TRANS  |2N2222 F 
B2ZV55-C56 C56 JSOD80  |ZENER B2ZX79-C56 |P FMMT2222A SOT23 NPN TRANS  J2N2222A F 
B2ZV55-C62 C62 |SOD80 |ZENER 82X79-C62 |P FMMT2222R SOT23 NPN TRANS  |2N2222 F 
BZV55-C68 C68 |SOD80 |ZENER BZX79-C68 |P FMMT2222RA SOT23 NPN TRANS  |2N2222A F 
BZV55-C75 C75 |SOD80  |ZENER BZX79-C75 |P FMMT2369 SOT23 NPN TRANS  |2N2369 F 
BZX84-C2V4 1711 SOT23 ZENER BZX79-C2V4 |P FMMT2369A SOT23 NPN TRANS  |2N2369A F 
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Type CMS [Marquage] Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant Type CMS |Maruage| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant 


FMMT2484 4G SOT23 NPN TRANS  |2N2484 F MMBD7000 5C SOT23 DIODÉ M 
FMMT2907 2B SOT23 PNP TRANS  |2N2907 F MMBF112 TV SOT23 FET M 
FMMT2907A  12F SOT23 PNP TRANS  |2N2907A F MMBF4391 6J SOT23 FET 2N4391 M 
FMMT2907RA |5P SOT23 PNP TRANS  |2N2907A F MMBF4392 6K SOT23 FET 2N4392 M 
FMMT3903 1W _ |SOT23 NPN TRANS  |2N3903 F MMBF4393 6G SOT23 FET 2N4393 M 
FMMT3904 1A SOT23 NPN TRANS  |2N3904 F MMBF4416 6A SOT23 FET 2N4416 M 
FMMT3905 2W SOT23 PNP TRANS  |2N3905 F MMBF4860 6F SOT23 FET 2N4860 M 
FMMT3906 2A SOT23 PNP TRANS  |2N3906 F MMBF5457 6D SOT23 FET 2N5457 M 
FMMT4124 2C SOT23 NPN TRANS  |2N4124 F MMBF5459 6L SOT23 FET 2N5459 M 
FMMTA4125 ZD SOT23 PNP TRANS  |2N4125 F MMBF5460 6E SOT23 FET 2N6460 M 
FMMT5087 2M SOT23 PNP TRANS  |2N5087 F MMBF5484 6B SOT23 FET 2N5484 M 
FMMT5087R  |3M SOT23 PNP TRANS  |2N5087 F MMBF5486 6H SOT23 FET 2N5486 M 
HD2A 5D SOT23 DIODE x2 F MMBFJ175 6W SOT23 FET J175 M 
HD3A 4D SOT23 DIODE F MMBFJ177 6Y SOT23 FET J177 M 
HD4A 70 SOT23 DIODE x2 F MMB8FJ310 6T SOT23 FET J310 M 
HT2 2T SOT23 PNP TRANS F MMBFU310 6C SOT23 FET U310 M 
HT3 3T SOT23 NPN TRANS F MMBP6027 5W SOT23 PUT 2N6027 M 
KSA812 D1X |SOT23 PNP TRANS K MMBP6028 5V SOT23 PUT M 
KSA1182 F1X |SOT23 PNP TRANS K MMBPU131 52 SOT23 PUT M 
KSA1298 JiX  |SOT23 PNP TRANS K MMBR536 7R SOT23 PNP TRANS M 
KSC1623 C1X |SOT23 NPN TRANS K MMBR571 7X SOT23 NPN TRANS M 
KSC2859 E1X  ISOT23 NPN TRANS K MMBR901 7A SOT23 NPN TRANS M 
KSC3265 K1X  |SOT23 NPN TRANS K MMBR911 7P SOT23 NPN TRANS M 
KSY13 S13 |SOTI43 [JHALL EFFECT [KSY10 S MMBR920 78 SOT23 NPN TRANS M 
KTY13A TA SOT23 TEMP.SENSE IKTY10 S MMBR930 7C SOT23 NPN TRANS M 
KTY13B TB SOT23 TEMP.SENSE IKTY10 S MMBR931 7D SOT23 NPN TRANS M 
KTY13C TC SOT23 TEMP.SENSE |KTY10 S MMBR2060 7E SOT23 NPN TRANS M 
KTY130 TD SOT23 TEMP.SENSE [KTY10 S MMBR2857 7K SOT23 NPN TRANS M 
MMBA811C5  |C5 SOT23 PNP TRANS K,M MMBR4957 7F SOT23 PNP TRANS M 
MMBA811C6 |C6 SOT23 PNP TRANS KM MMBR5031 7G SOT23 NPN TRANS M 
MMBA811C7  |C7 SOT23 PNP TRANS K,M MMBR5179 7H SOT23 NPN TRANS M 
MMBA811C8 |C8 SOT23 PNP TRANS K,M MMBS5060 5R SOT23 SCR M 
MMBA812M3 |M3 SOT23 PNP TRANS K,M MMBS5061 5S SOT23 SCR M 
MMBA812M4 |M4 SOT23 PNP TRANS K,M MMBS5062 ST SOT23 SCR M 
MMBA812M5 MS SOT23 PNP TRANS KM MMBTA404 2M SOT23 PNP TRANS M 
MMBA812M6 |M6 SOT23 PNP TRANS K,M MMBT404A 2N SOT23 PNP TRANS M 
MMBA812M7 |M7 SOT23 PNP TRANS K,M MMBT918 3B SOT23 NPN TRANS  |2N918 M 
MMBA813S2 |S2 SOT23 PNP TRANS M MMBT2222 1B SOT23 NPN TRANS  |2N2222 K,M 
MMBA813S3 |S3 SOT23 PNP TRANS M MMBT2222A |1P SOT23 NPN TRANS  |2N2222A K,M 
MMBA813S4 |S4 SOT23 PNP TRANS M MMBT2369 1J SOT23 NPN TRANS  |2N3640 M 
MMBC1009F1 |F1 SOT23 NPN TRANS K,M MMBT2484 1U SOT23 NPN TRANS  |2N2484 K,M 
MMBC1009F2 |F2 SOT23 NPN TRANS K,M MMBT2907 2B SOT23 PNP TRANS  |2N2907 M 
MMBC1009F3 |F3 SOT23 NPN TRANS K,M MMBT2907A  |2F SOT23 PNP TRANS  |2N2907A K,M 
MMBC1009F4 |F4 SOT23 NPN TRANS K,M MMBT3638 AM SOT23 PNP TRANS M 
MMBC1009FS5 |F5 SOT23 NPN TRANS K,M MMBT3638A  |BN SOT23 PNP TRANS  |2N3638A M 
MMBC1321Q2 |Q2 SOT23 NPN TRANS MMBT3640 2J SOT23 PNP TRANS  |2N3640 M 
MMBC132103 103 SOT23 NPN TRANS MMBT3803 1Y SOT23 NPN TRANS  I2N3903 KM 
MMBC132104 |Q4 SOT23 NPN TRANS MMBT3904 1A SOT23 NPN TRANS  12N3904 KM 
MMBC132105 105 SOT23 NPN TRANS MMBT39306 2A SOT23 PNP TRANS  !2N3906 KM. 
MMBC1621B2 |B2 SOT23 NPN TRANS MMBT3960 15 SOT23 NPN TRANS  |2N3960 M 


MMBC1621B3 |B3 SOT23 NPN TRANS MMBT3960A  |1T SOT23 NPN TRANS  |2N3S60A M 


MMBC1621B4 |B4 SOT23 NPN TRANS MMBT4123 5B SOT23 NPN TRANS  |2N4123 K,M 
MMBC1622D6 |D6 SOT23 NPN TRANS MMBT4124 ZC SOT23 NPN TRANS  |2N4124 K.M 
MMBC1622D7 |D7 SOT23 NPN TRANS MMBT4125 ZD SOT23 PNP TRANS  |2N4125 KM 
MMBC1622D8 |D8 SOT23 NPN TRANS MMBT4126 C3 SOT23 PNP TRANS  {2N4126 KM 
MMBC1623L3 1|L3 SOT23 NPN TRANS MMBT4260 2R SOT23 PNP TRANS  [2N4260 M 
MMBC1623L4 |LA4 SOT23 NPN TRANS MMBTA4261 2S SOT23 PNP TRANS  !2N4261 M 
MMBC1623L5 |LS5 SOT23 NPN TRANS MMBT4401 2X SOT23 NPN TRANS  |2N4401 K 
MMBC1623L6 Î|L6 SOT23 NPN TRANS MMBT4403 2T SOT23 PNP TRANS  |2N4403 KM 
MMBC1623L7 Î|L7 SOT23 NPN TRANS MMBT5086 2P SOT23 PNP TRANS  |2N5086 KM 
MMBC1653N2 IN2 SOT23 NPN TRANS MMBT5087 2Q SOT23 PNP TRANS  |2N5087 K,M 
MMBC1653N3 IN3 SOT23 NPN TRANS MMBT5088 1Q SOT23 NPN TRANS  |2N5088 K,M 
MMBC1653N4 |N4 SOT23 NPN TRANS MMBT5089 1R SOT23 NPN TRANS  !2N5089 KM 
MMBCI654N5 IN5 SOT23 NPN TRANS MMBT5401 2L SOT23 PNP TRANS  |2N5401 K,M 
MMBC1654N6 IN6 SOT23 NPN TRANS MMBT5550 1F SOT23 NPN TRANS  |2N5550 K 
MMBC1654N7 IN7 SOT23 NPN TRANS MMBT5551 G1 SOT23 NPN TRANS  |2N5551 M 
MMBD101 4aM SOT23 H/C DIODE MMBT6427 1V SOT23 NPN TRANS  |2N6427 K,M 
MMBD201 4s SOT23 H/C DIODE MMBT6428 1K SOT23 NPN TRANS  |2N6428 KM 
MMBD301 AT SOT23 H/C DIODE MMBT6429 il SOT23 NPN TRANS  !2N6429 K,M 
MMBD352 5G SOT23 H/C DIODE x2 MMBT6517 1Z SOT23 NPN TRANS  J2N6517 M 


MMB0353 4F SOT23 H/C DIODE x2 
MMBD501 5F SOT23 HOT/C DIODE 
MMBD701 5H SOT23 HOT/C DIODE 
MMBDS914 5D SOT23 DIODE 1N914 
MMBD2835 A3 SOT23 DIODE x2 


MMBT6520 22 SOT23 PNP TRANS  |2N6520 M 
MMBT6543 3F SOT23 NPN TRANS  [2N6543 M 
MMBT8598 2K SOT23 PNP TRANS  |2N8598 M 
MMBT8599 2W SOT23 PNP TRANS  |2N8599 M 
MMBTAOS5 1H SOT23 NPN'TRANS  |MPSAO5 M 


MMBD2836 A2 SOT23 DIODE x2 
MMBD2837 A5 SOT23 DIODE x2 
MMBD2838 A6 SOT23 DIODE x2 
MMBD6050 5A SOT23 DIODE 

MMBD6100 5B SOT23 DIODE x2 


MMBTA06 1G SOT23 NPN TRANS  IMPSA06 KM 
MMBTA13 1M SOT23 NPN TRANS  |MPSA13 KM 
MMBTA14 1N SOT23 NPN TRANS  [MPSA14 KM 
MMBTA20 1C SOT23 NPN TRANS  [MPSA20 K 

MMBTA42 1D SOT23 NPN TRANS  [MPSA42 K.M 


ELSLSS LSSSEES LESSESS SSSSE AAAAN AAARES SLSLSESE 
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Type CMS [Maruage| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant Type CMS [Marque| Boîtier | Fonction [Type standard | Fabricant 


MMBTA43 1E SOT23 NPN TRANS  |MPSA47 K,M RN1410 XK SOT23 NPN TRANS 
MMBTA55 2H SOT23 PNP TRANS  IMPSA55 K,M RN1411 XM  ISOT23 NPN TRANS 
MMBTA56 2G SOT23 PNP TRANS  |MPSA56 K,M RN2401 YA SOT23 PNP TRANS 
MMBTA63 2U SOT23 PNP TRANS  |MPSA63 K,M RN2402 YB SOT23 PNP TRANS 
MMBTA64 2V SOT23 PNP TRANS  |MPSA64 KM RN2403 YC SOT23 PNP TRANS 
MMBTA70 2C SOT23 PNP TRANS  IMPSA70 K,M RN2404 YD SOT23 PNP TRANS 
MMBTA92 20 SOT23 PNP TRANS  |MPSA92 K,M RN2405 YE SOT23 PNP TRANS 
MMBTA93 2E SOT23 PNP TRANS  IMPSA93 K,M RN2406 YF SOT23 PNP TRANS 
MMBTD55 AL SOT23 PNP TRANS RN2407 YH SOT23 PNP TRANS 
MMBTH10 3E SOT23 NPN TRANS RN2408 Yi SOT23 PNP TRANS 
MMBTH24 3A SOT23 NPN TRANS RN2409 YJ SOT23 PNP TRANS 
MMBTH81 30 SOT23 PNP TRANS RN2410 YK SOT23 PNP TRANS 
MMBTS102 T52  [SOT23 TEMP.SENSOR RN2411 YM SOT23 PNP TRANS 
MMBTS103 T53  |SOT23 TEMP.SENSOR S416T GA SOT23 PNP TRANS 
MMBTS105 T55  [SOT23 TEMP.SENSOR S779T 779  [SOT23 PNP TRANS 
MMBV105G 4E SOT23 VCAP DIODE S879T 879, |SOT23 PNP TRANS 
MMBV109 4A SOT23 VCAP DIODE SD BAX12 DA2 ISOT23 DIODE BAX12 
MMBV432t 4B SOT23 VCAP DIODE SD914 D01  ]SOT23 DIODE 1N914 
MMBV2097 ak SOT23 VCAP DIODE SMBD914 S5D  |SOT23 DIODE 1N914 


MMBV2098 al SOT23 VCAP DIODE SMBT2222 S1B |SOT23 NPN TRANS  |2N2222 
MMBV2101 4G SOT23 VCAP DIODE 
MMBV2103 4h SOT23 VCAP DIODE 
MMBV2108 ax SOT23 VCAP DIODE 
MMBV2109 4J SOT23 VCAP DIODE 
MMBV3102 ac SOT23 VCAP DIODE 


SMBT2222A |S1P  |SOT23 NPN TRANS  |2N2222A 
SMBT2907 S28 |SOT23 PNP TRANS  |2N2907 
SMBT2907A  |S2F  |SOT23 PNP TRANS  |2N2907A 
SMBT3904 S1A ISOT23 NPN TRANS  |2N3904 
SMBT3906 S2A |SOT23 PNP TRANS  |2N3906 


MMBV3401 4D SOT23 PNP TRANS 
MMB8V3700 4R SOT23 PNP TRANS 
MMB2Z5226 BA SOT23 ZENER 
MMB825227 8B SOT23 ZENER 
MMB25228 8c SOT23 ZENER 


SMBTAOS S1H  ]SOT23 NPN TRANS  |MPSA05 
SMBTA06 S1G |SOT23 NPN TRANS  |IMPSA06 
SMBTA13 S1M |SOT23 NPN TRANS  |MPSA13 
SMBTA14 SIN |SOT23 NPN TRANS  |MPSA14 
SMBTA20 S1C |SOT23 NPN TRANS  |MPSA20 


MMBZ5229 8D SOT23  |ZENER 
MMB2Z5230 8E SOT23 ZENER 
MMB25231 8F SOT23  |ZENER 
MMBZ5232 8G SOT23 ZENER 
MMBZ5233 8H SOT23 ZENER 


SMBTA42 S1D  ISOT23 NPN TRANS  |MPSA42 
SMBTA43 S1E  |SOT23 NPN TRANS  IMPSA43 
SMBTA55 S2H  |SOT23 PNP TRANS  |IMPSA55 
SMBTA56 S2G |SOT23 PNP TRANS  |MPSA56 
SMBTA63 S2U |SOT23 PNP TRANS  |MPSA63 


MMBZ5234 BJ SOT23  |ZENER 
MMBZ5235 BK SOT23  |ZENER 
MMB2Z5236 8L SOT23  {ZENER 


SMBTA64 S2V  ISOT23 PNP TRANS  |MPSA64 
SMBTA92 S2D |ISOT23 PNP TRANS  |IMPSA92 
SMBTA93 S2E |SOT23 PNP TRANS  |IMPSA93 


VUSSS LSLLLSSZ 2SLLSZZ LLILZLZZ LIZZSZ LLLLZ ZILLIZSZ ZZSEZZ LISEZ SELS E<<SE <=: 
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MMBZ5237 8M SOT23 ZENER SO245A F21 SOT23 FET BF245A 
MMBZ5238 BN SOT23 ZENER SO245AR F24 |SOT23 FET BF245A 
MMBZ5239 8P SOT23 ZENER S0245B F12 |SOT23 FET BF245B 
MMBZ5240 8Q SOT23 ZENER SO245BR F20 |SOT23 FET BF245B 
MMBZ5241 8R SOT23 ZENER SO245C F25  |SOT23 FET BF245C 
MMBZ5242 8s SOT23 ZENER SO245CR F26  |SOT23 FET BF245C 
MMBZ5243 8T SOT23 ZENER S0517 N94  |SOT23 NPN TRANS 

MMB2Z5244 BU SOT23 ZENER SO642 N91  ISOT23 NPN TRANS  |2N642 
MMB2Z5245 BV SOT23 ZENER S0642 091 SOT23 NPN TRANS 

MMBZ5246 8W SOT23 ZENER S0679 P18  |SOT23 PNP TRANS  |2N279 
MMBZ5247 8x SOT23 ZENER S0692 J39 ISOT23 PNP TRANS 

MMBZ5248 8Y SOT23 ZENER S0692 P39 ISOT23 PNP TRANS  |2N692 
MMB2Z5249 82z SOT23 ZENER SO918 N10 ISOT23 NPN TRANS  [2N918 
MMB2Z5250 81A  |SOT23 ZENER SO918R 010 |SOT23 NPN TRANS  [2N918 
MMB25251 81B  |SOT23 ZENER SO930 NO8 |SOT23 NPN TRANS  |2N930 
MMB2Z5252 81C  [SOT23 ZENER SO930R 008 |SOT23 NPN TRANS  |[2N930 
MMB2Z5253 81D |SOT23 ZENER S01711 N18 ISOT23 NPN TRANS  |2N1711 
MMB25254 81E |SOT23 ZENER S01893 N27 [SOT23 NPN TRANS  |2N1893 
MMB25255 81F |SOT23 ZENER S01893R O27 ISOT23 NPN TRANS  |2N1893 
MMB2Z5256 81G  |SOT23 ZENER SO2221 N12 |SOT23 NPN TRANS  |2N2221 
MMBZ5257 81H |SOT23 ZENER SO2221A N54  ]SOT23 NPN TRANS  I2N2221A 
MRF5211 04 SOT143 |PNP TRANS SO2221AR 054  |SOT23 NPN TRANS  J2N2221A 
MRF5711 02 SOT143 |NPN TRANS SO2221R 012 |SOT23 NPN TRANS  |2N2221 
MRF9011 01 SOT143 |NPN TRANS SO2222 N13 ISOT23 NPN TRANS  |2N2222 
MRF9331 05 SOT143 |NPN TRANS SO2222A N20 |SOT23 NPN TRANS  [2N2222A 
PMBTAO5 P1H  |ISOT23 NPN TRANS  |MPSAO5 SO2222AR O20 |SOT23 NPN TRANS  |2N2222A 
PMBTA06 P1G  |SOT23 NPN TRANS  |MPSA06 SO2222R 013 |SOT23 NPN TRANS  |2N2222 
PMBTA42 P1D  |SOT23 NPN TRANS  ]MPSA42 P SO2369 N11  ISOT23 NPN TRANS  |2N2369 
PMBTA43 PIE |SOT23 NPN TRANS  IMPSA43 P S02369R 011 |SOT23 NPN TRANS  |2N2369 
PMBTA55 P2G  ISOT23 PNP TRANS  ]MPSA55 P SO2484 NO5 ISOT23 NPN TRANS  |2N2484 
PMBTA56 P2H  ISOT23 PNP TRANS  |MPSA56 P SO2484R O05 |SOT23 NPN TRANS  |2N2484 
PMBTA92 P2D  ISOT23 PNP TRANS  |MPSA92 P SO2894 PO6  |SOT23 PNP TRANS  |2N2894 
PMBTA93 P2E |SOT23 PNP TRANS  |MPSA93 P SO2894R J06  |SOT23 PNP TRANS  |2N2894 
RN1401 XA SOT23 NPN TRANS T S02906 PO1 [ISOT23 PNP TRANS  |2N2906 
RN1402 XB SOT23 NPN TRANS T S02906A P12  |SOT23 PNP TRANS  |2N2906A 
RN1403 XC SOT23 NPN TRANS T SO2906AR J12 [SOT23 PNP TRANS  |2N2906A 
RN1404 XD SOT23 NPN TRANS T S02906R J01 SOT23 PNP TRANS  |2N2906 
RN1405 XE SOT23 NPN TRANS T S02907 PO5  ISOT23 PNP TRANS  |2N2907 
RN1406 XF SOT23 NPN TRANS T SO2907A PO3 ]SOT23 PNP TRANS  |2N2907A 
RN1407 XH SOT23 NPN TRANS T S02907AR J03 |SOT23 PNP TRANS  |2N2907A 
RN1408 XI SOT23 NPN TRANS T SO2907R J05  [SOT23 PNP TRANS  |2N2907 
RN1409 XJ SOT23 NPN TRANS T S03903 N72 [SOT23 NPN TRANS  |2N3903 
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SMD TYPE He PACKAGE [FUNCTION  |STD TYPE 


SO3903R 
SO3904 
S03904R 
S03905 
S03905R 


S03906 
SO3906R 
S03966 
S03966R 
SO4091 


SO4091R 
SO4092 
SO4092R 
SO4093 
SO4093R 


SO4391 
SO4391R 
S04392 
S04392R 
S04393 


SO4393R 
S04401 
SO4403 
SO4416 
SO5400 


SO5400R 
SO5401 
SO5401R 
SO5432 
SO5432R 


S05433 
SO5433R 
SO5434 
SO5434R 
SO5550 


SO5550R 
SO5551 
SO5551R 
SOA05 
SOA06 


SOA55 
SOA56 
YTS2221 
YTS2221A 
YTS2222 


YTS2222A 
YTS2906 
YTS2906A 
YTS2907 
YTS2907A 


YTS3903 
YTS3904 
YTS3905 
YTS3906 
YTS4123 


YTS4124 
YTS4125 
YTS4126 
YTS4400 
YTS4401 


YTS4402 
YTS4403 
ZC830 
2C831 
ZC832 


ZC833 
ZC833A 
ZC834 
2C835 
2C836 


ZC2800E 
ZC2810E 
ZC2811€ 
ZC5800E 


O72 
N71 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 
SOT23 


SOT23 
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SOT23 
SOT23 
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SOT23 
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SOT23 


SOT23 
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SOT23 
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SOT23 
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SOT23 
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SOT23 


SOT23 
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SOT23 
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VCAP DIODE 
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2N3903 
2N3904 
2N3904 
2N3905 
2N3905 


2N3906 
2N3906 
2N3966 
2N3966 
2N4091 


2N4091 
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2N4403 
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2N5400 


2N5400 
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2N5433 
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MPSA06 


MPSA55 
MPSA56 
2N2221 
2N2221A 
2N2222 


2N2222A 
2N2906 
2N2906A 
2N2907 
2N2907A 


2N3903 
2N3904 
2N3905 
2N3906 
2N4123 


2N4324 


MANUFAC- 
TURER 
C 


nn 11474 11117 1111711100 0000 0000 NONAO NAN NNANQ ANNQON NANNQ 000N 


NnNAnN 


Nnnnnn 


424 


Appendix D 
Index 3 


Standard 


1N9g14 
1N914 
1N914 
1N914 
1N4148 


1N4148 
1N4148 
1N4148 
1N4148 x2 
1N4148 x2 


1N4148 x2 
1N4148 x2 
1N4148 x2 
1N4148 x2 
2N279 


2N642 
2N692 
2N918 
2N918 
2N918 


2N918 
2N930 
2N930 
2N1711 
2N1893 


2N1893 
2N2221 
2N2221 
2N2221 
2N2221A 


2N2221A 
2N2221A 
2N2222 
2N2222 
2N2222 


2N2222 
2N2222 
2N2222 
2N2222 
2N2222 


2N2222 
2N2222 
2N2222 
2N2222 
2N2222A 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 


CMS 


FMMD914 
MMBD914 
SD914 
SMBD914 
BAR74 


BAL74 
BAL99 
BAR99 
BAS28 
BAV74 


BAW56 
BAV939 
BAV70 
BAS28 
S0679 


SO642 
S0692 
FMMT918 
MMBT918 
S0918 


SO918R 
S0930 

SO930R 
S01711 
S01893 


S01893R 
S02221 
SO2221R 
YTS2221 
SO2221A 


SO2221AR 
YTS2221A 
BSR13 
BSR13R 
BSS81B 


BSS79B 
BSS81C 
FMMT2222 
FMMT2222R 
MMBT2222 


SMBT2222 
SO2222 
SO2222R 
YTS2222 
BSR14 


BSR14R 
BSS79C 
FMMT2222A 
FMMT2222RA 
MMBT2222A 


Standard 


2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2222A 
2N2369 


2N2369 
2N2369 
2N2369A 
2N2484 
2N2484 


2N2484 
2N2484 
2N2907 
2N2894 
2N2894 


2N2906 
2N2906 
2N2906 
2N2906A 
2N2906A 


2N2906A 
2N2907 
2N2907 
2N2907 
2N2907 


2N2907 
2N2907 
2N2907 
2N2907 
2N2907 


2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 


2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 
2N2907A 


2N2907A 
2N3019 
2N3020 
2N3638 
2N3638A 


2N3640 
2N3640 
2N3903 
2N3903 
2N3903 


CMS 


SMBT2222A 
S02222A 
SO2222AR 
YTS2222A 
FMMT2369 


S0O2369 
SO2369R 
FMMT2369A 
FMMT2484 
MMBT2484 


SO2484 
S02484R 
FMMT2907 
SO2894 
SO2894R 


S02906 
S02906R 
YTS2906 
S02906A 
SO2906AR 


YTS2906A 
BSR15 
BSR15R 
BSS80B 
BSS80C 


MMBT2907 
SMBT2907 
SO2907 
SO2907R 
YTS2907 


BSR16 
BSR16R 
BSS82B 
BSS82C 
FMMT2907A 


FMMT2907RA 
MMBT2907A 
SMBT2907A 
SO2307A 
SO2907AR 


YTS2907A 
BSR43 
BSR42 
MMBT3638 
MMBT3638A 


MMBT2369 
MMBT3640 
BSR17 

FMMT3903 
MMBT3903 
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Standard 


2N3903 
2N3903 
2N3903 
2N3904 
2N3904 


2N3904 
2N3904 
2N3904 
2N3904 
2N3904 


2N3905 
2N3905 
2N3905 
2N3905 
2N3905 


2N3906 
2N3906 
2N3906 
2N3906 
2N3906 


2N3906 
2N3906 
2N3960 
2N3960A 
2N3966 


2N3966 
2N4030 
2N4031 
2N4032 
2N4033 


2N4091 
2N4091 
2N4092 
2N4092 
2N4093 


2N4093 
2N4123 
2N4123 
2N4124 
2N4124 


2N4124 
2N4125 
2N4125 
2N4125 
2N4126 


2N4126 
2N4260 
2N4261 
2N4391 
2N4391 


CMS 


S03903 
SO3903R 
YTS3903 
BSR17A 
FMMT3904 


MMBT3904 
SMBT3904 
S03904 
S0O3904R 
YTS3904 


BSR18 
FMMT3905 
S03905 
S03905R 
YTS3905 


BSR18A 
FMMT3906 
MMBT3906 
SMBT3906 
S03906 


S03906R 
YTS3906 
MMBT3960 
MMBT3960A 
S03966 


S03966R 
BSR30 
BSR31 
BSR32 
BSR33 


SO4091 
S04091R 
S04092 
SO4092R 
SO4093 


S04093R 
MMBT4123 
YTS4123 
FMMT4124 
MMBT4124 


YTS4124 
FMMT4125 
MMBT4125 
YTS4125 
MMBT4126 


YTS4126 
MMBT4260 
MMBT4261 
MMBF4391 
S04391 


Standard 


2N4391 
2N4392 
2N4392 
2N4392 
2N4393 


2N4393 
2N4393 
2N4400 
2N4401 
2N4401 


2N4401 
2N4402 
2N4403 
2N4403 
2N4403 


2N4416 
2N4416 
2N4856 
2N4857 
2N4858 


2N4860 
2N5086 
2N5087 
2N5087 
2N5087 


2N5088 
2N5089 
2N5400 
2N5400 
2N5401 


2N5401 
2N5401 
2N5414 
2N5416 
2N5432 


2N5432 
2N5433 
2N5433 


2N5550 


2N5550 
2N5550 
2N5551 
2N5551 
2N5551 


CMS 


SO4391R 
MMBF4392 
SO4392 
SO4392R 
MMBF4393 


S04393 
S04393R 
YTS4400 
MMBT4401 
SO4401 


YTS4401 
YTS4402 
MMBT4403 
S04403 
YTS4403 


MMBF4416 
S04416 
BSR56 
BSR57 
BSR58 


MMBF4860 
MMBT5086 
FMMT5087 
MMBT5087 
FMMTS5087R 


MMBT5088 
MMBT5089 
SO5400 
SO5400R 
MMBT5401 


SO5401 
SO5401R 
BST15 
BST16 
SO5432 


S05432R 
SO5433 
S05433R 
SO5434 
SO5434R 


MMBF5457 
MMBF5459 
MMBF5484 
MMBF5486 
MMBT5550 


SO5550 
SO5550R 
MMBT5551 
SO5551 
SO5551R 


Standard | CMS Standard | CMS | Standard | CMS Standard | CMS 


2N6027 MMBP6027 BC547A BCX70RG BC558C BC858C BF450 BF550R 
2N6427 MMBT6427 BC547B BC847B BC558C BC858RC BF494 BFS19 
2N6428 MMBT6428 BC547B BCW72 BC558C BCW61RD BF494 BFS19R 
2N6429 MMBT6429 BC547B BCW72R BC559A BC859A BF495 BFS18 
2N6460 MMBF5460 BC547B BCX70H BC559A BC859RA BF606A BF660 
2N6517 MMBT6517 BC547B BCX70J BC559A BCF29 BF763 BF517 
2N6520 MMBT6520 BC547B BCX70RH BC559A BCF29R BF936 BF536 
2N6543 MMBT6543 BC547B BCX70RJ BC559B BC859B BF959 BF799 
2N8598 MMBT8598 BC547C BC847C BC559B BC859RB BF960 BF989 
2N8599 MMBT8599 BC547C BCW81 BC559B BCF30 BF961 BF995 
BA314 BAS17 BC547C BCWB81R BC559B BCF30R BF963 BF993 
BA389 BAB885 BC547C BCX70K BC559C BC859C BF964 BF994 
BA480 BAT17 BC547C BCX70RK BC559C BC859RC BF964S BF994S 
BA480 x2 BAT17-04 BC548A BC848A BC560A BC860A BF965 BF997 
BA480 x2 BAT17-05 BC548A BCW31 BC560A BC860RA BF966 BF996 
BA480 x2 BAT17-06 BC548A BCW31R BC560B BCF70 BF966S BF996S 
BA482 BAT18 BC548A BCW60A BC560B BCF70R BF967 BF767 
BAT85 BAT54 BC548A BCW60RA BC560B BC860B BF970 BF569 
BAT85 x2 BAT74 BC548B BC848B BC560B BC860RB BF970 BF569R 
BAV10 x2 BAS56 BC548B BCW32 BC560C BC860C BF979 BF579R 
BAV19 BAS19 BC548B BCW32R BC617 BCV47 BF979 BF579 
BAV20 BAS20 BC548B BCW60B BC617 BCV49 BF980 BF990 
BAV21 BAS21 BC5488 BCW60C BC635 BCX54 BF981 BF991 
BAV21 x2 BAV23 BC548B BCW60RB BC635-6 BCX54-6 BF982 BF992 
BAW62 BAS16 BC548B BCW60RC BC635-10 BCX54-10 BFG65 BFG67 
BAW62 x2 BAW56 BC548C BC848C BC635-16 BCW54-16 BFP22 BFN24 
BAW62 x2 BAV70 BC548C BCW33 BC636 BCX51 BFP23 BFN25 
BAW62 x2 BAV939 BC548C BCW33R BC636-6 BCX51-6 BFP25 BFN26 
BAX12 SDBAX12 BC548C BCW60D BC636-10 BCX51-10 BFP26 BFN27 
BAX12 BAS29 BC548C BCW60RD BC636-16 BCX51-16 BFOQ23 BFT93 
BAX12 x2 BAS31 BC549B BC849B BC637 BCX55 8BFQ34 BFQ18A 
BAX12 x2 BAS35 BC549B BCF32 BC637-6 BCX55-6 BFQ51 BFT92 
BB301 BB801 BC549B BCF32R 8C637-10 BCX55-10 BFQ65 BFQ67 
BB304 BB804 BC549C BC849C BC637-16 BCX55-16 BFQ69 BFQ81 
BB405B BBY31 BC549C BCF33 BC638 BCX52 BFR34A BFR35AP 
BB809 BBY40 BC549C BCF33R BC638-6 BCX52-6 BFR90 BFS17R 
BC327 BCX17 BC550 BC850B BC638-10 BCX52-10 BFR90 BFS17AR 
BC327 BCX17R BC550C BC850C BC638-16 BCX52-16 BFR90 BFR92 
BC327-16 BC807-16 BC550C BCF81 BC639 BCX56 BFR90 BFR92A 
BC327-25 BC807-25 BC550C BCF81R BC639-6 BCX56-6 BFR90 BFR92P 
BC327-40 BC807-40 BC556A BC856A BC639-10 BCX56-10 BFR90 BFR92R 
BC328 BCX18R BC556A BC856RA BC639-16 BCX56-16 BFR90 BFR92AR 
BC328-16 BC808-16 BC556A BCW89 BC640 BCX53 BFR91 BFR93 
BC328-25 BC808-25 BC556A BCW89R BC640-6 BCX53-6 BFR91 BFR93A 
BC328-40 BC808-40 BC556B BC856B BC640-10 BCX53-10 BFRS1 BFR93P 
BC337 .BCX19 BC556B BC856RB BC640-16 BCX53-16 BFR91 BFR93R 
BC337 BCX19R BC557 x2 BCV62 BCX22 BCX41 BFR91 BFR93AR 
BC337-16 BC817-16 BC557A BCW69 BCX23 BCX42 BFR96 8BFQ19 
BC337-25 BC817-25 BC557A BCW69R BF199 BF599 BFR96 BFQ19P 
BC337-40 BC817-40 BC557A BCX71G BF199 BFS20 BFR96S BFQ19S 
BC338 BCX18 BC557A BCX71RG BF199 BFS20R BFT66 BFQ29P 
8C338 BCX20 BC557A BC857A BF240 BF840 BFT98T BFO64 
BC338 BCX20R BC557A BC857RA BF241 BF841 BFW11 BFR30 
BC338-16 BC818-16 BC557B BC857B BF245A SO245A BFW11 BFR30R 
BC338-25 BC818-25 BC557B BC857RB BF245A SO245AR BFW12 BFR31 
BC338-40 BC818-40 BC557B BCW70 BF245B S0245B BFW12 BFR31R 
BC368 BC868 BC557B BCW70R BF245B SO245BR BFW13 BFT46 
BC368 BCX68 BC557B BCX71H BF245C S0245C BFW16A BFQ17 
BC368 BCX68-10 BC557B BCX71J BF245C S0245CR BFW16A BFQ17P 
BC368 BCX68-16 BC557B BCX71RH BF254 BF554 BFW30 BFR53 
BC368 BCX68-25 BC557B BCX71RJ BF324 BF824 BFY90 BFS17 
BC369 BC869 BC557C BC857C BF410A BF510 BFY90 BFS17P 
BC369 BCX69 BC557C BCX71K BF410B BF511 BRY39 BRY61 
BC369 BCX69-10 BC557C BCX71RK BF410C BF512 BRY39 BRY62 
BC369 BCX69-16 BC558A BC858A BF410D BF513 BSR50 BST50 
BC369 BCX69-25 BC558A BC858RA BF420 BFN20 BSR51 BST51 
BC516 BCV26 BC558A BCW29 BF420 BF620 BSR52 BST52 
BC516 BCV28 BC558A BCW29R BF420 BF820 BSR60 BST60 
BC517 BCV27 BC558A BCW61A BF420A BFN18 BSR61 BST61 
BC517 BCV29 BC558A BCW61RA BF421 BFN21 BSR62 BST62 
BC546A BC846A BC558B BC858B BF421 BF621 BSS38 BSS64 
BC546A BCV71 BC558B BC858RB BF421 BF821 BSS38 BSS64R 
BC546A BCV71R BC558B BCW30 BF421A BFN19 BSS68 BSS63 
BC546B BC846B BC558B BCW30R BF422 BF622 BSS68 BSS63R 
BC546B BCV72 BC558B BCW61B BF422 BF822 BSS89 BSS87 
BC546B BCV72R BC558B BCW61C BF422A BFN16 BSS98 BSS138 
BC547A BC847A BC558B BCW61D BF423 BF623 BSS100 BSS123 
BC547A BCW71 BC558B BCW61RB BF423 BF823 BSS101 BSS131 
BC547A BCW71R BC558B BCW61RC BF423A BFN17 BSS110 BSS84 


BC547A BCX70G BC558B BCW61RB BF450 BF550 BST70A BST80 
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BST72A 
BST74A 
BST76A 
BSX20 
BSX20 


BSX46-6 
BSX46-16 
B2V85-C2V4 
BZV85-C2V7 
BZV85-C3V0 


BZV85-C3V3 
BZV85-C3V6 
B2ZV85-C3V9 
BZV85-C4V3 
B2ZV85-C4V7 


BZV85-C5V1 
BZV85-C5V6 
B2ZV85-C6V2 
B2ZV85-C6V8 
B2V85-C7V5 


B2V85-C8V2 
BZV85-C9vi 
BZV85-C10 
B2V85-C11 
BZV85-C12 


BZV85-C13 
BZV85-C15 
B2V85-C16 
BZV85-C18 
BZV85-C20 


BZV85-C22 
BZV85-C24 
BZV85-C27 
BZV85-C30 
BZV85-C33 


BZV85-C36 
B2ZV85-C39 
BZV85-C43 
BZV85-C47 
B2V85-C51 


BZV85-C56 
BZV85-C62 
B2V85-C68 
BZV85-C75 
BZX79-C75 


B2X79-C2V4 
BZX79-C2V4 
BZX79-C2V7 
B2X79-C2V7 
BZX79-C3VO 


BZX79-C3VO 
BZX79-C3V3 
BZX79-C3V3 
B2ZX79-C3V6 
B2X79-C3V6 


B2ZX79-C3V9 
BZX79-C3V9 
BZX79-C4aV3 
BZX79-C4V3 
BZX79-C4V7 


BZX79-C4V7 
BZX79-C5V1 
B2ZX79-C5V1 
B2X79-C5V6 
B2ZX79-C5V6 


BZX79-C6V2 
BZX79-C6V2 
BZX79-C6V8 
BZX79-C6V8 
BZX79-C7V5 


BZX79-C7V5 
BZX79-C8V2 
BZX79-C8V2 
BZX79-C9V1 
BZX79-C9v1 


BZX79-C10 
BZX79-C10 
B2X79-C11 
BZX79-C11 
BZX79-C12 


BST82 
BST84 
BST86 
BSV52 
BSV52R 


BSR40 
BSR41 
BZV49-C2V4 
BZV49-C2V7 
B2V49-C3V0 


BZV49-C3V3 
BZV49-C3V6 
BZV49-C3V9 
BZV49-C4Vv3 
BZV49-CaVv7 


BZV49-C5V1 
BZV49-C5V6 
BZV49-C6v2 
BZV49-C6V8 
BZV49-C7V5 


BZVA49-C8v2 
BZV49-cav1 
BZV49-C10 
BZV49-c11 
BZV49-C12 


BZV49-c13 
BZV49-C15 
BZV49-C16 
BZV49-C18 
8B2ZV49-C20 


B2ZV49-C22 
B2ZV49-C24 
BZV49-C27 
BZV49-C30 
BZV49-C33 


BZV49-C36 
BZV49-Cc39 
BZV49-C43 
BZV49-C47 
BZV49-C51 


BZV49-C56 
BZV49-C62 
BZV49-C68 
BZV49-C75 
BZX84-C75 


B2ZV55-C2V4 
BZX84-C2V4 
BZV55-C2V7 
BZX84-C2V7 
B2ZV55-C3V0 


BZX84-C3VO 
B2V55-C3V3 
BZX84-C3V3 
BZV55-C3V6 
BZX84-C3V6 


BZV55-C3V9 
BZX84-C3V9 
82V55-C4V3 
BZX84-C4V3 
BZV55-C4V7 


BZX84-C4V7 
BZV55-C5V1 
BZX84-C5V1 
BZV55-C5V6 
BZX84-C5V6 


BZV55-C6V2 
BZX84-C6V2 
BZV55-C6V8 
BZX84-C6V8 
BZV55-C7V5 


BZX84-C7V5 
BZV55-C8V2 
BZX84-C8V2 
82ZV55-C9V1 
BZX84-C9V1 


BZV55-C10 
BZX84-C10 
BZV55-C11 
BZX84-C11 
BZV55-C12 


BZX79-C12 
BZX79-C13 
BZX79-C13 
BZX79-C15 
BZX79-C15 


BZX79-C16 
BZX79-C16 
BZX79-C18 
BZX79-C18 
BZX79-C20 


BZX79-C20 
BZX79-C22 
BZX79-C22 
B2ZX79-C24 
BZX79-C24 


BZX79-C27 
BZX79-C27 
BZX79-C30 
BZX79-C30 
B2ZX79-C33 


BZX79-C33 
BZX79-C36 
BZX79-C36 
BZX79-C39 
BZX79-C39 


BZX79-C43 
B2ZX79-C43 
BZX79-C47 
BZX79-C47 
BZX79-C51 


BZX79-C51 
BZX79-C56 
BZX79-C56 
BZX79-C62 
BZX79-C62 


BZX79-C68 
BZX79-C68 
BZX79-C75 
J175 
J177 


J310 

KSY10 
KTY10 
KTY10 
KTY10 


KTY10 

MPSA05 
MPSAO05 
MPSA05 
MPSA05 


MPSA05 
MPSA06 
MPSA06 
MPSA06 
MPSA06 


MPSA06 
MPSA12 
MPSA13 
MPSA13 
MPSA13 


MPSA14 
MPSA14 
MPSA14 
MPSA20 
MPSA20 


MPSA20 
MPSA42 
MPSA42 
MPSA42 
MPSA42 


MPSA42 
MPSA43 
MPSA43 
MPSA43 
MPSA43 


MPSA43 
MPSA55 
MPSA55 
MPSA55 
MPSA55 


BZX84-C12 MPSA55 SOA55 
B2ZV55-C13 MPSA56 FMMT-A56 
BZX84-C13 MPSA56 MMBTA56 
BZV55-C15 MPSA56 PMBTA56 
BZX84-C15 MPSA56 SMBTA56 


BZV55-C16 MPSA56 SOA56 

BZX84-C16 MPSA63 MMBTA63 
B2V55-C18 MPSA63 SMBTA63 
BZX84-C18 MPSA64 MMBTA64 
B2ZV55-C20 MPSA64 SMBTA64 


FMMT-A70 
MMBTA70 
FMMT-A92 
FMMT-A92R 
MMBTA92 


BZX84-C20 MPSA70 
BZV55-C22 MPSA70 
BZX84-C22 MPSA92 
B2ZV55-C24 MPSA92 
BZX84-C24 MPSA92 


PMBTA92 
SMBTA92 
FMMT-A93 
FMMT-A93R 
MMBTA93 


82V55-C27 MPSA92 
BZX84-C27 MPSA92 
BZV55-C30 MPSA93 
BZX84-C30 MPSA93 
B2V55-C33 MPSA93 


PMBTA93 
SMBTA93 
MMBFU310 


BZX84-C33 MPSA93 
BZV55-C36 MPSA93 
BZX84-C36 U310 
BZV55-C39 

BZX84-C39 


8B2V55-C43 
BZX84-C43 
BZV55-C47 
BZX84-C47 
B2ZV55-C51 


BZX84-C51 
BZV55-C56 
B2ZX84-C56 
BZV55-C62 
BZX84-C62 


B2V55-C68 
BZX84-C68 
BZV55-C75 
MMBFJ175 
MMBFJ177 


MMBFJ310 
KSY13 
KTY13A 
KTY13B 
KTY13C 


KTY13D 
FMMT-A05 
MMBTAOS5 
PMBTAOS 
SMBTAO5 


SOA05 
FMMT-A06 
MMBTA06 
PMBTA06 
SMBTAO06 


SOA06 
FMMT-A12 
FMMT-A13 
MMBTA13 
SMBTA13 


FMMT-A14 
MMBTA14 
SMBTA14 
FMMT-A20 
MMBTA20 


SMBTA20 
FMMT-A42 
FMMT-A42R 
MMBTA42 
PMBTA42 


SMBTA42 
FMMT-A43 
FMMT-A43R 
MMBTA43 
PMBTA43 


SMBTA43 
FMMT-A55 
MMBTA55 
PMBTA55 
SMBTA55 
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Equivalents des anciennes 
séries CV britanniques 


ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT 


CV5105  0C45 CV5804  0C170 CV7117 O0C203 CV7480  2N1511 CV8333 2N1492 
CVS321 2N456 CV5806  2N1123 CV7118 XB114 CV7481 2N1512 CV8335  2G210X2 
CV5328  0C35X2 CV5813 0C123 CV7131 ZT20 CV7482  2N1513 |  cvg341  OC24 
CV5329  OC28X2 CV5814  TK300 CV7132 ZT21 CV7483 2N1514 CV8342  OC28 
CV5334  0C450 CV5818  ASZ23 CV7133 ZT22 Cv7490  BFY17 CV8344  OC71 
CV5337 0C73 CYS826 OC206 CV7134 ZT23 CV7491 BFY18 Cv8345 OC140 
CV5352 OC470 CV5832  2N599 CV7151 BCY32 CV7492  2N929 CV8346  OC77 
CV5359  XS101 CVS833  GET875 CV715 2743 CV7493  2N930 CV8347 OC201 
CV5359  2S001 CV5848  BCZ11 CV7185  ASY66 CV7494  OC20 CV2389  OC71 
CVS411  GET110X CVS849  0C202 CV7186 ZT45 CV7495  2N696 CV8348  OC203 
CV5416  0C84 CV5850  0C203 CV7187  ZT46 CV7496  2N697 CV8354  OC170 
CVS439  0C75 CVS851  GE1573 CV7188  0C205 CV7527  ZT1487 CV8355  OC22 
CV5445  NKT203 CV5856  GET11C CV7321 O0C72X2 CV7528  ZT1488 CV8356  OC29 
CV5457  ASZ20 CV5857  0C42 CV7326  GETIII CV7529 ZT1489 CV8359 26306 
CV5457  OC70 CV5858  OC201 CV7327 GET102 CV7530 ZT1490 CV8360  ZT23 
CVS5459  GET104 CV5860  ZT23 CV7328 25104 CV7554  2N2475 CV8361 2G104 
CV5465  2N512A CV5861 2G401 CV7333 25025 CV7555  2N2369A CV8362  GET103 
CV5620  2N78 CV5863  ZT21 CV7334 25026 CV7580 2N1131 CV8363  GET102 
CVS621  2N144/13 CVS865  0C205 CV7335  AFZ12 CV7581 2N1132 CV8366  GETS73 
CV5622  2N158 CV5878  GET102 CV7336 25131 CV7588 25104 CV8368  2G221 
CV5623 2N247 CV5879  GETI11 CV7337 25131 CV7593 2N2477 CV8369 2G140 
CV5624  2N274 CV5844  OC201 CV7338  ASZ2] CV7594  2N2894 CV8370 25005 
CVS625  2N332 CVS885  TK42C CV7341  BCY32 CV7595  2N3209 CV8371  2N388 
CVS626  2N337 CV5887  2N2048 CV7342  BCY32 CV7596 25103 CV8372 2G304 
CV5627  2N339 CV5888  2N2048 CV7343  BCY32 CV7597 2N501 CV8373  2S108 
CV5628  2N344 CV5902  GET104 CV7343  BCY32 CV7598 25301 CvV8393  2S301 
CV5629  2N357 CV5909 25005 CV7344  BCY32 CV7602  ZT152 CV8396 25026 
CV5630  2N384 CV5910 25019 CV7345  BCY32 CV7603  ZT153 CV8397 2N1308 
CV5631  2N404 CV5913  2N1718 CV7346  BCY32 CV7604  ZT154 CV8398  2N1307 
CV5632  2N457 CV5942 2N1742 CV7347  0C202 CV7605  2N916 CV8399  2N1309 
CV5633 2N458 CV5949  2G220 CV7348  2N1302 CV7606  ADZI1 CV8400  2G220 
CV5634  2N489 CV5951  BCY32 CV7349  2N1304 CV7607  ADZ12 CV8414  DT1121 
CV5635  2N491 CV5960 25002 CV7350  2N1306 CV7608  ADY26 CV8415  DTI1l1 
CV5636  2N498 CV5967  2G403 CV7351 2N1308 CV7609  BFY19 CV8416  DT1112 
CV5637  2N452 CV5970  OC701k CV7352  2N1303 CV7610  BFY19 CV8417  2S002 
CV5638 2N550 CV5974 25102 CV7353  2N1305 CV7627  BSX15 CV8421 25004 
CV5639  2N585 CV5975  2S103 CV7354  2N1307 CV7628  BSX16 Cv8422 25020 
CV5640  2N527 CV5978  2N1255 CV7355  2N1309 CV7629  2S024 CV8424  DTA4111 
CV5641  2N651 CV5980  0C206 CV7361  BUY11 CV7630  2N2696 CV8425  OC450 
CV5642  2N670 CV5994  2G225 CV7362  BSY25 CV7631  2N2927 CV8426  0C470 
CV5643  2N674 CV5995 25703 CV7363 BCZIl CV7632  ZT92 CV8427  0C470 
CV5644  2N697 CV5996  2N1744 CV7365  GET115 CV7633  ZT92 CV8439  2N174X2 
CV5645  2N1044/1 CV7001  6ET103 CV7366 25305 CV7539 ZT90 CV8440  OC72 
CV5646  2N1100 CV7002  GET116 CV7370  2NS01 CV7644  ZT89 CV8447  OC200 
CV5647  2N1131 CV7003 0C44 CV7371 Z2T83 CV7646  2N708 CV8448  OC23 
CV5648  2N1139 Cv700$  OC71 CV7372  ZT84 CV7647  2S322 CV8451 2S019 
CV5649  2N1184 CV7006  0C72 CV7373  ZT86 CV7648  BSY9SA CV8453 25002 
CV5650 2N1196 CV7007 OC77 CV7376  ACY17 CV7669  2N2904 CV8455 25003 
CV5651 2N1285 CV7008  GET106 CV7390 26102 CV7670  2N2905 CV8467  2N930 
CY5652 2N1149 CV?009  GET110 Cv7391 26110 CV7671  2N29044 CV8473  2S324X2 
CV5653 2N1150 CV7010  O0C16 CV7392 GET116 CV7672 2N29054 CV8480  0C36 
CV5654  2N1152 CV7042  GET872 CV7393 2N705 CV7673  2N2906 CV8484  2N1721 
CV5655  2N1155 CV7043  0C200 CV7394  2N711 CV7674  2N2907 CV8500 25321 
CV5661 2N1253 CV7044  OC201 CV7396 25307 CV7675  2N29064 CV8501 NKT403 
CV5663 2N502 CV7054  OC23 CV7404  2N1893 CV7676  2N2907A CV8509  2N441 
CV5703 2N173 CV7056  2S002 CV7430 BSY26 CV7722  BFYSO CV8541  2N16714 
CV5710  0C44 CV7057 25003 CV7431 BSY27 CV7723  BFYSI CV8542 2N3344 
CVS711  0C77 CV7058 25004 CV7436  ACY18 CV7724  BFYS2 CV8543  2N685 
CV5712  OC71 CV7059 25005 CV7437  ACY19 CV7725  BFYS0 CV8549 BCZII 
CV5713 O0C72 . CV7060  2S014 CV7438  ACY20 CV7726 BFYS1 CV8551  CC480k 
CV5733 2N277 CV7061  2S012A CV7439  ACY21 CV7750  ZT81 CV8558  GET1I1 
CV5740  0C202 CV7062  2S017 CV7440  2N1613 Cv7751 ZT181 CV8559  NKT223 
CVS761  2N1132 CV7063  2S018 CV7447  BFY19 CV7752  ZT82 CV8560  OC26 
CV5762  2N601 CV7064 25019 CV7448  ASY60 CV7753  ZT182 CV8565  OC450K 
CV5773 2N174 CV7065 25020 CV7451  2N1479 CV7754  ZT87 CV8568  2N916 
CVS774  GT35 CV7066 2S013A CV7452  2N1480 Cv7755  ZT187 CV8582  GT42 
CV5775 2N11368 CV7074  GET103 CV7453 2N1481 CV8007  0C702K CV8593 2N1536 
CV5776  2N144/13 CV7075  OC201 CV7454  2N1482 CV8015 25018 CV8597  2N876 
CV5778 2NS25 CV7080  GETS71 CV7455  2N1483 CV81i1  GET10S CV8598  2N877 
CVS781 2N35 CW081  GETS72 CV7456  2N1484 CV8119  2N1302 CV8600  2N396 
CV5782  2N440 CV7082  GET573 CV7457  2N1485 CV8126 NKT124 CV8601  2N719A 
CV5784  2N377 CV7083 0C29 CV7458  2N1486 Cv8130  ACY18 CV8602  2N1990 
CV5785 2N169A CV7084  0C35 CV7459  0C205 CV8150  GET880 CV8603 2N2297 
CV5789  2N333 CV7085  OC28 CV7460  AUY10 CV8252  0C42 CV8607  GET113 
CV5792 25702 CV7086  0C36 CV7461 25103 CV8259  ACY21 CV8609  BFY16 
CV7087  GET875 CV7462 2N2411 CV8288 TK13 CV8611 2S024 
cv7089  OC171 CV7463  2N2412 CV8314  0C76 CV8612 25323 
CV7107  ACY31 CV7464  2N706A CV8315  0C44 CV8613 25712 
CvV7111  0C139 CV7478  2N918 Cv8316 0C45 CV8618 GET885 
| cvr2 oc140 CV7479  2N2060 CV8322 2G220X2 CV8635 AFZIl 
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ÉQUIVALENT ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT ÉQUIVALENT 


Cv8638 AFZ12A CV8887 2S017x2 CV9243 40110 CV9578  2N1748A CV9914 2N11314 
CV8639  AFZ128 CV8889 2N3055 | CV9247  BCY31 CV9585  BFY20 CV9925 2J7114A 
CV8641  GET890 CV8890  2N3053 | CV9249 2G401 CV9588  2N3906 CV9927  OC71Xx2 
CV8642  GET887 cv8891  OC701 CV9250  2N297 Cv9589 40250 Cv9928  0C44x2 
CV8643 2S701 CV8894  OC204 CV9251  2N397 CV9590 40231 Cv9939  BFY11 
CV8645  2S017 CV8899  2N458AX2 CV922S  2N3553 CV9602 2N492A CV9944  2N526 
CvV8647 ZT92 CV8901  2N2739 CV9256  2N3263 CV9603  2N2892 Cv9955  BUYIL 
CV8649  ZT86 CV8902 2N3054 CV9258  GET103X2 CV9604  2N2102 CV9956  BFY18 
CV8661  2N1204 Cv8903 2N1016 CV9259  0C83 CV9605  2N3993 CV9c57  BSY25 
CV8662  2N14994 CV8909  2N708A CV9261  2N1304 CV9606  2N3824 CV9958  BSY27 
CV8668  2N5134 CV8910 25025 CV9264  0C35 CV9611 2N1147 CV9S59  ASY60 
CV8673  2G227 CV8911 2N1700 CV9266  GETS38 CV9623 2N3467 CvV9961  ASZ21 
CV8677 ZT2270 Cv8913 2N2218 CV9267  GETB888 CV9624  2N3252 CV9962 ZT43 
CV8686  NKT401X2 CV8915 BFY19 CV9290  2N2893 CV9628  2N3232 CV9975  2N947 
CV8696 2S711 CvV8916 BSY26 CV9291 2N914 CV9667 2N3236 CV9977 25033 
CV8700  ASY64 CV8923 2N4444 CV9294  xK575 CV9668  2N7068 CV9978 25034 
CvV8702 2N976 CV8924  2N4564 CV9296  2N549 CV9669  2N2538 Cv9979 25035 
CV8710 2N1889 CY8925 2N4574 CV9300  2N2021 CV9670  2N966 Cv9980 25036 
CV8712 2N2398 CV8941  2N1483 CV9308  NKT405 CV5697  2N3108 CV9986  2N335 
Cv8718  BCY39 CV8942 25303 CV9313  2N525A CV9699  2N2369 CV9988  2N1647 
Cv8722 25306 CV8950  2N1259 CYV9314 2N1671A CV5700 2N1147B CV10018 2N910 
Cv8723 2N2498 CvV8966  0C1359 CV9318 2N1553 Cvs5701 2N3501 CV10037 2N10318 
CV8724  0C83 CV8968  ZN1254 CV9320  2N2368 Cv9702  2N3637 CV10040 25731 
CV8725  2N257 Cv8970 25302 CV9321  2S104 Cv9703 2N1052 CV10044 2N2916 
CV8728  2N715 CvV8972  2N2800 CV9324  2N6698 CV9705  2N3503 CV10046 2N3866 
CvV8729  2N7064A Cv8979  2N1396 CV9342  NKT404 CV9706  2N3375 CV10047 2N3632 
Cv8756 OC122 CV8981 2N1742X2 CV9347  SE3001 CV9707 2N3478 CV10048 2N2497 
CV8758  2N1720 Cv8982  nC25 CV9351  AFZ12 CV5716  2N3419 CV10053 ZFT14 
CvV8760 BCY31 Cv900 2N386 CV9352  2N1671B CV9717 2N15064A CV10060 2N743 
CV8762 25322 CV9001 ASY67 CV9354  2N2861 CV9718  2N2887 CV10061 O0C141 
CV8765  NKT213 Cv9002  2S320 CV9359  PUYIO CvV9719 ZT2876 CV10063 NKT677 
CV8767  2N2160 CV9004  2N727 CV9360  BLYI1 CV9724  BSY28 Cv10068 OC171 
Cv8775  ADZ12 CV9008  2N1907 CV9364  2N2223A CvV9730  ASY26 CV10075 2N1485 
CV8781 2S020 CV9017 2N1701 CV9366  2N3072 CV9734  2N342 CV10082 2S104 
Cv8782 2S026 Cv9020  2N1225 CV9367  2N3442 CV9735  2N341 Cv10085 OC205 
Cv8783  2S304 CV9021 BSY25 CV9368  2N2484 CvV9736  2N332 CV10086 25307 
CvV8785  2N1309 CV9029 2N721 CV9372  NKT218 CV9737  2N333 CV10094 BCY32 
CV8786  2N1309 CV9031 2N797 cv9373 GEr872 CV9741 2N1488 CV10094 BCY32 
Cv8789  2N458AX2 CvV9033 BUYI1 CvV937S  ACY30 CV9742 2N1483 CV10095 2N1308 
Cv8792  CTP1109 CV9035 25721 CV9378 BFX21 CV9760  2ZT1482 CV10109 ASY66 
Cv8794  NKT226 CV9n39  GET882 CV9379  BSY95A CV9761 ZT1484 Cv10139 0C466 
CvV8798  2N1302 CV9040  ASY29 CV9384  2N3235 Cv9762 ZT1485 CV10140 2N3572 
Cv8799  2N1303 CV9047  2N2894 CV9392  ZT2475 CV9763  2T1486 CV19141 2N3110 
CV8800  2N1184B CV9048  2N2696 CV9395  2N2194 CV9766  2N656 CV10142 2N2891 
CV8801 NKT301 CV9055  2N698 CV9400  2N163 CV9767 2N174A CV10143 40422 
CV8802  NKT127 CV9058 25324 CV9407 2N539 CvV9777  AD161/62 CV10150 ZT82 
CV8803 2N268 Cv9059  BCY40 CVS415 26302 CV9778  AC126 CV10159 BFY52 
CV8804  2N1021 CV9068  9C71 CV9420 BCY18 cv9780 BC107 Cv10160 ADZ11 
CV8806 2N1481 CV9069  GET881 CV9426  BFYS0 CV9786  2N3584 CV10161 ZDT21 
Cv8807 0C700 CvV9070 GET889 CV9430  BCY30 CV9791  2N3121 CV10162 2N1672 
CV8810  NKT304 CV9071 GET892 CV9431  BCY34 Cv9792  2N2193 CV10164 26387 
CV8817  2N1692 CvV9074  BSyY29 CV9436 2N3441 CV9793 2N3418 CV10166 40321 
CV8818 25722 Cv9075  2N915 CV9437  2N3442 CV9794  BSX23 CV10168 2N2945 
CV8819  2N1090 CV9083 2N22434 CV9447  0C77 cv9797  OC83X2 Cv10180 25325 
CV8826 0C203 CV9098  2N4584 CV9449  2N3858X2 CV9798  2N1755 CV10181 25720 
CV8827  2S017 CV9101 2N2040 CV9456  AL103 CV9807  2N2067 CV10183 ACY19 
CV8828 2N6778B CV9lU4 BCY32X2 CV9457  ACY39 CV9808  2N1899 CV10190 2N2904 
CV8830  0C440 CV9106  GT46 CV9463  2N1711 CV9809  2N338 CV10202 NKT128 
CV8831 0C460 CV9111 GT43 CV9477 2N2338 CV9811 GM378B CV10209 NKT404X2 
CV8832 2N499 CV9114 25732 CV9481  2N1309 CV9815  OC20X2 CV10215 2N1613 
Cv8837  NKT713 CV9128  2N494 CV9482  ACYI7 CV9829  2N422 CV10235 BCY72 
CV8843  2N1613 CV9130  2N1893 CV9486  2N709 CV9830  2N917 CV10238 2N3543 
CV8844  2N708 CV9131 2N2150 CV9487  2N1534 Cv9831 2N2287 CV10240 ZT1514 
CV8846  2N869 CV9133 2N2484 CV9498  2N2656 CV9861 ZT1479 CV10244 271513 
CV8847  2N995 CV9134  2N2905 CV9508  BFY64 CV9862  ZT1480 CV10266 OC20 
CV8848  2N2270 CV9157 2N1918 CV9S12 2N2979 CV9863 ZT1481 CV10267 2N3731 
CV8849 2N1038 CvV9177 2G403S CV9513  2N3278 CV9864  ZT1482 CV10268 2N3643 
CV8850  2N1907 CV9183 TS13 CV9515  2N2824 CV9865  ZT1487 CV10269 2N3638 
CV8856 2N1131 CV9184  2N597 CV9516  ZT211 CV9866 ZT1488 Cv10270 2N3566 
CV8857  2N2233 CV9190 NKT271 CV9518  2N2890 CV9867 ZT1489 CV10271 2N3565 
CV8863 BLY12 CV9192 2N29054A CV9526  2N1754 CV9868  ZT1490 CV10272 2N3251 
CV8864  2N645 CV9209 25018 CV9538 BCY54 CV9869  2N1973 CV10273 0C43 
CV8874 2N2432 CV9211 2N706 CV9562  2N699 CV9872 2N2033 CV10274 2N711 
CV8875  2N1410 CV9212 2N703 Cv9563  2N1305 CV9873 2N489 CV10275 ASY27 
CV8876  2N1506 CV9215 BSY9Ss CV9S64 2N1369A CV9888  2N3019 CV10276 AF118 
CV8881 2N1716 CV9216 2N3447 CV9565 25733 Cv9895 BSY11 CV10279 ZT1072 
CV8883 2N2846 CV9218 40251 CV9566 25305 CV9909  2N1016A CV10280 BCY38 
CV3886 25025 CV9?3< 7711 CV9577  2N1531 CV9913 2N338 CV10283 ADY26 
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ÉQUIVALENT 


TYPE CV 


ÉQUIVALENT 


ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT TYPE CV ÉQUIVALENT 


Cv10288 
Cv10292 
CY10304 
Cv10309 
Cv10336 


Cv10337 
Cv10338 
CV10345 
Cv10350 
CvV10351 


Cv10352 
Cv10353 
CV10357 
Cv10376 
Cv10379 


Cv10381 
CV10384 
Cv10391 
Cv10393 
CV10394 


Cv10396 
CV10409 
Cv10410 
CV10411 
CV10412 


Cv10413 
CV10414 
Cv10415 
CV10416 
CV10419 


CV10420 
CV10432 
CY10440 
CV10441 
CV10467 


CV10471 
Cv10509 
Cv10511 
CV10520 
Cv10531 


Cv10532 
Cv10533 
CV10540 
CV10541 
CV10544 


CV10547 
CV10548 
Cv10550 
Cv10552 
CV10556 


Cv10557 
CV10558 
CvV10560 
CV10561 
CV10562 


CV10563 
CV10564 
CV10575 
Cv10576 
CV10577 


Cv10580 
CV10581 
Cv10582 
CV10583 
CV10584 


Cv10585 
CV10588 
CV10595 
Cv10601 
Cv10602 


CV10618 
CV10627 
CV10629 
CV10675 
CV10680 


CV10681 
CV10682 
CV10683 
CV10684 
Cv10686 


2N2068 
26303 
2N718 
2N2410 
2N222A 


BSY38 
BSY39 
B0Y10 
2N2063 
2N3302 


2N3045 
2N3051 
2N424 
GET880 
BFYS7 


NKT401 
2N140 
2N2479 
2N2405 
26382 


2S502 
2S327 
2N2386 
2N2865 
2N2950 


2N2951 
2N2998 
2N657 
2N930 
2N15664 


2N10494 
2N1132 
BC107 
2N3440 
NKT12 


BFY52 
2N2218 
2N743X2 
BFY79 
BFY44 


2N3018 
8FY90 
BFX84 
BC108 
2S002 


2N3234 
2N4036 
ACY22 

2N3262 
2N1489 


2N497 

2N3118 
2N3935 
2N3202 
2N3636 


2N2078 
2N3702 
2N3935 
2G309 

2N3323 


2N383 

2N1373 
2N2189 
2N2635 
2N3391 


2N2218A 
2N2185 
2N3436 
2N657A 
2N1481 


BC108 
2N1146 
BFX88 
AC176 
2N2192 


BFY63 

2N3703 
2N3704 
2N3819 
2N1306 


Cv10692 
Cv10697 
Cv10715 
Cv10718 
Cv10720 


Cv10732 
Cv10736 
Cv10739 
CvV10740 
Cv10741 


Cv10747 
Cv10750 
Cv10751 
Cv10766 
Cv10767 


Cv10768 
Cv10769 
cv10778 
Cv10779 
Cv10786 


CV10787 
Cv10788 
Cv10789 
Cv10806 
Cv10809 


CV10814 
CV10815 
CvV10821 
CV10824 
Cv10827 


CV10828 
CV10834 
Cv10836 
Cv10837 
CV10838 


Cv10845 
CV10846 
Cv10850 
Cv10855 
Cv10862 


CV10863 
CV10866 
Cv10879 
CV10885 
Cv10886 


CvV10893 
Cv10895 
CV10898 
Cv10899 
CV10900 


Cv10901 
Cv10905 
CV10908 
Cv10909 
Cv10910 


Cv10911 
Cv10912 
Cv10918 
CV10930 
CV10944 


CV10945 
CV10946 
Cv10971 
Cv10980 
CV10981 


CV10986 
CV10990 
CV10992 
Cv10993 
Cv10995 


CV10996 
CV10999 
CV11000 
Cv11007 
Cv11010 


Cv11011 
Cv11012 
Cv11013 
CV11014 
Cv11023 


25024 
2N4918 
40354 
0C36X2 
BFY17 


2N1762 
2N2243 
ZT1708 
27183 
2ZT184 


2N3504 
ZT90 
26386 
2N4393 
BF185 


8F184 
BC109 
BFY72X2 
2N3063 
2N699B 


2N3998 
2N3420 
2N3570 
BC109 


NKT228 
ZT81 


ZT403P 
ZT42 
2S300 
0C35Xx3 
BCY42 


2N2444 
2N5128 
2N652A 
2N11838 
2N2048 


2N2043 
BSY39/2 
AF124 
ASZ15 
2N1041 


2N495 
2N718A 
BCYSS 
2N4399 
2N2641 


2N727 

2N3712 
NKT143 
2N2034 
2N2452 


8SX30 
BCy70 
GET875 
80121 
GET872 


2N705 

2N1554 
2N2977 
2N3585 
2N5416 


2N2613 
BD123 
BSX27 
BCY43 
2N2857 


CV11034 
CV11040 
CV11041 
CV11042 
CV11043 


CV11044 
Cv11045 
CV11046 
CV11047 
CV11054 


CvV11056 
Cv11058 
Cv11060 
CvV11062 
Cv11070 


CV11071 
Cv11072 
Cv11078 
Cv11089 
Cv11091 


Cv11092 
Cv11095 
Cv11096 
Cv11099 
CV11113 


CV11123 
Cv11135 
Cv11137 
Cv11139 
CV11143 


CV11144 
CV11145 
CV11147 
CvV11149 
Cvi1151 


Cvil1152 
CV11153 
Cv11155 
CV11227 
CV11228 


Cv11229 
Cv11236 
Cv11238 
CV11241 
CV11242 


CV11243 
CV11248 


BSW25 
2N2925 
2N3904 
2N2207 
2N967 


2N2501 
2N2148 
2N2923 
2N2924 
BFX35 


2N3741 
BFY82 
ZT88 
2N2604 
25024 


25025 
2S026 
8Fx11 
ZT152 
ZT210 


Z0T42 
271484 
2791 
2N845 
2N3439 


ACY17 
2N2907A 
2N722 
2N720A 
2N4401 


2N4403 
40346 
40348 
2N3791 
2N1275 


25512 
2N3133 
2N2147 
2N2944 
BFX48 


ZT1479 
BCY71 
BFYS1 
2N4348 
2N3240 


2N1396 
2N1905 
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Adresses 
(et codes notant les fabricants) 


Code 


ACR 


ASI 


AEG 


AEI 


AME 


AM 


AMI 


AMP 


ARS 


AVA 


BEL 


BBC 


csc 


COM 


CON 


CRI 


TLC 


DEE 


DTC 


DNC 


Fabricant 


Acrian Inc. 


Advanced Semiconductor Inc. 


AEG-Telefunken 


AEI Semiconductors 
Amelco 

American 
Microsemiconductor 


Amex Electronics inc. 


Amperex Electronic 
Corporation 


ARS Electronics 


Avantek Inc. 


Bharat Electronics Ltd. 


Brown, Boveri & Cie. 


Central Semicondutor Corp. 


Communications Transitor 


Corp. 


Continental Device india Ltd. 


Crimson Semiconductors Inc. 


Crystalonics 


Delco Electronics (Div G.M) 


Diode Transistor Corp. Inc. 


Dionics Inc. 


Siège 


490 Race Street, San Jose, CA 951126, 
USA 


7525 Ethel Avenue, North Hollywood 
CA 91605, USA 


Telefunken Electronic Gmbh 
Theresienstrasse 2, P.0.B. 1109 
D-7100 Heilbronn, W. Germany 


Voir Marconi Electronic Devices 


Voir Teledyne (Amelco) 


133 Kings Road, Madison, NJ 07940, USA 


8440 Cerritos Av. 
Stanton, CA 90680, USA 


Slatersville Division 
George Washington Highway 
Slatersville, R102876, USA 


PO Box 7323, Van Nuys, CA 91409, USA 


3175 Bowers Av., Santa Clara, 
CA 95051, USA 


Jalahalli, Bangalore 560013, India 


Boveristrasse 1, PO Box 1180, 

D-6840 Lampertheim, W. Germany 
145 Adams Av., Hauppauge, NY 11788, 
USA 


301 Industrial Way, San Carlos, 
CA 94070, USA 


C-120 Naraina ind. Area, 
New Delhi 110028, India 


460 W., 34th Street, New York, 
NY 10001, USA 


Voir Teledyne (Crystalonics) 
Semiconductors 


700 E, Firmin St., Kokomo, IN 46901, 
USA 


91 Clinton Road, Fairfield, NJ 07006, 
USA 


65 Rushmore Street, Westbury, 
NY 11590 
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Distributeur Europe/France 


Mid Glamorgan Science Park, Ewenny Rd., 
Bridgend, Mid Glamorgan CF313 LQ 


Intime Electronics, Unit 6, Colemans Bridge, 
Witham, Essex, CM8 3HP 


AËEG-France, 10 av. Réaumur, 
92142 Clamart Cedex, France 


s 


AEI/GEC, 2 rue Henri Bergson, 
92600 Asnières, France 


Voir TEL 


Jubilee Hse, Jubilee Rd., 
Letchworth, Herts, SG6 1TP 


Lee Engineering, Unit 3, 
Sky Business Pk, Eversley Way, 
Egham, Surrey, TW20 8RF 


Doman Rd, Camberley, Surrey, GU15 3DF 


Unit 6, Frimley Business Park, 
Frimley, Camberiey, Surrey, GU15 5SG 


ASEA Brown Boveri France, 
15, rue Sully, 69153 Decines Charpieu, 
France 


Etronics, 8, rue de Temara, ZA du Bel Air, 
BP 265, 78100 St-Germain-en-Laye, France 


Norbain Technology, Reading 


Code 


ELN 


EIZ 


ELM 


ELO 


FAG 


FCD 


FER 


FUJ 


GDC 


GES 


GIC 


GSI 


GNT 


GPD 


HRS 


HEP 


HVS 


Fabricant 


Electronic Transistors Corp. 


Elektronska Industrija Zagreb 
Elm State Electronics Inc. 


Elorg 


Fagor Electrotecnica, 
. Coop 


Fairchild Semiconductor 


Ferranti Semiconductors 
Fujitsu Ltd 


General Diode Corp. 


GE Semiconductor 
General instrument Corp. 


General Semiconductor 
industries 


Generali Transistor Corp. 

Germanium Power Devices 
Orp. 

Harris Semiconductor 


Hewlett Packard 


High Voltage Semiconductors 
nc. 


Siège 


112-15 Northern Boulevard 
Flushing, NY 11368, USA 


Majke Jevrosime 15, 11000 Beograd, 
Yugoslavia 


60 United Drive, PO Box 158, 
Northhaven, CT 06473, USA 


V/0 Electronorgteknika, 
Smolenskaya-Sennaya PI. 
121200 Moskva G200, USSR 


Blvd. San Andres s/n, E-Mondragon, 
Spain 


Voir National Semiconductor 


Voir Zetex 


Furukawa Sogo Building, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 


90 Eames Srt., Framingtam MA 01701, 
USA 


Power Electronics Semiconductor Dept. 
Electronics Park Building 7 
Syracuse, N.Y. 13221, USA 


600 West John Street, Hicksville, 
NY 11802, USA 


2001 W. Tenth Place, Tempe, AZ 85281, 
USA 


216 W, Florence Avenue, Inglewood. 
CA 90301, USA 


PO Box 3065, Shawsheen Village Station, 
Andover, MA 01810, USA 


PO Box 883, Melbourne, FL 32901, USA 


3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304, USA 


2 Yukon Dr., Woodbury, Long island, 
NY 11797 
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Distributeur Europe/France 


PO Box 526, London, N12 7HR 


Voir NAT 


Tekelec-Airtronic, Cité des Bruyères, 
rue Carle Vernet, BP 2, 
92310 Sèvres, France 


Arnould Electro-Optique, 
62 bis av. Gabriel Péri, 
93407 Saint-Ouen, France 


GE, 2-4 avenue de l'Europe, 
78140 Vélizy, France 


General Instrument, Immeuble Expansion, 
9-11, rue Georges Enesco, 
94008 Créteil, France 


Composants et Produits Electroniques, 
51, rue de la Rivière, BP 1, 
78420 Carrières-sur-Seine, France 


Davum TMC, 11, rue racine, BP 28, 
93121 La Courneuve Cedex, France 


Harris, 2-4, av. de l'Europe, 78140 Vélizy, 
France 


Hewlett-Packard, 1 av. du Canada, 
91947 Les Ulis Cedex, France 


Code Fabricant Siège Distributeur Europe/France 
HIN  Hindustan Conductors PVT. Solid State Devices Division 
Ltd. N.H. No. 8, Dharammsinh Park, PO Box 60, 
Nadiad, Gujarat, India 


HIT Hitachi Ltd. Semiconductorf Div., 6-2, Otemachi Hitachi, Immeuble Les Gémeaux, 
2-chome, Chyoda-ku, Tokyo 100, Japan 2, rue Antoine Etex, 94020 Créteil, France 


HTN Hitron Semiconductor Corp. 85 Engineer's Road, Hauppauge, NY 11788, Acal Auriema, BP 64, 1 av. Louison Bobet, 


USA 94122 Fontenay-sous-Bois, France 
HYB Hybrid Semiconductor & 50-14 39th St., Long island, 5417 E. La Palma Av. Anaheim, CA 92807, 
Electronics NY 11104, USA USA 
ITT  intermetall GmbH. PO Box 840. D-7800 Freiburg, ÎTT, ZA de Courtabœuf, av. des Andes, 
W. Germany 91940 Les Ulis, France 
IDI International Devices Inc. 5417 E. La Palma Av., Anaheim, 


CA 92807, USA 


IDC International Diode Corp. 229 Cleveland Av., Harrison, : 
NJ 07029, USA 
IRC International Rectifier 233 Kansas St., El Segundo, Internatifonal Rectifier France, 
CA 90245, 123, rue de Petit Vaux, BP 28, 
USA 91360 Epinay-sur-Orge, France 
INS  Intersil Inc. Voir GE Semiconductor Voir Harris 
IPR _ IPRS-Baneasa 32 Erou lancu, Nicolae Street, 72996, 
Bucharest 11, Romania 
IT _ITT Semiconductors 55, Merrimack Street ITT, ZA de Courtabœuf, av. des Andes, 
Lawrence, MA 01843, USA 91940 Les Ulis, France 
KER  Kerton Inc. Voir PPC Products Corp. 
LAM Lambda Semiconductor 121 International Boulevard, Lambda Electronique, BP 77, 
Corpus Christi, TX 78406, USA 91943 Les Ulis Cedex, France 
LAN  Lansdale Semiconductors 2330 Michigan Av., Santa Monica, CP Electronique, 51, rue de la Rivière, BP 1, 
CA 9040, USA 78420 Carrières-sur-Seine, France 
LTT  LTT SA (Lignes Télégraphiques 89, rue de la Faisanderie, 75116 Paris, 
et Téléphoniques) France 
LUC Lucas Semiconductors Garrets Green Lane, Birmingham, 


West Midlands, B33 OYA, UK. 
MAL Mallory Distributor Products PO Box 1284, Indianapolis, IN 46206, USA 


MED Marconi Electronic Devices Doddington Road, Lincoln, LN6 3LF, U.K. 
Ltd. 


MAT Matsushita Electronics Corp. 1 Kotari-Yakemachi, Nagaokakyo, Panasonic Industrial UK Etd., 
Kyoto 617, Japan 107 Whitby Road, Slough, 
Berks, SL1 3DR 
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Code Fabricant 


MBL 


MCE 


MIC 


MIS 


MIT 


MOT 


MUL 


NAT 


NEC 


NEJ 


NUC 


o8S 


ORI 


PHI 


PIiH 


PLS 


PWX 


M.B.L.E. 


Micro Electronics Ltd. 


Microwave Semiconductor 
Corp. 


Mistral S.p.A. 


Mitsubishi Electric Corp. 


Motorola Semiconductor 


Mullard Ltd. 


National Semiconductor Corp. 


NEC Electronics Ltd. 


New Jersey Semiconductor 
Prods Inc. 


Newmarket Transistors ltd. 


Nucleonic Products 


Obsolete (no known 
manufacturer) 


Origin Electric Co. Lttd. 
Philips (NV) 
Gloeilampenfabrieken 
Piher SA 


Plessey Semiconductors Ltd. 


Powerex inc. 


Siège 


Rue des Deux Gares 8, Brussels 1050, 
Belgium 


38 Hung To Road, Kwung Tong, 
Knowloon, Hong Kong 


100 School House Road, Somerset, 
NJ 08873, USA 


Via Dell'Irto 32, Latina Scalo 04013, Italy 


Mitsubishi Denki Building 
Marunouchi, Tokyo 100, Japan 


P.0.B. 20912, Phoenix, AZ 85036, USA 


Voir Philips 


2900 Semiconductor Drive, 
P.0. Box 58090 Santa Clara, CA 95051, 
USA 


33-1 Shiba 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 108, Japan 


20 Stern Ave. Springfield, NJ 07083, USA 


Exning Road, Newmarket, Suffolk, U.K. 


6660 Variel Ave. Canoga Park, CA 91303, 
USA 


1-18-1 Takada Toshimaku, Tokyo, Japan 


Elcoma Division, Box 523, 5600 AM 
Eindhoven, Netherlands 


Badalona, PO Box 53, Barcelona, Spain 
Unit 1, Crompton Rd, Grounwell Ind. Est 
Swindown, Wilts. SN2 5AY 


Hills St., Youngwood, PA 15697, USA 
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Distributeur Europe/France 


21 Duke St, Princes Risborough, 
Aylesbury, Bucks, HP17 9PF 


MSC, Siemens, 39-47 bd Ornano, BP 109, 
93203 Saint-Denis, France 


Mitsubishi, 55-57 av. de Colmar, 
92563 Rueil Cedex, France 


Motorola, rue Auguste-Comte, BP 39, 
92173 Vanves, France 


Voir PHI 


NS, Centre d'Affaires La Boursidière, 
RN 186, 92357 Le Plessis-Robinson, France 


Millimondes, 14, av. du Gal de Gaulle, 
BP 77, 92353 Le Plessis-Robinson, France 


Cambridge, Tour Bonaparte, 
Centre d'Affaires Paris-Nord, 
93153 Le Blanc-Mesnil, France 


RTC, 117 quai du Président Roosevelt, 
BP 75, 92134 Issy-les-Moulineaux, France 


Piher International, 16 square Dunois, 
75013 Paris, France 


Powerex Europe, 428 av. Georges Durand, 
BP 107, 72003 Le Mans, France 


Code 


PPC 


PMI 


RAY 


RCA 


RIZ 


ROM 


RSC 


RTC 


SAM 


SAK 


SAN 


SML 


SEI 


SEC 


STI 


SMK 


SEO 


Fabricant 


PPC Products Corp. 


Precision Monolithics inc. 


Raytheon Company 


RCA Corp., Solid State 


Division 


RIZ (Radio Industrie 


Zagreb/iskra) 


Rohm Co. Ltd. 


RS Components Ltd. 


RTC-Compelec 


Samsung Electronics 


Sanken Electric Co. Ltd. 


Sanyo (Tokyo) Electric Co. 


Ltd. 


Semelab 


Semicoa Inc. 


Semiconductor Inc. 


Semiconductor Technology Inc. 


Semikron international GmbH 


Semitronics Corp. 


Siège 

7516 Central Industrial Drive, 
Riviera Beach, FL 33404, USA 
1500 Space Park Dr., 

Santa Clara, CA 95050, USA 


350 Ellis Street, Mountain View, 
CA 94040, USA 


Voir GE Semiconductor 


Trg revolucije 3, 61000 Ljubljana, 
Yugoslavia 


21 Saiin Misosaki-cho, Ukyo-ku, 
Kyoto 615, Japan 


PO Box 99, Corby, Northands, 
NN17 9RS, UK. 


RTC-Philips, 117 quai du Pdt Roosevelt, 
BP 75, 92134 Issy-les-Moulineaux Cedex, 
France 


8/10FL. Samsung Main Bldg., 
250, 2-KA Taepyung-Ro, Chung-Ku, 
Seoul, Korea 


1-22-8 Nishi-lkebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan 
Semiconductor Division, Oizumimachi, 


Oragun Gumma, Japan 


Coventry Road, Lutterworth, 
Leicestershire, LE17 4JB, UK. 


333 McCormick Ave., Costa Mesa, 
CA 92626, USA 


3680 Investment lane, Riviera Beach, 
FL 33404, USA 


3131 S.E. Jay Street, Stuart, 
FL 33495, USA 


Sigmundstrasse 200, 
8500 Nurnberg 82, W. Germany 


64 Commercial Street, Freeport, 
NY 11520, USA 
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Distributeur Europe/France 


Powertech, Chatsworth Hse, 
75 Whitehaven CI, Westmoreland Road, 
Bromley, Kent BR2 OYN 


Bourns-Ohmic, 21-23, rue des Ardennes, 
75019 Paris, France 


Raytheon, La Boursidière, RN 186, 
92357 Le Plessis-Robinson, France 


Voir Harris 


Redlands, Ullswater Cres., 
Marlpit Lane, Coulsdon, 
Surrey, CR3 2HT 


Rohm, Bureau de Liaison France, 


” Sogaris 203, 94654 Rungis Cedex, France 


EAT, 38, rue Sedaine, 75011 Paris, France 


Samsung, La Boursidière, BP 202, RN 186, 
92357 Le Plessis-Robinson, France 


Ericsson Composants, 1 Parc Club Ariane, 
rue Hélène Boucher, 78284 Guyancourt, 
France 


Sanyo, 8 av. Léon Harmel, 92160 Antony, 
France 


Semelab, 11, rue du Général Leclerc, 
67450 Mundolsheim, France 


Advanced Power Components, Rainham 


Diran Semicon Ltd., Tetbury 


Semikron, 130 route de Corneille, 
78501 Sartrouville, France 


Code Fabricant 


SER 


SES 
SGs 
SGs 


SHI 
SIE 
SIL 
SLX 
SIT 
SSD 
SST 
SSI 
SOT 
SOY 
SPE 


SPG 


SYN 
TAD 
TEC 


TEL 


Sensitron Semiconductor 


Sescosem 
SGS-ATES 


Thomson 


Shindengen Electric Mfg. 


Co. Ltd. 


Siemens AG 


Silec Semiconductors 


Siliconix 


Silicon Transistor Corporation 


Solid State Devices Inc. 


Solid State Inc. 


Solid State Industries 


Solitron Devices inc. 


Sony Corporation 


Space Power Electronics Inc. 


Sprague Electric Co. 


Syntar Industries Inc. 


Tadiran Ltd. 


Teccor Electronics Inc. 


Teledyne Semiconductor Corp. 


Siège 


221 W. Industry Ct., Deer Park, 
NY 11520, USA 


Voir SGS-Thomson 
Voir SGS-Thomson 


7, av. Galliéni, BP 93, 94253 Gentilly, 
France 


New Ohtemachi Building, 2-1, 2-chome, 
Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 


Semiconductor Div., Balanstrasse 
73, D-8000 Munich 80, W. Germany 


30 Ave. de la République, BP 1, 
94800 Villejuif, France 


2201 Laurelwood Road, Santa Clara 
CA 95054-1516, USA 


Katrina Road Chelmsford, 
MA 01824, USA 


14830 Valley Avenue, PO Box 577, 
La Mirada, CA 90637, USA 


46 Farrand St., Bloomfield, NJ 07003, 
USA 


1060 Thomas Jefferson St., N.W., 
Washington, DC 20007, USA 


1177 Blue Heron Boulevard, 
Riviera Beach, FL 33404, USA 


10-18 Takanawa, 4-chome, Minato-ku. 
Tokyo 108, Japan 


Jeffrey Lane R.D.1. Glen Gardner, 
NJ 08826, USA 


Discrete Semiconductor Div., 
70 Pembroke Road, Concord, 
N.H. 03301, USA 


41 Spinale Road, Swampscott, 
MA 01907, USA 


3 Derech Hashalom, PO Box 648, 
Tel Aviv 61000, Israel 


1801 Hurd, Irving, TX 75038, USA 


1300 Terra Bella Ave., Mountain View 
CA 94043, USA 
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Distributeur Europe/France 


Thomintox, 9 place des Vosges, 
La Défense 5, Cedex 66, 
92050 Paris-La-Défense, France 


Axco, 111-113, rue Anatole France, 
92300 Levallois-Perret, France 


Siemens, 38-47 bd Ornano, 
93203 Saint-Denis, France 


Siliconix, Centre Commercial de l'Echat, 
Place de l'Europe, 94019 Créteil Cedex 


Semiconductor Supplies, Sutton 


Eardley Electronics, London 


Mast-Air Entreprise, Chemin des Sources, 
ZA IRST de Crolles, 38190 Brignond, France 


Lasyc Electronics, 17, rue J.-P. Timbaud, 
94700 Maisons-Alfort, France 


Instinct Electronics, Reading 


Sprague, 3, rue Camille Desmoulins, 
94230 Cachan, France 


REP'France, 102, rue des Nouvelles, 
92150 Suresnes, France 


Donelec, 17 rue du Kéfir, Orly Sénia 418, 
94567 Rungis Cedex, France 


CP Electronique, 51, rue de la Rivière, BP 1, 
78420 Carrières-sur-Seine, France 


Code Fabricant 


TLC 


TFK 


TIS 


THS 


Tos 


TRW 


TUM 


UNR 


UTD 


UPI 


VAL 


VAR 


WAL 


WES 


ZTX 


Teledyne Crystalonics inc. 


Telefunken 


Texas Instruments Inc. 


Thomson-CSF 


Toshiba Corporation 


TRW RF Device Division 
Tungsram 


Unitra 


Unitrode Corporation 


UPI Semiconductor 


Valvo GmbH. 


Varo Semiconductor 


Walben Devices Inc. 


Westcode Semiconductors 
Ltd. 


Zetez 


Siège 


147 Sherman Street, Cambridge, 
MA 02140, USA 


PO Box 1109, D-7100 Heilbronn, 
W. Germany 


Literature Response Centre, PO Box, 
401560, Dallas, TX 75240, USA 


Voir SGS-Thomson 


1-1 Shibaura 1-chome, Minato-Ku, Tokyo 


105, Japan 
Voir Motorola 
Vaciut 77, H1340, Budapest IV, Hungary 


Foreign Trade Enterprise, A1, 
Jerozolimskie 44, PL-00-024, Warsaw, 
Poland 


5 Forbes Road, Lexington, 
MA 02173, 
USA 


481 Getty Avenue, Paterson, NJ 07503, 
USA 


PO Box 993, Valvo Haus, 
Burchardstrasse 19, Hamburg 1, 
W. Germany 


1000 N. Shiloh Road, Garland, 
TX 75041, USA 
1818 E. Elizabeth Ave., Linden, 


NJ 07036, USA 


PO Box 57, Chippenham, Wiltshire, 
SN15 1JD, UK. 


Fields New Road, Chadderton, 
Oldham OL9 8NP. UK. 


Distributeur Europe/France 


CP Electronique, 51, rue de la Rivière, 
BP 1, 78420 Carrières-sur-Seine, France 


Texas, 8 av. Morane Saulnier, BP 67, 
78141 Vélizy Cedex, France 


Eleco, Tour de Bureaux de Rosny 2, 
93118 Rosny-sous-Bois, France 


Polunit, 50 av. Wilson, bât. 137, 
93214 La Plaine-Saint-Denis, France 


CCI, 5, rue Marcelin Berthelot, BP 92, 
Zi Antony, 92164 Antony Cedex, France 


Ericcson, 11, rue Faraday, PA Nord de Bois 


d'Arcy, 78501 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Cedex, France 


(Philips, Allemagne) 


Composants et Produits Electroniques, 
51, rue de la Rivière, BP 1, 
78420 Carrières-sur-Seine, France 


Arnould, 62 bis avenue Gabriel Péri, 
93407 Saint-Ouen, France 


BFR... 
BFS .. 


Codes utilisés par les fabricants 


Texas, Germanium 

USA (ElA-Jedec) Standard 

Jap (Jis) Standard & 

Texas, silicium 

Jap (Jis), p-n-p, haute fréquence 

Jap (Jis) Standard, p-n-p, basse fréquence 
Jap (Jis) Standard, n-p-n, haute fréquence 
Jap (Jis) Standard, n-p-n, basse fréquence 
Jap (Jis) Standard, unijonction 

Jap (Jis) Standard, fet, canal p 

Jap (Jis) Standard, fet, canal n 

Amperex & SGS 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, FI, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, F1, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, FI, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, hf, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
bie puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, hf, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, interrupteur, grand public 
Euro (Proelectron) Standard, germanium, fai- 
ble puissance, interrupteur, industriel 

Ates & Avantek 

Euro ({Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, interrupteur, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, germanium, 
puissance, interrupteur, industriel 

Solitron (ex Bendix) 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, FI, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, Fl, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, FI, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, Fi, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, FI, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 
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BFT ... 
BFV ... 
BFW .. 
BFX ... 
BFY ... 
BLX .. 
BLY .. 
BPX... 
BPY... 
BSS... 
BSV.. 
BSW .. 
BSX... 


Euro (Proelectron) Standard, silicium faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, photo- 
élément 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, hf, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, photo- 
élément 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance: interrupteur, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, interrupteur, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, interrupteur, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, faible 
puissance, interrupteur, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, thyristor, grand public 

Euro {Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, thyristor, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, thyristor, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, thyristor, industriel 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, interrupteur, grand public 

Euro (Proelectron) Standard, silicium, puis- 
sance, interrupteur, industriel 

Crystalonics & SGS & Semitron 
Crystalonics 

Continental Device 

Clevite (Obsolète) 

Raytheon 

Clevite (Obs.) 

Clevite (Obs.) 

Clevite (Obs.) 

Clevite (Obs.) 

UK Government Standards 

Dickson & GE (USA) 

Lucas 

Delco, germanium 

Delco, silicium 

Fairchild & SGS, boîtier plastique équivalent 
des séries (2N) 

Fairchild & SGS 

Fairchild & SGS 

Fairchild & SGS 

G.E. (USA) & GE (UK) Mullard 

A.E.I. (Obs.) & General Instruments 
Motorola 

Intersil 

Intersil 

Intersil 


Codes utilisés par les fabricants 


Mullard 

Motorola, germanium, faible puissance, boî- 
tier métallique 

Motorola, transistors multiples 

Amperex & Microelectronics 

Motorola, silicium, faible puissance, boîtier 
métallique 

Motorola, silicium, fet, boîtierr, métallique 
Honeywell (actuellement Solitron) 

Motorola, transistors quadruples, boîtier 
métallique 

Honeywell (actuellement Solitron) 

Motorola, silicium, puissance, boîtier métalli- 
que 

Motorola, silicium, puce nue, puissance 
Motorola, silicium, puissance, plastique 
Motorola, faibles signaux et puissance RF, 
boîtier métallique 

Motorola, silicium, puce nue (flip chip) 
Motorola, silicium, micro-T petits signaux, 
céramique 

Motorola, silicium, petits signaux, puce nue 
Motorola, silicium, fet, paire appariée 
Motorola, silicium, micro-T, petits signaux 
Motorola, germanium, puissance, boîtier 
métallique 

Microelectronics 

Motorola, fet, plastique 

Motorola, silicium, petits signaux, plastique 
Motorola, silicium, quadruple, multiple, plasti- 
que 

Motorola, petits signaux, plastique 

Motorola, unijonction programmable 
Motorola, quadruple, multiple 

Motorola, RF et micro-ondes 
Microelectronics 

Motorola, unijonction 

Newmarket 

Sprague 

National 


PN.... 


Newmarket, silicium, boîtier métallique 
Européen ancien Standard 
Européen ancien Standard 
JAP {JIS) standard, photo-élément 
Philco (obs.) 

Sprague 

Texas 

Newmarket, boîtier plastique équivalent des 
séries (2 N) 

TRW 

Qualidyne 

Philco (Obs.) 

Solitron 

Solitron 

Fairchild & SGS 

Sescosem 

Sprague 

Solid State Devices 
Semiconductors & Transitron 
Silicon Transistor Corporation 
Silicon Transistor Corporation 
Siemens 

Sprague 

Texas 

Texas, puissance, plastique 
Texas, petits signaux 

Texas 

Texas 

ITT (Obs.) 

Texas 

Sprague 

Sprague 

Sprague 

Sprague 

Industro 

TT (Obs.) 

Industro 

Industro 

Industro 

Industro 

Siliconix 

Newmarket & SGS 

Siemens Ediswan (Obs.) 
Siemens Ediswan (Obs.) 
Siemens Ediswan (Obs.) 
Ferranti 

Ferranti 

Ferranti 

Ferranti, plastique 


Technologie 


TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS, r. Besson 


des composants Tome 1 : Composants passifs 
electroniques 


e Normes, unités et symboles 
e Résistances 

e Condensateurs 

e Bobinages 

e Mesures 

416 pages 


TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS, kr. Besson 
Tome 2 : Composants actifs 


e Base de l'électronique à semiconducteurs 
e Fabrication et caractéristiques 

e Semiconducteurs discrets 

e Optoélectronique 

496 pages 


RRESSON 


TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS, Rk. Besson 


Tome 3 : 
e Circuits imprimés 
e Connecteurs, commutateurs, CMS... 


REUITS PRIMES e Circuits hybrides 
ee 192 pages 
THYRISTORS THYRISTORS ET GTO, RV Honorat 
TRIACS Technologie et mise en œuvre des thysistors, triacs et GTO 


et GTO 352 pages 


Equivalences et caractéristiques 


D ERLEPOU RE 


Ë È 
; 


EQUIVALENCES TRANSISTORS 
Bipolaires - FET - Puissance - CMS 


G. Félétou 


Equivalences exactes ou approchées de 50 000 
transistors avec l'indication des brochages et 
boîtiers. 

576 pages 


EQUIVALENCES DIODES - DIODES 
ZENER, G. Félétou 


Equivalences exactes ou approchées de 45 000 
diodes avec l'indication des brochages et boîtiers. 
500 pages 


EQUIVALENCES THYRISTORS, 
TRIACS, OPTO, G. Félétou 


Equivalences exactes ou approchées de 28 000 
| os - thyristors, triacs et composants optoélectroniques 
avec l'indication des brochages et boîtiers. 
300 pages 


AGUIVALENTEABELLEN 


TELEVISION - GRES, G. Félétou 
VIDEO. MAGNETOSCOPES-TELECOMMANDE Quatre parties dans ce livre : 
“ - Une liste alphanumérique pour identifier le C.I. et 

contrôler son (ses) fabricant(s) ; 

- Un classement par famille et par fonction ; 

- Un répertoire des fabricants ; 

- Une table des matières détaillée pour trouver le 
C.I. correspondant à la fonction recherchée. 

960 pages 


: ts = CIRCUITS INTEGRES TV, trois 
CITCUIES II volumes, Schreiber 
Plus de 320 schémas d'application télévision, 
vidéo, caméra, magnétoscope, télécommande, 
dans les trois volumes Circuits Intégrés Télévi- 
sion. Avec brochage, caractéristiques, valeurs, 
tensions, intensités, formes de signal, structure 
interne. 
Même quand on sait bien dépanner, ça aide ! 


| se EQUIVALENCES CIRCUITS INTE- 


444 


ttes 


Bibliothèque de schémas 


Cette collection est à la fois un outil efficace de recherche «d'idées de circuits» et une 
bibliographie des publications traitant les circuits sélectionnés. Des accès multiples, selon des 
critères choisis en fonction de leur importance pour le type de circuits traités, facilitent les 
recherches. 


270 SCHÉMAS D’'ALIMENTATION, H. Schreiber 


Un panorama complet de tout ce qui concerne les alimentations 
. des circuits électroniques ainsi qu'une sélection de schémas de 


270 es circuits électro UE 
ts de sécurité et de convertisseur pour l'éclairage. 
SCHE { IAS rare prévus : 


LAir tati - Fonctions classées dans l'ordre alphabétique ; 
AHIMEMAUONS - Régulateurs linéaires classés selon trois critères alternés : 


Vuax Vin et lmax ; 

Cove es - Alimentation à découpage sans transformateur classées par 
entrée/sortie et sortie/entrée ; 

- Alimentations à découpage avec transformateur classées par 
puissance de sortie/tension d'entrée et tension d'en- 
trée/puissance de sortie ; 

Circuits intégrés classés dans l'ordre alphanumérique. 


224 pages 


350 SCHÉMAS HF, H. Schreiber 


Un panorama complet sur tout ce qui permet de transmettre, 

recevoir ou traiter toutes sortes de signaux entre 10 kHz et 1 

GHz. 

Accès prévus : 

- Fonctions classées dans l'ordre alphabétique ; 

- Domaines de fréquences classées par fréquences crois- 
santes ; 

- Circuits d'émission classés selon trois critères alternés 
fréquence, puissance et tension ; 

- Circuits intégrés classés dans l'ordre alphanumérique. 

320 pages 


400 SCHÉMAS BF, #H. Schreiber 


Une collection de schémas englobant toute la BF : préamplifica- 
teurs, correcteurs de réponse, amplificateurs, filtres, indica- 
teurs, protections, téléphone, interphone, effets sonores et 
acoustiques... 
Accès prévus : 
- Fonctions classées par ordre alphabétique ; 
- Circuits intégrés classés par ordre alphanumérique ; 
- Amplificateurs classés suivant trois critères alternés : puis- 
sance, tension d'alimentation et résistance de charge. 
368 pages. 
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Transistors regroupe plus de 29000 composants de tou- 
tes origines et inclut pour la première fois les composants à 
montage en surface (CMS). 


Comme dans les éditions précédentes, vous trouverez ici 
les principales caractéristiques électriques des transistors, le 
dessin de leur boîtier, de leur brochage, les noms et adres- 
ses des fabricants dans leur pays d'origine, plus leur adresse 
ou celle de leur distributeur en France, en Europe, les noms 
des équivalents et des transistors de substitution. 


En raison du marquage ésotérique des CMS, ceux-ci sont 

| présentés en trois séries distinctes de tableaux qui vous per- 
mettront de passer du marquage au type et inverse, ou 

‘ encore des boîtiers standard aux composants à montage 
en surface. 
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